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FPS-16 RADAR/ JIMSPHERE WIND DATA MEASURED AT 
THE EASTERN TEST RANGE 


SUMMARY 

This report presents wind measurements at Eastern Test Range 
employing the FPS-16 Radar/jimsphere method. One hundred and 
twelve wind velocity profiles are presented. These measurements were 
made from November 1964 to May 1965. These data are not intended as 
a recommended statistical sample for structural and control system de- 
sign criteria. They are presented to document this limited group of 
detailed wind profiles, and to provide a source for these data for use by 
other research organizations. The wind data presented herein super- 
sedes the wind data presented in MTP -AERO -62-86. 

SECTION I. INTRODUCTION 

Wind measurements began in November 1961 at the Eastern Test 
Range employing the FPS-16 radar/spherical balloon technique. Initially 
a smooth balloon was used, but it was later learned that a smooth balloon 
is aerodynamically unstable in the lower atmosphere and therefore was 
not a good wind sensor (Refs. 1-3). The so-called Jimsphere balloon 
was subsequently developed, and studies show that it is an accurate wind 
sensor (Refs. 4 & 5). The Jimsphere balloon was used in measuring all 
of the wind profile data presented in this report, 

A data reduction method (Ref. 6) was developed at the Marshall Space 
Flight Center and used to process all wind profile data presented in this 
report. The program performs essentially the following functions. The 
0. 1-second X, Y, Z coordinates obtained from the tracking radar are 
smoothed over 4 seconds in time using a first degree polynomial. The 
position coordinates for the balloon at 25 -meter altitude intervals are 
determined from these first degree polynomials. The wind components 
are then computed from these smooth position coordinates using finite 
differences. The wind speeds are computed over 50 -meter altitude inter- 
vals and printed out at 25 -meter intervals. It is suggested that interested 
readers refer to reference 6 for details regarding the data reduction pro - 
cedures. 

A systematic wind measuring program is now being conducted at the 
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Eastern and Western Test Ranges. At the Eastern Test Range two meas- 
urements are made per day, Monday through Friday, series of 8 or 10 
balloons flown during the same day at intervals of approximately two weeks, 
and measurements are made as required in support of all major vehicle 
launchings. These data are currently being used by numerous organizations 
throughout the country in various space vehicle programs, and studies have 
been made to investigate small-scale motions associated with vertical wind 
velocity profiles (Refs. 7-9). At the Western Test Range a series of 8 or 
10 measurements approximately one hour apart is made on the same day 
at intervals of approximately two weeks. These measurements have proven 
to be very valuable in establishing the time variability of small-scale 
motions, and for determining the nature of turbulence for space vehicles 
(Ref. 8). 


Detailed wind velocity profile measurements, such as those provided 
by the FPS-16 radar/ Jimsphere method and presented in this report, are 
needed for use in space vehicle and spacecraft design studies, studying 
atmospheric turbulence for space vehicles, astronaut simulation training, 
establishing environmental design criteria for space vehicles, and for use 
in scientific investigations. The data presented in this report are not in- 
tended as design criteria and should not be used for this purpose. It is 
recommended that when design data are required the appropriate govern- 
ment agency be contacted. The data presented in this document supersedes 
those in reference 10. Reference 10 contains inaccurate data measured 
using smooth spheres and should be destroyed. 

SECTION II. DISCUSSION OF DATA 

The XYZ coordinate system employed in data reduction and presen- 
tation is as follows. The X-axis was chosen to be positive toward the 
east, Z positive toward the north, and Y positive upwards. This is the 
system ordinarily employed in presenting wind data; however, the Y and Z 
axes are often interchanged. The X-axis is oriented W -E and is called the 
zonal axis; the Y-axis is oriented S-N and is called the meridional axis. 
Therefore, when the vector wind is presented as components along these 
axes, they are referred to as the zonal and meridional wind speeds, re- 
spectively. The following notation will be employed in this report: 

ALT - Altitude in meters 

WX - Zonal wind speed component in m/ sec 

WZ - Meridional wind speed component in m/sec 

V - Scalar wind speed in m/ sec 

DIR - Direction from which wind is blowing in degrees measured 
clockwise from north 
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The component wind speeds are found by projecting the horizontal wind 
vector on the X-Z coordinate plane (vertical motion is neglected). If the 
vector representing the component wind speed points toward the positive 
direction of the axis, the component wind speed is positive; if it points in 
the negative direction of the axis, the component wind speed is negative. 

For example, a wind blowing from a direction of 315° (from the NW toward 
the SE) would be represented on the horizontal coordinate axes X and Z as 
follows: 


Z 



-Z 


The zonal component WX points in the positive direction of the X-axis and, 
therefore, is positive. The meridional component WZ points in the negative 
direction of the Z-axis and is negative. It must be clearly understood when 
applying these data that the direction from which the wind is blowing is the 
direction given, and that the vector is plotted in the direction toward which 
the wind is blowing when determining the component wind speeds. The fact 
that wind speeds and directions are given to two decimal places has no signi- 
ficance. Errors in these measurements are discussed in Section III. 

The wind data are presented at 25 -meter altitude intervals. In some 
cases radar tracking data was not suitable for calculating winds over the en- 
tire altitude range from near the surface to 18 km, the floating altitude of 
the Jimsphere. However, the data are continuous; i. e. , a wind measure- 
ment is given at each 25 -meter interval over the altitudes given. 

Each wind speed profile measurement is identified by the test number 
which was assigned by operations personnel at the Eastern Test Range, and 
by date and time. The tabulated data and graphs for individual profiles are 
given in Tables I and II and Figures 1 through 112. 
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SECTION III. ACCURACY OF DATA 

A theoretical study of the accuracies of wind data measured by the 
FPS-16 radar/ Jimsphere method has been conducted and is presented in 
Reference 6. This study indicated that the RMS error in the wind data 
was on the order of 1 m/ sec depending upon the smoothing interval of the 
position coordinates. Since the accuracy of the measured wind data is 
highly dependent upon the accuracy of the angular measurements from the 
radar, and since the RMS errors in the angular measurements are not 
accurately known, such a theoretical study serves only as an estimation 
of the errors inherent in the measured wind data. 

A practical approach was taken to determine the accuracy of the wind 
data. This was done by tracking the same sphere with two FPS-16 radars, 
by determining the RMS differences between the two simultaneously and in- 
dependently measured velocity profiles, and from these RMS differences, 
computing the RMS errors in the wind speeds as measured by each radar. 
A report is being prepared which presents the method for doing this and 
the results obtained. The following table is a brief resume of the RMS 
error s in the measured wind data as determined by this method for one run. 


RMS Errors 


Altitude Interval (m) 

WX (m/ sec) 

W Z (m/ sec) 

V (m/ s ec) 

2000 

- 3975 

0. 30 

0. 39 

0. 39 

4000 

- 5975 

0. 23 

0. 16 

0. 25 

6000 

- 7975 

0. 19 

0. 19 

0. 23 

8000 

- 9975 

0. 18 

0. 28 

0. 30 

10, 000 

- 11, 975 

0. 19 

0. 18 

0. 22 

12, 000 

- 13, 975 

0. 27 

0. 18 

0.32 

14, 000 

- 15, 975 

0.32 

0. 18 

0.32 

16, 000 

- 17, 975 

0. 21 

0. 17 

0. 24 


As shown in this table, the RMS errors in the measured wind speeds are 
generally less than 0, 5 m/ sec. Ocassionally errors appear in the radar 
tracking data which produce larger errors in the wind data. 

SECTION IV. COMMENTS 

Rawinsonde measurements were made simultaneously, or nearly so, 
with most of the FPS-16 radar/ Jimsphere measurements presented in this 
report. General features of the profiles measured by the two methods are 
in excellent agreement. 

It is suggested that before employing these data in design studies or 
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scientific investigations that the user familiarize himself with the data 
reduction method presented in Reference 6. 

It is emphasized that the high resolution wind velocity profile data pre- 
sented in this report are not intended for use as design criteria; however, 
they may be used advantageously in studying response of vehicles to small- 
scale motions, and in scientific investigations of atmospheric turbulence 
and small-scale motions associated with vertical wind profiles. They are 
not intended as a recommended statistical sample for use in establishing 
space vehicle structural or control system design. Such design cannot be 
established on the basis of this small sample of wind profiles. 

It is requested that copies of reports utilizing the wind velocity pro- 
files presented herein be provided the Aerospace Environment Office 
(R-AERO-Y), NASA- George C. Marshall Space Flight Center, Huntsville, 
Alabama. Any questions concerning the data presented in this report should 
be directed to this Office. 
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TABLE I 

LIST OF WIND PROFILE MEASUREMENTS CONTAINED IN THIS REPORT 


Test 

Number 

Date 

Time (Z) 

Altitude Range 
of Data (m) 

Maximum Wind 
Speed (m/ sec) 

7975 

November 28, 1964 

1455 

1350-18675 

30. 54 

8920 

December 23, 1964 

1400 

200-17250 

30. 82 

8940 

December 23, 1964 

1600 

225-17250 

24. 74 

8959 

December 28, 1964 

1316 

675-17025 

32. 87 

8960 

December 29, 1964 

0104 

1325-17925 

24. 17 

8963 

December 31, 1964 

1310 

200-16975 

29. 38 

0866 

January 12, 1965 

1300 

225-17950 

.41. 66 

163-03 

January 13, 1965 

1826 

1900-14125 

30. 26 

163-06 

January 13, 1965 

2137 

2600-15975 

28. 20 

163-09 

January 14, 1965 

0040 

3225-14575 

27. 43 

0360 

January 22, 1965 

0106 

2775-17425 

34. 49 

0356 

January 22, 1965 

1929 

1650-18425 

45.92 

516-03 

January 27, 1965 

1714 

450-13300 

55. 27 

516-04 

January 27, 1965 

1830 

200-16225 

57. 85 

516-06 

January 27, 1965 

2129 

300-16000 

60. 61 

516-07 

February 5, 1965 

2230 

225-14725 

61. 10 

0734 

February 10, 1965 

1308 

175-16075 

56. 82 

0869 

February 10, 1965 

0100 

475-14225 

36. 95 

870-01 

February 10, 1965 

1305 

250-16850 

33. 70 

870-0 2 

February 10, 1965 

1428 

2875-17250 

34. 25 

870-03 

February 10, 1965 

1530 

250-16150 

33. 24 

870-04 

February 10, 1965 

1645 

200-16700 

33. 48 

870-05 

February 10, 1965 

1802 

225-16975 

33. 52 

870-0 6 

February 10, 1965 

1915 

300-16650 

34. 98 

870-07 

February 10, 1965 

2031 

5775-13575 

55. 30 

870-09 

February 10, 1965 

2305 

200-17500 

38.07 

870-10 

February 11, 1965 

0035 

200-15875 

36. 06 

0982 

February 12, 1965 

1633 

425-16850 

35. 53 
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LIST OF 


Test 

Number 

0977 

0978 
1272-2 
1272-4 
1272-5 
1272-6 
1272-7 
1272-8 
1272-9 

1639 

1654 

1655 
1657 
1662 
1660 
1661 
1706 
1735 

1720 

1721 

1640 

1642 

1643 

1644 
1800 
1801 
1807 
1912 


TABLE I (CONT'D) 

WIND PROFILE MEASUREMENTS CONTAINED IN THIS REPORT 


Date 

Time ( Z) 

February 16, 1965 

0525 

February 16, 1965 

0701 

February 24, 1965 

1521 

February 24, 1965 

20 20 

February 24, 1965 

2150 

February 24, 1965 

0000 

February 25, 1965 

0025 

February 25, 1965 

0144 

February 25, 1965 

0259 

March 9, 1965 

0100 

March 9, 1965 

1006 

March 9, 1965 

1200 

March 9, 1965 

1341 

March 10, 1965 

015 1 

March 10, 1965 

1001 

March 10, 1965 

1201 

March 10, 1965 

1925 

March 10, 1965 

2046 

March 10, 1965 

2215 

March 10, 1965 

2339 

March 1 1 , 1965 

0130 

March 1 2, 1965 

0100 

March 12, 1965 

1306 

March 13, 1965 

0122 

March 16, 1965 

0100 

March 17, 1965 

0100 

March 17, 1965 

1332 

March 18, 1965 

0100 


Altitude Range Maximum Wind 
of Data (m) Speed (m/ sec) 


1 100-17150 

40. 65 

200-17775 

37. 90 

350-12825 

51. 05 

175-16000 

56. 5 1 

400-18350 

57. 52 

225-15500 

54. 43 

175-17975 

54. 33 

225-18400 

55. 52 

175-14000 

56. 22 

200-16625 

79. 02 

625-14000 

74. 18 

350-13975 

71. 19 

575-16000 

66. 84 

175-14000 

61. 09 

375-14000 

69. 77 

1050-14000 

69. 86 

1700-15000 

65. 61 

200-14500 

61. 91 

225-14000 

61. 09 

300-15975 

60. 01 

1225-16000 

61. 62 

175-14000 

54. 22 

150-16000 

50. 43 

225-14000 

49. 85 

325-15000 

54. 70 

225-18250 

51. 19 

750-14450 

48.93 

250-16000 

45. 69 
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TABLE I (CONT'D) 

LIST OF WIND PROFILE MEASUREMENTS CONTAINED IN THIS REPORT 


Test 



Altitude Range 

Maximum W 

Number 

Date 

Time (Z) 

of Data (m) 

Speed (m/si 

1804 

March Z0 , 1965 

0100 

200-16000 

51. 75 

1817 

M arch Z 1 , 1965 

2338 

275-18025 

47. 58 

1989 

March Z3, 1965 

0012 

6100-16000 

58. 32 

1988 

March Z4, 1965 

0800 

175-15950 

59. 61 

1990 

March Z4, 1965 

1 141 

600-16350 

57. 49 

1998 

March Z4, 1965 

0100 

375-13525 

40. 98 

1997 

March Z4, 1965 

0112 

4025-17800 

48. 45 

1994 

March Z4, 1965 

1300 

225-17875 

45. 17 

1995 

March Z5 , 1965 

1300 

225-17875 

39. 50 

1999 

March Z6, 1965 

0015 

200-16300 

39. 56 

1916 

March Z7, 1965 

0119 

200-14000 

39. 16 

2113 

March 30, 1965 

0103 

1125-17575 

38. 52 

2119 

March 30, 1965 

1800 

275-15625 

43. 92 

2115 

April 1 , 1965 

0100 

175-17875 

45. 44 

2116 

April Z, 1965 

0100 

200-16000 

44. 25 

2122 

April Z, 1965 

1305 

225-17875 

41. 38 

2117 

April 3 , 1965 

0100 

275-17625 

39. 49 

2267 

April 3, 1965 

1307 

925-17850 

42. 22 

2263 

April 7, 1965 

0130 

175-18150 

37. 80 

2269 

April 7, 1965 

1300 

225-17600 

33. 55 

2265 

April 9> 1965 

0000 

200-17650 

3 6. 20 

2425 

April 9, 1965 

1300 

150-16425 

39. 61 

2272-2 

April 1 3, 1965 

.1415 

175-13500 

43. 87 

2272-3 

April 13, 1965 

1530 

225-17475 

45. 74 

2272-4 

April 13, 1965 

1700 

2825-14000 

45. 00 

2272-8 

April 13, 1965 

2210 

225-16250 

48. 57 

2272-9 

April 13, 1965 

2325 

200-18000 

48. 88 

2378 

April 15, 1965 

1300 

225-15925 

41. 69 
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TABLE I (CONT'D) 

LIST OF WIND PROFILE MEASUREMENTS CONTAINED IN THIS REPORT 


Test 



Number 

Date 

Time (Z) 

2383 

April 16, 1965 

0101 

2499 

April 19, 1965 

1300 

2500-2 

April 20, 1965 

1300 

2501 

April 21, 1965 

0000 

2505 

April 21, 1965 

0100 

2502 

April 22, 1965 

1300 

2507 

April 23, 1965 

0100 

2503 

April 23, 1965 

1300 

2508 

April 25, 1965 

1300 

2573 

April 26, 1965 

1300 

2652-1 

April 27, 1965 

1300 

2579 

April 27, 1965 

0219 

2652-4 

April 27, 1965 

1600 

2652-5 

April 27, 1965 

1712 

2652-9 

April 27, 1965 

2220 

2652-10 

April 27, 1965 

2314 

2581 

April 29, 1965 

0100 

2576 

April 29, 1965 

1300 

2804 

May 4, 1965 

1300 

2805 

May 5, 1965 

1300 

2806 

May 7, 1965 

1402 

2666 

May 8, 1965 

0219 

2936 

May 10, 1965 

1300 

293 7 

May 1 1, 1965 

0100 

2933 

May 1 1 , 1965 

1300 

2938 

May 1 2, 1965 

0115 

2939 

May 13, 1965 

0100 

3 264 

May 25, 1965 

0754 


.titude Range 
of Data (m) 

Maximum Wind 
Speed (m/ sec) 

500-15-950 

37. 31 

250-17400 

40. 90 

225-17350 

40. 91 

200-17350 

44. 77 

175-17400 

44. 63 

350-17125 

43. 17 

350-16925 

36. 27 

1025-16975 

32. 47 

150-17375 

28. 85 

350-17125 

26. 10 

550-17625 

43. 53 

525-17125 

46. 12 

275-16725 

45. 43 

250-16125 

48. 06 

300-15500 

49. 88 

325-17925 

46. 37 

925-17950 

54. 42 

275-15000 

55. 76 

375-17150 

38. 58 

250-17250 

40. 73 

325-17200 

25. 36 

175-16350 

25. 25 

325-16250 

27. 41 

325-16950 

24. 3 2 

325-17175 

18. 80 

375-17050 

37. 39 

325-17925 

32. 77 

4150-17000 

18. 20 



Figures 1 
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Plots of FPS-16 Radar/ Jimsphere Wind Profile Data 
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MERIDIONAL WIND SPEED PROFILE 
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ZONAL WIND SPEED PROFILE 


MERIDIONAL WIND SPEED PROFILE 
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ZONAL WIND SPEEO PROFILE 


MERIDIONAL WIND SPEED PROFILE 
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ZONAL WIND SPEED PROFILE 
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ZONAL WIND SPEED PROFILE 


MERIDIONAL WIND SPEED PROFILE 
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ZONAL WIND SPEED PROFILE 


MERIDIONAL WIND SPEED PROFILE 
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ZONAL WIND SPEED PROFILE 


MERIDIONAL WIND SPEED PROFILE 
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ZONAL WIND SPEED PROFILE 


MERIDIONAL WIND SPEED PROFILE 
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ZONAL WIND SPEED PROFILE 


MERIDIONAL WIND SPEED PROFILE 
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ZONAL WIND SPEED PROFILE 


MERIDIONAL WIND SPEED PROFILE 
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TABLE II 


tabulated ±'>’£>-16 Radar/ Jimsphere Data, 
Eastern Test Range 
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FFS-16 RACAR/J1MSPHERE MINC VELOCITY PROFILE 
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2C3 

2575 

3.46 

4.C8 

5.35 

22C 

3575 

2.12 

4 .23 

5.25 

2 16 


16C0 

2.71 

5.99 

6.58 

204 

26CC 

3.56 

4.32 

5.6C 

219 

36CC 

• 3.2C 

3.99 

5.12 

2 19 

1625 

2.62 

5.68 

6.25 

2C5 

2625 

3.57 

4.6e 

5.89 

217 

3625 

3 .32 

3.61 

4.9 1 

2 22 

1650 

2.39 

5.42 

5.92 

204 

265C 

3.6C 

4.76 

5.97 

217 

36 SC 

3 .34 

2.19 

4.62 

226 

1675 

2.18 

5.26 

5.69 

2C2 

2675 

3.64 

4.79 

6.02 

217 

36 75 

3.:e 

2.76 

4.29 

2 20 

1700 

2.28 

5.17 

5.65 

204 

27CC 

3.58 

5.18 

6.3C 

2 15 

37CC 

3.43 

2 .55 

4.27 

222 


1725 

2.67 

4.58 

5.3C 

2 1C 

2 725 

3.5C 

5.27 

6.33 

213 

372 S 

2 .24 

2 .45 

4.14 

234 

1750 

3.06 

3.98 

5.03 

217 

275C 

3 . 6C 

5.15 

6.28 

215 

3 7 SC 

3 .CC 

2 .47 

2.89 

23C 

1775 

3 .63 

3.31 

4.92 

227 

2775 

3.73 

5. 1C 

6.32 

2 16 

3775 

2 .93 

2.87 

4 .10 

225 

1800 

4.04 

.2.72 

4.87 

236 

28CC 

3.63 

4.77 

5.99 

217 

3 6CC 

2.82 

2.31 

4.35 

22C 

1825 

4.61 

2.14 

5.06 

245 

2825 

3.73 

5.C3 

6.26 

216 

3625 

2 .63 

2.5C 

4.38 

217 

1850 

4 i»92 

1.75 

5.22 

25C 

285C 

3.92 

5.23 

6.62 

216 

36 EC 

2.46 

2 .71 

4.45 

213 

1875 

4.89 

1.80 

5.21 

25C 

2875 

4.21 

5.69 

7.08 

216 

3675 

2.29 

2.92 

4.59 

211 

1900 

4.83 

1.96 

5.21 

248 

290C 

4.24 

5.99 

7.3 3 

215 

3SCC 

2.44 

4.C2 

4.7C 

211 

1925 

5.14 

1.83 

5.45 

250 

2925 

4.C8 

5.74 

7.C4 

215 

3925 

2.5C 

4.15 

4.64 

211 

1950 

5.48 

1.52 

5.69 

254 

295C 

3.98 

5.42 

6.73 

216 

395 C 

2 .<5 

4.22 

4.98 

212 

1975 

5.62 

1.16 

5.74 

258 

2975 

3.92 

5.47 

6.73 

215 

29 7 S 

2.79 

4 .2 1 

5.C5 

2 13 

2000 

5.66 

1.08. 

5.77 

259 

3CCC 

4 . C 6 

5.47 

6.81 

216 

4CCC 

2.92 

4.11 

5 .04 

215 

2025 

5.57 

1.30 

5.72 

257 

3C25 

4. Cl 

5.2C 

6.57 

217 

4C25 

2.23 

2 .93 

5.15 

2 2C 

2050 

5.61 

1.40 

5.78 

256 

305C 

4.23 

5.63 

7 .05 

217 

4C5C 

2.77 

3.61 

5.22 

226 

2075 

5.67 

1.34 

5.82 

256 

3C75 

4.59 

5.84 

7.43 

218 

4C75 

4.C5 

2 .20 

5.16 

232 

2100 

5.75 

1.16 

5.87 

25e 

3 1C C 

4.65 

5.57 

7.25 

220 

4 ICC 

4. Cl 

2 .66 

4.94 

234 

2125 

6.17 

0.94 

6.24 

261 

3125 

5.C3 

5.69 

7.59 

221 

4125 

4 . C 8 

2.91 

5.C2 

234 

2150 

6.39 

0.91 

6.46 

262 

3 15C 

5.33 

5.52 

7.67 

2 24 

415C 

4.11 

2 .81 

4.98 

225 

2175 

6.10 

0.90 

6. 16 

261 

3175 

5.24 

5.CC 

7.24 

226 

4175 

4.18 

2.91 

5.C9 

225 

2200 

6.01 

0.75 

6.06 

263 

3200 

5.C4 

4.75 

6.93 

227 

42CC 

4.48 

3.C9 

.5.44 

225 

2225 

5.59 

0.63 

5.62 

263 

3225 

4.61 

4.72 

6.73 

225 

4225 

4.69 

2 .61 

5 .47 

229 

2250 

4^85 

0.73 

4. 90 

261 

3250 

4.53 

4.9C 

6.68 

223 

425C 

4.93 

2 .62 

£ -58 

242 

2275 

4.42 

0.88 

4.51 

259 

3275 

4.2C 

4.84 

6.4 1 

221 

4275 

5.C9 

2.61 

5.72 

243 

2300 

3.96 

0.82 

4.04 

258 

33CC 

3.97 

4.59 

6 .C7 

221 

43CC 

5.25 

2 .79 

5.95 

242 

2325 

3.43 

1.07 

3.59 

252 

3325 

3.86 

4.65 

6 . C 5 

22C 

4225 

5.17 

2.96 

5.96 

24C 
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ALT 

MX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
MS THETA 

-16 RACAR/J1MSPHE8E MINC 
7975 11/28/64, 1455Z, 

ALT MX MZ 

VELOCITY 

EASTERN 

MS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLCR ICA 
ALT 

MX 

M2 

MS 

THETA 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

m/sec 

V/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

4350 

5.17 

3.03 

5.99 

239 

5350 

7.39 

C • 1 6 

7 .40 

269 

6 360 

E .23 

6.14 

1C. 27 

233 

4375 

4.86 

2.90 

5.65 

239 

5375 

6.87 

C.26 

6.88 

268 

6215 

6.12 

6.16 

1C. 19 

233 

4400 

4.36 

2.82 

5.19 

237 

54CC 

6.53 

C.43 

6.54 

266 

64 C C 

6.29 

6 .42 

1C.4S 

222 

4425 

4.29 

2.76 

5.10 

237 

5425 

6.35 

C.61 

6.38 

264 

64 25 

€ .25 

6 .25 

1C. 35 

223 

4450 

4.27 

2.56 

4.98 

239 

545C 

fc.C5 

C .8 2 

6. 1C 

262 

646C 

6.35 

5.9 1 

1C. 23 

235 

4475 

4.52 

2.46 

5.14 

241 

5475 

5.65 

1.C1 

5.74 

260 

6415 

6.65 

5 .75 

1C. 39 

236 

4500 

4.65 

2.30 

5.19 

243 

55CC 

5.43 

1 • 20 

5.56 

257 

65CC 

E.ze 

5.60 

1C. 34 

237 

4525 

4.49 

2. 15 

4.98 

244 

5525 

5.47 

1.65 

5.71 

253 

6525 

6.65 

5 .69 

1C .52 

227 

4550 

4.45 

2.06 

4.90 

245 

5 550 

5.76 

1.97 

6.C9 

251 

655C 

6.71 

S .76 

1C.44 

226 

4575 

4.53 

1.94 

4.93 

247 

5575 

5.91 

2. Cl 

6.24 

251 

6515 

6.69 

5.83 

1C. 46 

2 36 

4600 

4.70 

1.98 

5. 1C 

247 

56CC 

6.C7 

2.15 

6.44 

250 

66CC 

6.96 

5 .91 

1C .73 

236 

4625 

4.87 

2.04 

5.29 

247 

5625 

6.23 

2.36 

6.66 

249 

6625 

S.C6 

5 .se 

1C. 86 

236 

4650 

5.21 

1.87 

5.53 

2SC 

565C 

6.31 

2 .40 

6.75 

249 

66 SC 

9.24 

6 .21 

11.22 

236 

4675 

5.75 

1.66 

5.98 

254 

5675 

6.36 

2.33 

6.78 

250 

6615 

9 .40 

6.12 

11.21 

237 

4700 

6.18 

1.44 

6.35 

257 

5700 

6.36 

2. 40 

6.79 

249 

6 7CC 

S.1S 

S .60 

ic.ee 

226 

4725 

6.29 

1.26 

fc.41 

259 

5725 

6.17 

2 .40 

6.62 

249 

6725 

9.17 

s.e2 

1C. 86 

227 

4750 

6.39 

1.20 

6.5C 

259 

5750 

5.91 

2.44 

6.39 

247 

675C 

9.14 

5.96 

1C. 92 

227 

4775 

6.47 

1.15 

6.57 

26C 

5775 

5.93 

2.49 

6.43 

247 

6775 

6.79 

6.C9 

1C. 69 

225 

4800 

6.53 

1.20 

6.64 

259 

5800 

6.C8 

2 .70 

6.65 

246 

6 6CC 

6.26 

6 .08 

1C. 26 

233 

4825 

6.57 

1.30 

6.70 

259 

5025 

6.13 

3.11 

6.87 

243 

6825 

6.11 

5.91 

1C .03 

2 24 

4850 

6.61 

1.11 

6.70 

26C 

5850 

6.28 

3.41 

7.15 

241 

68SC 

6.17 

5.67 

9.95 

225 

4875 

6.56 

0.94 

6.63 

262 

5875 

6 . 2 e 

3.62 

7.25 

24C 

6675 

7.97 

5.61 

9.75 

225 

4900 

6.83 

0.84 

6.88 

263 

59CC 

6.33 

4 .CC 

7.48 

238 

6SCC 

7.62 

5.29 

9.45 

2 26 

4925 

7.62 

0.76 

7.66 

264 

5925 

6.39 

4.31 

7.71 

2 36 

6925 

6.11 

4 .94 

• 9 .50 

2 29 

4950 

7.68 

0.76 

7.72 

264 

5950 

6.44 

4.37 

7.79 

236 

695C 

6.29 

S .CC 

9.6 6 

229 

4975 

7.93 

0.89 

7.98 

263 

5975 

6.61 

4.44 

7.96 

23’fc 

6975 

6.14 

5 »Cfc 

9.se 

22 e 

5000 

8.16 

1.10 

8.23 

262 

6CCC 

6.77 

4.63 

8.2C 

235 

7CCC 

6.23 

4 .96 

9.61 

229 

5025 

7.63 

1.33 

7.74 

26C 

6025 

6.88 

4.68 

8.32 

236 

7C25 

S.Cfc 

5.19 

1C. 44 

24C 

5050 

7.92 

1.91 

8.15 

256 

6050 

7.CC 

4.78 

8.48 

236 

7C5C 

9.25 

5.47 

1C. 75 

239 

5075 

8.26 

2.25 

8.56 

255 

6C75 

7 .06 

4.97 

8.63 

2 35 

7C75 

6 .93 

5.74 

1C.61 

237 

5100 

8.17 

2.27 

8.48 

254 

fclCO 

7.2C 

4.96 

8.74 

235 

7 1 C C 

6 .95 

6.13 

1C. 85 

235 

5125 

8.32 

2.23 

8.62 

255 

6125 

7.42 

4.95 

8.93 

236 

7125 

6.9C 

6 .20 

1C. 65 

2 35 

5150 

8.39 

1.83 

8.58 

258 

615C 

7.46 

4.88 

8.93 

237 

715C 

6 .65 

6 .25 

ic.e4 

235 

5175 

8.52 

1.49 

8.65 

260 

6175 

7.87 

4.92 

9.2e 

238 

7175 

6 ,7C 

6 .29 

1C. 74 

224 

5200 

8.64 

1.17 

8.72 

262 

6200 

0.39 

S.1G 

9.82 

2 39 

72CC 

6.44 

6.27 

1C. 51 

223 

5225 

8.57 

0.82 

8.61 

264 

6225 

8.53 

5.23 

1C. 01 

238 

7225 

6.36 

6 .26 

1C.44 

223 

5250 

8.38 

0.61 

8.4C 

266 

6250 

8.54 

5.38 

1C. 09 

238 

72 EC 

6.19 

6.22 

1C. 29 

223 

5275 

8.02 

0-52 

8.03 

266 

fc-2 7 5 

8.46 

5.64 

1C. 17 

236 

7275 

1.98 

6.15 

ic.ce 

232 

5300 

7.63 

0.39 

7.64 

267 

6 3CC 

8.42 

5.96 

10.31 

235 

13CC 

6 . C 2 

6.11 

1C.C6 

222 

5325 

7.64 

0.20 

7.64 

268 

6325 

8.38 

6.13 

10.38 

2 34 

7225 

£ .1C 

6 .C9 

1C. 13 

223 
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TABLE 1 1-1 (con't) 

FPS-16 RAOAR/J1PSPHERE HINC VELOCITY PROFILE 





TEST nupber 

7975 

11/28/64 

» 1455Z, 

EASTERR 

TEST RANGE, 

FLCRICA 





ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

H X 

HZ 

HS 

THETA 

4LI 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

P/SEC 

DEG 

PETERS 

P/SEC 

p/sec 

P/SEC 

CEG 

PETERS 

P/SEC 

P/SEC 

P/SEC 

CEG 

7350 

8.13 

6.00 

10.10 

233 

8350 

S.7C 

4.65 

10.77 

244 

S35C 

13. 2C 

247 

13.38 

26C 

7375 

7.76 

5.77 

9.66 

233 

8375 

10.11 

4.48 

u. ce 

246 

5375 

12.87 

2.20 

13. C5 

26C 

7400 

8.16 

5.66 

9.93 

235 

8400 

1C. 63 

4.C9 

11.39 

11.43 

249 

S4CC 

13.27 

2.45 

13.45 

259 

7425 

8.63 

5.71 

1C. 35 

236 

8425 

10.86 

3.58 

252 

5425 

13.54 

2.65 

14.19 

259 

7450 

8.20 

5.53 

9.89 

236 

8450 

11. CC 

2.97 

11. 4C 

255 

S46C 

14. 4C 

2.4C 

14. 6C 

26C 

7475 

7.98 

5.68 

9.80 

234 

8475 

IC.84 

2.51 

11.12 

257 

5475 

14.52 

2 .08 

15. C6 

262 

7500 

7.91 

5.94 

9.89 

233 

85CC 

1C. 53 

2.14 

1C. 75 

258 

5 5 CC 

15. C3 

1.57 

15.16 

262 

7525 

7.92 

5.99 

9.93 

233 

8525 

10.51 

1.94 

10.65 

259 

5525 

15.58 

2.16 

15.73 

262 

7550 

7.71 

6.09 

9.82 

232 

855C 

1C. *3 

1.76 

1C. 58 

260 

S55C 

16.41 

2.18 

16.56 

262 

7575 

7.59 

6.40 

5.92 

23C 

8575 

10.31 

1.37 

1C.4C 

262 

5575 

16.45 

2.14 

16.55 

262 

7600 

7.55 

6.68 

1C. 08 

228 

86CC 

1C. 35 

0.84 

1C. 35 

265 

56CC 

16.23 

2.25 

16.35 

262 

7625 

7.35 

6.83 

1C. 03 

227 

86 2 5 

10.29 

C.5C 

10.31 

267 

5625 

16.46 

2.25 

16.6 1 

262 

7650 

7.15 

7.05 

10.04 

225 

8 6 5 C 

5.93 

C . 7 3 

5.56 

266 

56 EC 

16.78 

2.27 

16.53 

262 

7675 

6.81 

7. 10 

9.83 

224 

8675 

1C. Cl 

1.22 

1C. 08 

263 

56 75 

16 .3C 

2.15 

16.44 

262 

7700 

6.46 

7. 14 

9.63 

222 

87CC 

1C. 35 

1.82 

10.51 

260 

5 7CC 

16. 7C 

2.C2 

16. e2 

263 

7725 

6.23 

7. 41 

9.69 

22C 

8725 

IC.27 

2.42 

1C. 55 

257 

5725 

17.23 

1 .58 

17.34 

263 

7750 

5.78 

7. ‘5 7 

9.52 

217 

8 7 5 C 

1C. 14 

2.81 

1C. 53 

254 

5 7 5C 

17.15 

1 .78 

17.24 

264 

7775 

5.59 

7.82 

9.61 

2 15 

8775 

10.45 

3.23 

1C. 94 

253 

57 35 

17.23 

1 .65 

17.31 

264 

7800 

5.63 

7.98 

9.76 

2 15 

88CC 

1C. 49 

'3.42 

11.04 

252 

5 8 C C 

17.54 

1.77 

17.63 

264 

7825 

5.43 

7.96 

9.64 

214 

8825 

1C. 32 

3.6C 

1C. 93 

251 

5 e 2 5 

17.64 

1.83 

17.74 

264 

7850 

5.42 

8.20 

9.B3 

213 

8 8 5 C 

1C. 31 

3.68 

1C. 55 

25C 

585C 

17.28 

1 .54 

17.34 

265 

7875 

5.05 

8.35 

9.76 

211 

e875 

10.4 1 

3.67 

11.04 

250 

5875 

17.41 

1.28 

17.46 

266 

7900 

4.71 

8.55 

9.76 

2C9 

89C 0 

1C. 22 

3.75 

IC.5C 

249 

SSCC 

17.5 1 

1.35 

17.96 

265 

7925 

4.59 

8.76 

9.89 

2C7 

8925 

1C.3C 

3.96 

11.03 

249 

5525 

17.89 

1 .SC 

17.95 

265 

7950 

4.52 

9.02 

1C. 09 

2C6 

895C 

10.52 

4.17 

11.61 

248 

55CC 

16.51 

1.56 

16.98 

265 

7975 

4.31 

9.07 

1C. 04 

205 

8975 

1C. 38 

4.28 

11.23 

247 

5535 

17.25 

1.38 

17. 3C 

265 

8000 

3.95 

9.01 

9.84 

203 

9CC0 

1C.2C 

4.12 

11. CC 

248 

1CCCC 

17.24 

1.24 

17.28 

266 

8025 

3.66 

8.94 

9.66 

2C2 

9C25 

1C. 13 

3.78 

10.81 

249 

ICC 25 

16.42 

1.35 

16.47 

265 

8050 

3.36 

8.85 

9.47 

2CI 

9C5C 

9.90 

3.42 

1C. 55 

251 

ICC EC 

17.J5 

i.ec 

17.25 

264 

8075 

2.93 

0.62 

9. 1C 

199 

9 C 7 5 

1C. 18 

3.22 

1 C .68 

252 

1CC75 

16.68 

2.32 

17. C4 

262 

8100 

2.59 

8.33 

8.73 

197 

' 9 ICO 

ic.e3 

3.ie 

11.25 

253 

1C1CC 

15. 6C 

2.42 

15.75 

261 

0125 

2.78 

7.81 

8.29 

199 

9125 

IC.94 

3 .04 

11.35 

2 54 

1C 1 2 5 

16.24 

2 .74 

16.47 

26C 

8150 

3.43 

6.99 

7.78 

2C6 

9150 

1C. 95 

2.e5 

11.32 

256 

1C ISC 

16.66 

2 .78 

16.51 

26C 

8175 

4.15 

6.63 

7.82 

212 

9175 

10.99 

2.59 

11.25 

257 

1C 1 75 

16.28 

2 .84 

16.52 

26C 

8200 

5.08 

6.41 

8.18 

218 

9 2C0‘ 

11.29 

2.37 

11.53 

258 

1C2CC 

16 .66 

3.34 

16.59 

25e 

0225 

5.94 

6.13 

8.54 

224 

9225 

1 1.5C 

2.45 

11.75 

258 

1C225 

16.85 

3.35 

17. ie 

255 

8250 

6.50 

6.05 

8.86 

227 

9 25 C 

11.37 

2.45 

11.63 

250 

1C25C 

16 .79 

3.25 

17.11 

259 

8275 

7.31 

5.89 

9.39 

231 

9275 

11.49 

2.31 

11.72 

258 

IC275 

17 .3C 

3.56 

17.67 

258 

8300 

8.31 

5.62 

1C. 03 

236 

9 3C0 

11.49 

2.18 

11.65 

259 

1C2CC 

1 7.31 

3.47 

17.66 

258 

8325 

9.12 

5.15 

10.47 

24C 

9325 

12.49 

2.14 

12.67 

26C 

1C 326 

16.55 

3.36 

17.28 

259 

ALT 

* altitude, wx 

* ZCNAl 

COPPCNEN T , 

VI * pericicnal 

CCPPCRERT, VS * 

HlRC SPEED, 

THETA « 

H IRC C IRECT ICR 




FPS-16 RADAR/J1PSPHERE MNC VELOCITY PROFILE 


ALT 

HX 

HZ 

HS 

TEST NUPBER 
THETA 

7975 

ALT 

11/28/64, 

HX 

1455Z, 

HZ 

EASTEPR 

HS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLCRICA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

7H8TA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

P/SEC 

DEG 

PETERS 

P/SEC 

P/SEC 

P/SEC 

CEG 

PE IERS 

P/SEC 

P/SEC 

P/SEC 

C8C 

10350 

16.94 

3.76 

17.35 

257 

11350 

17.38 

5 .42 

18.21 

253 

1235C 

21. Cl 

3.39 

21.29 

261 

10375 

16.73 

4.12 

17.23 

256 

11375 

17.67 

5.4C 

18,48 

253 

12375 

2 2.33 

3.5C 

22. 6C 

261 

10400 

16.66 

4.15 

17.17 

256 

1 14CC 

17.27 

5.48 

18.12 

252 

124CC 

22.63 

3.62 

22.91 

261 

10425 

16.64 

4.15 

17.15 

256 

1 1425 

17.38 

5.4C 

18.21 

253 

12425 

22.84 

3 .59 

23.12 

261 

10450 

16.62 

4.49 

17.21 

255 

1 1450 

1/.72 

5.76 

18.64 

252 

1 24<5C 

22.32 

3.55 

23.59 

261 

10475 

16.46 

4.90 

17.17 

253 

11475 

17. 4C 

5.6 1 

18.28 

252 

12475 

23.80 

3.72 

24. C5 

261 

10500 

16.28 

4.59 

17.02 

253 

1 1 5C0 

17. C8 

5.4 1 

17.92 

252 

125CC 

24.79 

3.51 

25. C4 

26 2 

10525 

16.06 

5.03 

16.83 

252 

1 1525 

17.24 

5.7C 

18.16 

252 

12525 

23.2 1 

2.17 

25.4 1 

263 

10550 

16.05 

5.13 

16.85 

252 

11550 

17.46 

5.69 

18.36 

252 

1255C 

2 5 .44 

3.15 

25.63 

263 

10575 

16.00 

5.25 

16.84 

252 

11575 

17.14 

5.66 

18. C5 

252 

12515 

27.11 

3.13 

27.2 5 

263 

10600 

15.68 

5.42 

16.59 

251 

116CC 

17.45 

5.91 

18.42 

251 

126CC 

2 7 . 7C 

2.87 

27.85 

264 

10625 

15.70 

5.57 

16.66 

25C 

11625 

17.81 

6.C3 

18.8C 

251 

12625 

26.55 

2.71 

27.13 

264 

10650 

15.38 

5.42 

16. 3C 

25C 

1 1650 

17.68 

5.93 

18.64 

251 

1265C 

27.56 

2.4C 

27.67 

265 

10675 

15.16 

5. 38 

16.08 

25C 

1 1675 

18. C4 

5.72 

10.93 

2 52 

12675 

2E. 67 

1 .82 

28.72 

266 

10700 

15.12 

5.54 

16, 1C 

25C 

1 17CC 

ie.17 

5.73 

19. C5 

252 

127CC 

25.13 

1.45 

25.17 

267 

10725 

15.37 

5.59 

16.35 

25C 

11725 

17.92 

6. Cl 

18. 9C 

251 

12725 

25.31 

1.35 

25.34 

267 

10750 

15.49 

5.71 

16.51 

25C 

1 175C 

17.93 

5.99 

18. 9C 

251 

1 2 7 5 C 

25.47 

1.12 

25. 5C 

268 

10775 

15.38 

5.62 

16.38 

250 

11775 

17. 6C 

6 .CC 

18.59 

251 

1 2 7 7 5 

25.76 

1.17 

25. 7e 

26e 

10800 

14.98 

5.51 

15.96 

25C 

1 10CC 

17. 5-} 

6.24 

18.66 

2 5C 

128CC 

3C .12 

1.17 

3C.14 

268 

10825 

15.11 

5.64 

16. 13 

249 

11825 

17.78 

6 • 1C 

18. 8C 

251 

12825 

3C .49 

C .7 8 

3C.5C 

268 

10850 

15.74 

5.59 

16. 7C 

25C 

1 1850 

17.28 

5.68 

ie. 19 

252 

1 2 8 5 C 

3C.32 

C .5 7 

3C.33 

265 

1 0 B 75 

15.02 

5.1 1 

15.87 

251 

1 1875 

17.33 

5.68 

18.24 

252 

128 75 

2C .58 

C .45 

3C.58 

269 

10900 

19.38 

5.21 

16.24 

251 

1 1 90C 

18. CO 

6.55 

19.15 

25C 

12SCC 

3C.21 

C.C3 

3C.21 

27C 

10925 

15.80 

5. 17 

16.69 

251 

11925 

ie. ce 

7.12 

15.42 

240 

12925 

25.76 

-C.23 

25.76 

27C 

10950 

15.35 

5 . C 6 

16.16 

252 

1195C 

1 7.89 

6.76 

19. 12 

249 

1255C 

25.5 1 

C »C 5 

25.51 

27C 

10975 

15.42 

9 . L 7 

16.23 

252 

1 1975 

17.84 

6.22 

18. 9C 

251 

12975 

28.56 

-C.CC 

2e.se 

2 ?C 

WOOO 

15.42 

5. 12 

16.24 

251 

12CCC 

17.98 

5.94 

10.53 

252 

12CCC 

2 7.83 

-C.3S 

27.83 

271 

11025 

15.62 

5.26 

16.48 

251 

12C25 

18.35 

5.67 

15. 2C 

253 

13C25 

25. C5 

-C .52 

25. 1C 

271 

11050 

16.01 

5. 37 

16.89 

251 

1 2 C 5*C 

18.27 

5.39 

19. C5 

253 

13C5C 

3C .53 

-C.57 

3C.54 

271 

1 1075 

16.10 

9.2 3 

16.52 

25? 

12075 

18.28 

5. Cl 

18.95 

254 

13C75 

3C . 18 

-C.58 

3C.1S 

271 

11100 

15.52 

5.09 

16.33 

252 

121CC 

10.46 

4.62 

19. C3 

256 

13 ICC 

3C .85 

— C .75 

3C.86 

271 

11125 

16.16 

5.42 

17.04 

251 

12125 

18.56 

4.31 

19. C5 

257 

13125 

3 1.53 

-1.C1 

31.54 

272 

11150 

16.60 

5.42 

17.47 

252 

12 15C 

18. 16 

2.81 

18.56 

25P 

1 3 ISC 

31.65 

- 1 . C 4 

31.67 

27 2 

11175 

15.67 

4.9 7 

16.44 

252 

12175 

17. 6C 

3.42 

18.12 

259 

13175 

3C .54 

- C .82 

3C.55 

271 

11200 

16.35 

5. 31 

17.19 

252 

122CC 

18.52 

3.17 

18.79 

26C 

132CC 

25 .64 

-C .86 

25.65 

271 

11225 

16.34 

5.27 

17.17 

252 

12225 

19.25 

3.12 

19. 5C 

261 

1 3225 

2 5.23 

-C .84 

25 .24 

271 

11250 

16.86 

5.22 

17.65 

253 

1225C 

19.49 

3 .41 

19.79 

26C 

1 32EC 

28.14 

-C .26 

28 . 14 

27C 

11275 

1 1 .63 

9.44 

18.45 

253 

12275 

2C. 1C 

3.49 

2C.4C 

26C 

1 3275 

27.73 

C .25 

27.73 

265 

11300 

17.42 

5.27 

18.19 

253 

1 2 3 C C 

21. C2 

3.59 

2 1.32 

26C 

133CC 

2 7.53 

C • 34 

27.53 

269 

11325 

17.39 

5.48 

18.23 

252 

12325 

2C.e4 

3.5C 

2 1.13 

26C 

1332 5 

2 7.26 

C . 34 

27.26 

265 


ALT * 


ALTITUDE, HX 


ZONAL COMPONENT • HZ 


PCRICICNAL CCPPCRERT, VS • HlRC SF8EC, THETA 


HlRC CIRECTICR 
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TABLE 1 1-1 (con't) 

FPS-16 RACAR/J1PSPHERE MINC VELOCITY PROFILE 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

7975 

ALT 

11/28/66 , 

MX 

16552, 

MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLCfl IC A 
ALT 

MX 

W 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SeC 

P/SEC 

CEG 

PETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/S6C 

CEG 

MEIERS 

P/SEC 

P/SEC 

M/SEC 

CEG 

13350 

27.37 

0.22 

27.38 

269 

1635C 

29.37 

2.99 

29.52 

266 

1535C 

2 1.66 

6. Cl 

22. Cl 

2 55 

13375 

27.61 

0.01 

27.61 

27C 

16375 

29.56 

2.37 

29.66 

265 

15375 

21.56 

2.97 

21.76 

262 

13600 

26.8 6 

-0.22 

26.86 

27C 

166CC 

3C.16 

2.87 

30.29 

266 

156CC 

2C.S9 

2.C6 

21.21 

262 

1 3 A 25 

26.17 

0.06 

26.17 

27C 

16625 

29.65 

3.C5 

29. ei 

266 

15625 

2C .78 

2.17 

21. C2 

261 

13650 

25.67 

0.69 

25.68 

268 

1665C 

29.16 

2.71 

29.26 

265 

1 566C 

2C .57 

2.5e 

21.18 

262 

13675 

26.66 

1.26 

26.67 

267 

16675 

28.67 

2.11 

2e.55 

266 

15675 

2C.E7 

2. 1C 

21. 1C 

261 

13500 

26.16 

1.65 

26.22 

266 

165CC 

28.26 

1.91 

28.33 

266 

155CC 

2C.25 

2 .77 

2C.67 

262 

13525 

23.99 

2.21 

26. C9 

265 

16525 

27.69 

1.37 

27.72 

267 

15525 

2C.55 

2.55 

2C.71 

263 

13550 

23.66 

2.57 

23.58 

266 

16550 

27.81 

C . 8 1 

27.82 

268 

1555C 

2C.93 

2.69 

21.08 

263 

13575 

23.65 

2.56 

23.58 

266 

16575 

28.56 

C.35 

28.56 

269 

1 55 ?5 

15.66 

1-78 

19.76 

265 


13600 

26.37 

3.15 

26.57 

262 

166CC 

28. 5C 

c.ce 

28. 5C 

27C 

• i;eec 

15.66 

1 .35 

15.65 

266 

13625 

26.32 

3.83 

26.62 

26 1 

16625 

27. C9 

C . 26 

27. 1C 

269 

15625 

15.32 

1,*5 

15. 6C 

26S 

13650 

26.07 

6.08 

26.62 

26C 

1665C 

27.31 

C .82 

27.32 

268 

1 565C 

1S.U 

1 . 7C 

15.23 

265 

13675 

23.96 

6.36 

26.36 

255 

16675 

27.51 

1.25 

27.56 

267 

15675 

15.26 

2.26 

15.35 

263 

13700 

23.73 

6.62 

26. 18 

255 

167CC 

26.22 

1.71 

26.28 

266 

157CC 

IE. 66 

2.89 

18.69 

261 


13725 

26.10 

6.92 

26.59 

258 

16725 

26. 1 1 

2.CC 

26.19 

265 

15725 

IE. Cl 

3.68 

IE. 36 

2 59 

13750 

23.78 

5.63 

26.39 

257 

1675C 

25.37 

2.32 

25.68 

265 

1575C 

17. €5 

3.58 

18.21 

2 ;e 

1 3775 

23.97 

5.76 

26.65 

256 

16775 

26.71 

2.27 

26.62 

265 

1 5775 

11.56 

3.87 

16.35 

2*8 

13800 

26.56 

6.57 

25.61 

255 

168CC 

26.75 

2.66 

26.87 

266 

158CC 

17.66 

6.ei 

18.11 

2 56 

13825 

26.38 

7.01 

25.37 

256 

16825 

23.83 

2.65 

23.95 

266 

15625 

17.15 

5.11 

17.85 

253 


13850 

25.66 

7.69 

26.77 

253 

16e5C 

26.21 

2.57 

26.35 

266 

15B5C 

11 .C6 

5 .65 

17.85 

252 

13875 

26.75 

8.32 

28.01 

253 

16875 

26.88 

3.27 

25. C5 

262 

15615 

16.17 

6.19 

17.32 

2 65 

13900 

26.26 

8.36 

27.56 

252 

169CC 

26. CC 

3.6C 

26.26 

262 

155CC 

15. 1C 

6.55 

16.66 

2 66 

13925 

26.98 

8.66 

28.36 

252 

16925 

23. ec 

3.51 

26. C6 

261 

15525 

15. Ct 

7.57 

u.ee 

263 

13950 

28.27 

8.85 

29.62 

252 

1695C 

23.67 

3.66 

23.92 

262 

15S5C 

16.27 

7.71 

lfe.CC 

266 


13975 

28.38 

8.96 

29.76 

252 

16975 

23.59 

2.96 

23. 7e 

263 

15575 

16.78 

7 116 

18.25 

267 

16000 

28.32 

8.79 

29.65 

253 

15CCC 

23.26 

2.55 

23.63 

263 

16CCC 

17. C8 

6.76 

ie.37 

268 

16025 

28.77 

8.26 

25.92 

256 

15C25 

23. C5 

3.19 

23.27 

2 62 

16C 25 

16. Cl 

6 .62 

15.12 

25 C 

16050 

28.35 

7.73 

29.38 

255 

15C50 

22.76 

3.6e 

23.02 

261 

16C5C 

16.78 

5.55 

19. 7C 

252 

16075 

28.56 

7.29 

25.66 

255 

15C75 

22.66 

3.66 

22.93 

261 

16C75 

15.61 

5.5C 

2C.37 

256 


16100 

28.96 

7.06 

29.79 

256 

1 5 ICC 

22.65 

3.62 

22.71 

2fcl 

161CC 

2C.it 

5.53 

21. CC 

255 

16125 

29.16 

7.C9 

3 C * 0 1 

256 

15125 

22. C6 

3.62 

22.36 

261 

16125 

2C.68 

6.76 

21.23 

257 

1 6 1 50 

29.68 

6.76 

3C.26 

257 

15150 

21. 3C 

6.19 

21.71 

259 

16150 

2C.79 

6.15 

21. 2C 

259 

16175 

28.36 

6.10 

29.01 

258 

15175 

2C.56 

6.56 

21.06 

257 

16175 

2C.6C 

6.13 

21. 2C 

259 

16200 

28.19 

6.02 

28.82 

258 

152CC 

15.86 

5.C6 

2C.67 

256 

162CC 

21.63 

3.2C 

22. C7 

261 


16225 

29.16 

5.72 

29.71 

259 

15225 

19.12 

5. 18 

15. 8C 

255 

16225 

J2.C6 

2 .6 9 

22.22 

262 

16250 

29.30 

5.25 

29.77 

26C 

15250 

2C.C6 

6.6 5 

2C.6C 

257 

1625C 

25.73 

2.35 

22.85 

266 

16275 

29.06 

6.73 

29.62 

26 1 

15275 

2C.56 

6.67 

21.06 

258 

16275 

23.12 

1.66 

23.17 

266 

16300 

28.83 

6.66 

29.17 

261 

15300 

19.96 

3.56 

2C.36 

259 

16 3€C 

23.77 

C.28 

23.77 

269 

16325 

29.19 

6.11 

29.68 

262 

15325 

20.91 

3.88 

21.27 

259 

16325 

22.93 

-C .68 

22.55 

272 

ALT 

- ALT i TUOE , MX 

- ZONAL 

COPPCNENT, 

MZ * PEP 1CICNAL 

CCPPCNEM 

, MS n 

M INC SPEED, 

THETA » 

MINE C I RFC I I CN 








FPS 

-16 RADAR/J1PSPH. ERE MINC 

VELOCITY 

.PROFILE 










TEST NUMBER 

7975 

11/28/66, 

16S5Z. 

EASTERN 

TEST RANGE* 

FLC7MCA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

M» 

M2 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

P/SEC 

P/SEC 

CEG 

METERS 

P/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

16350 

22.86 

-1.31 

22.87 

273 

17350 

11.65 

-1.85 

11.79 

279 

183fC 

6.3C 

-2. CZ 

6.62 

292 

16375 

21.35 

-1.58 

21.61 

276 

17375 

11. 6C 

-1 .30 

11.67 

276 

18375 

3.9 9 

-1.C6 

6.13 

2E5 

16600 

21.05 

-2.08 

21.15 

275 

17600 

11.23 

-C.75 

11.26 

276 

je6€C 

3.M 

-C.95 

2.73 

265 

16625 

20.79 

-2.76 

20.97 

277 

17625 

11.26 

-1.30 

11-33 

276 

18625 

3.83 

-1.01 

3.77 

265 

16650 

20.06 

-3.26 

2C.33 

279 

17650 

11.25 

-1.73 

11.36 

279 

1 6 6 EC 

3.5 6 

-C .76 

6. Cl 

2 6.1 


16675 

19.86 

-6.C9 

20.25 

281 

17675 

1C. 71 

-1.23 

10.78 

276 

16615 

5.C2 

-1.68 

5.29 

268 

16500 

19.30 

-6.30 

19.77 

282 

17500 

1C. 26 

-1.35 

10.35 

277 

lescc 

5.73 

-1.59 

6.06 

289 

16525 

17.76 

-6.37 

18.27 

286 

17525 

s.ec 

-1.37 

9.89 

278 

18526 

8.51 

-1.9C 

7.17 

2 85 

16550 

L6.86 

-6.27 

17.37 

286 

1755C 

9.3C 

-C.68 

9.33 

276 

-1855C 

7.51 

-2.16 

7.82 

2 88 

16575 

16.02 

-6.22 

16.56 

285 

17575 

9.C6 

-C.82 

9.08 

276 

1 8575 

7.89 

-2.21 

£.19 

285 


16600 

15.60 

-6.17 

15.95 

285 

176CC 

9.25 

— C .98 

9.30 

2 76 

ietcc 

£.56 

-1.58 

£.75 

2E3 

16625 

16.16 

-3.65 

16.62 

286 

17625 

9.36 

-1.68 

9.69 

280 

1862 S 

5.9C 

-2.61 

1C. 15 

283 

16650 

13.52 

-3.60 

13.99 

285 

17650 

8.83 

-1.66 

8.98 

280 

186CC 

5.69 

-2.20 

9.75 

283 

16675 

13.05 

-2.82 

13.36 

282 

17675 

9.21 

-1.95 

9.61 

282 

16675 

8.26 

-2.13 

8.53 

2 86 

16700 

13.16 

-1.86 

13.27 

278 

17700 

5.65 

-2.2C 

9.93 

283 







16725 

13.69 

-1.67 

13.59 

277 

17725 

9.63 

-2.19 

9.88 

283 

16750 

13.82 

-0.89 

13.85 

276 

17750 

9.77 

-2.2C 

10. C2 

283 

16775 

16.00 

-0.62 

16.01 

272 

17775 

1C. 36 

-2.35 

10.62 

283 

16800 

13.73 

-0.07 

13.73 

27C 

178CC 

11.27 

-3. 06 

11.67 

285 

16825 

13.28 

0.38 

13.28 

268 

17825 

11.19 

-3.26 

11.65 

266 


16850 

13.26 

0.79 

13.28 

266 

1785C 

12.67 

-2.66 

12.95 

282 

16075 

12.71 

1.26 

12.77 

266 

17875 

13.36 

■*2.66 

13. 6C 

281 

16900 

12.58 

1.72 

12.69 

262 

17900 

13.38 

-2.56 

13.62 

281 

16925 

12.59 

2.06 

12.75 

261 

17925 

13.93 

-2.11 

16. C9 

278 

16950 

13.17 

1.83 

13.29 

262 

17950 

16.15 

-1.80 

16.26 

277 


16975 

16.06 

1.11 

16.11 

265 

17975 

16.75 

-1.86 

16.86 

277 

17C00 

16.67 

0.65 

16 • 67 _ 

268 

18CC0 

15.06 

-2.57 

15.26 

280 

17025 

15.32 

-0.20 

15.32 

271 

18025 

15.37 

-2.95 

15.65 

281 

17050 

15.50 

-1.11 

15.56 

276 

18050 

15.59 

-2.76 

16.22 

280 

17075 

15.37 

-1.22 

15.62 

276 

18075 

15.65 

-3.23 

15.78 

282 


17100 

15.02 

-1.52 

15. 1C 

276 

18100 

16.67 

-3.68 

15.12 

286 

17125 

15.01 

-2.68 

15.25 

280 

18125 

16. 10 

-3.86 

16.62 

285 

17150 

15.01 

-3.25 

15.36 

282 

18150 

13.62 

-6.61 

16.31 

208 

17175 

13.99 

-3. 18 

16.35 

283 

18175 

13.63 

-6.58 

16.15 

289 

17200 

12.97 

-2.67 

13.26 

281 

182CC 

12. SC 

-6.52 

13.66 

289 


17225 

12.77 

-2.11 

12.96 

279 

18225 

12.02 

-6.69 

12. 9C 291 

17250 

12.57 

-1.68 

12.66 

277 

18250 

11.32 

-6.53 

12- 2C 292 

17275 

11.92 

-1.17 

11.98 

275 

18275 

9.68 

-6.C3 

li. 3 1 293 

17300 

11.05 

-1.62 

11.15 

277 

183C0 

8.51 

-3.81 • 

9.33 296 

17325 

11.17 

- 1.66 

11.29 

278 

- 18325 

T.G8 

-3.23 

7.78 296 

ALT 

=* ALT I TUOE , MX 

= ZCNAL 

COMPONENT, 

MZ * MERIDIONAL 

COMPONENT, 

MS * M INC SI 



FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 





TEST NUMBER 8920 

12/23/64, 

1400Z * 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLBRIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

W* 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

200 

0.B8 

9.48 

9.52 

185 

1200 

5.68 

-2.25 

6.11 

291 

2200 

6.06 

-10.07 

11.75 

329 

225 

1.31 

10.61 

10.69 

187 

1225 

6.08 

-2.58 

6.60 

293 

2225 

6.32 

-10.18 

11.98 

328 

250 

1.40 

11.13 

11.22 

187 

1250 

6.40 

-2.90 

7.03 

294 

2250 

6.42 

-10.21 

12.06 

328 

275 

1.42 

9.88 

9.98 

188 

1275 

6.59 

-3.05 

7.26 

295 

2275 

6.23 

-10.51 

12.22 

329 

300 

1.39 

9.18 

9.28 

188 

1300 

6.55 

-3.00 

7.21 

294 

2300 

5.79 

-10.53 

12.02 

331 

325 

1.43 

9.05 

9.16 

189 

1325 

6.58 

-2.97 

7.22 

294 

2325 

5.68 

-10.57 

12.00 

332 

350 

1.69 

8.20 

8.38 

191 

1350 

6.61 

-3.04 

7.27 

295 

2350 

5.77 

-9.67 

11.27 

329 

375 

2.22 

7.45 

7.77 

196 

1375 

6.37 

-2.94 

7.01 

295 

2375 

5.80 

-7.52 

9.50 

322 

400 

2.61 

6.56 

7.06 

202 

1400 

6.74 

-3.09 

7.41 

294 

2400 

6.07 

-4.67 

7.66 

307 

425 

3.00 

5.82 

6.54 

207 

1425 

6.72 

-3.45 

7.55 

297 

2425 

6.27 

-3.22 

7.05 

297 

450 

3.36 

5.43 

6.39 

212 

1450 

6.55 

-3.86 

7.60 

300 

2450 

6.32 

-2.90 

6.95 

295 

475 

3.79 

4.83 

6.14 

218 

1475 

6.95 

-4.43 

8.24 

302 

2475 

6.33 

-2.98 

6.99 

295 

500 

4.08 

4.24 

5.88 

224 

1500 

6.69 

-4.61 

8.13 

304 

2500 

6.28 

-3.21 

7.05 

297 

525 

4.26 

3.65 

5.61 

229 

1525 

6.60 

-4.92 

8.23 

306 

2525 

6.20 

-3.57 

7.15 

300 

550 

4.45 

3.18 

5.47 

234 

1550 

6.53 

-5.28 

8.40 

309 

2550 

5.64 

-3.72 

6.76 

303 

575 

4.12 

2.75 

4.95 

236 

1575 

6.42 

-5.59 

8.51 

311 

2575 

5.07 

-3.83 

6.35 

307 

600 

3.73 

2.33 

4.40 

238 

1600 

6.45 

-5.75 

8.64 

312 

2600 

5.26 

-4.10 

6.67 

308 

625 

3.64 

2.25 

4.27 

238 

1625 

6.37 

-5.96 

8.72 

313 

2625 

5.40 

-4.19 

6.83 

308 

650 

3.63 

2.10 

4. 19 

240 

1650 

6.32 

-6.43 

9.02 

315 

2650 

5.12 

-4.12 

6.57 

309 

675 

3.60 

1.71 

3.99 

244 

1675 

5.85 

-6.50 

8.74 

318 

2675 

5.28 

-4.50 

6.94 

310 

700 

3.96 

1.74 

4.33 

246 

1700 

5.79 

-6.94 

9.04 

320 

2700 

5.45 

-4.71 

7.20 

311 

725 

4.24 

1.40 

4.46 

251 

1725 

5.87 

-7.22 

9.30 

321 

2725 

5.47 

-4.86 

7.31 

311 

750 

4.19 

0.88 

4.28 

258 

1750 

5.80 

-6.95 

9.05 

320 

2750 

5.24 

-5.34 

7.49 

315 

775 

4.62 

0.78 

4.69 

260 

1775 

6.13 

-7.32 

9.55 

320 

2775 

5.05 

-5.76 

7.66 

319 

800 

4.78 

0.69 

4.83 

262 

1800 

6.10 

-7.61 

9.75 

321 

2800 

5.10 

-6.03 

7.90 

320 

825 

4.63 

0.63 

4.68 

262 

1825 

6.02 

-7.84 

9.89 

322 

2825 

5.41 

-6.44 

8.41 

320 

850 

4.60 

0.58 

4.63 

263 

1850 

6.02 

-8.08 

10.07 

323 

2850 

5.75 

-6.52 

8.69 

318 

875 

4.67 

0.13 

4.67 

268 

1875 

5.95 

-8.16 

10.10 

324 

2875 

5.98 

-6.17 

8.59 

316 

900 

4.68 

-0.32 

4.69 

274 

1900 

5.72 

-8.15 

9.95 

325 

2900 

6.45 

-5.80 

8.68 

312 

925 

4.54 

-0.42 

4.56 

275 

1925 

5.88 

-8.34 

10.20 

325 

2 925 

7.13 

-5.73 

9.15 

309 

950 

4.72 

-0.45 

4.74 

275 

1950 

6.06 

-8.50 

10.45 

324 

2950 

7.84 

-5.77 

9.74 

306 

975 

4.71 

-0.34 

4.72 

274 

1975 

5.89 

-8.29 

10.17 

324 

2975 

8.49 

-5.54 

10.14 

303 

1000 

4.67 

-0.34 

4.69 

274 

2000 

6.46 

-8.96 

11.05 

324 

3000 

8.87 

-5.40 

10.38 

301 

1025 

5.15 

-0.56 

5.18 

276 

2025 

6.57 

-9.26 

11.35 

324 

3025 

9.13 

-5.31 

10.57 

300 

1050 

5.56 

-0.79 

5.61 

278 

2050 

6.65 

-9.75 

11.81 

326 

3050 

9.52 

-5.18 

10.84 

298 

1075 

5.31 

-1.06 

5.42 

281 

2075 

6.70 

-10.12 

12.13 

326 

3075 

10.02 

-5.09 

11.24 

297 

1100 

5.29 

-1.39 

5.47 

285 

2100 

6.23 

-9.68 

11.51 

327 

3100 

11.01 

-4.56 

11.92 

292 

1125 

5.39 

-1.80 

5.68 

288 

2125 

6.22 

-10.12 

11.87 

328 

3125 

11.36 

-3.40 

11.86 

286 

1150 

5.53 

-2.17 

5.94 

291 

2150 

6.23 

-10.41 

12.13 

329 

3150 

10.96 

-2.53 

11.25 

283 

1175 

5.73 

-2.25 

6.16 

291 

2175 

5.91 

-9.B7 

11.50 

329 

3175 

11.05 

-2.06 

11.24 

280 

ALT 

» ALTITUOE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

MZ » MERIDIONAL 

C0MP0NE NT t WS ■ 

WINE SPEED, 

THETA - 

WIND OIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/ J1HSPHERE WIND 
8920 12/23/64, 1400Z, 

ALT WX WZ 

VELBCITY PRBFILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DES 

3200 

12.01 

-1.55 

12.11 

277 

4200 

12.05 

-1.67 

12.16 

278 

5200 

9.16 

-6.21 

11.06 

304 

3225 

12.44 

-1.38 

12.51 

276 

4225 

11.82 

-1.65 

11.96 

278 

5225 

9.50 

-6.53 

11.53 

304 

3250 

12.37 

-1.13 

12.43 

275 

4250 

11.54 

-1.75 

11.67 

278 

5250 

9.33 

-6.50 

11.38 

305 

3275 

12.44 

-0.92 

12.48 

274 

4275 

11.29 

-1.81 

11.46 

279 

5275 

9.23 

-6.64 

11.37 

306 

3300 

n.9o 

-0.96 

11.94 

274 

4300 

11.36 

-1.77 

11.69 

279 

5 300 

9.07 

-6.72 

11.29 

306 

3325 

11.57 

-0.99 

11.62 

275 

4325 

11.27 

-1.83 

11.62 

279 

5325 

9.31 

-6.93 

11.60 

306 

3350 

12.06 

-0.78 

12.08 

2 74 

4350 

11.13 

-2.05 

11.31 

280 

5350 

9.24 

-7.03 

11.61 

307 

3375 

11.99 

-0.69 

12.01 

273 

4375 

11.28 

-2.38 

11.53 

282 

5375 

8.92 

-6.82 

11.23 

307 

3400 

11.66 

-0.76 

11.68 

274 

4400 

11.30 

-2.66 

11.60 

283 

5600 

8.83 

-6.64 

11.05 

307 

3425 

11.24 

-0.62 

11.26 

273 

4425 

11.29 

-2.87 

11.65 

286 

5425 

8.85 

-6.46 

10.96 

306 

3450 

11.07 

-0.16 

11.07 

271 

4450 

11.52 

-2.96 

11.90 

286 

5450 

9.07 

-6.42 

11.11 

305 

3475 

11.01 

0.11 

11.01 

269 

4475 

11.56 

-2.86 

11.90 

286 

5475 

9.28 

-6.36 

11.25 

304 

3500 

10.47 

0.31 

10.48 

268 

4500 

11.20 

-2.69 

11.67 

282 

5500 

9.91 

-6.49 

11.85 

303 

3525 

10.28 

0.42 

10.29 

267 

4525 

10.82 

-2.27 

11.05 

282 

5525 

10.16 

-6.39 

12.01 

302 

3550 

10.98 

0.15 

10.99 

269 

4550 

10.62 

-2.62 

10.09 

283 

5550 

9.69 

-6.04 

11.42 

302 

3575 

11.45 

-0.07 

11.45 

270 

4575 

10.59 

-2.89 

10.90 

285 

5575 

10.01 

-6.25 

11.80 

302 

3600 

10.90 

-0.20 

10.90 

271 

4600 

11.15 

-3.53 

11.70 

287 

5600 

10.64 

-6.52. 

12.48 

301 

3625 

10.61 

-0.38 

10.62 

272 

4625 

11.26 

-3.81 

11.88 

288 

5625 

11.04 

-6.64 

12.89 

301 

3650 

10.53 

-0.65 

10.55 

273 

4650 

10.84 

-3.95 

11.53 

290 

5650 

11.20 

-6.73 

13.07 

301 

3675 

10.94 

-0.97 

10.99 

275 

4675 

10.81 

-6.19 

11.59 

291 

5675 

11.36 

-6.83 

13.25 

301 

3700 

11.16 

-1.14 

11.22 

276 

4700 

10.73 

-4.21 

11.53 

291 

5700 

11.58 

-7.02 

13.54 

301 

3725 

11.86 

-1.43 

11.95 

277 

4725 

10.83 

-4.23 

11.63 

291 

5725 

12.22 

-7.37 

14.27 

301 

3750 

13.14 

-1.94 

13.28 

278 

4750 

10.83 

-4.25 

11.66 

291 

5750 

12.43 

-7.45 

14.49 

301 

3775 

10.40 

-0.90 

10.44 

275 

4775 

10.44 

-4.21 

11.26 

292 

5775 

12.23 

-7.42 

14.30 

301 

3800 

9.88 

-0.66 

9.90 

274 

4800 

10.49 

-4.55 

11.63 

293 

5800 

12.18 

-7.39 

14.24 

301 

3825 

11.46 

-1.34 

11.53 

276 

4825 

10.50 

-4.90 

11.59 

295 

5825 

12.10 

-7.43 

14.20 

301 

3850 

11.72 

-1.57 

11.82 

277 

4850 

10.16 

-5.00 

11.32 

296 

5850 

12.37 

-7.60 

14.52 

301 

3875 

11.93 

-1.65 

12.04 

278 

4875 

10.07 

-5.24 

11.35 

297 

5875 

12.15 

-7.49 

14.27 

301 

3900 

11.00 

-1.51 

11.90 

277 

4900 

9.91 

-5.48 

11.33 

299 

5900 

11.82 

-7.45 

13.97 

302 

3925 

12.16 

-1.48 

12.25 

277 

492 5 

9.82 

-5.40 

11.20 

299 

5925 

11.81 

-7.54 

14.01 

302 

3950 

12.19 

-1.58 

12.29 

277 

4950 

9. 80 

-5.36 

11.17 

298 

5950 

11.65 

-7.44 

13.82 

302 

3975 

12.00 

-1.71 

12.12 

278 

4975 

9. 03 

-5.58 

11.30 

299 

5975 

12.07 

-7.72 

14.33 

302 

4000 

12.35 

-2.11 

12.53 

280 

5000 

10.40 

-5.92 

11.97 

299 

6000 

12.05 

-7.97 

16.45 

303 

4025 

12.37 

-2.47 

12.62 

281 

5025 

10. 16 

-5.81 

11.68 

300 

6025 

11.49 

-8.02 

16.01 

305 

4050 

12.3B 

-2.47 

12.62 

201 

5050 

9.98 

-5.79 

11.56 

300 

6050 

11.39 

-8.24 

16.06 

306 

4075 

12.31 

-2.10 

12.50 

280 

5075 

10.09 

-5.96 

11.71 

300 

6075 

11.31 

-8.33 

16.05 

3 06 

4100 

12.81 

-1.88 

12.94 

278 

5100 

9.53 

-5.90 

11.25 

302 

6100 

11.33 

-8.43 

16.13 

306 

4125 

13.07 

-1.67 

13.18 

277 

5125 

9.43 

-6.17 

11.27 

303 

6125 

11.25 

-8.40 

16.06 

307 

6150 

12.58 

-1.58 

12.68 

277 

5150 

9.63 

-6.38 

11.55 

303 

6150 

11.42 

-8.70 

14.35 

307 

4175 

12.27 

-1.63 

12.38 

277 

5175 

9.21 

-6.21 

11.11 

306 

6175 

11.57 

-9.15 

14.75 

308 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

« ZflNAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ » HER ID I 0NAL 

C0MP0NENT, WS « 

WINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE Ih2 (con't) 

F P $- 1 6 RADAR/ J1MSPHERE WINO VEL0CITY PR0F1LE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

8920 

ALT 

12/23/64, 

WX 

1400Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R1DA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6200 

11.28 

-9.05 

14.46 

309 

7200 

12.46 

-9.45 

15.64 

307 

8200 

9.41 

-13.18 

16.19 

324 

6225 

11.27 

-9.01 

14.42 

308 

7225 

12.39 

-9.28 

15.48 

307 

8225 

9.25 

-12.79 

15.78 

324 

6250 

11.43 

-9.48 

14.85 

310 

7250 

12.33 

-8.95 

15.24 

306 

0250 

9.21 

-12.59 

15.60 

324 

6275 

11.46 

-9.93 

15.18 

311 

7275 

12.39 

-8.47 

15.01 

304 

8275 

9.36 

-12.34 

15.49 

323 

6300 

11.49 

-10.26 

15.41 

312 

7300 

12.26 

-7.90 

14.59 

303 

8300 

9.39 

-12.10 

15.31 

322 

6325 

11.37 

-10.26 

15.32 

312 

7325 

11.70 

-7.54 

13.91 

303 

8325 

9.34 

-12.11 

15.29 

322 

6350 

12.37 

-10.72 

16.37 

311 

7350 

11.33 

-7.84 

13.77 

304 

8350 

9.54 

-12.17 

15.46 

322 

6375 

12.62 

-10.90 

16.68 

311 

7375 

11.31 

-8.40 

14.08 

306 

6375 

9.42 

-12.08 

15.32 

322 

6400 

12.15 

-10.56 

16.09 

311 

7400 

11.00 

-8.72 

14.04 

308 

8400 

9.04 

-11.95 

14.98 

323 

6425 

12.47 

-10.59 

16.36 

310 

7425 

10.92 

-9.06 

14.19 

309 

8425 

8.69 

-11.55 

14.45 

323 

6450 

12.79 

-10.55 

16.58 

309 

7450 

10.51 

-9.24 

14.00 

311 

8450 

8.97 

-11.92 

14.92 

323 

6475 

12.86 

-10.41 

16.55 

309 

7475 

10.37 

-9.71 

14.20 

313 

8475 

9.04 

-12.17 

15.16 

323 

6500 

12.92 

-10.51 

16.65 

309 

7500 

10.94 

-10.19 

14.95 

313 

8500 

8.56 

-11.69 

14.49 

324 

6525 

12.56 

-10.21 

16.19 

309 

7525 

10.98 

-10.36 

15.10 

313 

8525 

8.64 

-11.71 

14.56 

323 

6550 

12.44 

-9.82 

15.85 

308 

7550 

10.58 

-10.63 

15.00 

315 

8550 

8.63 

-11.65 

14.50 

323 

6575 

12.68 

-9.86 

16.07 

308 

7575 

10.26 

-10.88 

14.95 

317 

8575 

8.66 

-11.43 

14.34 

323 

6600 

12.59 

-9.81 

15.96 

308 

7600 

9.56 

-10.71 

14.36 

318 

8600 

8.81 

-11.40 

14.41 

322 

6625 

12.69 

-9.82 

16.05 

308 

7625 

9.01 

-10.70 

13.99 

320 

8625 

8.98 

-11.41 

14.52 

322 

6650 

12.58 

-9.74 

15.91 

308 

7650 

8.77 

-10.97 

14.04 

321 

8650 

8.71 

-11.00 

14.04 

321 

6675 

12.43 

-9.90 

15.90 

308 

7675 

8.31 

-10.82 

13.64 

322 

8675 

8.63 

-11.16 

14.10 

322 

6700 

12.37 

-9.97 

15.88 

309 

7700 

7.99 

-10.55 

13.23 

323 

0700 

8.82 

-11.51 

14.50 

322 

6725 

12.24 

-9. B1 

15.68 

309 

7725 

7.83 

-10.59 

13.17 

323 

8725 

8.77 

-11.52 

14.48 

323 

6750 

12.01 

-9.59 

15.37 

308 

7750 

7.67 

-10.72 

13.18 

324 

8750 

8.90 

-11.45 

14.51 

322 

6775 

11.79 

-9.48 

15.13 

309 

7775 

7.42 

-11.08 

13.33 

326 

8775 

8.93 

-11.46 

14.53 

322 

6800 

11.72 

-9.48 

15.07 

309 

7800 

7.44 

-11.60 

13.78 

327 

8800 

8.96 

-11.51 

14.59 

322 

6825 

11.62 

-9.51 

15.01 

309 

7825 

7.68 

-12.16 

14.39 

328 

8825 

8.85 

-11.31 

14.36 

322 

6850 

11.69 

-9.62 

15.14 

309 

7850 

7.77 

-12.81 

14.98 

329 

8850 

8.68 

-11.09 

14.09 

322 

6875 

11.78 

-9.70 

15.26 

309 

7875 

7.73 

-13.17 

15.27 

329 

8875 

8.60 

-10.85 

13.84 

321 

6900 

11.96 

-9.81 

15.47 

309 

7900 

7.92 

-13.50 

15.65 

329 

8900 

8.51 

-11.22 

14.09 

323 

6925 

12.10 

-9.67 

15.61 

309 

7925 

8.10 

-13.93 

16.11. 

330 

8925 

8.47 

-11.61 

14.38 

324 

6950 

12.12 

-9. 85 

15.62 

309 

7950 

7.72 

-13.62 

15.65 

330 

8950 

8.58 

-11.54 

14.38 

323 

6975 

12.07 

-9.72 

15.49 

309 

7975 

8.11 

-13.94 

16.13 

330 

0975 

8.31 

-11.52 

14.20 

324 

7000 

12.17 

-9.65 

15.53 

308 

8000 

8.39 

-14.21 

16.50 

329 

9000 

7.96 

-11.74 

14.18 

326 

7025 

12.41 

-9.73 

15.77 

308 

8025 

8.22 

-13.74 

16.01 

32* 

9025 

7.71 

-11.56 

13.90 

326 

7050 

12.27 

-9.58 

15.57 

308 

8050 

8.55 

-13.99 

16.39 

328 

9050 

7.79 

-11.56 

13.94 

326 



> 



3U8 

8075 

8.56 

-13.97 

16.39 

326 

9075 

7.97 

-12.20 

14.57 

327 

7100 

11.94 

-9.26 

15.11 

308 

8100 

B. 69 

-13.90 

16.40 

328 

9100 

8.01 

-12.77 

15.07 

328 

7125 

12.20 

-9.30 

15.34 

307 

8125 

8.67 

-13.63 

16.16 

327 

9125 

8.30 

-13.11 

15.52 

327 

7150 

12.54 

-9.49 

15.72 

307 

8150 

8.88 

-13.47 

16.13 

326 

9150 

8.30 

-13.39 

15.75 

328 

7175 

12.39 

-9.44 

15.58 

307 

8175 

9.33 

-13.56 

16.46 

325 

9175 

8.25 

-13.47 

15.80 

328 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - HER IDI 0NAL 

C0MP0NE NT , WS. = 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECT! 0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 
8920 12/23/64, 1400Z, 

ALT WX WZ 

VEL0C1TY 

EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9200 

8.07 

-13.57 

15.78 

329 

10200 

5.34 

-19.66 

20.38 

345 

11200 

17.78 

-14.62 

23.02 

309 

9225 

8.09 

-13.93 

16.11 

330 

10225 

5.65 

-19.91 

20.70 

344 

11225 

17.99 

-14.77 

23.28 

309 

9250 

7.95 

-13.65 

15.80 

330 

10250 

5.76 

-19.83 

20.65 

344 

11250 

17.89 

-14.79 

23.22 

309 

9275 

8.33 

-13.82 

16.14 

329 

10275 

5.70 

-20.01 

20.80 

344 

11275 

18.18 

-14.90 

23.51 

309 

9300 

8.61 

-14.15 

16.57 

329 

10300 

5.91 

-20.25 

21.10 

344 

11300 

18.67 

-15.23 

24.09 

309 

9325 

8.18 

-14.19 

16.38 

330 

10325 

6.06 

-20.20 

21.09 

343 

11325 

18.89 

-15.33 

24.33 

309 

9350 

6.06 

-14.39 

16.49 

331 

10350 

6.09 

-20.01 

20.92 

343 

11350 

18.97 

-15.40 

24.43 

309 

9375 

8.04 

-14.77 

16.82 

331 

10375 

6.26 

-20.16 

21.11 

343 

11375 

19.07 

-15.73 

24.72 

309 

9400 

8.21 

-15.38 

17.43 

332 

10400 

6.49 

-20.04 

21.06 

342 

11400 

19.16 

-15.84 

24.86 

309 

9425 

8.19 

-15.42 

17.46 

332 

10425 

6.64 

-19.83 

20.91 

341 

11425 

19.09 

-16.11 

24.98 

310 

9450 

8.03 

-15.21 

17.20 

332 

10450 

6.94 

-19.83 

21.01 

341 

11450 

19.25 

-16.32 

25.24 

310 

9475 

7.85 

-15.30 

17.20 

333 

10475 

7.34 

-19.48 

20.82 

339 

11475 

18.99 

-16.01 

24.84 

310 

9500 

7.38 

-15.11 

16.82 

334 

10500 

7.73 

-18.72 

20.25 

337 

11500 

19.07 

-16.19 

25.02 

310 

9525 

6.88 

-14.86 

16.37 

335 

10525 

8.10 

-17.90 

19.64 

335 

11525 

19.41 

-16.67 

25.59 

310 

9550 

6.55 

-15.21 

16.56 

337 

10550 

8.57 

-17.51 

19.50 

334 

11550 

19.06 

-16.35 

25.11 

310 

9575 

6.20 

-15.33 

16.53 

338 

10575 

9.29 

-16.65 

19.06 

331 

11575 

19.51 

-16.34 

25.45 

310 

9600 

5.89 

-15.33 

16.42 

339 

10600 

9.96 

-15.54 

18.46 

327 

11600 

20.01 

-16.05 

25.65 

309 

9625 

5.49 

-15.34 

16.29 

340 

10625 

10.78 

-15.59 

18.95 

325 

11625 

20.08 

-15.77 

25.53 

308 

9650 

5.11 

-15.08 

15.92 

341 

10650 

11.13 

-15.69 

19.24 

324 

11650 

20.52 

-15.63 

25.79 

307 

9675 

4.81 

-15.26 

16.00 

342 

10675 

11.27 

-14.82 

16.61 

323 

11675 

20.73 

-14.78 

25.46 

305 

9700 

4.70 

-15.46 

16.16 

343 

10700 

12.03 

-14.06 

16.50 

319 

11700 

20.69 

-14.46 

25.25 

305 

9725 

4.65 

-15.16 

15.86 

343 

10725 

12.56 

-13.67 

18.56 

317 

11725 

20.56 

-14.33 

25.07 

305 

9750 

5.13 

-15.83 

16.64 

342 

10750 

12.56 

-12.99 

18.07 

316 

11750 

20.66 

-14.21 

25.07 

304 

9775 

5.08 

-16.00 

16.78 

342 

10775 

12.84 

-12.71 

18.07 

315 

11775 

20.31 

-13.88 

24.60 

304 

9800 

5.12 

-16.73 

17.50 

343 

10800 

13.38 

-13.15 

18.76 

314 

11800 

19.89 

-13.61 

24.10 

304 

9825 

5.41 

-17.75 

18.56 

343 

10825 

13.82 

-13.26 

19.15 

314 

11825 

19.95 

-13.90 

24.31 

305 

9850 

5.34 

-17.56 

10.35 

343 

10850 

13.72 

-13.09 

18.96 

313 

11850 

19.69 

-13.95 

24.13 

305 

9875 

5.38 

-17.66 

18.46 

343 

10875 

13.82 

-13.01 

18.98 

313 

11875 

19.64 

-13.91 

24.06 

305 

9900 

5.38 

-17.33 

18.14 

343 

10900 

14.61 

-13.27 

19.74 

312 

11900 

20.05 

-14.49 

24.74 

306 

9925 

5.59 

-17.12 

18.01 

342 

10925 

14.50 

-12.83 

19.36 

311 

11925 

19.80 

-14.57 

24.58 

306 

9950 

5.71 

-17.50 

18.40 

342 

10950 

15.53 

-13.47 

20.56 

311 

11950 

19.79 

-14.83 

24.73 

307 

9975 

5.66 

-17.76 

18.64 

342 

10975 

16.13 

-14.00 

21.36 

311 

11975 

19.66 

-14.92 

24.68 

307 

10000 

5.55 

-18.03 

18.86 

343 

11000 

15.88 

-13.71 

20.97 

311 

12000 

19.31 

-14.95 

24.42 

308 

10025 

5.71 

-18.63 

19.48 

343 

11025 

16.26 

-13.82 

21.34 

310 

12025 

19.26 

-15.67 

24.63 

309 

10050 

5.56 

-19.17 

19.96 

344 

11050 

16.52 

-13.51 

21.35 

309 

12050 

18.99 

-16.31 

25.03 

310 

10075 

5.46 

-19.06 

19.82 

344 

11075 

16.83 

-13.59 

21.63 

309 

12075 

18.63 

-16.54 

24.91 

311 

10100 

5.48 

-18.95 

19.73 

344 

11100 

16.91 

-13.96 

21.93 

309 

12100 

18.30 

-16.51 

24.65 

312 

10125 

5.27 

-19.22 

19.93 

344 

11125 

16.49 

-13.75 

21.47 

310 

12125 

18.16 

-16.12 

24.2 8 

311 

10150 

5.51 

-19.17 

19.95 

344 

11150 

17.00 

-14.61 

22.48 

310 

12150 

17.40 

-15.00 

23.03 

310 

10175 

5.50 

-19.14 

19.91 

344 

11175 

17.91 

-15.01 

23.37 

310 

12175 

17.53 

-14.09 

22.49 

309 
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TABLE 1 1 “2 (con’t) 

FPS-16 RADAR/ JIMSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

8920 

12/23/64, 

1400Z , 

EASTERN TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEC 

METERS M/SEC, 

H/SEC 

M/SEC 

DEC 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEC 

12200 

17.47 

-13.89 

22.32 

308 

13200 

29.01 

-7.86 

30.05 

285 

14200 

22.48 

-7.27 

23.63 

288 

12225 

17.70 

-13.58 

22.37 

307 

13225 

29.02 

-7.89 

30.07 

285 

14225 

22.85 

-7.17 

23.95 

287 

12250 

18.24 

-13.52 

22.70 

306 

13250 

28.97 

-8.23 

30.12 

286 

14250 

22.73 

-6.93 

23.76 

287 

12275 

17.82 

-13.12 

22.13 

306 

13275 

29.63 

-8.09 

30.72 

285 

14275 

21.90 

-6.85 

23.03 

287 

12300 

17.34 

-12.56 

21.41 

306 

13300 

29.53 

-8.03 

30.60 

285 

14300 

21.67 

-6.57 

22.64 

287 

12325 

17.32 

-12.03 

21.09 

305 

13325 

29.40 

-8.31 

30.55 

286 

14325 

21.29 

-6.83 

22.36 

288 

12350 

18.28 

-12.05 

21.89 

303 

13350 

29.51 

-8.89 

30.82 

287 

14350 

19.94 

-7.06 

21.15 

289 

12375 

18.46 

-11.90 

21.96 

303 

13375 

28.78 

-9.14 

30.20 

287 

14375 

20.27 

-7.14 

21.49 

289 

12400 

18.36 

-11.28 

21.54 

301 

13400 

26.41 

-9.72 

30.02 

289 

14400 

20.36 

-7.06 

21.55 

289 

12425 

18.00 

-10.64 

20.91 

300 

13425 

27.93 

-9.83 

29.61 

289 

14425- 

19.17 

-6.56 

20.26 

289 

12450 

18.55 

-10.89 

21.51 

300 

13450 

28.33 

-10.45 

30.20 

290 

14450 

19.36 

-7.34 

20.70 

291 

12475 

19.11 

-11.29 

22.20 

300 

13475 

28.60 

-11.26 

30.74 

291 

14475 

20.03 

-7.62 

21.43 

291 

12500 

18.55 

-10.97 

21.55 

300 

13500 

27.65 

-11.39 

29.91 

2 92 

14500 

19.76 

-7.41 

21.10 

290 

12525 

16.31 

-10.02 

21.26 

300 

13525 

27.62 

-11.69 

29.99 

293 

14525 

19.61 

-7.44 

20.97 

291 

12550 

18.24 

-10.49 

21.04 

300 

13550 

26.89 

-11.82 

29.38 

294 

14550 

19.99 

-7.57 

21.38 

291 

12575 

18.38 

-10.15 

20.99 

299 

13575 

27.02 

-11.57 

29.39 

293 

14575 

19.43 

-8.00 

21.01 

292 

12600 

18.24 

-9.06 

20.73 

298 

13600 

26.66 

-11.46 

29.02 

293 

14600 

19.56 

-8.19 

21.20 

293 

12625 

17.96 

-9.55 

20.35 

298 

13625 

25.19 

-11.44 

2 7.66 

294 

14625 

19.93 

-8.00 

21.48 

292 

12650 

17.31 

-9.63 

19.81 

299 

13650 

24.81 

-11.72 

27.44 

295 

14650 

19.94 

-7.89 

21.45 

291 

12675 

17.21 

-9.96 

19.89 

300 

13675 

24.42 

-12.14 

27.27 

296 

14675 

21.11 

-7.84 

22.52 

290 

12700 

17.72 

-10.10 

20.40 

300 

13700 

23.28 

-12.77 

26.55 

299 

14700 

20.55 

-7.28 

21.80 

289 

12725 

18.46 

-10.49 

21.23 

299 

13725 

22.22 

-12.94 

25.72 

300 

14725 

20.05 

-7.14 

21.28 

289 

12750 

19.26 

-10.82 

22.09 

299 

13750 

23.35 

-13.10 

26.78 

299 

14750 

20.71 

-7.44 

22.00 

290 

12775 

19.76 

-11.02 

22.62 

299 

13775 

24.16 

-13.04 

27.45 

298 

14775 

20.49 

-0.20 

22.07 

292 

12800 

19.99 

-11.12 

22.87 

299 

13800 

22.92 

-12.54 

26.12 

299 

14800 

20.27 

-8.17 

21.86 

292 

12825 

20.36 

-11.40 

23.34 

299 

13825 

22.01 

-12.78 

25.45 

300 

14825 

21.40 

-8.08 

22.87 

291 

12050 

21.13 

-11.20 

23.92 

298 

13850 

22.28 

-13.33 

25.96 

301 

14850 

21.71 

-8.77 

23.41 

292 

12075 

22.37 

-10.79 

24.84 

296 

13875 

21.79 

-13.16 

25.46 

301 

14875 

21.62 

-9.51 

23.62 

294 

12900 

22.84 

-10.89 

25.30 

295 

13900 

20.93 

-12.45 

24.35 

301 

14900 

22.60 

-10.43 

24.89 

295 

12925 

23.19 

-10.75 

25.56 

295 

13925 

20.61 

-11.86 

23.77 

300 

14925 

22.26 

-10.02 

24.41 

294 

12950 

24.39 

-10.36 

26.50 

293 

13950 

19.61 

-11.40 

22.68 

300 

14950 

21.69 

-7.96 

23.10 

290 

12975 

25.80 

-9.84 

27.61 

291 

13975 

19.50 

-11.44 

22.60 

300 

14975 

21.40 

-6.65 

22.41 

287 

13000 

26.44 

-9.65 

28.15 

290 

14000 

20.07 

-11.29 

23.03 

299 

15000 

20.96 

-6.01 

21.80 

286 

13025 

26.84 

-9.24 

28.39 

289 

14025 

19.88 

-10.76 

22.60 

298 

15025 

20.42 

-5.60 

21.18 

285 

13050 

27.67 

-8.97 

29.09 

288 

14050 

20.19 

-10.02 

22.54 

296 

15050 

19.69 

-5.48 

20.44 

285 

13075 

27.92 

-B.97 

29.33 

280 

14075 

20.47 

-9.30 

22.49 

294 

15075 

19.58 

-5.85 

20.43 

286 

13100 

27.84 

-8.49 

29.11 

287 

14100 

20.54 

-8.33 

22.16 

292 

15100 

19.61 

-6.57 

20.68 

288 

13125 

26.99 

-7.98 

28. 14 

286 

14125 

20.05 

-7.42 

21.38 

290 

15125 

19.74 

-6.77 

20.07 

289 

13150 

28.27 

-8.44 

29.51 

286 

14150 

20.83 

-7.10 

22.01 

289 

15150 

18.57 

-6.32 

19.62 

289 

13175 

29.21 

-8.55 

30.44 

286 

14175 

22.26 

-7.18 

23.39 

208 

15175 

18.64 

-6.10 

19.61 

288 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

CfMPfNENT, 

WZ ■ MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, WS - 

WIND SPEEO, 

THETA - 

WINO D I RECTI 0N 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

8920 

12/23/64, 

14002 , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15200 

20.37 

-6.10 

21.26 

286 

16200 

16.93 

-12.59 

21.10 

306 

17200 

15.83 

-6.33 

17.05 

292 

15225 

20.31 

-5.88 

21.15 

206 

16225 

16.66 

-13.01 

21.14 

308 

17225 

14.58 

-5.88 

15.72 

2 92 

15250 

19.08 

-5.45 

19.85 

286 

16250 

16.90 

-13.03 

21.84 

309 

17250 

13.73 

-6.19 

15.06 

2 94 

15275 

20.58 

-5.64 

21.34 

285 

16275 

16.50 

-13.70 

21.44 

310 






15300 

21.81 

-5.94 

22.61 

265 

16300 

16.83 

-14.01 

21.90 

310 






15325 

20.75 

-5.04 

21.35 

283 

16325 

17.16 

-14.31 

22.34 

310 






15350 

21.03 

-5.00 

21.62 

283 

16350 

15.04 

-13.50 

20.81 

310 






15375 

21.15 

-5. 10 

21.75 

283 

16375 

15.11 

-13.15 

20.04 

311 






15400 

20.58 

-4.83 

21.14 

283 

16400 

14.66 

-12.64 

19.35 

311 






15425 

20.02 

-4.43 

21.29 

282 

16425 

14.20 

-12.20 

18.72 

310 







15450 

21.53 

-4.36 

21.97 

281 

16450 

13.59 

-12.00 

18.12 

311 

15475 

21.26 

-5.01 

21.84 

283 

16475 

13.26 

-11.62 

17.63 

311 

15500 

21.36 

-5.05 

21.95 

283 

16500 

13.05 

-11.78 

17.58 

312 

15525 

22.20 

-4.76 

22.70 

202 

16525 

12.96 

-11.77 

17.50 

312 

15550 

21.66 

-4.56 

22.13 

262 

16550 

12.20 

-10.24 

15.92 

310 


15575 

21.71 

-4.74 

22.22 

282 

16575 

12.11 

-9.73 

15.54 

309 

15600 

23.21 

-4.73 

23.69 

281 

16600 

12.22 

-8.58 

14.93 

305 

15625 

22.95 

-4.96 

23.48 

282 

16625 

12.65 

-7.98 

14.95 

302 

15650 

22.33 

^5.67 

23.04 

284 

16650 

12.58 

-6.77 

14.28 

298 

15675 

22.19 

-6.33 

23.08 

286 

16675 

12.11 

-6.22 

13.62 

297 


15700 

21.96 

-6.56 

22.92 

286 

16700 

12.25 

-5.78 

13.54 

295 

15725 

21.38 

-7.22 

22.56 

288 

16725 

12.11 

-5.42 

13.27 

294 

15750 

21.57 

-7.59 

22.87 

289 

16750 

11.69 

-4.77 

12.62 

292 

15775 

21.38 

-0.31 

22.93 

291 

16775 

12.30 

-4.63 

13.22 

290 

15800 

21.25 

-9.26 

23.18 

293 

16800 

12.66 

-4.45 

13.42 

2 89 

15025 

20.66 

-9.34 

22.69 

294 

16825 

12.67 

-3.73 

13.21 

2 86 

15850 

20.23 

-9.65 

22.41 

295 

16850 

12.92 

-3.23 

13.32 

284 

15875 

19.96 

-9.66 

22.17 

296 

16875 

13.84 

-2.90 

14.16 

282 

15900 

19.98 

-9.57 

22.15 

295 

16900 

14.11 

-2.91 

14.41 

201 

15925 

19.96 

-9.58 

22.14 

295 

16925 

13.56 

-2.76 

13.04 

281 

15950 

19.19 

-10.09 

21.60 

298 

16950 

13.71 

-3.60 

14.17 

205 

15975 

19.64 

-10.75 

22.39 

299 

16975 

14.36 

-3.90 

14.08 

285 

16000 

18.99 

-10.25 

21.50 

298 

17000 

13.81 

-3.80 

14.32 

285 

16025 

17.68 

-9.83 

20.22 

299 

17025 

13.13 

-3.99 

13.73 

287 

16050 

18.38 

-10.29 

21.06 

299 

17050 

12.91 

-4.14 

13.56 

288 

16075 

18.13 

-10.34 

20.87 

300 

17075 

13.93 

-4.72 

14.71 

289 

16100 

17.75 

-10.60 

20.68 

301 

17100 

14.68 

-5.00 

15.51 

289 

16125 

17.83 

-11.18 

21.05 

302 

17125 

14.93 

-4.89 

15.72 

288 

16150 

17.46 

-11.21 

20.75 

303 

17150 

14.54 

-4.74 

15.29 

288 

16175 

17.00 

-11.65 

20.72 

305 

17175 

15.92 

-5.85 

16.96 

290 
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ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

IETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

225 

3.40 

0.11 

3.41 

268 

1225 

6.65 

250 

4.16 

0.93 

4.26 

257 

1250 

6.47 

275 

4.68 

2.12 

5.14 

245 

1275 

6.54 

300 

4.94 

2.89 

5.72 

239 

1300 

6.18 

325 

4.74 

2.85 

5.53 

239 

1325 

5.97 

350 

4.58 

2.56 

5.24 

241 

1350 

6.37 

375 

4.43 

2.46 

5.07 

241 

1375 

6.15 

400 

4.36 

2.36 

4.96 

241 

1400 

5.79 

425 

4.51 

2.18 

5.01 

244 

1425 

5.95 

450 

4.67 

1.90 

5.04 

248 

1450 

6.12 


wz 

M/SEC 

1.76 

1.94 

2.38 

2.43 

2.29 


2.42 

2.23 

1.68 

1.63 

1.51 


WS 

H/SEC 

6.88 
■ 6.75 
6.96 
6.64 
6.39 


.82 

.54 


6.17 

6.30 


TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

255 

2225 

5.81 

-5.85 

8.25 

315 

253 

2250 

5.89 

-6.09 

8.47 

316 

250 

2275 

5.72 

-6.23 

6.46 

317 

248 

2300 

5.73 

-6.47 

8.65 

318 

249 

2325 

5.85 

-6.94 

9.08 

320 

249 

2350 

5.72 

-7.58 

9.49 

323 

250 

2375 

5.70 

-7.92 

9.76 

324 

252 

2400 

5.61 

-6.86 

8.86 

321 

254 

2425 

5.80 

-5.33 

7.88 

312 

256 

2450 

5.89 

-4.13 

7.19 

305 


475 

500 

525 

550 

575 


5.33 

5.78 

6.31 

6.68 

6.83 


1.70 

1.52 

1.26 

0.89 

0.52 


5.59 

5.97 

6.44 

6.74 

6.85 


252 

255 

259 

262 

265 


1475 

1500 

1525 

1550 


6.05 
6.03 
6.15 

6.06 


1.43 

1.15 

0.79 


6.21 

6.14 

6.20 

6.08 


257 

259 

263 

265 


247 5 
2500 
2525 
2550 
2575 


5.66 

5.38 

5.08 

4.72 

4.54 


-2.30 

- 1.11 

-1.18 

-1.44 

-1.69 


6.11 

5.49 

5.22 

4.93 

4.64 


2 92 
281 
283 
287 
290 


600 

6.83 

0.39 

6.84 

267 

1600 

6.12 

-0.05 

6.12 

270 

2600 

4.43 

-2.12 

4.91 

295 

625 

6.61 

0.55 

6.63 

265 

1625 

5.95 

-0.39 

5.97 

274 

2625 

4.37 

-2.42 

5.00 

299 

650 

6.41 

0.67 

6.44 

264 

1650 

5.97 

-0.68 

6.01 

276 

2650 

4.59 

-2.52 

5.24 

299 

675 

5.97 

0.58 

6.00 

264 

1675 

5.93 

-0.97 

6.01 

279 

2675 

4.72 

-2.72 

5.44 

300 

700 

6.50 

0.69 

6.54 

264 

1700 

5.78 

-1.42 

5.95 

284 

2700 

4.73 

-2.91 

5.55 

301 

725 

6.86 

0.84 

6.91 

263 

1725 

5.63 

-1.92 

5.95 

289 

2725 

4.80 

-3.12 

5.72 

303 

750 

6.87 

1.02 

6.94 

261 

1750 

5.46 

-2.27 

5.91 

292 

2750 

4.81 

-3.45 

5.92 

305 

775 

6.67 

1.09 

6.76 

261 

1775 

5.43 

-2.63 

6.03 

296 

2775 

4.80 

-3.57 

5.98 

306 

800 

6.52 

1.09 

6.61 

260 

1800 

5.45 

-2.93 

6.19 

298 

2800 

4.99 

-3.78 

6.26 

307 

825 

6.46 

1.12 

6.55 

260 

1825 

5.59 

-3.31 

6.50 

300 

2825 

4.90 

-4.10 

6.39 

310 

850 

6.13 

1.08 

6.23 

260 

1850 

5.76 

-3.86 

6.94 

304 

2850 

4.55 

-4.29 

6.25 

313 

875 

6.12 

1.12 

6.22 

259 

1875 

6.04 

-4.58 

7.58 

307 

2875 

4.64 

-4.46 

6.44 

314 

900 

6.35 

1.10 

6.44 

260 

1900 

6.15 

-4.98 

7.91 

309 

2900 

4.78 

-4.66 

6.68 

314 

925 

6.54 

0.91 

6.60 

262 

1925 

5.88 

-5.05 

7.75 

310 

2925 

4.73 

-4.85 

6.78 

316 

950 

6.64 

0.74 

6.68 

263 

1950 

5.72 

-5.27 

7.77 

312 

2950 

4.83 

-4.71 

6.75 

314 

975 

7.21 

1.08 

7.29 

261 

1975 

5.48 

-5.38 

7.68 

314 

2975 

5.44 

-4.40 

7.00 

309 

1000 

7.39 

1.39 

7.52 

259 

2000 

5.35 

-5.66 

7.79 

316 

3000 

6.40 

-4.09 

7.60 

302 

1025 

7.05 

1.63 

7.24 

257 

2025 

5.15 

-5.97 

7.88 

319 

3025 

7.43 

-3.66 

8.29 

296 

1050 

6.93 

1.79 

7.16 

255 

2050 

4.99 

-5.98 

7.78 

320 

3050 

8.28 

-3.42 

8.96 

292 

1075 

6.83 

1.78 

7.06 

255 

2075 

5.26 

-6.02 

8.00 

319 

3075 

9.39 

-3.34 

9.96 

289 






2100 

5.40 

-6.13 

8.17 

318 

3100 

9.97 

-3.11 

10.44 

287 

1125 

6.89 

2.11 

7.21 

253 

2125 

5.30 

-6.02 

8.02 

318 

3125 

9.90 

-2.69 

10.26 

285 

1150 

7.21 

2.20 

7.53 

253 

2150 

5.51 

-6.14 

8.25 

318 

3150 

10.11 

-2.31 

10.37 

2 83 

1175 

7.27 

2.07 

7.56 

254 

2175 

5.77 

-6.22 

8.48 

317 

3175 

10.38 

-2.22 

10.61 

282 

1200 

6.94 

1.78 

7.17 

255 

2200 

5.85 

-6-00 

8.38 

316 

3200 

10.77 

-2.24 

11.00 

282 

ALT 
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- 20NAL 
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WS ■ 
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ALT 

WX 

WZ 

MS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WINO 
8940 12/23/64, 1600Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

11.07 

-1.97 

11.25 

280 

4225 

13.24 

-1.12 

13.29 

275 

5225 

10.81 

-4.48 

11.70 

292 

3250 

11.28 

-1.61 

11.39 

278 

4250 

13.24 

-1.26 

13.30 

275 

5250 

10.92 

-4.54 

11.83 

292 

3275 

11.22 

-1.27 

11.29 

276 

4275 

13.18 

-1.41 

13.25 

276 

5275 

11.18 

•4.66 

12.11 

292 

3300 

11.24 

-0.84 

11.27 

274 

4300 

13.25 

-1.68 

13.36 

277 

5300 

11.30 

-4.76 

12.26 

293 

3325 

11.88 

-0.51 

11.89 

272 

4325 

12.80 

-1.96 

12.95 

279 

5325 

11.02 

-4.70 

11.98 

293 

3350 

11.84 

-0.28 

11.84 

271 

4350 

13.04 

-2.26 

13.24 

280 

5350 

10.98 

-4.78 

11.98 

293 

3375 

11.83 

0.11 

11.83 

269 

4375 

13.25 

-2.38 

13.46 

260 

5375 

11.00 

-4.86 

12.03 

294 

3400 

12.21 

0.65 

12.23 

267 

4400 

12.76 

-2.44 

12.99 

281 

5400 

11.55 

-4.97 

12.58 

293 

3425 

11.89 

1.01 

11.94 

265 

4425 

12.66 

-2.66 

12.94 

282 

5425 

11.87 

-4.99 

12.88 

293 

3450 

11.43 

1.04 

11.47 

265 

4450 

12.29 

-2.93 

12.63 

283 

5450 

11.27 

-4.80 

12.25 

293 

3475 

11.35 

0.68 

11.37 

266 

4475 

11.96 

-3.00 

12.33 

284 

5475 

11.07 

-4.67 

12.02 

293 

3500 

11.47 

0.24 

11.48 

269 

4500 

11.72 

-2.93 

12.08 

2 84 

5500 

11.38 

-4.68 

12.30 

292 

3525 

11.50 

0.14 

11.50 

269 

4525 

11.56 

-2.09 

11.92 

284 

5525 

12.07 

-4.85 

13.01 

292 

3550 

11.32 

0.15 

11.32 

269 

4550 

11.88 

-2.91 

12.23 

284 

5550 

12.36 

-4.87 

13.29 

291 

3575 

11.36 

0.03 

11.36 

270 

4575 

11.58 

-2.73 

11.90 

283 

5575 

12.06 

-4.76 

12.96 

291 

3600 

11.65 

-0.07 

11.65 

270 

4600 

11.40 

-2.63 

11.70 

283 

5600 

12.12 

-4.71 

13.00 

291 

3625 

11.75 

-0.32 

11.75 

271 

4625 

11.34 

-2.61 

11.64 

283 

5625 

12.38 

-4.72 

13.25 

291 

3650 

12.04 

-0.68 

12.06 

273 

4650 

10.87 

-2.45 

11.15 

282 

5650 

13.20 

-5.13 

14.16 

291 

3675 

12.63 

-0.99 

12.67 

274 

4675 

10.80 

-2.42 

11.07 

282 

5675 

13.39 

-5.17 

14.36 

291 

3700 

13.28 

-1.37 

13.35 

276 

4700 

10.78 

-2.33 

11.03 

282 

5700 

13.07 

-4.84 

13.94 

290 

3725 

13.50 

-1.54 

13.58 

276 

4725 

10.88 

-2.40 

11.14 

282 

5725 

13.28 

-4.82 

14.13 

290 

3750 

13.43 

-1.63 

13.53 

277 

4750 

10.83 

-2.47 

11.11 

283 

5750 

13.64 

-4.93 

14.50 

290 

3775 

13.52 

-1.79 

13.64 

277 

4775 

10.67 

-2.59 

10.98 

283 

5775 

13.75 

-5.01 

14 . 64 

290 

3800 

13.68 

-1.96 

13.82 

278 

4800 

10.44 

-2.81 

10.81 

285 

5800 

14.17 

-5.12 

15.07 

290 

3825 

13.91 

-2.04 

14.06 

278 

4825 

10.44 

-2.85 

10.82 

285 

5825 

14.27 

-5.16 

15.17 

290 

3850 

14.16 

-2.04 

14.30 

278 

4850 

10.57 

-2.87 

10.95 

285 

5850 

13.92 

-5.18 

14.85 

290 

3875 

13.87 

-1.01 

13.99 

277 

4875 

10.54 

-3.01 

10.96 

286 

5875 

13.86 

-5.40 

14.87 

291 

3900 

13.56 

-1.50 

13.64 

276 

4900 

10.58 

-3.16 

11.04 

2 86 

5900 

13.69 

-5.57 

14.78 

292 

3925 

14.02 

-1.34 

14.09 

275 

4925 

10.74 

-3.21 

11.21 

286 

5925 

13.65 

-5.64 

14.77 

292 

3950 

13.73 

-1.10 

13.78 

274 

4950 

10.93 

-3.26 

11.40 

286 

5950 

13.68 

-5.79 

14.86 

293 

3975 

13.45 

-0.97 

13.48 

274 

4975 

11.28 

-3.45 

11.80 

287 

5975 

13.67 

-6.02 

14.93 

2 94 

4000 

13.75 

-1.01 

13.78 

274 

5000 

11.12 

-3.71 

11.72 

288 

6000 

13.61 

-6.21 

14.96 

2 94 

4025 

13.68 

-1.11 

13.72 

274 

5025 

10.89 

-3.96 

11.59 

290 

6025 

13.94 

-6.55 

15.40 

295 

4050 

13.63 

-1.37 

13.70 

276 

5050 

11.03 

-4.15 

11.79 

290 

6050 

13.84 

-6.65 

15.35 

296 

4075 

13.19 

-1.42 

13.27 

276 

5075 

10.93 

-4.28 

11.74 

291 

6075 

13.40 

-6.56 

14.92 

296 

4100 

13.66 

-1.30 

13.72 

275 

5100 

10.82 

-4.42 

11.69 

292 

6100 

13.26 

-6.64 

14.83 

296 

4125 

14.00 

-1.06 

14.04 

274 

5125 

10.77 

-4.42 

11.64 

29 2 

6125 

13-14 

-6.64 

14.73 

297 

4150 

13.41 

-0.89 

13.44 

274 

5150 

10.79 

-4.32 

11.62 

292 

6150 

13.01 

-6.67 

14.62 

297 

4175 

13.27 

-0.95 

13.30 

274 

5175 

10.85 

-4.31 

11.67 

291 

6175 

12.81 

-6.60 

14.41 

297 

4200 

13.18 

-1.02 

13.22 

274 

5200 

10.72 

-4.32 

11.55 

292 

6200 

12.77 

-6.53 

14.34 

2 97 
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TABLE 11-3 (con't): 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ J1MSPHERE MIND 
8940 12/23/64, 16002, 

ALT MX MZ 

VELOCITY 

EASTERN 

MS 

PROFILE 
TEST range, 
theta 

FLORIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6225 

13.10 

-6.79 

14.76 

297 

7225 

9.95 

-7.76 

12.61 

308 

8225 

10.26 

-12.15 

15.90 

320 

6250 

12.77 

-6.66 

14.40 

297 

7250 

10.10 

-7.92 

12.84 

308 

8250 

10.47 

-12.27 

16.13 

319 

6275 

12.79 

-6.83 

14.50 

298 

7275 

9.90 

-7.87 

12.65 

306 

8275 

10.60 

-12.31 

16.25 

319 

6300 

13.07 

-7.06 

14.86 

298 

7300 

9.80 

-7.59 

12.39 

300 

8300 

10.61 

-12.46 

16.36 

319 

6325 

12.65 

-6.96 

14.44 

299 

7325 

9.71 

-7.28 

12.14 

307 

8325 

10.31 

-12.35 

16.09 

320 

6350 

12.73 

-7.14 

14.60 

299 

7350 

9.55 

-6.77 

11.71 

305 

8350 

10.11 

-12.27 

15.90 

320 

6375 

12.72 

-7.24 

14.64 

299 

7375 

9.39 

-6.48 

11.40 

304 

8375 

9.87 

-11.92 

15.48 

320 

6400 

12.54 

-7.30 

14.51 

300 

7400 

9.27 

-6.35 

11.24 

304 

8400 

10.30 

-12.01 

15.82 

319 

6425 

12.39 

-7.44 

14.45 

301 

742 5 

9.10 

-6.03 

10.91 

303 

8425 

10.44 

-12.02 

15.92 

319 

6450 

12.33 

-7.63 

14.50 

302 

7450 

8.86 

-5.76 

10.57 

303 

8450 

10.09 

-11.58 

15.36 

319 

6475 

12.15 

-7.58 

14.32 

302 

7475 

8.66 

-5.78 

10.41 

304 

8475 

10.52 

-11.97 

15.94 

319 

6500 

12.53 

-7.97 

14.85 

302 

7500 

8.32 

-6.20 

10.30 

307 

8500 

10.58 

-11.86 

15.90 

318 

6525 

12.61 

-8.21 

15.05 

303 

7525 

7.94 

-6.6B 

10.37 

310 

8525 

10.11 

-10.81 

14.80 

317 

6550 

12.28 

-8.14 

14.73 

303 

7550 

7.90 

-7.12 

10.63 

312 

0550 

10.25 

-10.51 

14.68 

316 

6575 

12.10 

-8.28 

14.67 

304 

7575 

8.44 

-8.18 

11.75 

314 

8575 

10.60 

-10.58 

14.98 

315 

6600 

11.92 

-8.39 

14.58 

305 

7600 

8.62 

-8.97 

12.44 

316 

8600 

10.48 

-10.29 

14.69 

314 

6625 

12.02 

-8.59 

14.77 

305 

7625 

8.22 

-9.13 

12.28 

318 

8625 

10.08 

-10.02 

14.21 

315 

6650 

12.12 

-8.63 

14.88 

305 

7650 

8.07 

-9.46 

12.44 

319 

8650 

10.31 

-10.14 

14.46 

314 

6675 

12.19 

-8.43 

14.82 

304 

7675 

8.23 

-9.90 

12.94 

320 

8675 

10.71 

-10.25 

14.83 

314 

6700 

12.51 

-8.46 

15.10 

304 

7700 

8.30 

-10.65 

13.50 

322 

8700 

10.48 

-9.67 

14.40 

313 


6725 

12.09 

-8.27 

14.65 

304 

7725 

8.48 

-11.09 

13.96 

322 

8725 

10.61 

-9.81 

14.45 

313 

6750 

12.33 

-8.52 

14.99 

304 

7750 

8.02 

-11.29 

14.32 

32 2 

8750 

10.70 

-9.72 

14.46 

312 

6775 

12.78 

-8.84 

15.54 

304 

7775 

9.23 

-11.84 

15.01 

322 

8775 

10.77 

-9.61 

14.44 

312 

6800 

12.24 

-8.58 

14.95 

305 

7800 

9.44 

-11.97 

15.24 

322 

8800 

10.78 

-9.55 

14.40 

311 

6825 

12.20 

-8.69 

14.98 

305 

7825 

9.29 

-11.63 

14.88 

321 

8825 

10.78 

-9.69 

14.49 

312 


6850 

11.93 

-9.00 

14.95 

307 

7850 

9.39 

-11.60 

14.92 

321 

8850 

10.75 

-9.79 

14.54 

312 

6875 

11.32 

-9.41 

14.72 

310 

7875 

9.58 

-11.68 

15.11 

320 

0875 

10.68 

-9.83 

14.51 

312 

6900 

10.87 

-9.51 

14.44 

311 

7900 

9.31 

-11.65 

14.91 

321 

8900 

10.65 

-9.85 

14.51 

313 

6925 

11.03 

-9.57 

14.60 

311 

7925 

9.67 

-12.07 

15.46 

321 

8925 

10.43 

-9.95 

14.42 

313 

6950 

10.92 

-9.47 

14.46 

311 

7950 

10.05 

-12.26 

15.86 

320 

8950 

10.14 

-10.21 

14.39 

315 


6975 

10.64 

-9.19 

14.06 

311 

7975 

9.65 

-11.84 

15.28 

321 

8975 

9.93 

-10.33 

14.33 

316 

7000 

10.64 

-8.97 

13.92 

310 

8000 

9.76 

-12.02 

15.48 

321 

9000 

9.93 

-10.66 

14.57 

317 

7025 

11.12 

-9.15 

14.41 

309 

8025 

9.88 

-12.15 

15.66 

321 

9025 

9.80 

-10.73 

14.54 

317 

7050 

11.19 

-8.90 

14.30 

308 

8050 

9.91 

-12.20 

15.71 

321 

9050 

9.82 

-10.71 

14.53 

317 

7075 

10.71 

-8.44 

13.63 

300 

8075 

9.92 

-12.30 

15.80 

321 

9075 

10.01 

-10.79 

14.72 

317 


7100 

10.70 

-8.71 

13.60 

309 

8100 

9.92 

-12.27 

15.78 

321 

9100 

9.93 

-10.75 

14.63 

317 

7125 

11.17 

-9.04 

14.37 

309 

8125 

9.95 

-12.20 

15.74 

321 

9125 

10.11 

-10.88 

14.85 

317 

7150 

11.18 

-B.90 

14.29 

308 

8150 

10.08 

-12.26 

15.87 

320 

9150 

10.04 

-10.94 

14.85 

317 

7175 

10.28 

-8.26 

13.19 

309 

8175 

10.23 

-12.33 

16.02 

320 

9175 

9.47 

-10.70 

14.29 

318 

7200 

9.74 

-7.81 

12.49 

309 

8200 

10.19 

-12.14 

15.85 

320 

9200 

9.24 

-10.73 

14.16 

319 

ALT 

- ALTITUDE, MX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

M2 - MERIDIONAL 

C0MP0NENT, 

► MS - 

MIND SPEED, 

THETA - 

MIND DIRECTION 




ALT 

MX 

MZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 
8940 12/23/64, 1600Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CIT Y 
EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9225 

9.15 

-10.82 

14. IT 

320 

10225 

7.48 

-17.35 

18.89 

336 

1 1225 

7.64 

-18.32 

19.85 

337 

9250 

9.06 

-10.56 

13.91 

319 

10250 

7.55 

-18.09 

19.60 

337 

11250 

7.79 

-18.32 

19.91 

337 

9275 

9.21 

-10.40 

13.89 

310 

10275 

7.34 

-18.39 

19.60 

338 

11275 

7.84 

-18.21 

19.62 

337 

9300 

9.27 

-10.53 

14.03 

316 

10300 

7.13 

-18.40 

19.73 

339 

11300 

7.89 

-10.32 

19.95 

337 

9325 

9.19 

-10.74 

14.14 

319 

10325 

6.96 

-18.91 

20.15 

340 

11325 

8.26 

-18.30 

20.08 

336 

9350 

9.18 

-10.42 

13.89 

318 

10350 

6.80 

-19.74 

20.88 

341 

11350 

8.64 

-17.86 

19.84 

334 

9375 

8.96 

-9.72 

13.22 

317 

10375 

6.59 

-20.09 

21.14 

342 

11375 

8.80 

-17.35 

19.46 

333 

9400 

8.77 

-9.39 

12.85 

317 

10400 

6.32 

-20.29 

21.25 

343 

1 1400 

0.91 

-17.53 

19.67 

333 

9425 

8.97 

-9.33 

12.94 

316 

10425 

6. 34 

-20.39 

21.35 

343 

11425 

9.33 

-17.74 

20.05 

332 

9450 

9.09 

-9.41 

13.09 

316 

10450 

6.43 

-20.51 

21.50 

342 

11450 

9.71 

-17.33 

19.87 

331 


9475 

8.88 

-9.51 

13.01 

317 

10475 

6.02 

-20.74 

21.60 

344 

11475 

10.03 

-17.13 

19.85 

329 

9500 

9.00 

-9.09 

13.37 

318 

10500 

5.60 

-21.21 

21.94 

345 

11500 

10.27 

-17.11 

19.95 

329 

9525 

9.36 

-10.42 

14.00 

318 

10525 

5.36 

-21.49 

22.15 

346 

11525 

10.55 

-16.92 

19.94 

328 

9550 

8.95 

-10. A4 

13.75 

319 

10550 

5.38 

-21.50 

22.16 

346 

11550 

10.61 

-16.86 

19.92 

328 

9575 

0.56 

-10.45 

13.51 

321 

10575 

5.40 

-21.79 

22.45 

346 

11575 

10.80 

-16.85 

20.02 

327 

9600 

8.84 

-11.02 

14.13 

321 

10600 

5.19 

-21.82 

22.43 

346 

11600 

11.16 

-16.35 

19.79 

325 

9625 

8.73 

-11.35 

14.32 

322 

10625 

4.80 

-2U.89 

21.43 

347 

11625 

11.60 

-16.15 

19.89 

324 

9650 

8.46 

-11.43 

14.22 

323 

10650 

4.93 

-21.52 

22.08 

3A7 

11650 

12.30 

-15.97 

20.16 

322 

9675 

8.75 

-12.07 

14.91 

324 

10675 

4.83 

-22.27 

22.78 

348 

11675 

12.89 

-15.82 

20.41 

321 

9700 

8.79 

-12.68 

15.43 

325 

10700 

4.50 

-22.05 

22.50 

348 

11700 

13.03 

-15.99 

20.62 

321 

9725 

8.46 

-12.55 

15.13 

326 

10725 

4.62 

-22.78 

23.25 

348 

11725 

13.62 

-15.78 

20.85 

319 

9750 

8.36 

-12.72 

15.22 

327 

10750 

4.27 

-23.21 

23.60 

349 

11750 

14.43 

-15.78 

21.38 

317 

9775 

8.52 

-13.28 

15.78 

327 

10775 

4.08 

-23.46 

23.81 

350 

11775 

15.03 

-15.98 

21.94 

317 

9800 

0.29 

-13.24 

15.62 

32 8 

10800 

4.16 

-25.01 

24.37 

350 

11800 

15.18 

-15.87 

21.96 

316 

9825 

7.99 

-13.14 

15.38 

329 

10825 

4.14 

-24.19 

24.54 

350 

11825 

15.61 

-15.99 

22.35 

316 

9850 

7.69 

-13.11 

15.20 

329 

10850 

4.01 

-23.73 

24.07 

350 

11850 

16.18 

-16.22 

22.91 

315 

9875 

7.55 

-13.02 

15.05 

330 

10875 

4.07 

-22.74 

23.10 

350 

11875 

16.32 

-16.09 

22.92 

314 

9900 

7.36 

-12.73 

14.71 

330 

10900 

4.68 

-22.63 

23.11 

358 

1 1900 

16.79 

-16.15 

23.30 

314 

9925 

7.10 

-13.13 

14.96 

331 

10925 

4.98 

-22.58 

23.12 

347 

11925 

17.47 

-16.06 

23.73 

312 

9950 

7.27 

-14.08 

15.85 

333 

10950 

5.13 

-22.04 

22.63 

347 

11950 

18.35 

-15.84 

24.25 

311 

9975 

7.10 

-14.08 

15.77 

333 

10975 

5.29 

-21.69 

22.33 

356 

11975 

19.32 

-15.46 

24.74 

308 

10000 

6.91 

-14.08 

15.68 

334 

11000 

5.42 

-21.13 

21.81 

355 

12000 

19.34 

-15.08 

24.53 

308 

10025 

7.17 

-14.13 

15.04 

333 

11025 

5.28 

-20.73 

21.40 

356 

12025 

19.34 

-14.88 

24.40 

307 

10050 

7.21 

-14.25 

15.97 

333 

11050 

5.29 

-20.77 

21.43 

356 

12050 

19.20 

-14.74 

24.20 

307 

10075 

7.01 

-14.70 

16.29 

334 

11075 

5.65 

-20.63 

21.39 

355 

12075 

18.39 

-14.06 

23.15 

307 

10100 

6.97 

-14.86 

16.41 

335 

liioo 

5.94 

-20.04 

20.90 

353 

12100 

17.75 

-13.93 

22.57 

308 

10125 

7.10 

-15.35 

16.91 

335 

11125 

6.44 

-19.35 

20.40 

351 

12125 

16.83 

-14.39 

22.14 

310 

10150 

7.14 

-16. 10 

17.61 

336 

11150 

6.88 

-19.17 

20.36 

350 

12150 

15.86 

-14.40 

21 .48 

312 

10175 

7.12 

-16.54 

18.01 

337 

11175 

6.88 

-18.96 

20.17 

340 

12175 

15.54 

-14.47 

21.23 

313 

10200 

7.19 

-16.68 

18.17 

337 

11200 

7.18 

-18.31 

19.67 

338 

12200 

15.51 

-14.31 

21.10 

313 
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TABLE 11-3 (corVt) 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE MIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
MS THETA 

M/SEC DEG 

8940 12/23/64, 

ALT MX 

METERS M/SEC 

1600Z, 

MZ 

M/SEC 

EASTERN 

MS ' 
M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
DEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

12225 

12250 

12275 

12300 

12325 

15.*0 

15.25 

15.06 

14.85 

1***2 

-14.17 

-14.02 

-13.89 

-13.60 

-13.05 

20.92 

20.72 

20.45 
20.1* 

19.45 

312 

312 

313 
312 
312 

13225 

13250 

13275 

13300 

13325 

19.22 

18.90 

18.68 

19.24 

19.25 

-7.27 

-7.33 

-7.37 

-7.82 

-8.30 

20.55 

20.27 

20.08 

20.77 

20.96 

291 

291 

291 

292 

293 

14225 

14250 

14275 

14300 

14325 

17.71 

18.86 

19.57 

19.94 

20.25 

-5.73 

-5.26 

-4.88 

-4.99 

-4.35 

18.62 

19.58 

20.17 

20.56 

20.71 

288 

285 

284 

284 

282 

12350 

12375 

12*00 

12*25 

12*50 

14.29 

14.71 

14.51 

14.62 

14.59 

-12.49 

-12.10 

-11.38 

-10.92 

-10.39 

18.98 

19.05 

18.4* 

18.25 

17.91 

311 

309 

306 

307 
305 

13350 

13375 

13400 

13425 

13450 

18.87 

18.26 

18.25 

17.82 

17.38 

-8.63 

-8.95 

-10.05 

-11.01 

-10.97 

20.75 

20.34 

20.84 

20.95 

20.55 

294 

296 

299 

302 

302 

14350 

14375 

14400 

14425 

14450 

20.25 

20.16 

19.82 

19.71 

19.06 

-3.75 

-3.75 

-3.84 

-4.29 

-4.44 

20.59 

20.51 

20.19 

20.17 

19.57 

280 

280 

281 

282 

283 

12*75 

12500 

12525 

12550 

12575 

15.17 

16.2* 

15.78 
16.31 

16.79 

-10.35 

-10.62 

-9.68 

-9.52 

-9.12 

18.37 

19.40 

18.51 

18.89 

19.11 

304 

303 

301 

300 

298 

13475 

13500 

13525 

13550 

13575 

18.83 

19.27 

18.55 

18.79 

19.12 

-11.52 

-11.56 

-10.86 

-11.38 

-11.69 

22.07 

22.48 

21.49 
21.97 
22.41 

301 

301 

300 

301 
301 

14475 

14500 

14525 

14550 

14575 

18.05 

18.26 

17.72 

17.51 

17.41 

-4.57 

-4.61 

-4.31 

-4.09 

-4.41 

18.62 

18.84 

18.23 

17.98 

17.96 

284 

284 

283 

283 

284 

12600 

12625 

12650 

12675 

12700 

17.09 

17.47 

17.36 

17.53 

17.87 

-8.5* 

-6.51 

-8.2* 

-8.60 

-9.25 

19.10 

19.44 

19.22 

19.53 

20.12 

296 

296 

295 

296 

297 

13600 

13625 

13650 

13675 

13700 

16.73 

19.17 

19.42 
18.94 

18.42 

-11.77 

-12.50 

-13.49 

-13.81 

-12.89 

22.12 

22.88 

23.65 

23.44 

22.48 

302 

303 

305 

306 
305 

14600 

14625 

14650 

14675 

14700 

16.80 

16.09 

16.26 

16.90 

17.52 

-4.83 

-4.77 

-4.71 

-4.73 

-4.56 

17.49 

16.78 

16.93 

17.55 

18.10 

286 

286 

286 

285 

284 

12725 

12750 

12775 

12800 

12625 

18.19 

18.45 

19.12 

19.67 

19.9* 

-9.42 

-9.05 

-8.91 

-8.76 

-8.76 

20.49 

20.54 

21.09 

21.53 

21.78 

297 

296 

295 

294 

294 

13725 

13750 

13775 

13800 

13825 

17.62 

17.87 

17.99 

18.61 

19.41 

-12.40 

-12.69 

-12.29 

-12.11 

-11.90 

21.55 

21.92 

21.79 

22.21 

22.77 

305 

305 

304 

303 

301 

14725 

14750 

14775 

14800 

14825 

17.83 

18.07 

19.58 

19.88 

19.63 

-4.41 
-4*06 
-4.08 . 
-4.36 
-4.61 

18.37 

18.52 

20.00 

20.35 

20.16 

284 

282 

282 

282 

283 

12650 

12875 

12900 

12925 

12950 

20.16 

20.07 

19.79 

19.65 

19.26 

-9.12 

-9.48 

-9.68 

-9.60 

-9.46 

22.13 

22.20 

22.03 

21.86 

21.46 

294 

295 

296 
296 
296 

13850 

13B75 

13900 

13925 

13950 

18.66 

19.01 

19.46 

19.22 

18.95 

-10.77 

-10.57 

-10.46 

-9.93 

-9.65 

21.55 

21.75 

22.11 

21*63 

21.26 

300 

299 

298 

297 

297 

14850 

14875 

14900 

14925 

14950 

19.82 

21.02 

21.57 

21.05 

21.48 

-5.05 

-5.77 

-6.20 

-6.30 

-6.93 

20.45 

21.79 

22.44 

21.97 

22.57 

284 

285 

286 
286 
2 88 

12975 

13000 

13025 

13050 

13075 

19.06 

18.82 

18.46 

18.40 

18.35 

-9.31 

-9.09 

-8.8* 

-8.48 

-8.47 

21.22 

20.90 

20.47 

20.26 

20.21 

296 

296 

295 

295 

295 

13975 

14000 

14025 

14050 

14075 

19.07 

19.08 
18.29 
17.92 
17.45 

-9.74 

-9.64 

-9.49 

-9.49 

-9.80 

21.41 

21.37 

20.60 

20.28 

20.01 

297 

297 

297 

115 

14975 

15000 

15025 

15050 

15075 

21.77 

21.35 

20.92 

20.92 

21.24 

-6.71 

-5.36 

-4.21 

-3.47 

-3.74 

22.78 

22.02 

21.34 

21.21 

21.57 

287 

284 

281 

279 

280 

13100 

13125 

13150 

13175 

13200 

18.55 

18.87 

19.0* 

19.3* 

19.30 

-8.37 

-7.89 

-7.53 

-7.30 

-7.15 

20.35 

20.45 

20.47 

20.67 

20.59 

294 

293 

291 

290 

290 

14100 

14125 

14150 

14175 

14200 

16.96 

16.59 

16.46 

16.42 

16.36 

—9.94 

-9.20 

-7.90 

-7.01 

-6.06 

19.65 

18.97 

18.26 

17.85 

17.44 

300 

299 

295 

293 

290 

15100 

15125 

15150 

15175 

15200 

20.97 

20.50 

20.65 

21.1* 

21.11 

-4.13 

-4.57 

-5.07 

-4.81 

-4.52 

21.38 

21.00 

21.26 

21.68 

21.59 

281 

282 

284 

283 

282 


ALT • ALTITUDE, MX - ZONAL COMPONENT, MZ * MERIDIONAL COMPONENT, MS - NINO SPEED, THETA • MIND DIRECTION 


ALT 

METERS 

15225 

15250 

15275 

15300 

15325 


15350 

15375 

15*00 

15*25 

15*50 


15*75 

15500 

15525 

15550 

15575 


MX 

M/SEC 

20.99 

20.95 

21.22 

21.3* 

20.97 


21 . 0 * 

20.69 

20.52 

21.15 

21.07 


20.99 

21.26 

21.55 

21.90 

21.63 




TEST NUMBER 

8940 ] 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

-4.42 

21.45 

282 

16225 

-4.66 

21.47 

282 

16250 

-4.80 

21.76 

283 

16275 

-4.60 

21.83 

282 

16300 

-4.24 

21.39 

281 

16325 

-4.27 

21.47 

281 

16350 

-4.70 

21.22 

283 

16375 

-4.69 

21.05 

283 

16400 

-4.71 

21.67 

282 

16425 

-4.59 

21.57 

282 

16450 

-4.26 

21.42 

281 

16475 

-4.14 

21.68 

281 

16500 

-4.21 

21.96 

281 

16525 

-4.00 

22.27 

280 

16550 

-3.95 

22.18 

280 

16575 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE MINO VELOCITY PROFILE 
12/23/6*, 1600Z , EASTERN TEST RANGE, 


THETA 


15600 

20.49 

-3.93 

20.86 

281 

16600 

15625 

21.16 

-4.13 

21.56 

281 

16625 

15650 

22.70 

-4.74 

23.19 

282 

16650 

15675 

22*86 

-5.25 

23.46 

283 

16675 

15700 

22.50 

-5.67 

23.20 

284 

16700 

15725 

22.30 

-6.30 

23.17 

286 

16725 

15750 

22.67 

-7.05 

23.74 

287 

16750 

15775 

22.13 

-7.59 

23.39 

289 

16775 

15800 

21.29 

-8.27 

22.84 

291 

16800 

15025 

20.58 

-8.65 

22.32 

293 

16825 

15850 

20.02 

-8.78 

21.87 

294 

16850 

15875 

19.70 

-ti .76 

21.56 

294 

16875 

15900 

18.81 

-8.47 

20.63 

294 

16900 

15925 

19.51 

-8.61 

21.32 

294 

16925 

15950 

20.44 

-8.40 

22.09 

292 

16950 

15975 

20.23 

-8.22 

21.83 

292 

16975 

16000 

20.25 

-8.82 

22.08 

293 

17000 

16025 

20.05 

-9.44 

22.16 

295 

17025 

16050 

20.17 

-10.29 

22.64 

297 

17050 

16075 

20.26 

-11.30 

23.20 

299 

17075 

16100 

20.35 

-11.82 

23.53 

300 

17100 

16125 

20.80 

-11. 06 

23.56 

298 

17125 

16150 

21.07 

-10.08 

23.35 

295 

17150 

16175 

21.25 

-9.73 

23.37 

294 

17175 

16200 

21.58 

-9.12 

23.43 

293 

17200 


M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEC 

20.90 

-9.35 

22.90 

294 

20.71 

-10.01 

23.00 

296 

21*49 

-10.02 

23.71 

295 

21.57 

-10.49 

23.98 

296 

20.89 

-10.87 

23.55 

297 

20.44 

-10.96 

23.19 

298 

19.95 

-10.98 

22.77 

299 

19.37 

-10.75 

22.15 

299 

19.01 

-10.58 

21.76 

299 

18.35 

-10.61 

21.19 

300 

17.65 

-10.49 

20.53 

301 

17.08 

-10.26 

19.92 

301 

16.92 

-10.48 

19.90 

302 

17.22 

-10.58 

20.21 

301 

16.94 

-IQ. 24 

19.80 

301 

16.57 

-10.71 

19.73 

303 

16.57 

-11.07 

19.93 

304 

16.04 

-11.05 

19.48 

304 

15.75 

-11.61 

19.57 

306 

15.50 

-11.77 

19.47 

307 

14.52 

-11.74 

18.68 

309 

13.69 

-11.67 

17.99 

310 

12.85 

-11.00 

16.92 

310 

12.83 

-10.48 

16.56 

309 

12.89 

-10.08 

16.36 

308 

13.19 

-9.62 

16.32 

306 

13.29 

-8.49 

15,77 

302 

12.82 

-7.51 

14.85 

300 

12.31 

-6.98 

14.16 

299 

12.03 

-6.25 

13.56 

297 

11.80 

-5.44 

13.00 

295 

12.39 

-5.35 

13.49 

293 

12.86 

-5.02 

13.80 

291 

13.11 

-4.66 

13.92 

289 

13.16 

-5.19 

14.15 

291 

12.79 

-5.21 

13.81 

292 

12.26 

-5.44 

13.41 

294 

11.77 

-5.38 

12.95 

294 

11.12 

-5.22 

12.29 

295 

10.53 

-5.94 

12.09 

299 


FLORIDA 


ALT 

MX 

MZ 

NS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

17225 

10.45 

-6.33 

12.22 

301 

17250 

10.23 

-6.95 

12.37 

304 


t wx - ZONAL COMPONENT, MZ - MERIDIONAL COMPONENT, NS • NINO SPEED, THETA - NINO DIRECTION 


ALT - ALTITUOE 



TABLE 11-4 

F PS- 1,6 RA0AR/J1HSPHERE MIND VELOCITY PR8FILE 






TEST NUH8ER 

8959 

12/28/64, 1316Z », 

EASTERN TEST RANGE, 

FL8RIDA 




THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

M2 

Mi 

THETA 

ALT 

MX 

M2 

MS 

METERS 

N/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

N/SEC 

N/SEC 

DEG 

METERS 

N/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OEG 

675 

-2*04 

-1.83 

2.74 

48 

1675 

4.42 

-3.80 

5.63 

310 

2675 

-0.29 

-4.99 

9.00 

3 

TOO 

-2.08 

-1.74 

2.72 

50 

1700 

4.62 

-3.58 

5.84 

308 

2700 

-0.38 

-4.96 

4.97 

4 

725 

-1.98 

-1.73 

2.63 

49 

1725 

4.43 

-3.26 

5.50 

306 

2725 

-0.44 

-5.09 

5.11 

5 

750 

-1.93 

-1.73 

2.59 

48 

1750 

4.04 

-2.97 

5.02 

306 

2750 

-0.44 

-5.17 

5.19 

5 ’ 

775 

-1.94 

-1.78 

2.63 

47 

1775 

4.07 

-2.92 

5.01 

305 

2775 

-0.42 

-5.08 

5.10 

5 ■ 

000 

-1.97 

-2.19 

2.94 

42 

1800 

4.07 

-2.35 

4.70 

300 

2800 

-0.45 

-5.45 

5,47 

4 

825 

-1.75 

-2.81 

3.31 

32 

1825 

4.10 

-1.62 

4.41 

291 

2825 

-0.47 

—5.84 

5.85 

-4 

850 

-1.45 

-3.21 

3.52 

24 

1850 

4.73 

-1.18 

4.87 

284 

2850 

-0.27 

-5.88 

5.89 

2 

875 

-1.48 

-3.32 

3.64 

24 

1875 

5.14 

-0.67 

5.18 

277 

2875 

—0.16 

-6.01 

6.01 

1 

900 

-1.39 

-J.5t 

3.85 

21 

1900 

5.03 

-0.28 

5.04 

273 

2900 

-0.27 

-6.40 

6.40 

2 

925 

-1.09 

-3.70 

3.86 

16 

1925 

5.16 

0.03 

5.16 

269 

2925 

-0.22 

-6.47 

6.48 

2 

950 

-0.93 

-3.99 

4.10 

13 

1950 

5.56 

0.34 

5.57 

266 

2950 

0.10 

-5.87 

5.88 

359 

975 

-0.03 

-4.46 

4.53 

10 

1975 

5.64 

0.38 

5.65 

2.66 

2975 

0.30 

-5.62 

5.63 

357 

1000 

-0.54 

-4.75 

4.78 

6 

2000 

'5.69 

0.38 

5^71 

266 

3000 

0.50 

-5.32 

8.35 

354 

1025 

-0.24 

-5.27 

5.28 

2 

2025 

5.84 

0.54 

5.86 

265 

3025 

0.60 

-4.88 

4.93 

352 

1050 

-0.08 

-5.71 

5.71 

1 

2050 

5.81 

0.63 

5.84 

264 

3050 

0.96 

-4.81 

4.90 

349 

1075 

0.04 

-6.00 

6.00 

359 

2075 

6.12 

0.41 

6.14 

266 

3075 

1.66 

-4.87 

5.14 

341 

1100 

0.31 

-6.41 

6.41 

357 

2100 

6.13 

0.44 

6.14 

266 

3100 

2.74 

-4.94 

5.65 

331 

1125 

0.83 

-6.99 

7.04 

353 

2125 

6.14 

0.53 

6.16 

265 

3125 

4.02 

-5.31 

6.66 

323 

1150 

1.25 

-7.46 

7.57 

350 

2150 

6.07 

0.36 

6.08 

266 

3150 

5.04 

-5.72 

7.62 

318 

1175 

1.46 

-7.47 

7.61 

349 

2175 

5.80 

0.33 

5.81 

267 

3175 

6.05 

-6.27 

8.71 

316 

1200 

1.74 

-7.71 

7.91 

347 

2200 

5.00 

0.41 

5.82 

266 

3200 

6.68 

-6.54 

9.35 

314 

1225 

1.83 

-7.76 

7.97 

347 

2225 

5.67 

0.39 

5.68 

266 

3225 

7.02 

-6.39 

9.49 

312 

1250 

1.95 

-7.55 

7.80 

345 

2250 

5.70 

0.33 

5.71 

267 

3250 

7.52 

—6.26 

9.79 

310 

1275 

2.48 

-7.78 

8.16 

342 

2275 

6.03 

0.20 

6.03 

268 

3275 

8.03 

-6.25 

10.18 

308 

1500 

2.81 

-7.82 

8.32 

340 

2300 

5.95 

0.21 

5.95 

268 

3300 

9.22 

-6.53 

11.29 

305 

1325 

2.93 

-7.61 

8.15 

339 

2325 

5.51 

-0.17 

5.51 

272 

3325 

9.82 

-6.60 

11.83 

304 

1350 

3.00 

-7.20 

7.80 

337 

2350 

4.72 

-1.22 

4.88 

284 

3350 

9.55 

-6.57 

11.59 

304 

1375 

3.22 

-7.23 

7.91 

336 

2375 

3.91 

-1.86 

4.33 

295 

3375 

9.67 

-6.60 

11.71 

304' 

1400 

3.37 

-7.15 

7.90 

335 

2400 

3.43 

-2.50 

4.24 

306 

3400 

9.73 

-6.54 

11.73 

304 

1425 

3.50 

-6.76 

7.61 

332 

2425 

2.68 

-3.30 

4.25 

321 

3425 

9.59 

-6.33 

11.49 

303 

1450 

3.74 

-6.45 

7.45 

330 

2450 

1.64 

-3.77 

4.11 

336 

3450 

9.50 

-6.05 

11.26 

302 

1475 

3.84 

-6.06 

7.17 

327 

2475 

0.83 

-3.96 

4.04 

348 

3475 

9.40 

-5.94 

11.12 

302 

1500 

4.01 

-5.91 

7.14 

326 

2500 

0.36 

-4.43 

4.45 

355 

3500 

9.38 

-5.80 

11.03 

302 

1525 

4.39 

-5.83 

7.29 

323 

2525 

0.21 

-4.47 

4.46 

357 

3525 

9.30 

—5.48 

10.79 

300 

1550 

4*48 

-5.48 

7.08 

321 

2550 

0.17 

-4.59 

4.60 

358 

3550 

9.14 

-5.31 

10.57 

300 

•1575 

4.37 

-5.02 

6.65 

319 

2575 

0.13 

-5.01 

5.01 

358 

3575 

9.15 

-5.27 

10.56 

300 

1600 

4.69 

-5.01 

6.86 

317 

2600 

0.03 

-4.99 

•4.99 

359 

3600 

9.14 

-5.00 

10.42 

299 

1625 

4.69 

-4.71 

6.64 

315 

2625 

-0.14 

-4.91 

4.91 

1 

3625 

8.99 

-4.73 

10.16 

298 

1650 

4.39 

-4.17 

6.06 

313 

2650 

-0.28 

-5.00 

5.00 

3 

3650 

8.98 

-4.65 

10.11 

297 


ALT » ALTITUDE* MX ■ ZfNAL C8MPINENT, MZ • MERIDIONAL COMPONENT* MS ■ MINO SPEED. THETA » MIND DIRECTION 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE MIND VELfCITY 
TEST NUMBER 8959 12/28/64* 1316Z, EASTERN 

THETA ALT MX MZ MS 

PRIFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL8RIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

DEG 

3675 

9.15 

-4.43 

10.17 

296 

4675 

9.05 

1.42 

9.16 

261 

5675 

8.45 

-8.86 

12.24 

316 

3700 

9.10 

-4.18 

10.02 

294 

4700 

9.42 

1.72 

9.57 

259 

5700 

8.39 

-8.94 

12.26 

317 

3725 

8.97 

-3.97 

9.81 

294 

4725 

9.43 

1.06 

9.61 

259 

5725 

8.33 

-8.52 

11.91 

315 

3750 

8.76 

-3.77 

9.54 

293 

4750 

9.02 

1.98 

9.24 

257 

5750 

7.86 

-8.43 

11.53 

317 

3775 

8.59 

-3.76 

9.38 

293 

4775 

8.78 

2.15 

9.04 

256 

5775 

7.66 

-9.03 

11.84 

320 

3800 

8.30 

-3.35 

8.95 

292 

4800 

8.83 

2.00 

9.05 

257 

5800 

8.40 

-9.94 

13.01 

320 

3825 

8.26 

-2.79 

8.72 

289 

4825 

8.81 

1.78 

8.99 

258 

5825 

8.88 

-9.75 

13.19 

317 

3850 

8.90 

-2.99 

9.39 

288 

4850 

8.21 

1.83 

8.42 

257 

5850 

8.90 

-9.31 

12.88 

316 

3875 

8*99 

-2.89 

9.44 

288 

4875 

7.92 

2.25 

8.24 

254 

5875 

8.93 

-9.75 

13.22 

317 

3900 

8.99 

-2.53 

9.34 

286 

4900 

7.82 

2.73 

8.28 

251 

5900 

9.16 

-10.14 

13.66 

318 

3925 

9.25 

-2.34 

9.55 

284 

4925 

7.71 

3.07 

8.29 

248 

5925 

9.24 

• 10 . 

13.74 

318 

3950 

9.46 

-2.02 

9.67 

282 

4950 

7.48 

3.22 

8.14 

247 

5950 

9.39 

-10.43 

14.04 

318 

3975 

9.52 

-1.77 

9.68 

280 

4975 

6.71 

3.42 

7.53 

243 

5975 

9.62 

-10.79 

14.46 

318 

4000 

9.59 

-1.49 

9.70 

279 

5000 

5.72 

3.56 

6.74 

238 

6000 

9.58 

-10.79 

14.43 

318 

4025 

9.80 

-1.13 

9.86 

276 

5025 

4.80 

3.39 

5.87 

235 

6025 

9.63 

-10.89 

14.54 

318 

4050 

9.90 

-1.03 

9.96 

276 

5050 

4.21 

2.84 

5.08 

236 

6050 

9.81 

-10.97 

14.72 

318 

4075 

9.88 

-0.96 

9.93 

275 

5075 

3.84 

2.61 

4.64 

236 

6075 

9.91 

-11.00 

14.81 

318 

4100 

9.68 

-0.68 

9.70 

274 

5100 

3.40 

2.55 

4.25 

233 

6100 

9.65 

-10.84 

14.51 

,318 

4125 

9.47 

-Q.39 

9.48 

272 

5125 

3.41 

2.21 

4.06 

237 

6125 

9.82 

-11.18 

14.88 

J 319 

4150 

9.49 

-0.12 

9.50 

271 

5150 

3.40 

1.84 

3.86 

241 

6150 

10.00 

-11.48 

15.22 

319 

4175 

9.51 

-0.04 

9.51 

270 

5175 

3.21 

1.34 

3.48 

247 

6175 

9.71 

-11.19 

14.82 

|19 

4200 

9.37 

-0.00 

9.37 

270 

5200 

3.27 

0.88 

3.38 

255 

6200 

9.56 

-11.07 

14.63 

319 

4225 

9.53 

0.25 

9.53 

268 

5225 

3.28 

0.40 

3.30 

263 

6225 

9.55 

-11.13 

14.67 

319 

4250 

9.58 

0.40 

9.59 

267 

5250 

3.33 

-0.03 

3.33 

270 

6250 

9.71 

-11.31 

14.91 

319 

4275 

9.44 

0.37 

9.44 

268 

5275 

3.25 

-0.32 

3.27 

275 

6275 

9.62 

-11.36 

14.88 

320 

4300 

9.47 

0.45 

9.48 

267 

5300 

3.34 

-0.96 

3.47 

286 

6300 

9.48 

-11.51 

14.91 

320 

4325 

9.42 

0.43 

9.43 

267 

5325 

3.62 

-1.64 

3.97 

294 

6325 

9.60 

-11.85 

15.25 

321 

4350 

9.41 

0.39 

9.42 

267 

5350 

3.71 

-2.26 

4.35 

301 

6350 

9.60 

-11.77 

15.19 

321 

4375 

9.36 

0.64 

9.38 

266 

5375 

4.11 

-3.13 

5.17 

307 

6375 

9.63 

-11.86 

15.27 

321 

4400 

9.10 

0.84 

9.14 

265 

5400 

4.62 

-3.93 

6.06 

310 

6400 

9.74 

-12.40 

15.77 

322 

4425 

9.24 

0.91 

9.28 

264 

5425 

4.92 

-4.41 

6.61 

312 

6425 

9.78 

-12.67 

16.01 

322 

4450 

9.25 

0.98 

9.31 

264 

5450 

5.35 

-4.76 

7.16 

311 

6450 

9.81 

-12.75 

16.09 

322 

4475 

9.14 

0.96 

9.19 

264 

5475 

5.49 

-5.02 

7.44 

312 

6475 

9.47 

-12.46 

15.65 

323 

4500 

9.28 

0.98 

9.33 

264 

5500 

5.79 

-5.47 

7.97 

313 

6500 

9.60 

-12.63 

15.86 

323 

4525 

9.50 

1.09 

9.56 

263 

5525 

6.38 

-5.95 

8.72 

313 

6525 

10.01 

-13.07 

16.46 

322 

4550 

9.31 

1.24 

9.39 

262 

5550 

6.70 

-6.21 

9.14 

313 

6550 

9.86 

-12.92 

16.25 

322 

4575 

9.53 

1.46 

9.64 

261 

5575 

6.65 

-6.47 

9.28 

314 

6575 

9.66 

-12.75 

16.00 

323 

4600 

9.66 

1.55 

9.78 

261 

5600 

6.69 

-6.83 

9.56 

315 

6600 

9.88 

-12.55 

15.98 

322 

4625 

9.14 

1.55 

9.27 

260 

5625 

7.50 

-7.71 

10.76 

316 

6625 

10.38 

-12.52 

16.26 

320 

4650 

9.07 

1.48 

9.19 

261 

5650 

8.27 

-8.41 

11.80 

315 

6650 

10.48 

-12.45 

16.27 

320 
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TABLE 11-4 (con’t) 

FPS-16 RADAR/ 41MSPHERE MIND VELBC1TY PROFILE 


ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
MS THETA 

M/SEC DEG 

8959 12/28/64, 

ALT MX 

METERS M/SEC 

1316Z , 

MZ 

M/SEC 

EASTERN 

MS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
OEC 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

6675 

6700 

6725 

6750 

6775 

10.82 

11.26 

11.39 

11.46 

11.27 

-12.60 

-12.95 

-12.76 

-12.52 

-12.57 

16.61 

17.16 

17.11 

16.97 

16.88 

319 

319 

318 

317 

318 

7675 

7700 

7725 

7750 

7775 

16.65 

16.42 

16.06 

15.70 

15.12 

-15.67 

-15.44 

-15.42 

-15.48 

-15.28 

22.86 

22.54 

22.26 

22.04 

21.49 

313 

313 

314 

314 

315 

8675 

8700 

8725 

8750 

8775 

19.73 

19.40 

19.85 

20.15 

19.70 

-12.44 

-11.85 

-11.64 

-11.63 

-11.45 

23.32 

22.73 

23.01 

23.27 

22.79 

302 

301 

300 

300 

300 

6800 

6825 

6850 

6875 

6900 

11.28 

11.46 

11.54 

11.85 

12.07 

-12.77 

-13.16 

-13.53 

-13.91 

-14.17 

17.04 

17.45 

17.78 

18.27 

18.62 

318 

319 
319 
319 
319 

7800 

7825 

7850 

7875 

7900 

15.00 

15.18 

14.96 

14.61 

14.51 

-15.43 

-15.52 

-15.38 

-15.14 

-15.08 

21.52 

21.71 

21.46 

21.04 

20.93 

316 

315 

316 
316 
316 

8800 

8825 

8850 

8875 

8900 

19.79 

19.91 

19.31 

19.29 

19.62 

-11.55 

-11.57 

-11.32 

-11.49 

-11.30 

22.91 

23.02 

22.39 

22.45 

22.64 

300 

300 

300 

301 
300 

6925 

6950 

6975 

7000 

7025 

11.65 

11.79 

12.36 

12.42 

12.48 

-13.84 

-14.01 

-14.62 

-14.94 

-15.30 

18.09 

18.31 

19.14 

19.43 

19.75 

320 

320 

320 

320 

321 

7925 

7950 

7975 

8000 

8025 

14.77 

14.74 

14.75 
14.67 
14.25 

-15.39 

-15.37 

-15.32 

-15.45 

-15.35 

21.33 

21.29 

21.27 

21.31 

20.95 

316 

316 

316 

316 

317 

8925 

8950 

8975 

9000 

9025 

19.36 

19.70 

20.11 

19.87 

19.49 

-10.39 

-9.77 

-9.35 

-8.90 

-8.56 

21.97 

21.99 

22.18 

21.77 

21.29 

298 

296 

295 

294 

294 

7050 

7075 

7100 

7125 

7150 

12.60 

12.55 

12.73 

13.25 

13.52 

-15.50 

-15.43 

-15.63 

-16.04 

-16.07 

19.98 

19.89 

20.16 

20.81 

21.00 

321 

321 

321 

320 

320 

8050 

8075 

8100 

8125 

8150 

14.39 

14.70 

14.68 

14.35 

14.54 

-15.31 

-15.82 

-15.86 

-15.39 

-15.44 

21.01 

21.59 

21.61 

21.04 

21.21 

317 

317 

317 

317 

317 

9050 

9075 

9100 

9125 

9150 

19.19 

18.88 

18.91 

19.10 

16.85 

-8.34 

-8.14 

-8.09 

-7.99 

-8.10 

20.93 

20.56 

20.57 
20.70 
20.51 

293 

293 

293 

293 

293 

7175 

7200 

7225 

7250 

7275 

13.54 

13.59 

14.23 

14.99 

15.45 

-15.78 

-15.44 

-15.57 

-15.73 

-15.58 

20.79 

20.57 

21.09 

21.73 

21.94 

319 

318 

317 

316 

315 

8175 

8200 

8225 

8250 

8275 

14.84 

14.20 

14.34 
14.37 

14.35 

-15.44 

-14.63 

-14.52 

-14.09 

-13.37 

21.42 

20.39 

20.41 

20.12 

19.61 

316 

316 

315 

314 

313 

9175 

9200 

9225 

9250 

9275 

18.08 

17.64 

17.75 

16.85 

15.94 

-8.01 

-7.69 

-7.95 

-8.30 

-8.23 

19.77 
19.24 
19.45 

18.78 
17.94 

294 

293 

294 
296 
2 97 

7300 

7325 

7350 

7375 

7400 

15.66 
15.59 
16.14 

16.67 
16.51 

-15.37 

-15.03 

-15.50 

-16.04 

-15.90 

21.94 

21.66 

22.38 

23.13 

22.92 

314 

314 

314 

314 

314 

8300 

8325 

8350 

8375 

8400 

15.07 

15.22 

15.12 

15.86 

16.67 

-13.22 

-12.73 

-12,57 

-12.80 

-13.14 

20.05 

19.85 

19.66 

20.38 

21.23 

311 

310 

310 

309 

308 

9300 

9325 

9350 

9375 

9400 

15.36 

15.50 

15.77 

15.32 

15.19 

-7.97 

-8.10 

-8.05 

-7.93 

-7.96 

17.30 

17.49 

17.71 

17.25 

17.15 

297 

297 

297 

297 

297 

7425 

7450 

7475 

7500 

7525 

16.42 

16.30 

16.15 

15.86 

15.96 

-15.71 

-15.54 

-15.34 

-15.04 

-15.22 

22.73 

22.52 

22.27 

21.86 

22.05 

314 

313 

313 

313 

313 

8425 

8450 

8475 

8500 

8525 

16.76 

17.07 

17.30 

17.36 

17.89 

-13.12 

-13.27 

-13.40 

-13.40 

-13.76 

21.29 

21.62 

21.88 

21.93 

22.57 

308 

308 

308 

307 

307 

9425 

9450 

9475 

9500 

9525 

15.01 

15.08 

14.92 

14.33 

13.88 

-7.77 

-7.84 

-8.22 

-8.31 

-8.50 

16.90 

16.99 

17.03 

16.57 

16.28 

297 

297 

299 

300 

301 

7550 

7575 

7600 

7625 

7650 

16.39 

16.43 

15.99 

16.09 

16.64 

-15.53 

-15.50 

-15.19 

-15.36 

-15.85 

22.58 

22.59 
22.05 
22.25 
22.98 

313 

313 

313 

313 

313 

8550 

8575 

8600 

8625 

8650 

17.92 

18.15 

19.03 

19.10 

19.40 

-13.57 

-12.99 

-12.88 

-12.67 

-12.58 

22.48 

22.32 

22.97 

22.92 

23.12 

307 

305 

304 

303 

303 

9550 

9575 

9600 

9625 

9650 

13.46 

13.23 

12.92 

12.55 

12.51 

-8.74 

-8.65 

-8.71 

-8.64 

-8.42 

16.05 

15.81 

15.58 

15.24 

15.08 

303 

303 

304 
304 
304 


ALT - ALTITUDE, MX • ZBNAL CBMPBNE NT* MZ • MERIDIONAL COMPONENT, MS ■ MINO SPEED, THETA - MIND DIRECTION 


TEST NUMBER 8959 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE MINO VELOCITY PROFILE 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

9675 

12.76 

-8.70 

15.44 

304 

9700 

12.58 

-8.99 

15.46 

305 

9725 

12.23 

-9.12 

15.25 

307 

9750 

11.84 

-9.18 

14.98 

308 

9775 

12.41 

-9.48 

15.61 

307 

9800 

12.53 

-10.09 

16.09 

309 

9825 

12.08 

-11.12 

16.42 

312 

9850 

12.42 

-11.70 

17.06 

313 

9875 

12.27 

-11.99 

17.15 

314 

9900 

12.23 

-12.49 

17.48 

315 

9925 

12.42 

-12.67 

17.74 

315 

9950 

12.44 

-12.40 

17.56 

315 

9975 

12.70 

-11.84 

17.36 

313 

10000 

12.97 

-11.21 

17.14 

311 

10025 

12.79 

-10.89 

16.80 

310 

10050 

12.73 

-11.09 

16.88 

311 

10075 

13.30 

-10.68 

17.05 

309 

10100 

13-62 

-9.81 

16.78 

306 

10125 

13.97 

-9.23 

16.75 

303 

10150 

13.92 

-8.83 

16.48 

302 

10*75 

14.29 

-9.43 

17.12 

303 

10200 

14.34 

-9.64 

17.28 

304 

10225 

14.36 

-9.34 

17.13 

303 

10250 

14.95 

-8.89 

17.39 

301 

10275 

15.01 

-8.45 

17.23 

299 

10300 

14.60 

-8.37 

16.83 

300 

10325 

14.32 

-8.24 

16.52 

300 

10350 

15.00 

-7.78 

16.89 

297 

10375 

15.71 

-7.02 

17.21 

294 

10400 

16.36 

-7.05 

17.81 

293 

10425 

16.85 

-7.38 

18.39 

293 

10450 

16.67 

-7.09 

16.12 

293 

10475 

16.14 

-6.64 

17.45 

292 

10500 

17.06 

-6.61 

18.29 

291 

10525 

17.44 

-6.44 

18.59 

290 


10550 

10575 

10600 

10625 

10650 


16.67 

18.06 

18.08 

16.82 

17.78 


-5.93 

-6.03 

-5.82 

-5.27 

-5.75 


17.69 

19.04 

18.99 

17.63 

18.68 


289 

288 

288 

287 

288 


»59 

12/28/64, 

1316Z, 

ALT 

MX 

MZ 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

10675 

17.45 

-4.96 

10700 

17.78 

-3.96 

10725 

16.49 

-3.75 

10750 

18.77 

-3.35 

10775 

19.18 

-3.08 

10800 

19.18 

-2.68 

10825 

18.89 

-2.10 

10850 

19.22 

-1.43 

10875 

20.13 

-1.27 

10900 

20.16 

-1.50 

10925 

19.95 

-1.42 

10950 

19.71 

-1.17 

10975 

19.02 

-0.99 

11000 

19.65 

-0.93 

11025 

20.22 

-1.06 

11050 

20.00 

-0.87 

11075 

21.01 

-1.25 

11100 

21.22 

-1.27 

11125 

22.12 

-0.37 

11150 

22.16 

0.22 


EASTERN TEST RANGE, 


11175 

11200 

11225 

11250 

11275 


11300 

11325 

11350 

11375 

11400 


11425 

11450 

11475 

11500 

11525 


11550 

11575 

11600 

11625 

11650 


22.32 

22.89 

21.82 

21.85 

23.09 


22.69 

22.07 

21.57 

20.87 

22.40 


21.90 
21.95 
23.11 

22.90 
23.60 


24.52 

25.52 

26.52 
26.69 
28.09 


0.37 

0.67 

0.86 

1.05 

0.91 


MS 

M/SEC 

18.14 

18.22 

18.87 

19.07 

19.43 


19.36 

19.00 

19.28 

20.17 

20.22 


20.00 

19.74 

19.05 

19.67 

20.25 


20.02 

21.05 

21.26 

22.12 

22.16 


22.33 

22.90 

21.84 

21.88 

23.11 


THETA 

DEG 

286 

282 

281 

280 

279 


FLfRIDA 

ALT MX 

METERS M/SEC 


11675 

11700 

11725 

11750 

11775 


29.18 

29.09 

28.97 

29.16 

28.29 


M/SEC 

-1.36 

-0.45 

0.41 

1.10 

1.16 


MS 

M / SEC 

29.22 

29.09 

28.98 

29.19 

28.31 


0.69 

22.70 

268 

12300 

28.54 

-8.19 

29.69 

0.49 

22.07 

269 

12325 

28.72 

-8.91 

30.07 

-0.01 

21.57 

270 

12350 

28.54 

-8.99 

29.92 

-0.12 

20.87 

270 

12375 

28.45 

-9.40 

29.96 

-0.30 

22.40 

271 

12400 

28.26 

-9.54 

29.82 

-0.52 

21.91 

271 

12425 

28.24 

-9.68 

29.85 

-0.72 

21.96 

272 

12450 

28.53 

-10.20 

30.30 

-1.09 

23.14 

273 

12475 

28.24 

-10.31 

30.07 

-1.45 

22.95 

273 

12500 

29.13 

-10.92 

31.11 

-1.72 

23.67 

274 

12525 

29.51 

-11.66 

31.73 

-1.75 

24.58 

274 

12550 

28.72 

-11.70 

31.01 

-1.65 

25.57 

274 

12575 

28.04 

-11.93 

30.47 

-1.83 

26.59 

274 

12600 

28.36 

-12.09 

30.83 

-2.13 

26.78 

274 

12625 

28.76 

-12.14 

31.22 

-1.79 

28.15 

273 

12650 

27.95 

-12.24 

30.52 


THETA 

DEG 

272 

271 

269 

268 

267 


278 

11800 

27.38 

1.06 

27.40 

268 

276 

11825 

27.17 

1.10 

27.19 

267 

274 

11850 

26.98 

0.82 

26.99, 

268 

273 

11875 

26.67 

0.46 

26.68 


274 

11900 

26.12 

-0.09 

26.12 

274 

11925 

25.89 

-0.59 

25.89 

271 

273 

11950 

26.05 

-0.78 

26.06 

272 

273 

11975 

25.92 

-1.22 

25.95 

273 

273 

12000 

25.76 

-1.74 

25.82 

274 

273 

12025 

25.14 

-2.24 

25.24 

275 

272 

12050 

25.64 

-2.77 

25.79 

276 

273 

12075 

26.26 

-3.31 

26.46 

277 

273 

12100 

26.05 

-3.92 

26.34 

278 

271 

12125 

27.75 

-4.94 

28.18 

280 

269 

12150 

28.26 

-5.72 

28.83 

281 

269 

12175 

27.01 

-5.90 

27.64 

282 

268 

12200 

27.89 

-6.25 

28.58 

282 

268 

12225 

28.37 

-6.28 

29.05 

282 

267 

12250 

28.43 

-6.79 

29.23 

283 

268 

12275 

28.76 

-7.57 

29.74 

285 


286 

287 

287 

288 
288 


289 

289 

290 

290 

291 


292 

293 
293 
293 
293 
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jrABLUMJcon't) 

FPS-16 RADAR/JiMSPHERE MIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0959 12/28/64, 13162, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

NS 

THETA 

HETjERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

NETERS 

N/SEC 

N/SEC 

H/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12675 

27,73 

>12.35 

30.35 

294 

13675 

22.82 

1.12 

22.65 

267 

14675 

22.36 

-2.14 

22.46 

275 

12700 

28.03 

>12.51 

30.69 

294 

13700 

23.91 

1.07 

23.93 

267 

14700 

22.20 

-1.44 

22.25 

274 

12725 

27.56 

>12.43 

30.23 

294 

13725 

23.34 

1.21 

23.37 

267 

14725 

22.41 

-0.90 

22.43 

272 

12750 

27.54 

-12.96 

30.43 

295 

13750 

23.18 

1.90 

23.25 

265 

14750 

21.48 

-0.59 

21.48 

271 

12775 

28.22 

-13.81 

31.42 

296 

13775 

23.91 

2.19 

24.01 

265 

14775 

21.90 

0.51 

21.91 

268 

12800 

28.00 

-13.69 

31.16 

296 

13800 

24.04 

2.43 

24.16 

264 

14800 

22.52 

0.56 

22 . 52 

268 

12825 

28.31 

-14.20 

31.67 

296 

13825 

23.81 

2.66 

23.96 

263 

14825 

22.09 

0.69 

22.10 

268 

12850 

28.07 

-14.89 

31.78 

298 

13850 

24.90 

3.16 

25.10 

263 

14850 

22.61 

0.90 

22.63 

268 

12875 

27.88 

-15.66 

31.90 

299 

13875 

25.11 

3.16 

25.31 

263 

14875 

22.38 

0.82 

22.40 

268 

12900 

27.74 

-16.39 

32.22 

300 

13900 

25.27 

3.03 

25.45 

263 

14900 

21.91 

1.11 

21.94 

267 

12925 

27.23 

-17.00 

32.10 

302 

13925 

26.17 

3.51 

26.40 

262 

14925 

22.85 

1.10 

22.88 

267 

12950 

27.67 

-17.74 

32.87 

302 

13950 

26.87 

4.41 

27.23 

260 

14950 

22.84 

0.73 

22.85 

266 

12975 

26.38 

>18.06 

31.97 

304 

13975 

27.86 

5.00 

28.31 

260 

14975 

22.80 

1.37 

22.64 

266 

13000 

23.83 

-17.07 

29.31 

305 

14000 

28,55 

5.27 

29.03 

259 

15000 

22.77 

2.01 

72.86 

265 

13025 

23.61 

-15.97 

28.51 

304 

14025 

28.93 

5.14 

29.38 

260 

15025 

21.74 

2.58 

21.90 

263 

13050 

23.22 

-15.16 

27.73 

303 

14050 

28.94 

4.62 

29.31 

261 

15050 

21.20 

3.44 

21.48 

261 

13075 

21.95 

-13.79 

25.92 

302 

14075 

29.96 

4.03 

30.23 

262 

15075 

20.88 

4.08 

21.27 

259 

13100 

21.38 

-12.60 

24.82 

300 

14100 

30.82 

3.72 

31.04 

263 

15100 

20.94 

4.62 

21.45 

237 

13125 

20.85 

-11.53 

23.83 

299 

14125 

30.52 

2.88 

30.66 

264 

15125 

20.34 

5.29 

21.02 

255 

13150 

20.07 

-9.92 

22.39 

296 

14150 

31.64 

1.79 

31.69 

267 

15150 

19.96 

6.01 

20.85 

253 

13175 

21.01 

-8.60 

22.70 

292 

14175 

32.05 

1.11 

32.07 

268 

15175 

20.45 

6.67 

21.51 

252 

13200 

21.53 

-8.30 

23.07 

291 

14200 

31.83 

0.41 

31.83 

269 

15200 

20.11 

6.60 

21.16 

252 

13225 

21.04 

-7.36 

22.29 

289 

14225 

31.79 

-0.50 

31.79 

271 

15225 

20.14 

6.27 

21.09 

2 53 

13250 

20.03 

-6.10 

20.94 

287 

14250 

31.63 

-1.77 

31.68 

273 

15250 

20.85 

6.49 

21.84 

253 

13275 

20.75 

-4.57 

21.25 

282 

14275 

31.17 

-2.39 

31.26 

274 

15275 

20.83 

6.80 

21.91 

252 

13300 

21.80 

-3.76 

22.12 

280 

14300 

31.47 

-3.24 

31.64 

276 

15300 

20.89 

7.32 

22.14 

251 

13325 

21.79 

-2.75 

21.96 

277 

14325 

32.12 

-4.12 

32.38 

277 

15325 

20.50 

7.85 

21.95 

249 

13350 

21.27 

-2.75 

21.44 

277 

14350 

31.33 

-4.81 

31.70 

279 

15350 

20.44 

8.60 

22.18 

247 

13375 

21.69 

-2.43 

21.82 

276 

14375 

30.62 

-5.62 

31.13 

280 

15375 

20.88 

9.48 

22.93 

245 

13400 

22.79 

-1.85 

22.87 

274 

14400 

30.78 

-7.00 

31.56 

283 

15400 

20.56 

9.25 

22.54 

246 

13425 

22.66 

>1.83 

22.73 

274 

14425 

29.85 

-7.42 

30.76 

284 

15425 

20.45 

8.98 

22.34 

246 

13450 

22.06 

>1.84 

22.13 

275 

14450 

27.98 

-7.60 

29.00 

285 

15450 

20.80 

8.84 

22.60 

247 

13475 

22.95 

-1.33 

22.99 

273 

14475 

26.10 

-7.63 

27.19 

286 

15475 

21.34 

8.37 

22.92 

248 

13500 

22.86 

-1.06 

22.89 

272 

14500 

25.93 

-7.43 

26.97 

286 

15500 

21.87 

7.64 

23.16 

251 

13525 

22.42 

-0.60 

22.43 

271 

14525 

26.44 

-7.06 

27.37 

285 

15525 

21.10 

6.83 

22.17 

252 

13550 

23.08 

>0.03 

23.08 

270 

14550 

24.86 

-6.15 

25.61 

284 

15550 

21.62 

6.50 

22.57 

253 

13575 

23.84 

0.21 

23.85 

269 

14575 

24.38 

-5.25 

24.93 

282 

15575 

22.34 

6.72 

23.32 

253 

13600 

23.94 

0.25 

23.94 

269 

14600 

23.80 

-4.54 

24.23 

281 

15600 

21.63 

6.21 

22.50 

254 

13625 

23.75 

0.24 

23.75 

269 

14625 

23.41 

-3.39 

23.65 

278 

15625 

20.46 

3.27 

21.13 

255 

13650 

23.12 

0.44 

23.12 

269 

14650 

23.23 

-2.48 

23.37 

276 

15650 

21.08 

4.52 

21.56 

258 

ALT 

• ALTITUOE, HX 

- Z0NAL 

C0HP0NENT , 

HZ - HERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, MS - 

MIND SPEEO, 

THETA • 

MIND DIRECTI 8N 




FPS-16 RAD AR/ J1NSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 8959 12/28/64, 13162, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT HX HZ 

METERS 

N/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

H/SEC 

H/SEC 

OEG 

HETERS M/SEC N/SEC 

15675 

21.40 

3.72 

21.72 

260 

16675 

21.26 

0.56 

21.27 

268 


15700 

19.84 

3.40 

20.13 

260 

16700 

21.28 

0.70 

21.30 

268 


15725 

20.38 

3.27 

20.64 

261 

16725 

21.05 

1.36 

21.09 

266 


15750 

20.86 

2.84 

21.06 

262 

16750 

20.83 

2.08 

20.93 

264 


15775 

19.85 

2.40 

20.00 

263 

16775 

21.23 

2.24 

21.34 

264 


15800 

19.67 

2.53 

19.83 

262 

16800 

21.24 

1.81 

21.31 

265 


15825 

19.97 

3.15 

20.22 

261 

16825 

22.46 

2.65 

22.61 

263 


15850 

19.38 

3.56 

19.71 

259 

16850 

22.81 

3.66 

23.10 

261 


15875 

18.80 

4.26 

19.28 

257 

16875 

21.47 

4.01 

21.84 

259 


15900 

19.01 

4.29 

19.49 

257 

16900 

20.73 

3.86 

21.09 

259 


15925 

19.41 

4.10 

19.84 

258 

16925 

20.51 

3.49 

20.80 

260 


15950 

19.15 

4.34 

19.63 

257 

16950 

20.23 

2.70 

20.41 

262 


15975 

18.78 

4.56 

19.32 

256 

16975 

20.14 

1.68 

20.21 

265 


16000 

19.66 

5.24 

20.35 

255 

17000 

20.54 

1.12 

20.57 

267 


16025 

19.54 

5.73 

20.37 

253 

17025 

21.04 

0.55 

21.05 

268 


16050 

19.33 

6.06 

20.26 

252 







16075 

19.69 

6.65 

20.78 

251 







16100 

20.01 

7.39 

21.33 

250 







16125 

20.27 

7.44 

21.59 

250 







16150 

20.86 

7.42 

22.14 

250 







16173 

21.66 

7.33 

22.87 

251 







16200 

21.89 

7.02 

22.99 

252 







16225 

21.66 

3.83 

22.44 

255 







16250 

21.70 

5.16 

22.30 

256 







16275 

21.52 

4.77 

22.05 

257 







16300 

22.49 

4.37 

22.95 

256 







16325 

23.21 

4.18 

23.58 

260 







16350 

22.89 

3.58 

23.17 

261 







16375 

23.23 

3.20 

23.45 

262 







16400 

23.90 

3.04 

24.09 

263 







16425 

24.09 

2.16 

24.18 

265 







16450 

23.47 

1.64 

23.53 

266 







1647$ 

22.29 

2.03 

22.38 

265 







16500 

21.49 

2.27 

21.61 

264 







16525 

20.62 

2.75 

20.81 

262 







16550 

20.39 

2.51 

20.54 

263 







16375 

20.44 

1.39 

20.49 

266 







16600 

20.62 

0.84 

20.64 

267 







16623 

21.08 

0.35 

21.09 

269 







16650 

21.25 

0.35 

21.25 

269 








MS THETA 

N/SEC DEG 
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TABLE II -5 

FPS-16 RADAR/ JIHSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

8960 

ALT 

12/29/64 

WX 

, 0104Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

1325 

1.13 

-2.84 

3.05 

338 

2325 

2.62 

-2.14 

3.38 

309 

3325 

3.02 

-7.45 

8.04 

338 

1350 

1 .41 

-2.76 

3.10 

333 

2350 

2.42 

-2.37 

3.39 

314 

3350 

3.30 

-7.67 

8.35 

337 

1375 

1.44 

-2.90 

3.24 

333 

2375 

2.30 

-2.44 

3.35 

316 

3375 

3.55 

-7.84 

8.61 

335 

1400 

1.19 

-2.96 

3.19 

338 

2400 

2.19 

-2.67 

3^45 

320 

3400 

3.72 

-8.10 

8.92 

335 

1425 

1.06 

-2.91 

3.10 

340 

2425 

2.09 

-3.12 

3.76 

326 

3425 

3.83 

-8.49 

9.31 

336 

1450 

0.98 

-2.83 

3.00 

341 

2450 

2.01 

-3.54 

4.08 

330 

3450 

3.94 

-8.75 

9.60 

336 

1475 

0.88 

-3.03 

3.15 

344 

2475 

1.85 

-3.86 

4.28 

334 

3475 

4.21 

-8.76 

9.72 

334 

1500 

0.86 

-3.32 

3.43 

345 

2500 

1.58 

-4.15 

4.44 

339 

3500 

4.58 

-8.57 

9.71 

332 

1525 

1.03 

-3.69 

3.83 

344 

2525 

1.36 

-4.26 

4.47 

342 

3525 

5.29 

-8.95 

10.40 

329 

1550 

1.24 

-3.85 

4.05 

342 

2550 

1.13 

-4.28 

4.43 

345 

3550 

5.97 

-9.17 

10.94 

327 

1575 

1.24 

-3.83 

4.03 

342 

2575 

0.93 

-4.32 

4.42 

348 

3575 

6.23 

-8.78 

10.77 

324 

1600 

1.29 

-3.86 

4.07 

341 

2600 

0.69 

-4.31 

4.37 

351 

3600 

6.27 

-8.55 

10.60 

324 

1625 

1.64 

-3.85 

4.18 

337 

2625 

0.34 

-3.97 

3.99 

355 

3625 

6.40 

-8.31 

10.49 

322 

1650 

1.90 

-3.71 

4.17 

333 

2650 

0.45 

-3.79 

3.82 

353 

3650 

6.74 

-8.28 

10.68 

321 

1675 

1.77 

-3.38 

3.82 

332 

2675 

1.12 

-4.00 

4.15 

344 

3675 

7.03 

-8.47 

11.00 

320 

1700 

1.79 

-3.40 

3.85 

332 

2700 

1.80 

-4.33 

4.69 

337 

3700 

7.21 

-8.55 

11.19 

320 

1725 

1.96 

-3.61 

4.11 

331 

2725 

2.51 

-4.86 

5.47 

333 

3725 

7.49 

-8.73 

11.51 

319 

1750 

2.08 

-3.74 

4.28 

331 

2750 

3.09 

-5.23 

6.07 

329 

3750 

7.69 

-8.97 

11.81 

319 

1775 

2.15 

-3.99 

4.53 

332 

2775 

3.02 

-4.85 

5.71 

328 

3775 

7.72 

-8.87 

11.76 

319 

1800 

2.10 

-4.06 

4.57 

333 

2800 

2.47 

-4.16 

4.84 

329 

3800 

7.81 

-8.52 

11.56 

317 

1825 

2.22 

-4.12 

4.68 

331 

2825 

1.94 

-3.77 

4.24 

333 

3825 

7.98 

-8.24 

11.47 

316 

1850 

2.56 

-4.52 

5.20 

330 

2850 

1.46 

-3.68 

3.96 

338 

3850 

8.35 

-^•21 

11.71 

314 

1875 

2.70 

-4.58 

5.31 

329 

2875 

1.04 

-3.86 

4. Off 

345 

3875 

8.66 

-8.25 

11.96 

313 

1900 

2.72 

-4.29 

5.08 

327 

2900 

0.64 

-4.10 

4.15 

351 

3900 

8.69 

-8.13 

11.90 

313 

1925 

3.04 

-4.27 

5.24 

324 

2925 

0.28 

-4.32 

4.33 

356 

3925 

8.81 

-v7.86 

11.81 

312 

1950 

3.64 

-4.11 

5.49 

318 

2950 

0.06 

-4.65 

4.65 

359 

3950 

9.09 

-7.38 

11.71 

309 

1975 

3.96 

-3.56 

5.32 

312 

2975 

-0.13 

-5.05 

5.05 

1 

3975 

9.44 

-7.06 

11.79 

307 

2000 

4.04 

-2.57 

4.79 

302 

3000 

-0.22 

-5.51 

5.52 

2 

4000 

10.00 

-7.19 

12.31 

306 

2025 

4.23 • 

-1.45 

4.47 

289 

3025 

-0.02 

-5.95 

•5.95 

0 

4025 

10.69 

-7.48 

13.05 

305 

2050 

4.06 

-0.55 

4.09 

277 

3050 

0.17 

-6.23 

6.23 

358 

4050 

11.29 

-7.57 

13.60 

304 

2075 

3.68 

0.17 

3.68 

267 

3075 

0.23 

-6.18 

6.18 

358 

4075 

11.56 

-7.42 

13.73 

303 

2100 

3.53 

0.67 

3.59 

259 

3100 

0.41 

-6.02 

6.03 

356 

4100 

11.73 

-7.18 

13.76 

301 

2125 

3.42 

1.08 

3.58 

252 

3125 

0.86 

-6.11 

6.17 

352 

4125 

12.17 

-7.13 

14.10 

300 

2150 

3.13 

1.24 

3.36 

248 

3150 

1.34 

-6.24 

6.38 

*348 

4150 

12.71 

-7.06 

14.53 

299 

2175 

2.73 

1.19 

2.98 

246 

3175 

1.63 

-6.30 

6.50 

345 

4175 

13.52 

-7.04 

15.24 

297 

2200 

2.54 

0.80 

2.67 

252 

3200 

1.93 

-6.68 

6.95 

344 

4200 

13.96 

-6.95 

15.59 

296 

2225 

2.55 

0.10 

2.55 

268 

3225 

2.24 

-6.85 

7.21 

342 

4225 

13.50 

-6.70 

15.08 

296 

2250 

2.57 

-0.64 

2.65 

284 

3250 

2.41 

-6.84 

7.25 

340 

4250 

13.92 

-6.87 

15.52 

296 

2275 

2.60 

-1.22 

2.87 

295 

3275 

2.59 

-7.07 

7.53 

340 

4275 

13.79 

-6.81 

15.38 

296 

2300 

2.68 

-1.67 

3.16 

302 

3300 

2.82 

-7.23 

7.76 

339 

4300 

13.81 

-6.93 

15.45 

296 

ALT 

» ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT » WS - 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 




ALT 

WX 

WZ 

FPS-16 RADAR/ JIMSPHERE WIND 
TEST NUMBER 8960 12/29/64, 0104Z, 

WS THETA ALT WX WZ 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

4325 

14-19 

-*7.20 

15.91 

297 

5325 

11.70 

-0.07 

11.70 

270 

6325 

6.39 

-7.10 

9.55 ' 

318 

4350 

13.71 

-7.09 

15.44 

297 

5350 

10.91 

-0.55 

10*93 

273 

6350 

6.43 

-7.14 

9.61 

318 

4375 

13.91 

-7.27 

15. 69 ^ 

297 

5375 

10.62 

-0.94 

10.66 

275 

6375 

6.01 

-6.90 

9.15 

319 

4400 

14.02 

-7.27 

15.79 

297 

5400 

10.42 

-1.17 

10.49 

276 

6400 

5.73 

-6.68 

8.80 

319 

4425 

14.00 

-7.22 

15.75 

297 

5425 

10.37 

-1.25 

10.45 

277 

6425 

5.93 

-7.05 

9.21 

320 

4450 

14.04 

-7.19 

15.77 

297 

5450 

10.86 

-1.44 

10.95 

277 

6450 

6.30 

-7.52 

9.81 

320 

4475 

14.10 

-6.82 

15.66 

296 

5475 

10.69 

-1.64 

10.81 

279 

6475 

6.37 

-7.78 

10.06 

320 

4500 

14.19 

-6.24 

15.50 

294 

5500 

9.83 

-1.57 

9.95 

279 

6500 

6.54 

-8.11 

10.42 

321 

4525 

14.54 

-5.89 

15.69 

292 

5525 

9.97 

-1.73 

10.12 

280 

6525 

6.66 

-7.94 

10.36 

320 

4550 

14.97 

-5.76 

16.04 

291 

5550 

9.73 

-1.95 

9.93 

281 

6550 

6.74 

-7.94 

10.42 

320 

4575 

15.23 

-5.40 

16.16 

289 

5575 

9.33 

-2.50 

9.66 

285 

6575 

6.53 

-7.71 

10.11 

320 

4600 

15.54 

-4.66 

16.22 

287 

5600 

9.37 

-3.24 

9.91 

289 

6600 

6.06 

-7.38 

9.55 

320 

4625 

4650 

15.75 

-3.76 

16.20 

283 

5625 

9.17 

-3.58 

9.84 

291 

6625 

6.02 

-7.89 

9.92 

322 

15.81 

-3.06 

16.10 

281 

5650 

9.10 

-3.79 

9.86 

292 

6650 

6.39 

-8.67 

10.77 

323 

4675 

15.86 

-2.38 

16.04 

278 

5675 

8.46 

- -3.79 

9.27 

294 

6675 

6.56 

-8.86 

11.02 

323 

4700 

15.67 

-1.68 

15.76 

276 

5700 

8.00 

-3.80 

8.86 

295 

6700 

6.53 

-8.77 

10.94 

323 

4725 

15.54 

-1.14 

15.59 

274 

5725 

7.87 

-3.89 

8.77 

296 

6725 

7.02 

-9.34 

11.68 

323 

4750 

15.47 

-0.56 

15.48 

272 

5750 

7.98 

-4.39 

9.11 

299 

6750 

7.33 

-9.77 

12.21 

323 

4775 

15.16 

-0.24 

15.17 

271 

5775 

8.24 

-4.73 

9.50 

300 

6775 

7.50 

-9.85 

12.37 

323 

4800 

14.61 

-0.26 

14.61 

271 

5800 

8.44 

-4.88 

9.74 

300 

6800 

7.43 

-9.93 

12.41 

323 

4825 

14.72 

-0.01 

14.72 

270 

5825 

8.82 

-5.26 

10.27 

301 

6825 

7.06 

-9.90 

12.16 

324 

4850 

14.42 

0.56 

14.44 

268 

5650 

8.42 

-5.15 

9.87 

301 

6850 

7.28 

-10.16 

12.50 

324 

4875 

13.47 

1.16 

13.52 

265 

5875 

8.26 

-5.42 

9.88 

303 

6875 

7.51 

-10.20 

12.66 

323 

4900 

13.17 

1.50 

13.25 

263 

5*900 

8.15 

-5.80 

10.01 

305 

6900 

7.69 

-9.97 

12.59 

322 

4925 

12.87 

1.74 

12.99 

262 

5925 

7.87 

-5.82 

9.79 

306 

6925 

8.11 

-9.94 

12.83 

321 

4950 

12.43 

2.00 

12.59 

261 

5950 

8.15 

-6.40 

10.36 

308 

4950 

8.63 

-10.36 

13.49 

320 

4975 

12.44 

2.15 

12.62 

260 

5975 

8.07 

-6.53 

10.38 

309 

6975 

8.39 

-10.36 

13.33 

321 

5000 

12.28 

2.13 

12.46 

260 

6000 

8.02 

-6.45 

10.30 

309 

7000 

7.71 

-10.02 

12.64 

322 

5025 

11.81 

1.99 

11.98 

260 

6025 

7.84 

-6.56 

10.22 

310 

7025 

7.71 

-10.13 

12.73 

323 

5050 

11.71 

1.73 

11.84 

261 

6050 

7.62 

-6.82 

10.22 

312 

7050 

7.85 

-10.53 

13.13 

323 

5075 

11.53 

1.47 

11.62 

263 

6075 

7.74 

-7.16 

10.54 

313 

7075 

7.43 

-10.51 

12.87 

325 

5100 

11.45 

1.40 

11.54 

263 

6100 

7.45 

-7.08 

10.28 

313 

7100 

6.89 

-10.00 

12.14 

325 

5125 

11.43 

1.30 

11.50 

263 

6125 

7.15 

-6.90 

9.93 

314 

7125 

6.66 

-9.98 

12 . 00 

326 

5150 

11.27 

1.21 

11.34 

264 

6150 

7.17 

-7.00 

10.02 

314 

7150 

6.65 

-10.58 

12.50 

328 

5175 

11.18 

1.13 

11.23 

264 

6175 

7.23 

-7.19 

10.20 

315 

7175 

6.54 

-10.76 

12.60 

329 

5200 

11.30 

0.92 

11.34 

265 

6200 

6.91 

-7.07 

9.89 

316 

7200 

6.45 

-10.51 

12.33 

328 

5225 

11.05 

0.55 

11.06 

267 

6225 

6.92 

-7.18 

9.97 

316 

7225 

6.66 

-10.60 

12.52 

328 

5250 

10.81 

0.26 

10.81 

268 

6250 

6.86 

-7.12 

9.88 

316 

7250 

6.46 

-10.58 

12.39 

328 

5275 

10.80 

0.08 

10.80 

269 

6275 

6.40 

-7.01 

9.49 

317 

7275 

6.61 

-11.09 

12.91 

329 

5300 

11.53 

0.01 

11.53 

270 

6300 

6.17 

-7.01 

9.34 

318 

7300 

6.75 

-11.34 

13.20 

329 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

* ZONAL 

COMPONENT, 

WZ • MERIDIONAL 

COMPONENT, WS - 

WIND SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECTION 




PAGE 136 


TABLE 11-5 (con ’t) 

FPS-16 RADAR/J1HSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

8960 

12/29/64, 0104Z, 

EASTERN TEST RANGE. 

FLBRIDA 




theVa 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

WS ■ 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

W$ 

METERS 

N/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

OEG 

METERS 

N/SEC 

N/SEC 

N/SEC 

OEG 

MITERS 

N/SEC 

N/SEC 

M/SEC 

OEG 

T325 

6.63 

-11.41 

13.20 

330 

8325 

12.25 

-10. 16 

15.91 

310 

9325 

10.18 

-7.35 

12.56 

306 

7350 

7.18 

-12.03 

14.01 

329 

8350 

12.30 

-lO.lf 

15.96 

309 

9350 

10.06 

-7.19 

12.49 

•PE- 

7375 

7.76 

-12.56 

14.77 

328 

8375 

12.25 

-10.21 

15.95 

310 

9?7S 

9.76 

-7.47 

12.29 

SO? 

7400 

8.52 

-13.26 

15.76 

327 

8400 

12.34 

-10.13 

15.97 

309 

9400 

9.44 

-7.44 

12.02 

308 

7425 

8.72 

-12.93 

15.59 

326 

8425 

12.26 

-9.77 

15.68 

308 

9425 

9.36 

-7.46 

11.97 

308 

7450 

9.09 

-12.87 

15.76 

325 

8450 

12.21 

-9.52 

15.48 

308 

9450 

9.62 

-7.68 

12.31 

308 

7475 

9.48 

-13.11 

16.18 

324 

8475 

12.12 

-9.51 

15.40 

308 

9475 

9.75 

-7.85 

12.52 

309 

7500 

9.17 

-12.47 

15.48 

323 

8500 

12.04 

-9.45 

15.31 

308 

9500 

9.86 

-7.76 

12.55 

308 

7525 

9.10 

-12.26 

15.27 

323 

8525 

12.05 

-9.49 

15.34 

308 

9*25 

9.88 

-7.75 

12.55 

308 

7550 

8.90 

-12.41 

15.27 

324 

85V> 

11.88 

-9.49 

15.21 

308 

9550 

9.85 

-7.97 

12.65 

309 

7575 

8.64 

-12.74 

15.40 

326 

8575 

11.46 

-9.38 

14.81 

309 

9575 

9. 87 

-7.99 

12.70 

309 

7600 

8.56 

-12.91 

15.49 

326 

8600 

11.37 

-9.51 

14.82 

310 

9600 

9.73 

-8.00 

12.60 

309 

7625 

8.32 

-12.93 

15.38 

327 

8625 

11.62 

-9.89 

15.26 

310 

9625 

9.62 

-8.32 

12.72 

311 

7650 

8.32 

-13.06 

15.49 

327 

8650 

11.34 

-9.89 

15.05 

311 

9650 

8.98 

-8*68 

12.49 

314 

7675 

8.91 

-13.34 

16. 04 

326 

8675 

11.02 

-9.77 

14.73 

311 

9675 

8.79 

-9.07 

12 .63 

316 

7700 

9.51 

-13.44 

16.47 

325 

8700 

10.79 

-9.83 

14.60 

312 

9700 

8.77 

-9.10 

12.64 

316 

7725 

9.73 

-12.95 

16.20 

323 

8725 

10.57 

-9.74 

14.37 

312 

9725 

8.24 

-8.99 

12.20 

317 

7750 

9.85 

-12.98 

16.29 

323 

8750 

10.18 

-9.32 

13.80 

312 

9750 

7.93 

-9.02 

12.01 

319 

7775 

10.47 

-14.11 

17.57 

323 

8775 

10.13 

-9.25 

63.72 

312 

9775 

7.88 

-9.17 

12.09 

319 

7000 

10.40 

-14.30 

17.68 

324 

8800 

10.25 

-9.28 

13.83 

312 

9800 

8.02 

-9.38 

12.34 

319 

7825 

9.97 

-14.11 

17.27 

325 

8825 

9.99 

-9.05 

13.48 

312 

9825 

7.68 

-9.32 

12.07 

320 

7050 

9.88 

-14.36 

17.43 

325 

8850 

9.88 

-9.00 

13.37 

312 

9850 

7.29 

-9.17 

11.72 

321 

7875 

9.62 

-14.31 

17.24 

326 

8875 

9.98 

-8.72 

13.25 

311 

9875 

6.87 

-9.09 

11.40 

323 

7900 

9.45 

-14.51 

17.31 

327 

8900 

9.91 

-8.47 

13.04 

310 

9900 

6.87 

-9.28 

11.54 

323 

7925 

9.37 

-14.69 

17.42 

327 

8925 

9.64 

-8.33 

12.74 

311 

9925 

6.70 

-9.23 

11.41 

324 

7950 

9.37 

-14.25 

17.06 

326 

8930 

9.53 

-8 .*07 

12.49 

310 

9950 

6.08 

-8.90 

10.78 

325 

7975 

9.57 

-13.80 

16.79 

325 

8975 

9.36 

-7.73 

12.14 

309 

9975 

6.23 

-9.55 

11.40 

327 

8000 

9.70 

-13.41 

16.55 

324 

9000 

9.26 

-7.58 

11.96 

309 

10000 

5.92 

-9.64 

11.31 

328 

8025 

10.06 

-13.37 

16.73 

323 

9025 

9.24 

-7.62 

11.98 

309 

10025 

5.78 

-9.81 

11.38 

329 

8050 

10.42 

-13.33 

16.92 

322 

9050 

.9.11 

-7.57 

11.85 

310 

10050 

6.05 

-10.31 

11.96 

329 

8075 

10.62 

-13.02 

16.80 

321 

9075 

9.05 

-7.43 

11.71 

309 

10075 

5.66 

-10.31 

11.76 

331 

8100 

10.87 

-12.91 

16.88 

320 

9100 

9.45 

-7.42 

12.01 

308 

10100 

5.55 

-10.52 

11.89 

332 

8125 

11.28 

-12.64 

16.95 

318 

9125 

9.84 

-7.31 

12.26 

306 

10125 

5.64 

-10.93 

12.30 

333 

8150 

11.69 

-12.34 

17.00 

316 

9150 

9.94 

-7.09 

12.21 

305 

10150 

5.44 

-11.40 

12.63 

334 

8175 

11.87 

-12.00 

16.88 

315 

9175 

9.95 

-7.22 

12.29 

306 

. 10175 

. 5.24 

-11.68 

12.80 

336 

8200 

11.70 

-11.30 

16.27 

314 

9200 

10.19 

-7.31 

12.54 

305 

10200 

5.21 

-12.07 

13.15 

336 

8225 

11.77 

-10.87 

16.02 

313 

9225 

10.45 

-7.05 

12.61 

304 

10225 

5.14 

-12.56 

13.57 

338 

8250 

12.10 

-10.76 

16.19 

311 

9250 

10.69 

-6.82 

‘12.68 

302 

10250 

5.32 

-12.73 

13.79 

337 

8275 

12.18 

-10.53 

16.10 

311 

9275 

10.48 

-6.72 

12.45 

302 

10275 

5.46 

-12.89 

14.00 

337 

8300 

12.21 

-10.41 

16.05 

310 

9300 

10.07 

-6.96 

12.24 

304 

10300 

5.40 

-13.19 

14.26 

338 

ALT 

■ ALTITUDE, WX 

* ZONAL 

C8MP8NE NT, 

WZ - MERIDIONAL 

Cf MPRNENT , WS ■ 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 




ALT 

MX 

WZ 

WS 

EPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 
8960 12/29/64, 0104Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

MS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

N/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

N/SEC 

N/SEC 

M/SEC 

DEG 

10325 

5.27 

-13.23 

14.24 

338 

11325 

3.19 

-16.49 

16. T9 

349 

12325 

11.88 

-2.21 

12.08 

280 

10350 

5.20 

-13.41 

14.38 

339 

11350 

3.21 

-16.41 

16.72 

349 

12350 

12.91 

-2.33 

13.12 

280 

10375 

5.11 

-13.58 

14.51 

339 

11375 

3.29 

-16.42 

16.74 

349 

12375 

13.84 

-2.69 

14.10 

281 

10400 

5.00 

-13.72 

14.61 

340 

11400 

3.64 

-16.75 

17.14 

348 

12400 

13.73 

-2.42 

13.94 

280 

10425 

4.84 

-13.42 

14.26 

340 

11425 

3.75 

-16.44 

16.87 

347 

12425 

13.75 

-2.27 

13.94 

279 

10450 

4.91 

-13.05 

14.69 

340 

11450 

3.51 

-16.14 

16.52 

348 

12450 

13.98 

-2.65 

14.23 

281 

10475 

5.00 

-14.20 

15.05 

340 

11475 

3.54 

-16.27 

16.65 

348 

12475 

14.48 

-2.90 

14.76 

281 

10500 

4.82 

-13.75 

14.57 

341 

11500 

3.63 

-16.06 

16.47 

347 

12500 

14.76 

-3.00 

15.06 

281 

10525 

4.59 

-13.76 

14.50 

341 

11525 

3.44 

-15.90 

16.27 

348 

12525 

14.81 

-3.17 

15.14 

2 82 

10550 

4.51 

-13.68 

14.41 

342 

11550 

3.19 

-15.77 

16.09 

348 

12550 

15.04 

-3.34 

15.41 

282 

10575 

4.53 

-13.40 

14.14 

341 

11575 

3.17 

-16.21 

16.51 

349 

12575 

15.12 

-3.35 

15.48 

2 82 

10600 

4.40 

-13.17 

13.88 

341 

11600 

3.34 

-17.10 

17.42 

349 

12600 

15.34 

-3.51 

15.73 

283 

10625 

4.30 

-13.21 

13.89 

342 

11625 

3.42 

-17.42 

17.75 

349 

12625 

15.94 

-4.29 

16.50 

285 

10650 

4.12 

-13.54 

14.15 

343 

11650 

3.77 

-16.85 

17.27 

347 

12650 

16.17 

-4.60 

16.81 

286 

10675 

4.05 

-13.61 

14.19 

343 

11675 

4.26 

-15.91 

16.47 

345 

12675 

15.27 

-4.69 

15.98 

287 

10700 

4.08 

-13.64 

14.24 

343 

11700 

4.61 

-15.26 

15.94 

343 

12700 

15.91 

-5.79 

16.93 

290 

10725 

4.11 

-13.75 

14.35 

343 

11725 

5.13 

-14.58 

15.46 

340 

12725 

16.62 

-6.39 

17.81 

291 

10750 

4.13 

-13.59 

14.21 

343 

11750 

5.43 

-14.26 

15.25 

339 

12750 

15.58 

-6.24 

16.78 

292 

10775 

4.00 

-13.58 

14.15 

343 

11775 

5.56 

-13.85 

14.92 

338 

12775 

15.01 

-6.10 

16.20 

292 

10800 

4.04 

-13.94 

14.52 

344 

11800 

5.39 

-13.37 

14.42 

338 

12800 

15.10 

-6.19 

16.31 

292 

10825 

3.88 

-13.59 

14.13 

344 

11825 

5.14 

-13.29 

14.25 

339 

12825 

16.16 

-6.90 

17.57 

.293 

10850 

3.85 

-13.84 

14.37 

344 

11850 

5.36 

-13.34 

14.38 

338 

12850 

16.55 

-7.28 

18.08 

294 

10875 

4.09 

-14.35 

14.92 

344 

11875 

5.64 

-12.37 

13.60 

335 

12875 

16.95 

-8.30 

18.87 

296 

10900 

3.88 

-14.52 

15.03 

345 

11900 

6.35 

-11.27 

12.93 

330 

12900 

17.31 

-9.35 

19.67 

298 

10925 

3.65 

-14.97 

15.41 

346 

11925 

7.09 

-10.35 

12.55 

325 

12925 

16.64 

-9.66 

19.24 

300 

10950 

3.39 

-15.03 

15.41 

347 

11950 

7.47 

-9.28 

11.91 

321 

12950 

16.53 

-10.34 

19.49 

302 

10975 

3.24 

-15.12 

15.46 

348 

11975 

7.63 

-8.70 

11.57 

319 

12975 

16.56 

-11.09 

19.93 

304 

11000 

3.16 

-15.38 

15.70 

348 

12000 

8.25 

-8.49 

11.83 

316 

13000 

16.41 

-12.05 

20.36 

306 

11025 

2.81 

-15.67 

15.92 

350 

1202 5 

8.56 

-7.76 

11.55 

312 

13025 

16.15 

-12.89 

20.67 

308 

11050 

2.57 

-15.73 

15.94 

351 

12050 

8.99 

-6.87 

11.31 

307 

13050 

15.73 

-13.43 

20.69 

310 

11075 

2.51 

-15.88 

16.07 

351 

12075 

9.48 

-6.40 

11.44 

304 

13075 

14.83 

-13.51 

20.06 

312 

11100 

2.39 

-15.91 

16.09 

351 

12100 

9.54 

-5.69 

11.11 

301 

13100 

14.37 

-14.01 

20.07 

314 

11125 

2.38 

-15.43 

15.62 

351 

12125 

9.79 

-5.46 

11.21 

299 

13125 

13.70 

-14.70 

20.09 

317 

11150 

2.72 

-15.61 

15.84 

350 

12150 

9.64 

-4.88 

10.81 

297 

13150 

12.68 

-14.99 

19.63 

320 

11175 

2.83 

-16.34 

16.58 

350 

12175 

9.71 

-4.31 

10.62 

294 

13175 

11.79 

-15.20 

19.24 

322 

11200 

2.93 

-16.47 

16.73 

350 

12200 

10.72 

-3.96 

11.43 

290 

13200 

10.04 

-14.55 

17.68 

325 

11225 

3.00 

-16.45 

16.72 

349 

12225 

11.31 

-3.53 

11.85 

287 

13225 

8.63 

-12.90 

15.59 

326 

11250 

3.12 

-16.58 

16.87 

349 

12250 

10.95 

-3.03 

11.36 

285 

13250 

8.49 

-11.69 

14.45 

324 

11275 

3.43 

-16.78 

17.12 

348 

12275 

11.38 

-2.61 

11.68 

283 

13275 

8.80 

-10.61 

13.78 

320 

11300 

3.31 

-16.55 

16.88 

349 

12300 

11.89 

-2.48 

12.15 

282 

13300 

9.44 

-9.11 

13.12 

314 
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TABLE 1 1 -5 (con’t) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE HIND VELOCITY PR0FILE 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

TEST NUMBER 
THE TA 

8960 

ALT 

12/29/66 

MX 

, 01062, 
MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

, FLORIDA 
ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

13325 

9.96 

-7.77 

12.63 

308 

16325 

18.63 

-12.87 

22.65 

306 

15325 

22.20 

-0.12 

22.20 

270 

13350 

11.56 

-7.03 

13.51 

301 

16350 

18.11 

-12.89 

22.23 

305 

15350 

22.17 

-0.57 

22.17 

271 

13375 

12.81 

-6.65 

16.63 

297 

16375 

17.05 

-12.31 

21.06 

306 

15375 

21.76 

-1.37 

21.80 

273 

13600 

13.52 

-5.63 

16.57 

292 

16600 

15.86 

-11.65 

19.67 

306 

15600 

21.56 

-2.31 

21.66 

276 

13625 

16.36 

-6.67 

15.10 

288 

16625 

15.63 

-11.19 

19.23 

305 

15625 

21.26 

-2.68 

21.39 

276 

13650 

16.39 

-6.07 

16.95 

286 

16650 

15.66 

-10.72 

18.80 

305 

15650 

21.62 

-2.21 

21.73 

276 

13675 

16.71 

-3.76 

15.19 

286 

16675 

16.56 

-9.59 

17.62 

303 

15675 

22.02 

-1.79 

22.09 

276 

13500 

17.06 

-3.67 

17.65 

282 

16500 

16.10 

-8.33 

16.38 

300 

15500 

21.83 

-1.72 

21.89 

276 

13525 

17.29 

-3.16 

17.58 

280 

16525 

16.26 

-7.67 

16.10 

297 

15525 

21.97 

-1.80 

22.06 

275 

13550 

17.81 

-2.96 

18.05 

279 

16550 

16.33 

-6.55 

15.76 

296 

15550 

22.36 

-1.63 

22.66 

276 

13575 

18.61 

-3.08 

18.67 

279 

16575 

13.97 

-5.27 

16.93 

290 

15575 

22.98 

-1.69 

23.06 

276 

13600 

18.27 

-2.66 

18.63 

277 

16600 

16.33 

-6.63 

15.06 

288 

15600 

23.06 

-2.50 

23.19 

276 

13625 

18.83 

-2.19 

18.96 

276 

16625 

16.56 

-3.86 

15.06 

265 

15625 

22.75 

-3.16 

22.97 

278 

13650 

19.37 

-2.53 

19.56 

277 

16650 

16.00 

-2.85 

16.28 

281 

15650 

21.86 

-3.65 

22.16 

279 

13675 

19.93 

-2.25 

20.05 

276 

16675 

16.68 

-1.93 

16.61 

277 

15675 

21.86 

-6.28 

22.25 

281 

13700 

20.66 

-2.21 

20.58 

276 

16700 

16.72 

-1.51 

16.79 

276 

15700 

21.93 

-6.12 

22.31 

280 

13725 

20.76 

-2.38 

20.90 

276 

16725 

16.66 

-0.69 

16.66 

272 

15725 

21.26 

-6.13 

21.66 

281 

13750 

21.55 

-2.62 

21.68 

276 

16750 

16.71 

0.93 

16.76 

266 

15750 

20.78 

-6.52 

21.27 

282 

13775 

20.89 

-2.75 

21.07 

277 

16775 

16.99 

1.71 

15.09 

263 

15775 

20.70 

-6.68 

21.23 

283 

13800 

20.72 

-3.32 

20.98 

279 

16800 

15.85 

2.25 

16.01 

262 

15800 

21.53 

-6.70 

22.06 

282 

13825 

21.65 

-3.81 

21.78 

280 

16825 

16.28 

2.77 

16.51 

260 

15825 

21.67 

-6.52 

21.96 

282 

13850 

20.67 

-3.95 

21.05 

281 

16850 

16.58 

3.68 

16.96 

258 

15850 

21.56 

-6.39 

21.98 

281 

13875 

20.06 

-6.16 

20.67 

282 

16875 

16.69 

3.60 

16.88 

258 

15875 

21.66 

-6.55 

21.96 

282 

13900 

20.38 

-6.63 

20.89 

283 

16900 

16.66 

6.13 

16.95 

256 

15900 

20.86 

-6.60 

21.36 

282 

13925 

21.20 

-6.81 

21.76 

283 

16925 

17.79 

6.76 

18.62 

255 

15925 

20.90 

-6.09 

21.29 

281 

13950 

21.37 

-5.10 

21.97 

283 

16950 

18.31 

5.25 

19.05 

256 

15950 

21.12 

-3.89 

21.67 

280 

13975 

20.92 

-5.29 

21.58 

286 

16975 

18.38 

5.53 

19.19 

253 

15975 

21.09 

-3.79 

21.63 

280 

16000 

21.61 

-5.86 

22.39 

285 

15000 

19.01 

5.70 

19.85 

253 

16000 

21.03 

-3.21 

21.28 

278 

16025 

22.66 

-6.57 

23.60 

286 

15025 

18.93 

5.98 

19.85 

252 

16025 

21.52 

-2.53 

21.67 

277 

16050 

22.03 

-7.25 

23.19 

288 

15050 

20.12 

6.32 

21.09 

252 

16050 

21.26 

-2.22 

21.35 

276 

16075 

21.66 

-7.89 

23.05 

290 

15075 

20.98 

6.11 

21.85 

256 

16075 

21.66 

-2.80 

21.82 

277 

16100 

21.68 

-8.66 

23.36 

292 

15100 

20.83 

5.56 

21.55 

255 

16100 

22.18 

-3.27 

22.62 

278 

16125 

21.91 

-9.66 

23.96 

296 

15125 

21.17 

5.08 

21.77 

256 

16125 

21.85 

-3.63 

22.16 

279 

16150 

21.72 

-10.12 

23.96 

295 

15150 

21.69 

6.69 

22.19 

258 

16150 

21.52 

-6.29 

21.96 

281 

16175 

21.57 

-10.90 

26.17 

297 

15175 

21.76 

6.62 

22.21 

258 

16175 

21.13 

-5.17 

21.75 

286 

16200 

20.99 

-11.66 

23.91 

298 

15200 

22.16 

3.93 

22.68 

260 

16200 

20.58 

-5.60 

21.33 

265 

16225 

20.11 

-11.66 

23.16 

299 

15225 

22.66 

3.28 

22.89 

262 

16225 

20.75 

-5.92 

21.57 

286 

16250 

19.56 

-11.36 

22.59 

300 

15250 

22.00 

2.38 

22.13 

266 

16250 

21.05 

-6.67 

22.09 

287 

16275 

19.27 

-11.71 

22.55 

301 

15275 

22.22 

1.63 

22.28 

266 

16275 

20.65 

-7.86 

21.91 

291 

16300 

18.95 

-12.25 

22.56 

303 

15300 

22.36 

0.71 

22.37 

268 

16300 

19.83 

-8.68 

21.57 

293 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- ZfNAL CfMPfNE NT, 

MZ - MERIDIONAL 

CSMPfNENT , MS « 

WINO SPEED, 

THETA » 

WINO DIRECTI 0N 




EPS-16 RADAR/J1MSPHERE MIND VEL0CITY PRIFILE 
TEST NUMBER 8960 12/29/66* 0104Z , EASTERN TEST RANGE. FL BR IDA 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT MX MZ 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS M/SEC M/SEC 

16325 

19.65 

-8.73 

21.32 

296 

17325 

12.57 

0.65 

12.58 

267 


16350 

19.61 

-8.70 

21.66 

296 

17350 

13.07 

0.99 

13.11 

265 


16375 

19.85 

-8.26 

21.50 

292 

17375 

16.07 

1.26 

16.13 

265 


16600 

20.01 

-8.26 

21.66 

292 

17600 

16.56 

1.31 

16.61 

265 


16625 

19.67 

-8.22 

21.16 

293 

17625 

16.60 

1.31 

16.65 

265 


16650 

18.98 

-7.79 

20.52 

292 

17650 

15.23 

1.06 

15.26 

266 


16675 

19.32 

-7.80 

20.86 

292 

17675 

15.66 

0.86 

15.68 

267 


16S00 

18.92 

-8.06 

20.57 

293 

17500 

15.66 

0.70 

15.68 

267 


16525 

18.57 

-7.60 

20.06 

292 

17525 

15.70 

0.58 

15.71 

268 


16550 

19.09 

-7.39 

20.67 

291 

17550 

15.88 

0.05 

15.88 

270 


16575 

19.10 

-7.36 

20.67 

291 

17575 

16.02 

-1.07 

16.05 

276 


16600 

19.33 

-7.57 

20.76 

291 

17600 

16.35 

-1.60 

16.63 

275 


16625 

18.71 

-7.80 

20.27 

292 

17625 

16.83 

-2.23 

16.98 

277 


16650 

17.25 

-7.90 

18.97 

296 

17650 

16.63 

-2.98 

16.70 

280 


16675 

16.56 

-8.26 

18.68 

296 

17675 

15.65 

-3.20 

15.78 

282 


16700 

15.98 

-8.66 

18.08 

298 

17700 

16.90 

-2.57 

15.12 

280 


1672$ 

15.30 

-9.06 

17.77 

300 

17725 

16.70 

-2.02 

16.83 

278 


16750 

16.70 

-9.37 

17.66 

302 

17750 

16.83 

-1.71 

16.92 

276 


16775 

16.57 

-9.77 

17.56 

306 

17775 

15.16 

-1.15 

15.18 

276 


16800 

16,27 

-10.23 

17.56 

305 

17800 

15.28 

-0.82 

15.31 

273 


16825 

13.62 

-10.81 

17.23 

309 

17825 

15.60 

-0.18 

15.60 

271 


16850 

12.97 

-11.02 

17.02 

310 

17850 

15.68 

-0.30 

15.68 

271 


16875 

12.21 

-10.63 

16.06 

310 

17875 

15.58 

-1.03 

15.61 

276 


16900 

11.77 

-9.98 

15.63 

310 

17900 

15.63 

-1.69 

15.70 

275 


16925 

11.16 

-9.79 

16.86 

311 

17925 

15.96 

-2.06 

16.07 

277 


16950 

9.97 

-9.51 

13.77 

313 







16975 

9.30 

-9.17 

13.07 

316 







17000 

8.56 

-8.81 

12.26 

316 







17025 

7.35 

-8.56 

11.26 

319 







17050 

6.25 

-8.05 

10.19 

322 







17075 

6.73 

-6.96 

8.62 

326 







17100 

6.36 

-6.00 

7.62 

326 







17125 

5.08 

-5.10 

7.20 

315 







17150 

6.68 

-6.26 

7.75 

303 







17175 

7.82 

-6.06 

8.80 

297 







17200 

9.21 

-3.69 

9.92 

292 







17225 

10.36 

-3.65 

10.92 

288 







17250 

11.68 

-2.93 

11.85 

286 







17275 

12.66 

-1.95 

12.59 

279 







17300 

12.50 

-0.76 

12.52 

2T3 








THETA 

OEG 
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FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE MlNO VELOCITY PROFILE 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

8963 

ALT 

12/31/64, 

MX 

1310Z, 

MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

200 

0.58 

-5.39 

5.42 

354 

1200 

-5.83 

-2.45 

6.32 

67 

2200 

-2.78 

-4.98 

3.70 

29 

225 

-0.06 

-4.90 

4.90 

1 

1225 

-5.79 

-2.39 

6.26 

67 

2225 

-2.80 

-4.91 

3.65 

29 

250 

-0.55 

-4.69 

4.72 

6 

1250 

-5.80 

-2.16 

6.19 

69 

2250 

-3.00 

-5.11 

5.92 

30 

275 

-1.00 

-4.95 

5.05 

11 

1275 

-6.08 

-2.24 

6.48 

70 

2275 

-3.14 

-4.98 

5.89 

32 

500 

-1.31 

- 5.17 

5.34 

14 

1300 

-6.33 

-2.53 

6.81 

68 

2300 

-3.02 

-4.69 

5.58 

33 

325 

-1.45 

-4.76 

4.98 

17 

1325 

-6.26 

-2.62 

6.79 

67 

2325 

-2.74 

-4.61 

5.36 

31 

550 

-1.79 

-4.48 

4.82 

22 

1350 

-6.24 

-2.60 

6.76 

67 

2350 

-2.58 

-4.46 

5.15 

30 

375 

-1.93 

-4.21 

4.63 

24 

1375 

-6.71 

-2.81 

7.28 

67 

2375 

-2.49 

-4.39 

5.05 

29 

400 

-2.31 

-3.74 

4.39 

32 

1400 

-6.87 

-2.83 

7.43 

67 

2400 

-2.44 

-4.39 

5.02 

29 

425 

-2.81 

-3.48 

4.47 

39 

1425 

-6.93 

-2.85 

7.49 

67 

2425 

-2.30 

-4.35 

4.92 

28 

450 

-2.75 

-3.42 

4.39 

39 

1450 

-6.91 

-3.01 

7.54 

66 

2450 

-2.39 

-4.45 

5.05 

28 

475 

-2.84 

-3.45 

4.47 

39 

1475 

-6.93 

-2.99 

7.55 

66 

2475 

-2.51 - 

-4.54 

5.19 

29 

500 

-2.89 

-3.42 

4.48 

40 

1500 

-6.96 

-3.08 

7.61 

66 

2500 

-2.40- 

-4.47 

5.07 

28 

525 

-3.12 

-3.30 

4.54 

43 

1525 

-6.63 

-3.04 

7.29 

65 

2525 

-2.47 

-4.46 

5.10 

29 

550 

-3.27 

-3.06 

4.48 

47 

1550 

-7.01 

-3.04 

7.64 

66 

2550 

-2.46 

-4.40 

5.05 

29 

575 

-3.40 

-3.06 

4.57 

48 

1575 

-6.92 

-2.80 

7.47 

68 

2575 

-2.29 

-4.22 

4.80 

28 

600 

-3.69 

-3.00 

4.76 

51 

1600 

-6.40 

-2.25 

6.79 

70 

2600 

-2.29 

-3.93 

4.55 

30 

625 

-3.93 

-3.01 

4.95 

52 

1625 

-5.82 

-1.99 

6.15 

71 

2625 

-2.57 

-3.86 

4.64 

33 

650 

-4.18 

-3.24 

5.29 

52 

1650 

-4.89 

-2.12 

5.33 

66 

2650 

-2.55 

-3.79 

4.57 

34 

675 

-4.09 

-3.01 

5.06 

53 

1675 

-3.70 

-2.21 

4.31 

59 

2675 

-2.32 

-3.41 

4.13 

34 

700 

-4.30 

-2.87 

5.17 

56 

1700 

-2.56 

-1.87 

3.17 

54 

2700 

-2.22 

-3.17 

3.87 

35 

725 

-4.32 

*-2.91 

5.21 

56 

1725 

-2.10 

-1.71 

2.71 

51 

2725 

-2.07 

-2.94 

3.59 

35 

750 

-4.35 

-3.07 

5.32 

55 

1750 

-1.91 

-1.99 

2.76 

44 

2750 

-1.97 

-2.68 

3.33 

36 

775 

-4.75 

-3.08 

5.66 

57 

1775 

-1.44 

-2.20 

2.63 

33 

2775 

-2.00 

-2.47 

3.18 

39 

BOO 

-4.48 

-2.77 

5.26 

58 

1800 

-1.03 

-2.34 

2.56 

23 

2800 

-1.96 

-2.16 

2.92 

42 

825 

-4.52 

-2.67 

5.25 

59 

1825 

-0.59 

-2.60 

2.67 

12 

2825 

-1.80 

-1.92 

2.63 

43 

850 

-4.56 

-2.61 

5.25 

60 

1850 

-0.25 

-2.81 

2.82 

5 

2850 

-1.74 

-1.86 

2.55 

43 

875 

-4.55 

-2.55 

5.22 

61 

1875 

-0.31 

-2.66 

2.68 

7 

2875 

-1.77 

-1.77 

2.51 

45 

900 

-4.63 

-2.66 

5.34 

60 

1900 

-0.52 

-2.46 

2.51 

12 

2900 

-1.73 

-1.51 

2.29 

49 

925 

-4.66 

-2.70 

5.39 

60 

1925 

-0.82 

-2.29 

2.43 

20 

2925 

-1.66 

-1.25 

2.08 

53 

950 

-4.71 

-2.72 

5.44 

60 

1950 

-1.22 

-1.88 

2.24 

33 

2950 

-1.51 

-1.01 

1.82 

56 

975 

-4.71 

-2.57 

5.37 

61 

1975 

-1.46 

-1.48 

2.08 

44 

2975 

-1.39 

-0.98 

1.70 

54 

1000 

-4.80 

-2.26 

5.30 

65 

2000 

-1.80 

-1.06 

2.09 

59 

3000 

-1.36 

-1.27 

1.86 

47 

1025 

-4.96 

-2.18 

5.42 

66 

2025 

-2.15 

-1.16 

2.45 

61 

3025 

-1.32 

-1.48 

1.98 

42 

1050 

-5.03 

-2.20 

5.49 

66 

2050 

-2.38 

-2.05 

3.14 

49 

3050 

-1.39 

-1.63 

2.15 

40 

1075 

-4.97 

-2.29 

5.47 

65 

2075 

-2.39 

-3.01 

3.85 

38 

3075 

-1.41 

-1.81 

2.29 

38 

1100 

-5.05 

-2.34 

5.57 

65 

2100 

-2.50 

-3.72 

4.48 

34 

3100 

-1.34 

-1.84 

2.28 

36 

1125 

-5.31 

-2.27 

5. 78 

67 

2125 

-2.92 

-4.38 

5.27 

33 

3125 

-1.23 

-1.84 

2.21 

34 

1150 

-5.54 

-2.18 

5.95 

68 

2150 

-3.09 

-4.93 

5.82 

32 

3150 

-1.08 

-1.86 

2.15 

30 

1175 

-5.67 

-2.26 

6.10 

68 

2175 

-2.95 

-5.09 

5.88 

30 

3175 

-1.06 

-1.92 

2.19 

29 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE MIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

8963 

12/31/64, 

1310Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3200 

-1.15 

-1.90 

2.22 

31 

4200 

-2.63 

-8.22 

8.63 

18 

5200 

4.25 

-4.07 

5.89 

314 

3225 

-1.36 

-1.75 

2.21 

38 

4225 

-2.56 

-8.24 

8.63 

17 

5225 

4.06 

-3.67 

5.48 

5.42 

312 

3250 

-1.53 

-1.58 

2.20 

44 

4250 

-2.63 

-8.51' 

8.91 

17 

5250 

4.17 

-3.45 

309 

3275 

-1.70 

-1.24 

2.10 

54 

4275 

-2.64 

-8.65 

9.04 

17 

5275 

4.35 

-3.21 

5.41 

306 

3300 

-1.70 

-0.87 

1.92 

63 

4300 

-2.63 

-8 . 76 

9.15 

17 

5300 

4.40 

-2.87 

5.26 

303 

3325 

-1.64 

-0.55 

1.73 

71 

4325 

-2.80 

-8.78 

9.21 

17 

5325 

4.42 

-2. 68 

5.17 

301 

3350 

-1.67 

-0.45 

1.73 

75 

4350 

-2.92 

-8.43 

8.92 

19 

5350 

4.56 

-2.68 

5.29 

300 

3375 

-1.69 

-0.63 

1.81 

69 

4375 

-2.88 

-8.14 

8.64 

19 

5375 

4.83 

-2.87 

5.61 

301 

3400 

-1.89 

-1.13 

2.20 

59 

4400 

-2.62 

-7.91 

8.34 

18 

5400 

4.98 

-2.98 

5.80 

301 

3425 

-1.97 

-1.65 

2.57 

50 

4425 

-2.30 

-7.13 

7.49 

18 

5425 

5.03 

-2.95 

5.83 

300 

3450 

-1.89 

-1.91 

2.69 

44 

4450 

-2.07 

-6.27 

6.60 

18 

5450 

4.95 

-2.81 

5.69 

299 

3475 

-1.91 

-2.04 

2.79 

43 

4475 

-1.04 

-5.B6 

6.14 

17 

5475 

4.86 

-2.70 

5.56 

299 

3500 

-1.90 

-2.25 

2.95 

40 

4500 

-1.46 

-5,56 

5.75 

14 

5500 

4.91 

-2.85 

5.67 

300 

3525 

-2.10 

-2.59 

3.33 

39 

4525 

-0.77 

-5.37 

5.43 

8 

5525 

4.89 

-2.80 

5.64 

300 

3550 

-2.14 

-2. 84 

3.56 

37 

4550 

-0.18 

-5.54 

5.55 

2 

5550 

4.93 

-2.59 

5.57 

298 

3575 

-1.93 

-2.94 

3.52 

33 

4575 

0.09 

-5.76 

5.76 

359 

5575 

5.17 

-2.44 

5.72 

295 

3600 

-1.90 

-3.01 

3.55 

32 

4600 

0.37 

-6.00 

6.01 

356 

5600 

5.41 

-2.44 

5.93 

294 

3625 

-1.97 

-3.21 

3.76 

31 

4625 

0.78 

-5.86 

5.91 

352 

5625 

5.48 

-2.52 

6.03 

295 

3650 

-2.00 

-3.40 

3.94 

30 

4650 

0.68 

-5.17 

5.25 

350 

5650 

5.66 

-2.78 

6.30 

296 

3675 

-1.99 

-3.58 

4.09 

29 

4675 

0.82 

-4.36 

4.44 

349 

5675 

5.75 

-2.90 

6.44 

297 

3700 

-1.96 

-3.65 

4.14 

28 

4700 

0.87 

-3.53 

3.64 

346 

5700 

5.66 

-2.86 

6.34 

297 

3725 

-1.88 

-3.71 

4.16 

27 

4725 

1.00 

-2.59 

2.78 

339 

5725 

5.72 

-2.99 

6.46 

297 

3750 

-1.98 

-3.88 

4.35 

27 

4750 

1.30 

-1.71 

2.15 

322 

5750 

5.86 

-3.10 

6.63 

298 

3775 

-2.12 

-3.97 

4.50 

28 

4775 

i.ee 

-1.71 

2.55 

312 

5775 

5.93 

-3.20 

6.74 

298 

3800 

-2.14 

-4.13 

4.65 

27 

4800 

2.50 

-2.40 

3.47 

314 

5800 

6.01 

-3.22 

6.82 

298 

3825 

-2.11 

-4.44 

4.92 

25 

4825 

2.96 

-3.02 

4.23 

315 

5825 

6.19 

-3.41 

7.07 

299 

3850 

-2.10 

-4.75 

5.20 

24 

4850 

3.40 

-3.36 

4.78 

315 

5850 

6.34 

-3.75 

7.37 

300 

3875 

-2.18 

-5.11 

5.56 

23 

4875 

3.67 

-3.64 

5.17 

315 

5875 

6.42 

-3.86 

7.50 

301 

3900 

-2.14 

-5.19 

5.62 

22 

4900 

3.74 

-3.92 

5.42 

316 

5900 

6.42 

-3.83 

7.47 

301 

3925 

-2.07 

-5.25 

5.65 

21 

4925 

3.86 

-4.20 

5.70 

317 

5925 

6.58 

-3.77 

7.59 

300 

3950 

-2.07 

-5.46 

5.84 

21 

4950 

4.11 

-4.63 

6.20 

316 

5950 

6.68 

-3.55 

7.56 

298 

3975 

-2.02 

-5.58 

5.94 

20 

4975 

4.52 

-5.17 

6.87 

319 

5975 

6.46 

-3.24 

7.25 

296 

4000 

-2.12 

-5.78 

6.16 

20 

5000 

4.83 

-5.38 

7.23 

318 

6000 

6.33 

-3.21 

7.10 

297 

4025 

-2.23 

-6.00 

6.40 

20 

5025 

4.88 

-5.21 

7.14 

317 

6025 

6.32 

-3.20 

7.08 

297 

4050 

-2.37 

-6.09 

6.53 

21 

5050 

4.98 

-5.22 

7.21 

316 

6050 

6.29 

-3.19 

7.05 

297 

4075 

-2.53 

-6.27 

6.76 

22 

5075 

4.96 

-5.17 

7.17 

316 

6075 

6.35 

-3.15 

7.09 

296 

4100 

-2.58 

-6.49 

6.98 

21 

5100 

4.75 

-4.89 

6.82 

316 

6100 

6.50 

-3.12 

7.21 

295 

4125 

-2.58 

-6.58 

7.07 

21 

5125 

4.66 

-4.69 

6.61 

315 

6125 

6.56 

-3.12 

7.27 

295 

4150 

-2.51 

-6.63 

7.09 

21 

5150 

4.54 

-4.54 

6.42 

315 

6150 

6.58 

-3.27 

7.35 

296 

4175 

-2.61 

-7.61 

8.04 

19 

5175 

4.39 

-4.38 

6.20 

315 

6175 

6.60 

-3.40 

7.42 

297 
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TABLE 1 1 -6 (con’t) 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE HIND VELOCITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

8963 

12/31/64 

, 13102 , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

UX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

HX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

US 

THETA 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6200 

6.61 

-3.39 

7.43 

297 

7200 

4.91 

-0.94 

4.99 

281 

8200 

2.18 

-1.48 

2.63 

304 

6225 

6.64 

-3.49 

7.50 

298 

7225 

4.82 

-0.97 

4.92 

281 

8225 

1.94 

-1.54 

2.48 

308 

6250 

6.59 

-3.54 

7.48 

298 

7250 

4.67 

-0.99 

4.77 

282 

8250 

1.49 

-1.61 

2.20 

317 

6275 

6.57 

-3.45 

7.42 

297 

7275 

4.76 

-0.73 

4.82 

279 

8275 

1.24 

-1.79 

2.17 

325 

6300 

6.00 

-3.16 

7.57 

294 

7300 

4.76 

-0.46 

4.78 

275 

8300 

1.26 

-1.81 

2.21 

325 

6325 

6.76 

-2.74 

7.30 

292 

7325 

4.45 

-0.27 

4.46 

273 

8325 

1.68 

-1.79 

2.45 

317 

6350 

6.38 

-2.24 

6.76 

289 

7350 

4.20 

-0.19 

4.20 

272 

8350 

2.11 

-1.87 

2.82 

311 

6375 

6.39 

-1.97 

6.69 

287 

7375 

3.89 

-0.29 

3.90 

274 

8375 

2.31 

-2.00 

3.06 

311 

6400 

6.24 

-1.84 

6.50 

286 

7400 

3.54 

-0.26 

3.55 

274 

8400 

2.33 

-2.25 

3.24 

314 

6425 

6.06 

-1.68 

6.29 

285 

7425 

3.36 

-0.18 

3.37 

273 

8425 

2.26 

-2.47 

3.35 

317 

6450 

5.95 

-1.55 

6.15 

284 

7450 

3.56 

-0.28 

3.57 

274 

8450 

2.25 

-2.57 

3.42 

319 

6475 

5.03 

-1.35 

5.99 

283 

7475 

3.94 

-0.36 

3.95 

275 

8475 

2.23 

-2.41 

3.28 

317 

6500 

5.71 

-1.03 

5.80 

280 

7500 

4.01 

-0.30 

4.02 

274 

8500 

2.27 

-2.09 

3.08 

312 

6525 

5.76 

-0.07 

5.83 

278 

7525 

4.11 

-0.31 

4.12 

274 

8525 

2.38 

-1.87 

3.03 

308 

6550 

5.04 

-0.80 

5.91 

278 

7550 

4.28 

-0.49 

4.31 

276 

8550 

2.44 

-1.83 

3.05 

307 

6575 

5.92 

-0.81 

5.97 

278 

7575 

4.46 

-0.77 

4.52 

280 

8575 

2.43 

-1.75 

3.00 

306 

6600 

5.06 

-0.73 

5.90 

277 

7600 

4.50 

-0.93 

4.60 

282 

8600 

2.40 

-1.69 

2.93 

305 

6625 

5.63 

-0.62 

5.66 

276 

7625 

4.50 

-1.08 

4.63 

283 

8625 

2.33 

-1.59 

2.83 

304 

6650 

6.09 

-0.63 

6.12 

276 

7650 

4.37 

-1.11 

4.50 

204 

8650 

2.34 

-1.40 

2.72 

301 

6675 

6.27 

-0.60 

6.30 

275 

7675 

4.15 

-1.34 

4.36 

288 

8675 

2.38 

-1.28 

2.70 

298 

6700 

6.16 

-0.50 

6.18 

274 

7700 

4.14 

-1.67 

4.46 

292 

.8700 

2.42 

-1.18 

2.70 

296 

6725 

6.40 

-0.69 

6.52 

276 

7725 

3.90 

-1.60 

4.22 

292 

8725 

2.38 

-1.13 

2.63 

295 

6750 

6.52 

-0.62 

6.55 

275 

7750 

3.56 

-1.57 

3.90 

294 

8750 

2.17 

-1.05 

2.41 

296 

6775 

6.38 

-0.39 

6.39 

273 

7775 

3.20 

-1.50 

3.53 

295 

8775 

2.37 

-0.94 

2.55 

292 

6000 

6.64 

-0.46 

6.66 

274 

7800 

3.16 

-1.64 

3.56 

297 

8800 

2.60 

-0.80 

2.72 

287 

6S25 

6.84 

-0.43 

6.86 

273 

7825 

3.09 

-1.77 

3.56 

300 

0825 

2.69 

-0.80 

2.81 

286 

6050 

6.66 

-0.29 

6.67 

272 

7850 

2.95 

-1.74 

3.43 

300 

8850 

2.98 

-1.10 

3.17 

290 

6875 

6.35 

-0.22 

6.36 

272 

7875 

3.00 

-1.65 

3.42 

299 

8875 

3.30 

-1.46 

3.61 

294 

6900 

6.24 

-0.36 

6.25 

273 

7900 

3.05 

-1.51 

3.40 

296 

8900 

3.42 

-1.59 

3.77 

295 

6925 

6.25 

-0.80 

6.30 

277 

7925 

3.25 

-1.35 

3.52 

292 

8925 

3.24 

-1.42 

3.54 

294 

6950 

6.11 

-1.13 

6.22 

280 

7950 

3.30 

-1.10 

3.48 

288 

8950 

3.19 

-1.34 

3.46 

293 

6975 

5.83 

-1.36 

5.99 

283 

7975 

3.31 

-0.90 

3.43 

285 

8975 

3.18 

-1.41 

3.48 

294 

7000 

5.68 

-1.56 

5.09 

285 

8000 

3.39 

-0.77 

3.47 

283 

9000 

3.06 

-1.47 

3.40 

296 

7025 

5.60 

-1.50 

5.82 

286 

8025 

3.23 

-0.59 

3.28 

880 

9025 

3.11 

-1.24 

3.35 

292 

7050 

5.52 

-1.32 

5.68 

283 

8050 

2.98 

-0.58 

3.04 

281 

9050 

3.48 

-0.95 

3.60 

285 

7075 

5.44 

-1.15 

5.56 

282 

8075 

2.73 

-0.88 

2.87 

288 

9075 

3.92 

-0.99 

4.04 

284 

7100 

5.29 

-1.09 

5.40 

281 

8100 

2.51 

-i.10 

2.74 

293 

9100 

4.09 

-1.27 

4.28 

287 

7125 

5.26 

-0.89 

5.33 

279 

8125 

2.40 

-1.21 

2.69 

297 

9125 

4.02 

-1.54 

4.30 

291 

7150 

5.20 

-0.83 

5.26 

279 

8150 

2.28 

-1.28 

2.61 

299 

9150 

4.32 

-1.90 

4.72 

294 

7175 

5.02 

-0.96 

5.11 

281 

8175 

2.16 

-1.39 

2.56 

303 

9175 

4.35 

-2.28 

4.91 
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ALT 

HX 

HZ 

HS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RAOAR/ J1MSPHERE UIND 
8963 12/31/64, 1310Z, 

ALT HX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

US 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

HX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9200 

3.66 

-2.36 

4.36 

303 

10200 

9.34 

0.17 

9.35 

269 

11200 

17.92 

2.84 

18.14 

261 

9225 

3.27 

-2.65 

4.21 

309 

10225 

9.70 

-0.14 

9.70 

271 

11225 

17.80 

2.36 

17.96 

262 

9250 

3.16 

-3.13 

4.45 

314 

10250 

9.94 

-0.47 

9.95 

273 

11250 

17.87 

1.80 

17.96 

264 

9275 

3.12 

-3.43 

4.64 

318 

10275 

10.06 

-0.57 

10.08 

273 

11275 

18.03 

1.41 

18.08 

265 

9300 

3.06 

-3.37 

4.56 

318 

10300 

10.43 

-0.59 

10.44 

273 

11300 

18.27 

1.22 

18.31 

266 

9325 

3.17 

-3.10 

4.43 

314 

10325 

10.99 

-0.45 

10.99 

272 

11325 

18.42 

0.87 

18.44 

267 

9350 

3.43 

-3.12 

4.63 

312 

10350 

11.47 

-0.13 

11.47 

270 

11350 

18.16 

0.49 

18.17 

268 

9375 

3.51 

-3.20 

4.75 

312 

10375 

11.63 

0.23 

11.63 

269 

11375 

17.67 

0.11 

17.67 

269 

9400 

3.58 

-3.02 

4.60 

310 

10400 

11.35 

0.19 

11.35 

269 

11400 

17.08 

-0.29 

17.08 

271 

9425 

3.64 

-2.82 

4.60 

308 

10425 

11.12 

-0.04 

11.12 

270 

11425 

17.44 

-0.74 

17.46 

272 

9450 

3.44 

-2.58 

4.30 

307 

10450 

11.24 

-0.00 

11.24 

270 

11450 

18.27 

-1.36 

18.32 

274 

9475 

3.35 

-2.53 

4.20 

307 

10475 

11.32 

0.17 

11.32 

269 

1*475 

18.13 

-1.58 

18.20 

275 

9500 

3.40 

-2.55 

4.25 

307 

10500 

11.41 

0.37 

11.42 

268 

11500 

17.48 

-1.22 

17.53 

274 

9525 

3.39 

-2.38 

4.14 

305 

10525 

11.80 

0.47 

11.81 

268 

11525 

17.38 

-0.80 

17.40 

272 

9550 

3.55 

-2.20 

4.18 

302 

10550 

11.78 

0.51 

11.79 

267 

11550 

17.76 

-0.78 

17.78 

272 

9575 

3.77 

-1.71 

4.13 

294 

10575 

11.48 

0.62 

11.49 

267 

11575 

17.76 

-l.ii 

17.00 

273 

9600 

4.41 

-1.16 

4.56 

285 

10600 

11.77 

0.84 

11.80 

266 

11600 

17.98 

-1.46 

18.04 

274 

9625 

,4.04 

-0.87 

4.92 

200 

10625 

12.04 

0.97 

12.08 

265 

11625 

18.13 

-1.77 

18.22 

275 

9650 

4.94 

-0.61 

4.98 

277 

10650 

11.91 

0.93 

11.95 

265 

11650 

17.92 

-2.09 

18.04 

276 

9675 

5.33 

-0.24 

5.34 

272 

10675 

12.04 

0.06 

12.07 

266 

11675 

17.87 

-2.42 

18.03 

278 

9700 

5.94 

0.22 

5.94 

268 

10700 

11.79 

0.59 

11.81 

267 

11700 

17.85 

-2.87 

10.08 

279 

9725 

6.38 

0.44 

6.39 

266 

10725 

11.80 

0.51 

11.81 

267 

11725 

17.85 

-3.25 

18.14 

280 

9750 

6.50 

0.26 

6.51 

268 

107^0 

12.00 

0.59 

12.01 

267 

11750 

18.26 

-3.19 

18.53 

280 

9775 

6.18 

-0.03 

6.18 

270 

10775 

11.95 

0.41 

11.96 

268 

11775 

18.70 

-2.62 

18.88 

278 

9800 

4.77 

-0.25 

5.78 

272 

10800 

11.85 

0.23 

11.85 

269 

11800 

18.74 

-2.10 

18.86 

276 

9825 

5.54 

' -0.32 

5.55 

273 

10825 

11.63 

0.33 

11.64 

268 

11825 

18.88 

-1.84 

18.97 

275 

9850 

5.17 

-0.42 

5.18 

275 

10850 

11.36 

0.47 

11.37 

267 

11850 

18.90 

-1.61 

18.97 

275 

9875 

4.92 

5.28' 

-0.42 

4.93 

275 

10875 

11.52 

0.61 

11.53 

267 

11875 

19.02 

-1.18 

19.05 

273 

9900 

-0.20 

5.29 

273 

10900 

11.90 

0.46 

11.91 

268 

11900 

19.17 

-0.61 

19.18 

272 

9925 

5.69 

-0.25 

5.69 

272 

10925 

11.77 

0.11 

11.77 

269 

11925 

18.80 

-0.10 

18.80 

270 

9950 

6.00 

-0.26 

6.00 

272 

10950 

11.77 

0.17 

11.77 

269 

11950 

19.10 

0.04 

19.10 

270 

9975 

6.16 

-0.41 

6.18 

274 

10975 

12.26 

0.38 

12.26 

268 

11975 

19.77 

-0.30 

19.77 

271 

10000 

6.76 

-0.53 

6.78 

274 

11000 

12.73 

0.76 

12.75 

266 

12000 

19.61 

-0.76 

19.63 

272 

10025 

7.17 

-0.32 

7.18 

272 

11025 

13.25 

1.40 

13.33 

264 

12025 

19.60 

-1.25 

19.64 

273 

10050 

7.41 

0.14 

7.41 

269 

11050 

14.00 

1.65 

14.10 

263 

12050 

19.77 

-1.66 

19.84 

275 

10075 

8.33 

0.41 

0.34 

267 

11075 

14.52 

1.73 

14.63 

263 

12075 

20.59 

-2.10 

20.69 

276 

10100 

8.67 

0.58 

8.69 

266 

11100 

14.60 

2.26 

14.78 

261 

12100 

21.37 

-2.52 

21.52 

277 

10125 

8.78 

0.68 

8.81 

265 

11125 

15.98 

3.18 

16.29 

259 

12125 

21.97 

-2.96 

22.17 

277 

10150 

9.09 

0.44 

9.10 

267 

11150 

17.03 

3.32 

17.35 

259 

12150 

22.09 

-3.34 

22.34 

278 

10175 

9.18 

0.24 

9.19 

268 

11175 

17.39 

3.08 

17.66 

260 

12175 

22.11 

-3.44 

22.37 

279 
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TABLE 1 1-6 (con 't) 

FPS-16 RADAR/ J INSPHERE HIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

HX 

HZ 

TEST NUMBER' 
US THETA 

8963 

ALT 

12/31/64, 

HX 

i 1310Z , 
HZ 

EASTERN 

NS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THE^A 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEC 

METERS 

M/SEC 

N/SEC 

N/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

deg 

12200 

22.11 

-3.30 

22.35 

278 

13200 

25.62 

-1.26 

25.65 

273 

14200 

26.70 

-4.48 

27.07 

279 

12225 

22.73 

-3.44 

22.99 

278 

13225 

25.51 

-1.61 

25.57 

273 

14225 

26.96 

-5-11 

27.44 

201 

12250 

23.35 

-3.98 

23.69 

279 

13250 

25.58 

-2.01 

25.66 

274 

14250 

27.36 

-5.68 

27.95 

282 

12275 

23.11 

-4.28 

23.50 

280 

13275 

25.53 

-2.19 

25.62 

275 

14275 

26.32 

-5.80 

26.95 

282 

12300 

22.77 

-4.31 

23.16 

281 

13300 

25.89 

-2.39 

26.00 

275 

14300 

27.20 

—6.65 

28.00 

284 

12325 

22.28 

-4.23 

22.68 

281 

13325 

26.45 

-2.70 

26.59 

276 

14325 

27.82 

-7.03 

28.69 

284 

12350 

22.16 

-4.08 

22.53 

280 

13350 

26.12 

-2.92 

26.29 

276 

14350 

26.73 

-6.59 

27 . 53 

284 

12375 

22.25 

-3.97 

22.60 

280 

13375 

25.80 

-2.93 

25.96 

276 

14375 

26.19 

—6.56 

27.00 

284 

12400 

22.30 

-3.71 

22.61 

279 

13400 

26.33 

-3.04 

26.50 

276 

14400 

25.96 

-6.57 

26.78 

■284 

J.2425 

21.86 

-3.44 

22.15 

279 

1342? 

26.74 

-3.32 

26.94 

277 

14425 

25.53 

-6.37 

26.31 

284 

12450 

22.20 

-3.43 

22.46 

279 

13450 

26.52 

-3.56 

26.75 

277 

14450 

25.45 

-6.91 

26.37 

285 

12475 

22.70 

-3.32 

22.95 

278 

13475 

26.56 

-3.71 

26.82 

278 

14475 

25.34 

-7.60 

26.45 

2 87 

12500 

22.39 

-3.11 

22.60 

278 

13500 

26.17 

-3.80 

26.44 

278 

14500 

25.16 

— 8.23 

26.48 

288 

12525 

22,15 

-2.79 

22.32 

2T7 

13525 

26.80 

-4.03 

27-10 

278 

14525 

24.97 

-8.63 

26.42 

289 

12550 

21.96 

-2.43 

22.10 

276 

13550 

27.96 

-4.18 

28.27 

278 

14550 

24.63 

-9.15 

26.20 

290 

12575 

22.43 

-2.22 

22.54 

275 

13575 

28.43 

-4.27 

28.75 

278 

14575 

24.51 

-9.93 

26.44 

292 

12600 

22.47 

-2.11 

22.57 

275 

13600 

28.56 

-4.74 

28.95 

279 

14600 

24. 36 

-9.99 

26.33 

292 

12625 

12650 

22.73 

-2.26 

22.84 

276 

13625 

28.64 

-5.57 

29.18 

281 

14625 

24.23 

-9.93 

26.19 

292 

23.24 

-2.36 

23.36 

276 

13650 

28.72 

-6.19 

29.36 

262 

14650 

24.47 

-10.25 

26.53 

293 

12675 

22.78 

-2.10 

22.88 

275 

13675 

28.13 

-6.71 

28.92 

283 

14675 

24.45 

-10.28 

26.53 

293 

12700 

23.02 

-1.89 

23.10 

275 

13700 

27.64 

-6.84 

28.48 

284 

14700 

24.12 

-10.38 

26.26 

293 

12725 

23.32 

-1.70 

23.38 

274 

13725 

26.87 

-6.62 

27.68 

284 

14725 

23.79 

-10.93 

26.10 

294 

12750 

23.15 

-1.48 

23.19 

273 

13750 

26.02 

-6.34 

26.78 

284 

14750 

23.82 

-11.39 

26.40 

295 

12775 

23.25 

-1.41 

23.29 

273 

13775 

25.26 

-5.90 

25.94 

283 

14775 

23.57 

-11.62 

26.28 

296 

12800 

23.44 

-1.54 

23.49 

274 

13800 

24.92 

-5.06 

25.43 

281 

14800 

23.54 

-12.11 

26.47 

297 

12825 

23.29 

-1.52 

23.34 

274 

13825 

25.16 

-4.36 

25.53 

280 

14825 

23.66 

-12.70 

27.03 

298 

12850 

23.22 

-1.51 

23.27 

274 

13850 

25.01 

-3.62 

25.27 

278 

14850 

23.21 

-12.79 

26.50 

299 

12875 

23.27 

-1.59 

23.32 

274 

13875 

24.89 

-2.61 

25.03 

276 

14875 

22.91 

-12.95 

26.32 

299 

12900 

23.12 

-1.35 

23.16 

273 

13900 

25.43 

-2.12 

25.52 

275 

14900 

22.69 

-12.92 

26.11 

299 

12925 

23.21 

-0.92 

23.23 

272 

13925 

25.51 

-1.84 

25.57 

274 

14925 

22.45 

-12.76 

25.82 

299 

12950 

23.26 

-0.40 

23.26 

271 

13950 

25.49 

-1.37 

25.53 

273 

14950 

22.16 

-12.38 

25.38 

299 

12975 

23.57 

-0.05 

23.57 

270 

13975 

25.90 

-1.27 

25.93 

273 

14975 

22.07 

-12.35 

25.29 

299 

13000 

24.19 

0.13 

24.19 

270 

14000 

25.62 

-1.69 

25.87 

274 

15000 

22.04 

-12.39 

25.29 

299 

13025 

23.81 

0.26 

23.81 

24.16 

269 

14025 

25.44 

-1.99 

25.52 

274 

15025 

21.35 

-11.62 

24.41 

299 

13050 

24.16 

0.38 

269 

14050 

25.72 

-2.24 

25.81 

275 

15050 

20.89 

-11.50 

23.85 

299 

13075 

24.30 

0.51 

24.31 

269 

14075 

26.12 

-2.62 

26.25 

276 

15075 

20.96 

-11.10 

23.72 

298 

13100 

24.06 

0.55 

24.07 

269 

14100 

25.82 

-3.02 

25.99 

276 

15100 

20.63 

-10.79 

23.28 

297 

13125 

24.80 

-0.03 

24.80 

270 

14125 

26.16 

-3.39 

26.38 

277 

15125 

21.14 

-11.36 

24.00 

298 

13150 

24.84 

-0.73 

24.85 

272 

14150 

26.60 

-3.62 

26.84 

278 

15150 

21.86 

-11.78 

24.04 

298 

13175 

25.05 

-1.02 

25.07 

272 

14175 

26.92 

-4.04 

27.22 

278 

15175 

22.01 

-11.62 

24.89 

298 

ALT 

■ ALTITUDE, HX 

- ZflNAL 

COMPONENT, 

► WZ - MERIDI0NAL 

COMPONENT * US - 

WINC SPEEO, 

THETA - 

UINO DIRECTI 0N 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE UINO 

VELOCITY PROFILE 








TEST NUMBER 

8963 

12/31/64 

• 1310Z « 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 




ALT 

HX 

HZ 

NS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

HX HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

N/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC N/SEC 

N/SEC 

DEG 

15200 

22.37 

-11.66 

25.22 

297 

16200 

19.05 

-7.69 

20.55 

292 





15225 

22.17 

-11.75 

25.09 

296 

16225 

17.76 

-7.78 

19.39 

293 





15250 

22.93 

-12.45 

26.09 

298 

16250 

17.71 

-7.40 

19.20 

2*J2 





15275 

23.91 

-13.10 

27.27 

299 

16275 

18.51 

-6.99 

19.79 

291 





15300 

24.05 

-12.97 

27.33 

298 

16300 

18.04 

-6.30 

19.11 

289 





15325 

24.62 

-13.14 

27.90 

298 

16325 

17.66 

-5.49 

18.49 

287 





15350 

24.76 

-13.16 

28.04 

298 

16350 

17.80 

-4.89 

18.46 

285 





15375 

24.51 

-12.94 

27.72 

298 

16375 

17.63 

-4.88 

18.30 

285 





15400 

24.15 

-12.86 

27.36 

298 

16400 

17.69 

-5.93 

18.65 

288 





15425 

24.09 

-12.76 

27.26 

298 

16425 

18.07 

-6.76 

19.29 

290 





15450 

23.96 

-12.42 

26.99 

297 

16450 

18.25 

-7.00 

19.55 

291 





15475 

23.59 

-11.93 

26.44 

29T 

16475 

17.89 

-7.41 

19.37 

292 





15500 

23.58 

-11.75 

26.35 

296 

16500 

10.93 

-7.75 

20.45 

292 





15525 

22.31 

-11.16 

24.95 

296 

16525 

19.41 

-7.81 

20.92 

29 2 





15550 

22.25 

-11.02 

24.83 

296 

16550 

19.23 

-8.45 

21.00 

294 





15575 

22.40 

-11.01 

24.96 

296 

16575 

19.10 

-9.30 

21.24 

296 





15600 

21.03 

-10.31 

23.42 

296 

16600 

18.56 

-9.89 

21.03 

298 





15625 

20.22 

-10.00 

22.56 

296 

16625 

17.56 

-9.70 

20.06 

299 





15650 

20.48 

-9.74 

22.68 

295 

16650 

17.66 

-9.17 

19.90 

297 





15675 

20.65 

-9.23 

22.62 

294 

16675 

17.68 

-9.13 

19.90 

297 





15700 

21.24 

-9.14 

23.12 

293 

16700 

17.09 

-8.65 

19.15 

297 





15725 

22.22 

-9.17 

24.03 

292 

16725 

17.10 

-8.30 

19.00 

296 





15750 

21.82 

-8.69 

23.49 

292 

16750 

17.46 

-8.03 

19.22 

295 





15775 

21.72 

-7.94 

23.13 

290 

16775 

17.74 

-7.50 

19.26 

293 





15800 

21.60 

-7.59 

22.90 

289 

16800 

17.28 

-6.89 

18.60 

292 





15825 

21.02 

-7.55 

22.33 

290 

16825 

17.38 

-6.59 

18.58 

291 





15B50 

21.29 

-7.06 

22.43 

288 

16850 

17.09 

-6.37 

18.24 

290 





15675 

21.96 

-7.18 

23.10 

288 

16875 

17.43 

-6.28 

18.53 

290 





15900 

21.73 

-7.67 

23.04 

289 

16900 

17.69 

-6.94 

19.00 

291 





15925 

21.93 

-8.19 

23.41 

290 

16925 

16.84 

-7.70 

18.51 

294 





15950 

21.77 

-7.75 

23.11 

289 

16950 

16.97 

-9.15 

19.28 

298 





15975 

21.13 

-7.15 

22.31 

289 

16975 

16.56 

-9.85 

19.27 

301 





16000 

21.13 

-7.54 

22.43 

289 










16025 

21.17 

-7.93 

22.61 

290 










16050 

21.10 

-8.16 

22.62 

291 










16075 

21.09 

-8.02 

22.57 

291 










16100 

20.01 

-8.07 

22.32 

291 










16125 

20.53 

-7.63 

21.90 

290 










16150 

20.73 

-7.37 

22.00 

289 










16175 

20.28 

-7.55 

21.64 

290 
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TABLE 11-7 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE MIND VEL0CITY PRflFILE 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

0866 

ALT 

01/12/65, 

MX 

1300Z, 

MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLflRIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

225 

1.06 

9.95 

10.00 

186 

1225 

1.89 

9.10 

9.30 

192 

2225 

4.29 

2.49 

4.96 

240 

250 

1.18 

9.58 

9.65 

187 

1250 

1.73 

8.57 

8.74 

191 

2250 

4.03 

2.54 

4.77 

238 

275 

1.06 

9.89 

9.94 

186 

1275 

1.33 

7.84 

7.95 

189 

2275 

4.02 

2*80 

4.90 

235 

300 

1.05 

9.92 

9.98 

186 

1300 

1.15 

7.95 • 

8.03 

188 

2300 

3.97 

3.19 

5.09 

231 

325 

1.04 

9.79 

9.85 

186 

1325 

1.25 

7.95 

8.05 

189 

2325 

4.04 

3.83 

5.57 

226 

350 

0.89 

9.95 

9.99 

185 

1350 

1.19 

7.47 

7.57 

189 

2350 

4.22 

4.71 

6.32 

222 

375 

0.91 

9.65 

9.69 

185 

1375 

1.23 

7.53 

7.63 

189 

2375 

4.48 

5.73 

7.27 

218 

400 

1.06 

9.98 

10.03 

186 

1400 

1.16 

7.50 

7.59 

189 

2400 

4.92 

6.56 

8.21 

217 

425 

1.22 

9.97 

10.04 

187 

1425 

0.98 

7.14 

7.21 

188 

2425 

5.16 

7.07 

8.76 

216 

450 

1.10 

9.61 

9.68 

186 

1450 

1.25 

6.91 

7.02 

190 

2450 

CO 

O 

7.19 

8.80 

215 

475 

1.21 

10.13 

10.21 

187 

1475 

1.69 

6.74 

6.94 

194 

2475 

5.28 

7.44 

9.12 

215 

500 

1.52 

10.31 

10.42 

188 

1500 

2.18 

6.36 

6.72 

199 

2500 

5.28 

7.62 

9.27 

215 

525 

1.42 

1.55 

9.87 

9.97 

188 

1525 

3.03 

6.25 

6.95 

206 

2525 

5.05 

7.47 

9.02 

214 

550 

10.13 

10.24 

189 

1550 

3.48 

5.87 

6.83 

210 

2550 

5.06 

7.48 

9.03 

214 

575 

1.65 

10.20 

10.33 

189 

1575 

3.54 

5.14 

6.24 

214 

2575 

5.04 

7.57 

9.09 

213 

600 

1.46 

9.60 

9.71 

188 

1600 

3.95 

5.13 

6.47 

217 

2600 

5.41 

7.90 

9.58 

214 

625 

1.58 

10.02 

10.15 

189 

1625 

3.89 

4.95 

6.30 

218 

2625 

6.00 

6.24 

10.19 

216 

650 

1.47 

10.33 

10.44 

188 

1650 

3.55 

4.59 

5.80 

218 

2650 

6.33 

8.49 

10.59 

217 

675 

1.38 

9.88 

9.97 

188 

1675 

3.09 

4.51 

5.47 

214 

2675 

6.39 

8.77 

10.86 

216 

700 

1.47 

10.52 

10.62 

188 

1700 

2.60 

4.28 

5.01 

211 

2700 

6.64 

9.53 

11.61 

215 

725 

1.41 

10.91 

11.00 

187 

1725 

2.71 

3.92 

4.77 

214 

2725 

6.49 

9.82 

11.77 

213 

750 

1.51 

10.72 

10.82 

188 

1750 

3.08 

3.59 

4.73 

220 

2750 

6.25 

9.70 

11.54 

213 

775 

1.40 

11.57 

11.66 

187 

1775 

3.36 

3.40 

4.78 

224 

2775 

6.59 

9.98 

11.96 

213 

800 

1.38 

11.92 

12.00 

186 

1800 

3.55 

3.33 

4.87 

227 

2800 

6.70 

10.04 

12.07 

214 

825 

1.22 

11.48 

11.54 

186 

1825 

3.70 

3.21 

4.90 

229 

2825 

7.06 

10.71 

12.82 

213 

850 

0.80 

10.91 

10.94 

184 

1850 

4.04 

3.12 

5.10 

232 

2B50 

7.21 

11.19 

13.31 

213 

875 

0.80 

10.68 

10.71 

184 

1875 

4.16 

2.88 

5.06 

235 

2875 

6.73 

11.36 

13.21 

210 

900 

0.82 

10.30 

10.33 

184 

1900 

4.40 

2.50 

5.05 

240 

2900 

6.66 

11.86 

13.60 

209 

925 

0.86 

9.58 

9.61 

185 

1925 

4.75 

2.30 

5.27 

244 

2925 

6.74 

11.87 

13.65 

209 

950 

0.90 

9.27 

9.32 

185 

1950 

4.61 

2.29 

5.14 

243 

2950 

6.58 

11.46 

13.22 

210 

975 

0.89 

9.28 

9.32 

185 

1975 

4.62 

2.21 

5.12 

244 

2975 

7.02 

11.64 

13.59 

211 

1000 

1.07 

9.12 

9.18 

186 

2000 

4.62 

2.12 

5.09 

245 

3000 

7.34 

11.36 

13.52 

213 

1025 

1.10 

9.07 

9.13 

187 

2025 

4.45 

2.07 

4.91 

245 

3025 

7.33 

10.72 

12.98 

214 

1050 

1.12 

9.23 

9.30 

187 

2050 

4.79 

2.10 

5.23 

246 

3050 

8.07 

10.93 

13.59 

216 

1075 

1.20 

9.09 

9.17 

187 

2075 

4.93 

2.11 

5.37 

247 

3075 

8.41 

10.62 

13.55 

218 


1125 

1.18 9.15 

9.22 

187 

2125 5.02 

1.73 

5.31 

251 

3125 

8.35 10.29 

13.25 

219 

1150 

1.42 9.42 

9.53 

188 

2150 4.94 

1.92 

5.30 

249 

3150 

7.95 9.72 

12.56 

219 

1175 

1.45 9.35 

9.46 

189 

2175 4.66 

2.00 

5.07 

247 

3175 

8.61 10.29 

13.42 

220 

1200 

1.76 9.30 

9.46 

191 

2200 4.57 

2.26 

5.10 

244 

3200 

8.64 10.19 

13.36 

220 

ALT 

» ALTITUDE, MX 

- ZBNAL 

C8MPBNENT, 

MZ - MERIDI0NAL 

C0HP0NENT , 
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MIND SPEED, 
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ALT 

MX 

MZ 

MS 

EPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE MIND 
TEST NUMBER 0866 01/12/65, 1300Z, 

THETA ALT MX MZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

MS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

MZ 

, MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

8.41 

10.06 

13.12 

220 

4225 

9.34 

9.67 

13.45 

224 

5225 

14.94 

8.47 

17.17 

240 

3250 

8.45 

10.01 

13.10 

220- 

4250 

9.39 

9.03 

13.03 

226 

5250 

14.84 

8.46 

17.08 

240 

3275 

8.07 

9.65 

12.58 

220 

4275 

9.44 

8.64 

12.80 

227 

5275 

14.70 

8.28 

16.87 

240 

3300 

8.35 

10.28 

13.24 

219 

4300 

9.31 

8.16 

12.38 

229 

5300 

15.01 

8.59 

17.29 

240 

3325 

8.41 

10.18 

13.20 

219 

4325 

9.68 

8.27 

12.74 

229 

5325 

15.37 

9.12 

17.88 

239 

3350 

8.09 

9.84 

12.74 

219 

4350 

9.90 

8.49 

13.04 

229 

5350 

15.52 

9.44 

18.16 

238 

3375 

8.11 

10.44 

13.22 

218 

4375 

9.47 

7.95 

12.36 

230 

5375 

15.52 

9.26 

18.07 

239 

3400 

7.86 

10.20 

12.88 

217 

4400 

9.57 

8.06 

12.51 

230 

5400 

15.58 

8.97 

17.98 

240 

3425 

7.69 

9.90 

12.54 

218 

4425 

9.68 

8.51 

12.89 

228 

5425 

15.72 

8.96 

18.09 

240 

3450 

7.77 

10.45 

13.02 

216 

4450 

10.08 

9.15 

13.62 

226 

5450 

15.49 

8.79 

17 .'81 

240 

3475 

7.75 

10.66 

13.18 

216 

4475 

10.21 

8.88 

13.53 

229 

5475 

15.45 

B.61 

17.68 

241 

3500 

7.72 

10.66 

13.16 

216 

4500 

9.80 

8.19 

12.78 

230 

5500 

15.60 

8.48 

17.76 

241 

3525 

7.55 

10.71 

13.11 

215 

4525 

9.52 

7.90 

12.37 

230 

5525 

15.21 

8.24 

17.30 

241 

3550 

7.59 

11.15 

13.49 

214 

4550 

9.15 

7.73 

11.98 

230 

5550 

15.71 

8.43 

17.82 

242 

3575 

7.72 

11.20 

13.60 

214 

4575 

8.83 

7.65 

11.68 

229 

5575 

16.17 

8.49 

18.26 

242 

3600 

7.80 

10.73 

13.26 

216 

4600 

8.44 

7.51 

11.29 

228 

5600 

15.28 

8.04 

17.27 

242 

3625 

7.80 

10.81 

13.33 

216 

4625 

7.86 

7.45 

10.83 

226 

5625 

15.85 

8 . 36 

17.92 

242 

3650 

8.28 

11.52 

14.19 

216 

4650 

7.70 

7.27 

10.59 

226 

5650 

16.19 

8.54 

18.30 

242 

3675 

8.71 

11.66 

14.56 

217 

4675 

8.04 

6.86 

10.57 

229 

5675 

15.40 

8.19 

17.44 

242 

3700 

8.72 

11.61 

14.52 

217 

4700 

8.88 

6.69 

11.11 

233 

5700 

15.56 

8.24 

17.61 

242 

3725 

8.75 

11.54 

14.48 

217 

4725 

9.63 

6.48 

11.61 

236 

5725 

16.00 

8.49 

18.11 

242 

3750 

8.79 

11.12 

14.18 

218 

4750 

9.96 

6.11 

11.69 

238 

5750 

16.11 

8.55 

18.24 

242 

3775 

8.93 

11.17 

14.30 

218 

4775 

10.44 

6.17 

12.13 

239 

5775 

16.07 

8.35 

18.11 

242 

3800 

9.12 

11.73 

14.86 

218 

4800 

10.94 

6.31 

12.63 

240 

5800 

16.28 

8.08 

18.17 

243 

3825 

8.91 

11.43 

14.49 

218 

4825 

11.44 

6.08 

12.95 

242 

5825 

16.61 

7.97 

18.42 

244 

3850 

8.90 

11.19 

14.29 

218 

4850 

11.60 

5.77 

12.96 

243 

5850 

16.71 

8.00 

18.52 

244 

3875 

8.96 

11.36 

14.47 

218 

4875 

12.23 

5.78 

13.53 

245 

5875 

16.69 

7.91 

18.47 

244 

3900 

8.48 

10.72 

13.67 

218 

4900 

12.84 

6.05 

14.19 

245 

5900 

16.74 

7.63 

18.40 

245 

3925 

8.22 

10.40 

13.26 

218 

4925 

12.86 

6.43 

14.38 

243 

5925 

16.95 

7.40 

18.49 

246 

3950 

8.46 

10.91 

13.81 

218 

4950 

13.40 

7.14 

15.18 

242 

5950 

17.19 

7.42 

18 . 72 

246 

3975 

8.46 

11.12 

13.97 

217 

4975 

14.03 

7.64 

15.97 

241 

5975 

17.37 

7.55 

16.94 

246 

4000 

8.11 

10.67 

13.40 

217 

5000 

14.21 

7.64 

16.13 

242 

6000 

17.37 

7.42 

18.89 

247 

4025 

8.13 

10.45 

13.24 

218 

5025 

14.28 

7.56 

16.16 

242 

6025 

17.48 

7.21 

18.91 

247 

4050 

8.49 

10.88 

13.80 

218 

5050 

14.35 

7.47 

16.18 

242 

6050 

17.60 

6.89 

18.90 

248 

4075 

8.38 

11.08 

13.89 

217 

5075 

14.07 

7.33 

15.87 

242 

6075 

17.54 

6.49 

18.70 

250 

4100 

8.14 

10.43 

13.23 

218 

5100 

14.30 

7.76 

16.28 

241 

6100 

17.29 

6.21 

18.37 

250 

4125 

8.74 

10.18 

13.41 

220 

5125 

14.90 

8.16 

16.98 

241 

6125 

16.73 

6.13 

17 . 82 

250 

4150 

9.15 

9.98 

13.54 

222 

5150 

15.05 

8.10 

17.09 

242 

6150 

16.40 

6.01 

17.47 

250 

4175 

9.31 

10.18 

13.79 

222 

5175 

15.05 

8.14 

17.11 

241 

6175 

16.33 

5.93 

17.37 

250 

4200 

9.38 

10.22 

13.87 

222 

5200 

14.98 

8.32 

17.14 

241 

6200 

16.45 

6.26 

17 . 60 

249 
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FPS-16 RADAR/ J1HSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0866 01/12/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE. FLfRIOA 


ALT 

.NX 

NZ 

NS 

THETA 

ALT 

NX 

UZ 

NS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

NS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SE'C 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

'6225 

16.46 

6.63 

17.75 

248 

7225 

13.52 

7.19 

15.31 

242 

8225 

18.92 

5.02 

19.57 

255 

6250 

16.14 

6.88 

17.55 

247 

7250 

13.34 

7.29 

15.20 

241 

8250 

19.19 

5.12 

19.06 

255 

6275 

15.86 

7.06 

17.35 

246 

7275 

13.89 

7.46 

15.77 

242 

0275 

19.09 

5.02 

19.74 

255 

6300 

15.71 

7.12 

17.25 

245 

7300 

13.64 

7.16 

15.41 

242 

8300 

19.09 

4.93 

19.71 

255 

6325 

15.71 

7.21 

17.28 

245 

7325 

13.49 

7.13 

15.25 

242 

8325 

19.28 

5.01 

19.92 

255 

6350 

15.72 

7.29 

17.33 

245 

7350 

13.98 

7.35 

15.80 

242 

8350 

19.30 

5.13 

19.97 

255 

6375 

15.57 

7.33 

17.21 

245 

7375 

13.92 

7.16 

15.66 

243 

0375 

19.09 

5.18 

19.78 

255 

6400 

15.39 

7.13 

16.96 

245 

7400 

13.98 

6.96 

15.62 

243 

8400 

18.43 

5.08 

19.11 

2 54 

6425 

15.32 

6.79 

16.75 

246 

7425 

13.65 

6.65 

15.19 

244 

8425 

18.75 

5.12 

19.43 

255 

6450 

15.42 

6.48 

16.73 

247 

7450 

13.67 

6.59 

15.17 

244 

8450 

18.70 

5.00 

19.36 

255 

6475 

15.22 

5.93 

16.33 

249 

7475 

13.73 

6.62 

15.25 

244 

8475 

18.63 

5.23 

19.35 

254 

6500 

15.67 

5.67 

16.66 

250 

7500 

13.63 

6.50 

15.10 

244 

8500 

18.41 

5.18 

19.12 

2 54 

6525 

15.68 

5.49 

16.62 

251 

7525 

13.68 

6.53 

15.16 

244 

8525 

18.39 

5.29 

19.14 

254 

6550 

14.81 

5.20 

15.69 

250 

7550 

13.54 

6.47 

15.00 

244 

8550 

18.53 

5.64 

19.37 

253 

6575 

14.49 

5.30 

15.43 

250 

7575 

14.25 

6.86 

15.81 

244 

8575 

17.37 

5.35 

18.18 

253 

6600 

14.38 

5 . A 1 

15.36 

249 

7600 

14.67 

7.20 

16.34 

244 

8600 

16.24 

5.01 

17.00 

253 

6625 

14.68 

5.77 

15.77 

248 

7625 

14.23 

7.00 

15.86 

244 

8625 

16.49 

5.15 

17.28 

252 

6650 

14.48 

5.87 

15.63 

248 

7650 

14.26 

6.85 

15.82 

244 

8650 

16.62 

5.02 

17.36 

253 

6675 

13.90 

5.97 

15.13 

247 

7675 

14.72 

6.91 

16.26 

245 

8675 

16.18 

4.35 

16.75 

255 

6700 

14.02 

6.21 

15.34 

246 

7700 

14.54 

6.75 

16.03 

245 

8700 

17.14 

4.14 

17.63 

2 56 

6725 

13.93 

6.15 

15.23. 

246 

7725 

14.04 

6.3T 

15.41 

245 

8725 

17.32 

3.96 

17.77 

2 57 

6750 

13.91 

5.91 

15.11 

247 

7750 

14.98 

6.56 

16.35 

246 

8750 

17.06 

3.70 

17.46 

258 

6775 

14.22 

5.57 

15.27 

248 

7775 

15.28 

6.19 

16.48 

248 

8775 

17.01 

3.47 

17.36 

258 

6800 

14.28 

5.29 

16.23 

249 

7800 

15.67 

5.66 

16.66 

250 

8800 

16.82 

3.06 

17.09 

260 

6825 

14.12 

5.31 

15.09 

249 

7825 

16.58 

5.61 

17.51 

251 

8825 

16.89 

2.07 

17.13 

260 

6850 

13.92 

5.37 

14.92 

249 

7850 

16.56 

5.63 

17.49 

251 

8850 

16.97 

3.04 

17.24 

260 

6875 

13.89 

5.44 

14.92 

248 

7875 

16.41 

5.81 

17.41 

250 

0675 

17.60 

3.37 

17.92 

259 

6900 

13.62 

5.51 

14.69 

246 

7900 

16.87 

5.95 

17.88 

250 

8900 

17.79 

3.66 

18.16 

258 

6925 

13.45 

5.75 

14.63 

247 

7925 

17.02 

5.65 

17.93 

251 

0925 

17.21 

3.79 

17.62 

257 

6950 

13.65 

6.15 

14.97 

246 

7950 

16.97 

5.40 

17.81 

252 

8950 

16. B5 

4.02 

17.32 

256 

6975 

13.60 

6.19 

14.94 

245 

7975 

18.16 

5.56 

19.00 

253 

8975 

16.76 

4.18 

17.27 

256 

7000 

13.56 

6.13 

14.88 

245 

8000 

18.93 

5.42 

19.69 

254 

9000 

16.84 

4.13 

17.34 

256 

7025 

13.44 

6.25 

14.82 

245 

0025 

19.18 

5.19 

19.87 

255 

9025 

17.23 

4.24 

17.75 

256 

7050 

13.27 

6.37 

14.72 

244 

8050 

19.33 

5.22 

20.02 

255 

9050 

17.27 

4.50 

17.85 

255 

7075 

13.25 

6.57 

14.79 

243 

8075 

19.26 

5.31 

19.97 

254 

9075 

16.43 

4.69 

17.09 

254 

7100 

13.19 

6.78 

14.83 

243 

8100 

19.34 

5.42 

20.00 

254 

9100 

16.07 

5.13 

16.87 

252 

7125 

12.85 

6.80 

14.54 

242 

8125 

19.46 

5.49 

20.22 

254 

9125 

16.26 

5.41 

17.14 

251 

7150 

12.94 

7.08 

14.74 

241 

8150 

19.26 

5.28 

19.97 

254 

9150 

16.43 

5.55 

17.35 

251 

7175 

13.29 

7.31 

15.17 

241 

8175 

19.12 

5.18 

19.81 

255 

9175 

16.53 

5.76 

17.51 

251 

7200 

13.48 

7.25 

15.30 

242 

8200 

10.09 

5.14 

19.58 

255 

9200 

16.83 

6.05 

17.88 

250 
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C0MP0NENT 

, NS - 

MINC SPEED, 

THETA ■ 

WIND DIRECTI 0N 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WINO 

VELOCITY 

PR0FILE 






ALT 

MX 

WZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

0866 

ALT 

01/12/65, 

MX 

1300Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9225 

16.69 

6.03 

17.74 

250 

10225 

18.38 

3.82 

18.78 

258 

11225 

31.04 

6.45 

31.70 

258 

9250 

16.19 

5.66 

17.15 

251 

10250 

18.47 

3.40 

18.78 

259 

11250 

31.87 

6.46 

32.52 

258 

9275 

16.19 

5.29 

17.03 

252 

10275 

18.89 

3.05 

19.13 

261 

11275 

32.37 

6.72 

33.06 

258 

9300 

16.49 

4.97 

17.22 

253 

10300 

19.25 

2.82 

19.45 

261 

11300 

32.10 

6.73 

32.80 

258 

9325 

16.89 

4.71 

17.54 

254 

10325 

18.95 

2.64 

19.13 

262 

11325 

32.61 

6.89 

33.33 

258 


9350 

17.03 

4.40 

17.59 

255 

10350 

16.35 

2.26 

18.49 

263 

11350 

33.76 

7.27 

34.53 

258 

9375 

17.12 

4.29 

17.65 

256 

1 0375 

19.06 

2.22 

19.19 

263 

11375 

34.03 

7.77 

34.91 

257 

9400 

17.06 

4.34 

17.60 

256 

10400 

19.44 

2.26 

19.57 

263 

11400 

34.25 

8.06 

35.18 

257 

9425 

16.65 

4.24 

17.18 

256 

10425 

18.14 

2.10 

18.26 

263 

11425 

34.48 

8.08 

35.41 

257 

9450 

17.31 

4.42 

17.87 

255 

10450 

18.48 

2.35 

18.63 

263 

11450 

35.27 

8.48 

36.27 

256 


9475 

17.57 

4.44 

18.13 

256 

10475 

18.76 

2.61 

18.94 

262 

11475 

35.82 

8.70 

36.86 

256 

9500 

17.12 

4.09 

17.60 

256 

10500 

18.56 

2.83 

10.77 

261 

11500 

36.06 

8.87 

37.13 

256 

9525 

17.26 

4.21 

17.77 

256 

10525 

18.32 

2.81 

18.53 

261 

11525 

36.39 

9.24 

37.54 

2 56 

9550 

17.17 

4.33 

17.71 

256 

10550 

18.54 

2.92 

18.77 

261 

11550 

36.81 

9.51 

38.02 

255 

9575 

17.10 

4.23 

17.62 

256 

10575 

18.80 

2.95 

19.03 

261 

11575 

36.53 

9.43 

37.73 

255 

9600 

17.21 

4.12 

17.70 

256 

10600 

18.40 

2.73 

18.60 

261 

11600 

37.06 

9.36 

36.22 

256 

9625 

17.33 

3.98 

17.79 

257 

10625 

16.66 

2.74 

18.86 

261 

11625 

37.17 

8.91 

36.22 

256 

9650 

17.34 

3.93 

17.78 

257 

10650 

18.23 

2.71 

16.43 

261 

11650 

36.92 

8.35 

37.85 

257 

9675 

17.66 

3.82 

18.07 

258 

10675 

18.13 

3.15 

18.40 

260 

11675 

37.88 

8.08 

38.73 

258 

9700 

18.06 

3.79 

18.45 

250 

10700 

18.65 

3.67 

19.01 

259 

11700 

37.54 

7.60 

38.30 

258 

9725 

17.88 

3.86 

18.30 

258 

10725 

17.98 

3.37 

10.30 

259 

11725 

37.08 

7.17 

37.77 

259 

9750 

17.55 

3.56 

17.91 

258 

10750 

17.72 

3.09 

17.99 

260 

11750 

37.87 

7.02 

38.52 

259 

9775 

17.95 

3.21 

18.23 

260 

10775 

17.88 

3.38 

18.19 

259 

11775 

38.10 

6.68 

38.72 

260 

9800 

18.18 

2.99 

18.42 

260 

10800 

17.41 

3.63 

17.79 

258 

11600 

36.96 

6.17 

37.48 

260 

9B25 

18.01 

2.79 

18.22 

261 

10825 

17.24 

3.74 

17.64 

258 

11825 

36.78 

5.79 

37.24 

261 

9850 

17.40 

2.61 

17.59 

261 

10050 

17.23 

3.67 

17.61 

258 

11850 

36.46 

5.47 

36.87 

261 

9875 

17.38 

2.59 

17.57 

261 

10075 

17.01 

3.33 

17.33 

259 

11875 

35.56 

4.86 

35.89 

262 

9900 

17.97 

2.62 

18.16 

262 

10900 

18.07 

2.93 

19.10 

261 

11900 

36.53 

4.67 

36.03 

263 

9925 

18.72 

2.54 

18.09 

262 

1 0925 

20.39 

2.58 

20.55 

263 

11925 

37.00 

4.30 

37.25 

263 

9950 

18.49 

2.31 

18.64 

263 

10950 

20.48 

2.87 

20.68 

262 

11950 

36.72 

3.83 

36.92 

264 

9975 

17.92 

1.98 

16.02 

264 

10975 

22.09 

4.16 

22.48 

259 

11975 

36.36 

3.39 

36.52 

264 

10000 

18.96 

2.08 

19. OB 

264 

11000 

23.47 

4.83 

23.96 

250 

12000 

35.50 

2.87 

35.62 

265 

10025 

19.06 

2.39 

19.21 

263 

11025 

24.56 

5.22 

25.11 

250 

12025 

35.79 

2.41 

35.87 

266 

10050 

18.30 

2.51 

18.47 

262 

11050 

25.14 

5.90 

25.83 

257 

12050 

36.73 

1.96 

36.78 

267 

10075 

18.04 

2.87 

18.27 

261 

11075 

25.71 

6.45 

26.51 

256 

12075 

36.26 

1.39 

36.29 

268 

10100 

18.41 

3.29 

18.70 

260 

11100 

26.22 

6.74 

27.07 

255 

12100 

36.06 

0.82 

36.07 

269 

10125 

18.70 

3.49 

19.02 

259 

11125 

26.45 

6.70 

27.29 

256 

12125 

36.30 

0.33 

36.30 

269 

10150 

18.04 

3.60 

18.40 

259 

11150 

27.66 

6.48 

28.40 

257 

12150 

36.80 

-0.07 

36.80 

270 

10175 

18.23 

3.99 

18.66 

257 

11175 

29.00 

6.54 

29.73 

257 

12175 

36.64 

-0.32 

36.64 

270 

10200 

18.68 

4.19 

19.15 

257 

11200 

30,03 

6.58 

30.74 

257 

12200 

37.02 

-0.56 

37.02 

271 

ALT 

» ALT 

ITUOE, WX 

» 20NAL 

COMPONENT, 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

theta * 

WINO DIRECTI0N 
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TABLE 1 1 -7 (con’t) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

0866 

ALT 

01/12/65 

WX 

, 1300Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12225 

37.97 

-1.04 

37.98 

271 

13225 

38.13 

2.78 

38.23 

266 

14225 

28.18 

5.24 

28.66 

2 59 

12250 

37.78 

-1.50 

37.81 

272 

13250 

38.16 

3.46 

38.32 

265 

14250 

27.81 

5.36 

28.32 

259 

12275 

38.35 

-1.82 

38.40 

273 

13275 

38.99 

3.98 

39.19 

264 

14275 

27.34 

5.48 

27.88 

258 

12300 

38.91 

-2.06 

38.96 

273 

13300 

38.14 

3.96 

38.35 

264 

14300 

27.05 

5.37 

27.57 

259 

12325 

38.11 

-2.05 

38.16 

273 

13325 

38.23 

4.13 

38.45 

264 

14325 

26.93 

5.55 

27.49 

258 

12350 

39.42 

-2.26 

39.48 

273 

13350 

37.98 

4.56 

38.25 

263 

14350 

26.67 

5.63 

27.25 

258 

12375 

40.59 

-2.49 

40.66 

273 

13375 

37.68 

5.01 

38.01 

262 

14375 

26.79 

6.11 

27.48 

257 

12400 

40.20 

-2.74 

40.30 

274 

13400 

38.01 

5.07 

38.34 

262 

14400 

26.90 

6.22 

27.61 

2 57 

12425 

40.17 

-2.68 

40.27 

274 

13425 

37.73 

4.98 

38.06 

262 

14425 

26.24 

6.36 

27.00 

256 

12450 

40.31 

-2.82 

40.41 

274 

13450 

36.33 

5.22 

36.71 

262 

14450 

25.54 

7.01 

26.49 

254 

12475 

40.86 

-2.75 

40.95 

274 

13475 

38.20 

6.04 

38.68 

261 

14475 

25.48 

7.51 

26.57 

253 

12500 

40.94 

-2.58 

41.02 

273 

13500 

38.90 

6.33 

39.41 

261 

A 4 500 

25.70 

8.10 

26.95 

252 

12525 

39.71 

-2.35 

39.78 

273 

13525 

37.64 

6.49 

38.19 

260 

14525 

25.02 

8.80 

26.53 

250 

12550 

40.48 

-2.07 

40.53 

273 

13550 

36.31 

6.95 

36.97 

259 

14550 

24.29 

9.30 

26.01 

249 

12575 

41.60 

-2.17 

41.66 

273 

13575 

36.07 

8.07 

36.96 

257 

14575 

23.31 

9.47 

25.16 

248 

12600 

40.97 

-1.94 

41.01 

273 

13600 

35.65 

8.81 

36.72 

256 

14600 

23.36 

9.89 

25.37 

247 

12625 

40.80 

-1.58 

40.83 

272 

13625 

34.16 

8.76 

35.26 

255 

14625 

23.20 

10.54 

25.48 

245 

12650 

40.60 

-1.33 

40.62 

272 

13650 

33.84 

8.76 

34.96 

255 

14650 

22.25 

11.06 

24.85 

243 

12675 

40.35 

-1.37 

40.37 

272 

13675 

33.56 

8.88 

34.71 

255 

14675 

22.12 

11.80 

25.07 

242 

12700 

40.40 

-1.46 

40.42 

272 

13700 

33.95 

8.63 

35.03 

256 

14700 

21.99 

12.37 

25.23 

240 

12725 

40.66 

-1.08 

40.67 

271 

13725 

32.76 

8.18 

33.76 

256 

14725 

21.44 

12.47 

24.80 

240 

12750 

40.50 

-0.81 

40.51 

271 

13750 

32.38 

7.91 

33.33 

256 

14750 

21.29 

12.86 

24.87 

239 

12775 

39.73 

-0.68 

39.74 

271 

13775 

32.56 

7.71 

33.48 

257 

14775 

20.97 

13.09 

24.72 

238 

12800 

40.22 

-0.30 

40.22 

270 

13800 

31.33 

7.08 

32.12 

257 

1480,0 

21.37 

13.47 

25.27 

238 

12825 

40.81 

0.06 

40.81 

270 

13825 

31.20 

6.90 

31.95 

257 

14825 

21.39 

13.81- 

25.46 

237 

12850 

39.83 

0.07 

39.83 

270 

13850 

30.65 

6.50 

31.33 

258 

14850 

19.81 

14.05 

24.29 

234 

12875 

39.73 

-0.01 

39.73 

270 

13875 

29.38 

6.12 

30.01 

258 

14875 

20.22 

15.07 

25.22 

233 

12900 

39.27 

0.15 

39.27 

270 

13900 

29.58 

5.79 

30.15 

259 

14900 

20.52 

15.31 

25.60 

233 

12925 

39.83 

0.39 

39.83 

269 

13925 

29.78 

5.33 

30.26 

260 

14925 

19.53 

14.58 

24.37 

233 

12950 

39.73 

0.75 

39.74 

269 

13950 

28.78 

5.02 

29.21 

260 

14950 

20.36 

15.12 

25.35 

233 

12975 

38.49 

0.94 

38.51 

268 

13975 

28.30 

5.00 

28.74 

260 

14975 

20.69 

15.17 

25.65 

234 

13000 

40.52 

1.67 

40.55 

267 

14000 

28.71 

5. 16 

29.17 

260 

15000 

20.81 

14.65 

25.45 

235 

13025 

39.85 

2.00 

39.90 

267 

14025 

28.32 

5.09 

28.77 

260 

15025 

21.41 

14.82 

26.04 

235 

13050 

39.36 

1.84 

39.41 

267 

14050 

28.27 

5.29 

28.76 

259 

15050 

21.52 

14.38 

25.88 

236 

13075 

40.68 

1.92 

40.73 

267 

14075 

28.68 

5.43 

29.19 

259 

15075 

21.62 

13.90 

25.70 

237 

13100 

39.35 

2.03 

39.40 

267 

14100 

27.87 

5.36 

28.38 

259 

15100 

22.12 

14.14 

26.25 

237 

13125 

39.26 

2.07 

39.32 

267 

14125 

27.54 

5.28 

28.04 

259 

15125 

21.55 

13.67 

25.52 

237 

13150 

38.46 

2.08 

38.51 

267 

14150 

27.86 

5.18 

28.34 

259 

15150 

21.59 

13.70 

25.57 

237 

13175 

38.63 

2.43 

36.70 

266 

14175 

28.44 

5.24 

28.92 

259 

15175 

21.99 

13.70 

25.91 

238 

13200 

39.81 

2.73 

39.91 

266 

14200 

28.35 

5.23 

28.83 

259 

15200 

21.91 

13.40 

25.68 

238 

ALT 

« ALTITUOE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDIONAL 

C0MP0NENT , WS - 

WINC SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECTI 0N 








FPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 

VELOCITY 

PR0FILE 









TEST NUMBER 

0866 

01/12/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA ' 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15225 

22.19 

13.65 

26.05 

238 

16225 

16.05 

12.76 

20.50 

231 

17225 

6.97 

5.45 

8.85 

232 

15250 

21.91 

13.30 

25.63 

239 

16250 

16.24 

12.89 

20.74 

231 

17250 

6.96 

4.49 

8.28 

237 

15275 

20.76 

12.69 

24.33 

238 

16275 

15.92 

12.25 

20.09 

232 

17275 

6.29 

3.77 

7.34 

239 

15300 

20.55 

12.44 

24.02 

239 

16300 

15.98 

12.72 

20.42 

231 

17300 

6.02 

4.02 

7.24 

236 

15325 

20.51 

12.10 

23.82 

239 

16325 

16.05 

12.98 

20.64 

231 

17325 

5.58 

5.09 

7.55 

227 

15350 

19.59 

11.73 

22.84 

239 

16350 

15.26 

11.92 

19.36 

232 

17350 

4.74 

6.05 

7.68 

218 

15375 

19.21 

11.84 

22.56 

238 

16375 

14.79 

11. IB 

18.54 

233 

17375 

4.55 

6.16 

7.66 

216 

15400 

17.99 

12.15 

21.70 

236 

16400 

15.21 

11.27 

18-93 

233 

17400 

4.11 

6.84 

7.98 

211 

15425 

17.41 

12.37 

21.36 

234 

16425 

15.33 

11.58 

19.21 

233 

17425 

3.84 

7.24 

8.20 

208 

15450 

17.37 

13.28 

21.86 

232 

16450 

14.42 

10.56 

17.87 

234 

17450 

3.62 

7.33 

8.17 

206 

15475 

17.27 

14.07 

22.27 

231 

16475 

14.36 

10.07 

17.54 

235 

17475 

3.30 

7.80 

8.47 

203 

15500 

16.38 

13.58 

21.28 

230 

16500 

14.05 

9.68 

17.06 

235 

17500 

3.67 

8.52 

9.28 

203 

15525 

16.02 

13.79 

21.14 

229 

16525 

13.80 

9.44 

16.72 

235 

17525 

4.11 

8.67 

9.60 

205 

15550 

15.89 

15.39 

22.12 

226 

16550 

14. 5B 

9.98 

17.67 

235 

17550 

4.02 

8.96 

9.82 

204 

15575 

15.75 

15.43 

22.05 

225 

16575 

14.24 

9.20 

16.95 

237 

17575 

4.20 

9.77 

10.64 

203 

15600 

15.34 

15.59 

21.87 

224 

16600 

14.08 

9.08 

16.76 

237 

17600 

4.43 

10.72 

11.60 

202 

15625 

15.52 

16.31 

22.51 

223 

16625 

13.62 

7.52 

15.56 

241 

17625 

4.40 

11.23 

12.06 

201 

15650 

15.56 

16.62 

22.77 

223 

16650 

13.52 

7.28 

15.36 

242 

17650 

3.89 

11.45 

12.09 

199 

15675 

15.30 

17.07 

22.92 

222 

16675 

13.11 

6.61 

14.68 

243 

17675 

3.90 

11.49 

12.14 

199 

15700 

15.60 

16.97 

23.05 

222 

16700 

12.53 

6.65 

14.19 

242 

17700 

4.44 

11.85 

12.65 

200 

15725 

15.99 

17.40 

23.63 

222 

16725 

11.94 

6.54 

13.62 

241 

17725 

5.70 

13.50 

14.65 

203 

15750 

16.04 

18.54 

24.52 

221 

16750 

11.05 

6.03 

13.29 

243 

17750 

6.02 

15.02 

16.50 

204 

15775 

15.83 

18.48 

24.33 

220 

16775 

11.55 

6.07 

13.05 

242 

17775 

7.78 

16.35 

18.10 

205 

15800 

15.79 

18.65 

24.44 

220 

16800 

10.25 

6.34 

12.06 

238 

17800 

8.38 

16.07 

18.12 

207 

15825 

15.18 

18.70 

24.08 

219 

16825 

9.82 

6.37 

11.71 

237 

17825 

9.42 

15.83 

18.42 

211 

15850 

15.52 

19.28 

24.75 

219 

16850 

9.42 

5.67 

10.99 

239 

17850 

10.22 

15.18 

18.30 

214 

15875 

15-55 

19.44 

24.89 

218 

16875 

9.45 

5.45 

10.90 

240 

17875 

11.32 

14.43 

18.34 

218 

15900 

14.40 

16.55 

23.48 

218 

16900 

8.90 

5.63 

10.53 

237 

17900 

12.22 

13.99 

18.58 

221 

15925 

14.27 

17.96 

22.95 

218 

16925 

7.95 

6.07 

10.00 

232 

17925 

12.77 

13.03 

18.24 

224 

15950 

14.51 

17.35 

22.61 

220 

16950 

7.77 

6.48 

10.12 

2 30 

17950 

13.62 

12.45 

18.45 

227 

15975 

14.39 

16.73 

22.07 

221 

16975 

7.18 

6.88 

9.94 

226 






16000 

14.97 

17.41 

22.96 

221 

17000 

6.72 

6.76 

9.53 

225 






16025 

15.45 

17.05 

23.00 

222 

17025 

6.11 

7.22 

9.46 

220 






16050 

15.24 

15.89 

22.02 

224 

17050 

5.86 

7.53 

9.54 

218 






16075 

15.25 

15.43 

21.69 

224 

17075 

5.33 

8.12 

9.72 

213 






16100 

15.14 

15.30 

21.52 

225 

17100 

5.19 

8.10 

9.62 

212 






16125 

15.06 

14.38 

20.82 

226 

17125 

6.17 

8.23 

10.28 

217 






16150 

15.56 

14.28 

21.12 

227 

17150 

6.54 

8.02 

10.35 

219 






16175 

16.10 

13.72 

21.15 

229 

17175 

6.44 

6.80 

9.36 

223 






16200 

15.53 

12.92 

20.20 

230 

17200 

6.62 

6.17 

9.04 

227 







ALT * ALTITUDE, WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ « MERIOI0NAL C0MP0NENT 


WS - WIND SPEED, THETA - WIND DIRECTION 
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TABU 11-8 

FPS-16 RADAR/ JlMSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

163-03 

ALT 

01/13/65, 

WX 

1826Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE. 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

thetA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

1900 

8.33 

-3.29 

8.96 

291 

2900 

10.51 

-6.19 

11.31 

292 

3900 

9.57 

-1.29 

9.65 

278 

1925 

8.36 

-3.66 

9.10 

293 

2925 

9.70 

-6.76 

10.80 

296 

3925 

9.80 

-1.36 

9.89 

278 

1950 

8.61 

-2.76 

9.03 

287 

2950 

9.25 

-6.07 

10.10 

296 

3950 

10.12 

-1.68 

10.23 

278 

1975 

0.81 

-2.86 

9.26 

288 

2975 

9. 28 

-2.66 

9.60 

285 

3975 

10.60 

-1.63 

10.52 

279 

2000 

8.96 

-3.00 

9.65 

288 

3000 

9.66 

-2.26 

9.89 

283 

6000 

10.87 

-1.66 

10.99 

278 

2025 

8.92 

-2.81 

9.36 

287 

3025 

9.78 

-2.79 

10.17 

286 

6025 

11.37 

-1.99 

11.56 

280 

2050 

8.86 

-2.77 

9.29 

287 

3050 

9.03 

-2.78 

9.66 

287 

6050 

11.63 

-2.16 

11.82 

280 

2075 

8.95 

-2.67 

9.36 

286 

3075 

8.56 

-2.66 

8.96 

287 

6075 

11.59 

-2.69 

11.89 

283 

2100 

9.21 

-2.76 

9.61 

286 

3100 

7.95 

-2.69 

8.33 

287 

6100 

11.57 

-2.35 

11.81 

281 

2125 

9.17 

-3.25 

9.73 

289 

3125 

7.37 

-2.26 

7.70 

287 

6125 

11.51 

-2.20 

11.71 

281 

2150 

9.11 

-3.76 

9.86 

292 

3150 

7.06 

-2.10 

7.35 

286 

6150 

11.25 

-2.20 

11.66 

281 

2175 

9.31 

-3.66 

9.93 

290 

3175 

6.98 

-2.19 

7.32 

287 

6175 

11.23 

-1.79 

11.37 

279 

2200 

9.13 

-3.69 

9.77 

291 

3200 

7.00 

-2.09 

7.30 

286 

6200 

11.30 

-1.60 

11.62 

278 

2225 

9.19 

-3.69 

9.83 

291 

3225 

7.13 

-1.61 

7.27 

281 

6225 

11.51 

-1.55 

11.62 

277 

. 2250 

9.36 

-3.15 

9.86 

288 

3250 

7.16 

-1.72 

7.36 

283 

6250 

11.97 

-1.23 

12.06 

276 

2275 

9.36 

-2.91 

9.80 

287 

3275 

7.11 

-2.21 

7.65 

287 

6275 

12.65 

-0.73 

12.67 

273 

2300 

9.51 

-2.80 

9.92 

286 

3300 

7.67 

-1.88 

7.89 

286 

6300 

13.20 

-1.61 

13.30 

277 

2325 

9.55 

-3.19 

10.07 

288 

3325 

8.05 

-1.75 

8.26 

282 

6325 

13.60 

-2.59 

13.65 

281 

2350 

9.56 

-3.31 

10.10 

289 

3350 

8.58 

-1.25 

8.67 

278 

6350 

13.66 

-3.00 

13.77 

282 

2375 

9.36 

-3.58 

10.02 

291 

3375 

8.83 

-1.70 

8.99 

281 

6375 

13.36 

-3.55 

13.82 

285 

2600 

9.33 

-3.63 

10.01 

291 

3600 

8.67 

-2.18 

6.96 

286 

6600 

13.32 

-3.87 

13.87 

286 

2625 

9.37 

-3.13 

9.88 

288 

3625 

9.28 

-0.85 

9.32 

275 

6625 

13.36 

-3.70 

13.86 

285 

2650 

9.38 

-3.27 

9.93 

289 

3650 

9.06 

-1.03 

9.12 

276 

6650 

13.36 

-3.26 

13.75 

283 

2675 

9.31 

-3.35 

9.90 

290 

3675 

8.68 

-1.37 

8.59 

279 

6675 

13.66 

-2.82 

13.93 

261 

2500 

9.27 

-2.99 

9.76 

288 

3500 

8.39 

-0.71 

8.62 

275 

6500 

13.78 

-2.61 

16.02 

281 

2525 

9.39 

-2.82 

9.81 

287 

3525 

8.27 

-1.05 

8.36 

277 

6525 

13.95 

-2.56 

16.18 

280 

2550 

9.67 

-3.06 

9.96 

288 

3550 

8.13 

-1.66 

8.26 

280 

6550 

16.06 

-2.30 

16.23 

279 

2575 

9.55 

-3.15 

10.06 

288 

3575 

8.07 

-1.21 

8.16 

278 

6575 

16.01 

-2.08 

16.16 

278 

2600 

9.71 

-3.18 

10.22 

288 

3600 

8.15 

-1.27 

8.25 

279 

6600 

16.06 

-1.56 

16.16 

276 

2625 

9.72 

-3.16 

10.22 

288 

3625 

8.19 

-0.89 

6.26 

276 

6625 

16-.11 

-1.01 

16.15 

276 

2650 

9.65 

-3.16 

9.97 

288 

3650 

8.32 

-0.70 

8.35 

275 

6650 

16.60 

-0.86 

16.63 

273 

2675 

9.56 

-3.38 

10.16 

289 

3675 

8.36 

-0.96 

8.61 

276 

6675 

16.52 

-0.86 

16.56 

273 

2700 

10.15 

-3.38 

10.70 

288 

3700 

8.62 

-0.95 

8.67 

276 

6700 

16.67 

-0.63 

16.68 

272 

2725 

10.66 

-3.33 

1 L. 17 

287 

3725 

8.52 

-1.13 

8.59 

277 

6725 

16.66 

-0.36 

16.66 

271 

2750 

11.05 

-3.56 

11.61 

288 

3750 

8.61 

-0.92 

8.66 

276 

6750 

16.00 

-0.13 

16.00 

270 

2775 

11.06 

-6.33 

11.86 

291 

3775 

8.53 

-1.10 

8.60 

277 

6775 

13.66 

0.19 

13.66 

269 

2800 

10.99 

-6.72 

11.96 

293 

3800 

8.61 

-1.66 

8.73 

279 

6800 

13.65 

0.26 

13.65 

269 

2825 

11.23 

-6.61 

12.16 

292 

3825 

8.86 

-0.96 

8.90 

276 

6825 

13.29 

0.02 

13.29 

270 

2850 

11.38 

-6.81 

12.36 

293 

3850 

8.96 

-1.13 

9.03 

277 

6850 

13.12 

-0.27 

13.12 

271 

2875 

11.10 

-6.70 

12. P5 

293 

3875 

9.33 

-1.12 

9.60 

277 

6875 

12.66 

-0.61 

12.66 

272 


ALT • ALTITUDE, WX - ZONAL C0MP0NE NT , WZ - MERIDIONAL COMPONENT, HS - WING SPEED, THETA ■ WIND DIRECTION 


FPS-16 RADAR/ JlMSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 163-03 01/13/65, 1826Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6900 

12.21 

-0.51 

12.22 

272 

5900 

11.99 

-2.89 

12.36 

283 

6900 

16.63 

-5.62 

17.30 

288 

6925 

11.36 

-0.06 

11.36 

270 

5925 

12.16 

—2 . 99 

12.56 

286 

6925 

16.65 

-5.52 

17.56 

288 

6950 

10.98 

0.19 

10.98 

269 

5950 

12.57 

-3.36 

13.01 

285 

6950 

16.81 

-5.89 

17.82 

289 

6975 

10.76 

0.09 

10.76 

269 

5975 

12.89 

-3.56 

13.37 

285 

6975 

17.26 

-5.78 

18.20 

288 

5000 

10.57 

0.15 

10.57 

269 

6000 

13.21 

-3.53 

13.67 

285 

7000 

17.09 

-5.56 

17.98 

288 

5025 

10.32 

0.69 

10.33 

267 

6025 

13.62 

-3.59 

16.09 

285 

7025 

16.77 

-5.62 

17.62 

288 

5050 

10.16 

0.51 

10.15 

267 

6050 

13.69 

-3.83 

16.21 

285 

7050 

16.97 

-5.28 

17.77 

287 

5075 

10.10 

0.26 

10.10 

266 

6075 

13.81 

-3.77 

16.31 

285 

7075 

16.85 

-5.16 

17.62 

287 

5100 

9,86 

-0.03 

9.86 

270 

6100 

16.20 

-3.66 

16.66 

286 

7100 

16.79 

-5.25 

17.59 

287 

5125 

9.69 

-0.38 

9.70 

272 

6125 

16.18 

-6.05 

16.76 

286 

7125 

16.96 

-5.17 

17.72 

287 

5150 

9.59 

-0.59 

9.61 

273 

6150 

16.15 

-6.19 

16.75 

286 

7150 

17.11 

-5.26 

17.90 

287 

5175 

9.70 

-0.70 

9.73 

276 

6175 

16.36 

-6.00 

16.90 

285 

7175 

17.03 

-5.32 

17.86 

287 

5200 

9.67 

-1.53 

9.79 

279 

6200 

16.51 

-3.90 

15.02 

285 

7200 

16.93 

-5.27 

17.73 

287 

5225 

9.56 

-2.21 

9.61 

283 

6225 

16.59 

-3.92 

15.10 

285 

7225 

16.76 

-5.16 

17.53 

287 

5250 

9.83 

-2.50 

10.16 

286 

6250 

16.61 

-6.11 

15.18 

286 

7250 

16.60 

-5.13 

17.37 

287 

5275 

10.16 

-2.76 

10.51 

285 

6275 

16.66 

.-6.11 

15.20 

285 

7275 

16.52 

-5.00 

17.26 

287 

5300 

10.32 

-2.78 

10.69 

285 

6300 

16.75 

-3.96 

15.27 

285 

7300 

16.53 

-6.59 

17.16 

285 

5325 

10.21 

-2.83 

10.59 

285 

6325 

15.22 

-3.95 

15.72 

206 

7325 

16.36 

-6.52 

16.97 

285 

5350 

10.08 

-2.76 

10.65 

285 

6350 

15.30 

-6.06 

15.90 

285 

7350 

16.12 

-6.59 

16.76 

286 

5375 

10.12 

-2.95 

10.56 

286 

6375 

15.36 

-6.21 

15.91 

285 

7375 

16.08 

-6.52 

16.70 

286 

5600 

10.36 

-2.65 

10.76 

285 

6600 

15.13 

-3.96 

15.66 

286 

7600 

16.03 

-6.03 

16.52 

286 

5625 

10.29 

-2.89 

10.69 

286 

6625 

15.38 

-3.93 

15.88 

286 

7625 

15.96 

-3.87 

16.62 

283 

5650 

10.27 

-3.06 

10.72 

286 

6650 

15.72 

-6.37 

16.32 

285 

7650 

15.87 

-3.90 

16.36 

286 

5675 

10.61 

-3.05 

11.06 

286 

6675 

15.50 

-6.56 

16.15 

286 

7675 

16.16 

-3.66 

16.57 

283 

5500 

10.01 

-3.26 

11.29 

287 

6500 

15.77 

-6.61 

16.63 

286 

7500 

16.37 

-3.56 

16.76 

202 

5525 

10.78 

-2.98 

11.18 

285 

6525 

16.25 

-6.72 

16.92 

286 

7525 

16.21 

-3.79 

16.65 

283 

5550 

10.56 

-2.66 

10.69 

286 

6550 

16.57 

-6.77 

17.26 

286 

7550 

16.20 

-3.81 

16.66 

2 83 

5575 

10.53 

-2.31 

10.78 

282 

6575 

16.57 

-6.62 

17.20 

285 

7575 

16.00 

-3.37 

16.35 

282 

5600 

10.52 

-2.22 

10.76 

202 

6600 

16.69 

-6.76 

17.16 

286 

7600 

15.71 

-3.03 

16.00 

281 

5625 

10.56 

-2.31 

10.81 

282 

6625 

16.66 

-6.96 

17.19 

287 

7625 

15.55 

-2.96 

15.83 

281 

5650 

10.53 

-2.56 

10.83 

283 

6650 

16.39 

-5.39 

17.26 

288 

7650 

15.17 

-3.03 

15.67 

281 

5675 

10.59 

-2.63 

10.07 

283 

6675 

16.60 

-5.95 

17.63 

290 

7675 

16.97 

-2.66 

15.17 

279 

5700 

10.56 

-2.61 

10.86 

286 

6700 

16.65 

-5.90 

17.67 

289 

7700 

16.66 

-2.66 

15.06 

279 

5725 

10.68 

-2.88 

11.06 

285 

6725 

16.33 

-5.82 

17.33 

289 

7725 

16.50 

-2.78 

16.76 

281 

5750 

11.02 

-2.63 

11.33 

203 

6750 

16. 6* 

-5.68 

17.39 

289 

7750 

16.83 

-2.25 

15.00 

278 

5775 

11.07 

-2.68 

11.39 

283 

677 5 

16.39 

-5.76 

17.37 

289 

7775 

16.96 

-2.13 

15.09 

278 

5800 

11.36 

-2.72 

11.66 

283 

6800 

16.10 

-5.82 

17.12 

290 

7800 

16.50 

-1.85 

16.62 

277 

5825 

11.63 

-2.86 

11.78 

286 

6825 

16.07 

-5.56 

17.00 

289 

7825 

16.63 

-1.62 

16.72 

276 

5850 

11.63 

-2.76 

11.95 

283 

6850 

16.26 

-5.62 

17.20 

289 

7850 

16.88 

-1.53 

16.96 

276 

5875 

11.89 

-2.70 

12.19 

283 

6875 

16.36 

-5.77 

17.36 

289 

7875 

15.03 

-1.62 

15.10 

275 

ALT 

* AITITUOE, WX 
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TABLE 11-8 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHE RE HIND VEL0CITY PROFILE 





TEST NUMBER 

163-03 

01/13/65 

, 1826Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

HX 

HZ 

HS 

theta 

ALT 

HX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

HX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

7900 

15.24 

-1.56 

15.32 

276 

8900 

18.88 

-2.47 

19.04 

277 

9900 

20.38 

0.43 

20.38 

269 

7925 

15.35 

-1.61 

15.43 

276 

8925 

18.52 

-2.29 

18.66 

277 

9925 

21.95 

0.57 

21.95 

268 

7950 

15.20 

-1.25 

15.25 

275 

8950 

18.55 

-1.97 

18.66 

276 

9950 

22.67 

0.23 

22.67 

269 

7975 

15.25 

-0.90 

15.28 

273 

8975 

18.75 

-1.85 

18.84 

275 

9975 

22.54 

-0.12 

22.54 

270 

6000 

15.60 

-0.80 

15.62 

273 

9000 

18.47 

-1.51 

18.53 

274 

10000 

22.50 

-0.52 

22.50 

271 

8025 

15.67 

-0.76 

15.69 

273 

9025 

18.45 

-1.18 

18.48 

273 

10025 

22.73 

-0.57 

22.73 

271 

6050 

15.69 

-0.79 

15.71 

273 

9050 

18.42 

-1.25 

18.46 

274 

10050 

22.69 

-0.50 

22.70 

271 

8075 

15.94 

-0.68 

15.95 

272 

9075 

18.39 

-1.07 

18.42 

273 

10075 

22.55 

-0.56 

22.56 

271 

8100 

15.97 

-0.52 

15.98 

272 

9100 

18.24 

-0.58 

18.25 

272 

10100 

22.54 

-0.30 

22.54 

271 

8125 

15.74 

-0.49 

15.75 

272 

9125 

17.96 

-0.34 

17.97 

271 

1C125 

22.43 

-0.20 

22.43 

270 

8150 

15.54 

-0.55 

15.55 

272 

9150 

18.01 

-0.41 

18.01 

271 

10150 

22.51 

-0.55 

22.52 

271 

6175 

15.72 

-0.31 

15.72 

271 

9175 

17.98 

-0.38 

17.90 

271 

10175 

22.35 

-0.67 

22.36 

272 

6200 

15.69 

-0.53 

15.70 

272 

9200 

18.12 

-0.27 

18.12 

271 

10200 

22.31 

-0.71 

22.32 

272 

6225 

15.50 

-0.69 

15.53 

273 

9225 

17.97 

-0.20 

17.97 

270 

10225 

22.49 

-0.48 

22.50 

271 

8250 

15.58 

-0.84 

15.61 

273 

9250 

17.56 

-0.13 

17.56 

270 

10250 

22.32 

0.26 

22.32 

269 

8275 

15.83 

-0.89 

15.86 

273 

9275 

17.58 

-0.15 

17.58 

270 

1C275 

22.01 

0.81 

22.02 

268 

8300 

15.73 

-0.92 

15.76 

273 

9300 

17.52 

-0.13 

17.52 

270 

10300 

21.84 

1.32 

21.88 

266 

8325 

15.46 

-1.25 

15.51 

274 

9325 

17.71 

-0.17 

17.71 

270 

10325 

21.89 

1.75 

21.96 

265 

8350 

16.04 

-1.17 

16.08 

274 

9350 

10.03 

-0.32 

18.03 

271 

10350 

21.53 

1.74 

21.60 

265 

8375 

16.40 

-1.05 

16.43 

273 

9375 

18.13 

-0.22 

18.13 

271 

10375 

20.78 

1.64 

20.85 

265 

8400 

16.69 

-1.23 

16.74 

274 

9400 

18.11 

0.08 

18.11 

270 

1C400 

20.66 

1.72 

20.73 

265 

8425 

17.61 

-1.43 

17.67 

274 

9425 

18.19 

0.29 

10.19 

269 

1C425 

20.40 

1.90 

20.49 

264 

8450 

18.05 

-1.67 

18.13 

275 

9450 

18.38 

-0.03 

18.38 

270 

10450 

19.89 

2.26 

20.02 

263 

8475 

18.42 

-1.04 

18.52 

276 

9475 

18.40 

-0.33 

18.40 

271 

10475 

19.72 

2.50 

19.88 

263 

8500 

18.62 

-2.02 

18.73 

276 

9500 

18.54 

-0.01 

18.54 

270 

10500 

19.52 

2.49 

19.68 

263 

8525 

18.45 

-2.23 

18.59 

277 

9525 

18.59 

0.08 

18*59 

270 

10525 

19.13 

2.47 

19.29 

262 

8550 

18.55 

-2.49 

18.72 

277 

9550 

18.50 

-0.06 

18.50 

270 

10550 

18.99 

2.71 

19.18 

262 

8575 

18.38 

-2.57 

18.56 

278 

9575 

19.34 

0.42 

19.34 

269 

10575 

18.89 

2.86 

19.11 

261 

8600 

18.35 

-2.54 

16.53 

278 

9600 

19.20 

0.77 

19.22 

268 

10600 

18.86 

2.86 

19.07 

261 

8625 

18.41 

-2.61 

18.60 

278 

9625 

18.39 

0.65 

18.41 

266 

10625 

19.31 

2.67 

19.49 

262 

8650 

18.20 

-2.75 

18.40 

278 

9650 

18.61 

0.62 

18.62 

268 

1C650 

19.70 

2.31 

19.83 

263 

8675 

18.22 

-2.54 

18.40 

278 

9675 

19.23 

0.81 

19.24 

267 

10675 

19.59 

1.81 

19.67 

265 

0700 

18.33 

-2.33 

18.48 

277 

9700 

19.38 

0.99 

19.40 

267 

10700 

19.79 

1.94 

19.89 

264 

8725 

18.68 

-2.29 

18.82 

277 

9725 

18. 9B 

1.14 

19.01 

266 

10725 

20.53 

2.26 

20.65 

264 

8750 

18.82 

-2.23 

18.95 

277 

9750 

19.13 

1.38 

19.18 

266 

1C750 

20.93 

2.46 

21.07 

263 

.O ( « 3 

10.33 

-£. • 3* 

10. fu 


9775 

19.30 

1.40 

19.35 

266 

10775 

20.95 

2.57 

21.10 

263 

8800 

18.76 

-2.60 

18.94 

278 

9800 

19.11 

1.19 

19.14 

266 

10800 

20.67 

2.27 

20.80 

264 

8825 

18.86 

-2.51 

19.03 

277 

9825 

19.13 

1.08 

19.16 

267 

10825 

20.66 

2.38 

20.82 

263 

8850 

18.87 

-2.54 

19.04 

277 

9850 

19.73 

1.05 

19.75 

267 

1C850 

21.20 

2.53 

21.35 

263 

8075 

19.05 

-2.54 

19.21 

277 

9075 

19.97 

0.67 

19.98 

268 

10875 

21.01 

2.58 

21.17 

263 

ALT 

- ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

COMPONENT, 

HZ • MERIOI0NAL 

COMPONENT, MS - 

HIND SPEED, 

THETA - 

MIND 0IRECT18N 




ALT 

HX 

HZ 

EPS 

TEST NUMBER 
MS THETA 

-16 RAOAR/ JlMSPHERE HIND 
163-03 01/13/65, 1826Z, 

ALT HX HZ 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE, 
HS THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

10900 

20.15 

2.71 

20.33 

262 

11900 

22.08 

12.15 

25.21 

241 

12900 

19.84 

4.14 

20.26 

250 

10925 

19.72 

2.72 

19.91 

262 

11925 

22.14 

12.98 

25.66 

239 

12925 

19.66 

4.73 

20.22 

256 

10950 

19.30 

3.22 

19.56 

260 

11950 

22.10 

13.07 

25.68 

239 

12950 

20.17 

5.87 

21.01 

254 

10975 

19.15 

3.69 

19.50 

259 

11975 

21.43 

12.75 

24.94 

239 

12975 

20.10 

6.92 

21.26 

251 

11000 

18.75 

3.77 

19.12 

258 

12000 

20.23 

12.34 

23.69 

238 

13000 

20.99 

7.18 

22.18 

251 

11025 

16.71 

4.39 

19.22 

257 

12025 

20.55 

12.71 

24.16 

238 

13025 

22.65 

6.41 

23.53 

254 

11050 

18.93 

4.71 

19.51 

256 

12050 

20.86 

13.64 

24.93 

237 

13050 

22.74 

5.90 

23.49 

255 

11075 

18.52 

4.53 

19.07 

256 

12075 

20.13 

14.28 

24.60 

234 

13075 

22.46 

5.56 

23.13 

256 

11100 

18.03 

4.92 

18.69 

255 

12100 

19.53 

14.19 

24.14 

234 

13100 

22.88 

4.71 

23.36 

258 

11125 

18.20 

5.23 

18.93 

254 

12125 

19. 6B 

14.41 

24.39 

234 

13125 

22.64 

3.89 

22.97 

260 

11150 

17.9 5 

5.48 

18.77 

253 

12150 

20.24 

14.74 

25.04 

2 34 

13150 

21.85 

3.17 

22.08 

262 

11175 

17.41 

5.62 

18.30 

252 

12175 

21.31 

14.25 

25.63 

236 

13175 

21.69 

2.26 

21.80 

264 

11200 

17.39 

5.86 

18.35 

251 

12200 

22.39 

13.82 

26.31 

238 

13200 

21.59 

1.62 

21.65 

2 66 

11225 

17.35 

5.95 

18.34 

251 

12225 

23.37 

13.84 

27.16 

239 

13225 

20.76 

1.02 

20.78 

267 

11250 

17.51 

5.69 

18.42 

252 

12250 

24.19 

13.58 

27.74 

241 

13250 

20.07 

1.02 

20.10 

267 

11275 

17.57 

5.52 

18.42 

252 

12275 

23.95 

12.76 

27.14 

242 

13275 

19.94 

1.42 

20.00 

266 

11300 

17.68 

5.78 

18.60 

252 

12300 

24.16 

12.58 

27.24 

242 

13300 

20.52 

1.86 

20.61 

265 

11325 

18.04 

6.07 

19.04 

251 

12325 

26.07 

12.97 

29.12 

243 

13325 

21.64 

3.06 

21.86 

262 

11350 

18.46 

6.11 

19.45 

251 

12350 

27.58 

12.47 

30.26 

245 

13350 

21.82 

4.05 

22.20 

259 

11375 

18.19 

6.14 

19.19 

251 

12375 

26.57 

10.98 

28.75 

247 

13375 

21.42 

4.83 

21.96 

257 

11400 

17.52 

6.46 

18.67 

250 

12400 

25.94 

9.30 

27.55 

250 

13400 

20.78 

5.49 

21.49 

255 

11425 

17.94 

7.11 

19.30 

248 

12425 

26.73 

8.51 

28.05 

252 

13425 

19.89 

5.99 

20.78 

253 

11450 

18.39 

7.56 

19.88 

247 

12450 

27.86 

6.14 

29.02 

254 

13450 

19.70 

6.18 

20.64 

252 

11475 

18.57 

8.37 

20.37 

246 

12475 

28.07 

7.54 

29.07 

255 

13475 

19.56 

5.89 

20.43 

253 

11500 

19.03 

9.01 

21.05 

244 

12500 

27.71 

6.84 

28.54 

256 

13500 

19.42 

5.45 

20.17 

254 

11525 

19.45 

9.21 

21.52 

244 

12525 

27.49 

6.18 

28.17 

257 

13525 

19.59 

5.44 

20.33 

254 

11550 

19.91 

9.21 

21.94 

245 

12550 

26.91 

5.26 

27.42 

259 

13550 

19.68 

5.65 

20.47 

254 

11575 

20.29 

9.49 

22.40 

245 

12575 

26.98 

4.87 

27.42 

260 

13575 

19.64 

6.10 

20.57 

253 

11600 

20.24 

9.94 

22.55 

244 

12600 

27.27 

4.88 

27.70 

260 

13600 

19.70 

6.16 

20.64 

252 

11625 

20.04 

10.19 

22.49 

243 

12625 

26.40 

4.65 

26.81 

260 

13625 

20.04 

6.42 

21.05 

2 52 

11650 

20.69 

10.59 

23.25 

243 

12650 

25.65 

4.70 

26.08 

259 

13650 

19.81 

6.62 

20.89 

251 

11675 

21.11 

11.05 

23.83 

242 

12675 

25.33 

4.65 

25.76 

259 

13675 

19.07 

6.19 

20.05 

2 52 

11700 

21.28 

11.07 

23.98 

242 

12700 

25.07 

4.07 

25.40 

261 

13700 

18.67 

6.19 

19.67 

251 

11725 

21.18 

11.02 

23.88 

242 

12725 

24.35 

3.37 

24.58 

262 

13725 

18.70 

7.11 

20.00 

249 

11750 

20.69 

11.03 

23.45 

242 

12750 

23.72 

2.74 

23.08 

263 

13750 

18.92 

7.72 

20.43 

248 

11775 

20.43 

11.20 

23.30 

241 

12775 

23.14 

2.03 

23.23 

265 

13775 

18.82 

7.72 

20.34 

248 

11800 

20.55 

11.22 

23.41 

241 

12800 

22.20 

2.27 

22.32 

264 

13800 

18.91 

7.40 

20.31 

248 

11825 

20.67 

11.33 

23.57 

241 

12825 

21.41 

2.71 

21.58 

263 

13825 

19.24 

7.35 

20.59 

249 

11850 

21.14 

11.33 

23.99 

242 

12B50 

20.98 

3.01 

21.20 

262 

13850 

19.25 

7.34 

20.60 

249 

11875 

21.83 

11.46 

24.66 

242 

12875 

20.25 

3.55 

20.56 

260 

13875 

19.29 

7.14 

20.57 

250 

ALT 

« ALTITUDE, HX 
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ALT 

METERS 

13900 

13925 

13950 

13975 

14000 


14025 

14050 

14075 

14100 

14125 


TABLE 11-8 (con't) 





FPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE MIND 

VELOCITY 

PROFILE 









TEST NUMBER 

163-03 01/13/65, 1826Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





NX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT MX MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS M/SEC M/SEC 

m/sec 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

19.23 

6.92 

20.44 

250 









18.98 

6.69 

20.12 

250 









18. BO 

7.18 

20.12 

249 









18.78 

7.48 

20.21 

248 









18.40 

7.42 

19.84 

248 









18.17 

8.23 

19.95 

245 









18.14 

8.77 

20.15 

244 









17.65 

9.15 

19.89 

242 









18.11 

9.91 

20.65 

241 









18.55 

10.86 

21.50 

239 
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FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE WINO VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

163-06 i 

01/13/65, 

2137Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS ' 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

C6G 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OEG 

2600 

1.11 

-4.27 

4.41 

34 5 

3600 

10.48 

-0.72 

10.51 

274 

4600 

11.43 

0.73 

11.46 

266 

2625 

1.95 

-5.38 

5.73 

340 

3625 

10.64 

-0.79 

10.67 

274 

4625 

11.30 

0.82 

11.33 

266 

2650 

9.73 

-7.76 

12.45 

308 

3650 

10.83 

-0.58 

10.85 

273 

4650 

11.18 

1.24 

11.25 

263 

2675 

10.12 

-7.80 

12.77 

307 

3675 

10.49 

-0.62 

10.50 

273 

4675 

11.09 

1.69 

11.22 

261 

2700 

10.88 

-8.81 

14.00 

309 

3700 

10.46 

0.01 

10.46 

270 

4700 

11.20 

1.69 

11.32 

261 

2725 

10.90 

-8.55 

13.86 

308 

3725 

10.43 

-0.19 

10.43 

271 

4725 

10.06 

1.91 

11.02 

260 

2750 

11.47 

-8.35 

14.19 

306 

3750 

10.07 

-0.59 

10.09 

273 

4750 

10.47 

2.31 

10.73 

257 

2775 

12.34 

-9.30 

15.45 

307 

3775 

10.40 

-0.09 

10.40 

270 

4775 

10.27 

2.36 

10.54 

257 

2800 

12.22 

-9.60 

15.54 

308 

3800 

10.87 

-0.00 

10.87 

270 

4800 

10.03 

2.28 

10.29 

257 

2825 

12.27 

-9.80 

15.70 

308 

3825 

10.77 

-0.02 

10.77 

270 

4825 

9.72 

2.15 

9.96 

257 

2850 

12.79 

-9.20 

15.76 

306 

3850 

10.58 

-0.37 

10.59 

272 

A 850 

9.55 

2.09 

9.78 

257 

2875 

12.38 

-0.52 

15.03 

304 

3875 

10.99 

-0.15 

10.99 

271 

4 675 

9.68 

1.96 

9.88 

258 

2900 

11.68 

-8.89 

14.68 

307 

3900 

11.39 

0.26 

11.40 

269 

A900 

9.68 

1.58 

9.81 

261 

2925 

11.59 

-8.21 

14.20 

305 

3925 

11.54 

0.13 

11.54 

269 

4925 

9.77 

1.29 

9.86 

262 

2950 

11.76 

-8.13 

14.30 

304 

3950 

11.63 

-0.34 

11.64 

271 

4950 

10.00 

1.04 

10.05 

264 

2975 

11.53 

-7.64 

13.94 

304 

3975 

11.56 

-1.23 

11.63 

276 

4975 

10.12 

0.74 

10.15 

266 

3000 

11.30 

-7.20 

13.40 

302 

4000 

11.13 

-1.74 

11*26 

279 

5000 

10.19 

0.53 

10.20 

267 

3025 

11.15 

-7.35 

13.35 

303 

4025 

11.25 

-2.22 

11.47 

261 

5025 

10.35 

0.59 

10.36 

267 

3050 

11.31 

-7.30 

13.46 

303 

4050 

11.83 

-1.74 

11.96 

278 

5050 

10.51 

0.44 

10.52 

267 

3075 

11.37 

-7.15 

13.43 

302 

4075 

12.08 

-1.31 

12.16 

276 

5075 

10.69 

0.03 

10.69 

270 

3100 

10.74 

-7.22 

12.95 

304 

4100 

12.10 

-1.49 

12.19 

277 

5100 

10.71 

-0.2B 

10.71 

271 

3125 

10.26 

-6.58 

12.19 

302 

4125 

12.44 

-0.74 

12.46 

273 

5125 

10.68 

-0.40 

10.69 

272 

3150 

9.62 

-5.66 

11.16 

300 

4150 

12.52 

-1.17 

12.57 

275 

5150 

10.70 

-0.71 

10.73 

274 

3175 

9.68 

-6.07 

11.42 

302 

4175 

12.20 

-2.18 

12.39 

2eo 

5175 

10.80 

—0 .86 

10.84 

274 

3200 

9.38 

-5.33 

10.79 

299 

4200 

12.17 

-2.40 

12.40 

201 

5200 

11.21 

-0.60 

11.23 

273 

3225 

8.92 

-4.37 

9.93 

296 

4225 

12.10 

-2.52 

12.36 

282 

5225 

11.35 

-0.72 

11.37 

273 

3250 

9.15 

-4.10 

10.02 

294 

4250 

11.72 

-3.17 

12.14 

285 

5250 

11.50 

-1.03 

11.55 

275 

3275 

9.02 

-3.81 

9.79 

293 

4275 

11.57 

-2.97 

11.95 

284 

5275 

11.56 

-1.33 

11.64 

276 

3300 

9.05 

-3.86 

9.84 

293 

4300 

11.52 

-2.53 

11.79 

282 

5300 

11.70 

-1.68 

11.82 

278 

3325 

8.72 

-3.55 

9.41 

292 

4325 

11.69 

-2.14 

11.89 

280 

5325 

12.02 

-1.88 

12.16 

279 

3350 

8.47 

-3.29 

9.09 

291 

4350 

12.05 

-1.52 

12.15 

277 

5350 

12.31 

-2.07 

12.46 

279 

3375 

8.71 

-3.14 

9.26 

290 

4375 

12.30 

-1.71 

12.42 

278 

5375 

12.64 

-2.31 

12.85 

280 

3400 

8.45 

-3.02 

8.97 

289 

4400 

12.70 

-1.36 

12.78 

276 

5400 

12.87 

-2.68 

13.15 

202 

3425 

7.74 

-2.88 

8.26 

290 

4425 

13.19 

-0.84 

13.22 

273 

5425 

13.26 

-2.54 

13.51 

281 

3450 

7.76 

-1.74 

7.95 

282 

4450 

13.36 

-0.37 

13.36 

27\ 

5450 



no 


3475 

8.69 

-1.27 

8.78 

278 

4475 

13.16 

0.06 

13.16 

270 

5475 

13.26 

-1.94 

13.40 

278 

3500 

9.48 

-2.11 

9.71 

282 

4500 

13.08 

0.08 

13.08 

269 

5500 

12.94 

-1.75 

13.06 

278 

3525 

10.27 

-1.61 

10.39 

279 

4525 

12.90 

0.22 

12.90 

269 

5525 

12.91 

-1.45 

13.00 

276 

3550 

10.34 

-1.21 

10.41 

277 

4550 

12.51 

0.46 

12.52 

268 

5550 

12.91 

-1.33 

12.98 

276 

3575 

10.16 

-0.95 

10.20 

275 

4575 

11.94 

0.58 

11.95 

267 

5575 

12.81 

-1.04 

12.85 

274 


ALT - ALTITUDE, WX » ZONAL COMPONENT* HZ * MERIDIONAL COMPONENT, W5 * WINC SPEED, THETA * HIND DIRECT! 0N 


FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE HIND VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

163-06 

01/13/65 

ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

5600 

12.60 

-0.89 

12.63 

274 

6600 

17.44 

5625 

12.83 

-0.79 

12.86 

273 

6625 

17.60 

5650 

12.94 

-0.63 

12.96 

273 

6650 

17.65 

5675 

12.89 

-0.63 

12.91 

273 

6675 

17.84 

5700 

13.13 

-0.58 

13.14 

272 

6700 

17.85 


2137Z, 

HZ 

EASTERN 

HS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

HZ 

HS 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

-3.87 

17.86 

262 

7600 

21.43 

-1.44 

21.48 

-3.07 

18.02 

282 

7625 

21.34 

-1.25 

21.37 

-3.53 

18.00 

281 

7650 

21.39 

-1.34 

21.44 

-3.23 

16.13 

280 

7675 

21.28 

-1.61 

21.34 

-3.22 

18.14 

280 

7700 

21.01 

-1.81 

21.09 


THETA 

DEG 

274 

273 

273 

274 

275 


5725 

13.17 

-0.88 

13.20 

274 

5750 

13.22 

-0.84 

13.25 

273 

5775 

13.31 

-0.76 

13.33 

273 

5800 

13.53 

-1.16 

13.58 

275 

5825 

13.94 

-1.27 

13.99 

275 

5850 

14.07 

-1.34 

14.13 

275 

5875 

14.07 

-1.64 

14.16 

276 

5900 

14.03 

-1.72 

14.14 

277 

5925 

14.10 

-1.82 

14.22 

277 

5950 

14.30 

-2.10 

14.46 

270 

5975 

14.68 

-2.09 

14.83 

278 

6000 

14.99 

-2.40 

15.18 

279 

6025 

15.05 

-2.60 

15.27 

280 

6050 

15.20 

-2.85 

15.47 

280 

6075 

15.59 

-3.21 

15.92 

201 

6100 

15.80 

-3.34 

16.23 

282 

6125 

16.12 

-3.35 

16.46 

282 

6150 

16.50 

-3.69 

16.91 

282 

6175 

16.61 

-4.08 

17.10 

284 

6200 

16.65 

-4.31 

17.20 

284 

6225 

16.67 

-4.45 

17.25 

285 

6250 

16.37 

-4.48 

16.98 

205 

6275 

16.16 

-4.30 

16.72 

285 

6300 

16.22 

-4.14 

16.74 

284 

6325 

16.43 

-4.16 

16.95 

284 

6350 

16.74 

-3.72 

17.15 

282 

6375 

16.90 

-3.54 

17.26 

282 

6400 

17.06 

-3.63 

17.44 

282 

6425 

17.15 

-3.69 

17.54 

282 

6450 

17.51 

-3.64 

17.88 

282 


6475 

17.71 

-3.61 

18.07 

281 

6500 

17.31 

-4.00 

17.77 

283 

6525 

17.20 

-4.11 

17.60 

283 

6550 

17.38 

-3.93 

17.82 

283 

6575 

17.23 

-3.95 

17.68 

283 


6725 

17.73 

-2.75 

17.94 

279 

6750 

17.54 

-2.42 

17.71 

278 

6775 

17.27 

-2.08 

17.39 

277 

6800 

17.14 

-1.24 

17.10 

274 

6825 

17.26 

-0.95 

17.28 

273 

6850 

17.29 

-1.04 

17.32 

273 

6875 

17.53 

-1.25 

17.57 

274 

6900 

18.00 

-1.39 

18.05 

274 

6925 

18.05 

-1.62 

18.12 

275 

6950 

16.13 

-1.60 

18.20 

275 

6975 

18.28 

-1.20 

18.32 

274 

7000 

18.28 

-1.17 

18.31 

273 

7025 

18.36 

-1.30 

18.40 

274 

7050 

18.69 

-1.34 

18.74 

274 

7075 

18.95 

-1.29 

18.99 

274 


7100 

19.16 

-1.20 

19.21 

274 

7125 

19.61 

-1.18 

19.65 

273 

7150 

20.19 

-1.01 

20.21 

273 

7175 

20.02 

-1.31 

20.07 

274 

7200 

19.74 

-0.91 

19.76 

272 

7225 

19.78 

-0.58 

19.79 

271 

7250 

19.82 

-0.97 

19.84 

273 

7275 

20.28 

-1.11 

20.31 

273 

7300 

20.71 

-1.16 

20.74 

273 

7325 

20.85 

-1.19 

20.88 

273 

7350 

21.22 

-1.13 

21.25 

273 

7375 

21.12 

-1.26 

21.15 

273 

7400 

20.85 

-1.30 

20.89 

273 

7425 

20.97 

-1.42 

21.02 

274 

7450 

20.87 

-1.67 

20.94 

274 


7475 

20.79 

-1.40 

20.84 

274 

7500 

20. B8 

-1.22 

20.91 

273 

7525 

20.95 

-1.53 

21.00 

274 

7550 

21.13 

-1.38 

21.17 

274 

7575 

21.36 

-1.17 

21.39 

273 


7725 

21.15 

-1.72 

21.22 

274 

7750 

21.23 

-1.48 

21.29 

274 

7775 

20.96 

-1.60 

21.02 

274 

7800 

20.78 

-1.34 

20.83 

274 

7825 

20.89 

-1.06 

20.91 

273 

7850 

20.76 

-1.20 

20.80 

273 

7875 

20.63 

-1.04 

20.66 

273 

7900 

20.61 

-l . 01 

20.63 

273 

7925 

20.28 

-0.87 

20.30 

272 

7950 

19.86 

-0.64 

19.87 

272 

7975 

19.60 

-0.63 

19.81 

272 

8000 

19.75 

-0.51 

19.76 

271 

8025 

19.53 

-0.21 

19.53 

270 

8050 

19.37 

-0.48 

19.37 

271 

8075 

19.74 

-0.71 

19.75 

272 

eioo 

20.16 

-0.68 

20.17 

272 

8125 

20.00 

-1.27 

20.04 

273 

8150 

20.05 

-1.34 

20.09 

274 

8175 

20.14 

-1.24 

20.18 

273 

8200 

20.63 

-1.43 

20.60 

274 

8225 

20.85 

-1.68 

20.92 

274 

6250 

20.69 

-1.79 

20.77 

275 

6275 

20.71 

-1.97 

20.81 

275 

6300 

20.74 

-2.43 

20.88 

276 

6325 

21.10 

-2.67 

21.27 

277 

6350 

21.20 

-2.88 

21.39 

278 

8375 

21.52 

-3.35 

21.77 

279 

e40o 

21.95 

-3.50 

22.22 

279 

8425 

22.21 

-3.62 

22.50 

279 

6450 

22.46 

-3.59 

22.74 

279 

8475 

22.54 

-3.78 

22.85 

279 

8500 

22.45 

-3.80 

22.77 

279 

6525 

22.26 

-3.73 

22.57 

279 

6550 

22.41 

-3.55 

22.69 

279 

8575 

22.57 

-3.52 

22.84 

279 


ALT « ALTITUDE, WX 
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RPS-16 RADAR/ J1HSPHERE KINO VELOCITY PR0EILE 





TEST NUMBER 

163-06 

01/13/65 

. 2137Z , 

EASTERN 

TEST RANGE* 

flbrida 




ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

US 

THETA 

alt 

HX 

HZ 

MS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

8600 

22.51 

-3.58 

22.80 

279 

9600 

21.17 

-0.16 

21.17 

270 

10600 

27.00 

0.31 

27.00 

8625 

22.66 

-3.46 

22.93 

279 

9625 

21.15 

-0.28 

21.15 

271 

1C625 

27.83 

-0.13 

27 . 83 

8650 

22.63 

-3.53 

22.90 

279 

9650 

21.19 

0.08 

21.19 

270 

1C650 

27.50 

-0.19 

27.50 

8675 

22.52 

-3.18 

22.75 

278 

9675 

21.03 

0.92 

21.05 

267 

1C675 

26.65 

0.09 

26.65 

8700 

22.52 

-2.91 

22.71 

277 

9700 

20.65 

1.14 

20.69 

267 

10700 

26.21 

0.50 

26.22 

8725 

22.27 

-3.C6 

22.47 

278 

9725 

20.45 

1.34 

20.49 

266 

IC7Z5 

25.77 

0.91 

25.79 

8750 

21.77 

-3. Cl 

21.97 

278 

9750 

20.58 

1.64 

20.64 

265 

1 C 7 50 

25.33 

1.33 

25.37 

8775 

21.59 

“2.77 

21.76 

277 

9775 

20.34 

2.38 

20.48 

263 

10775 

24.89 

1.74 

24.95 

8800 

21.42 

-2.55 

21.58 

277 

9800 

20.24 

2.97 

20.45 

261 

1 C800' 

24.46 

2.15 

24.55 

8825 

21.18 

-2.64 

21.34 

277 

9825 

20.34 

3.28 

20.60 

261 

10825 

21.38 

1.79 

21.45 

8850 

20.94 

-2.81 

21.13 

277 

9850 

20.27 

3.51 

20.57 

260 

1 C 850 

21.42 

2.14 

21.53 

8875 

21.09 

-2.61 

21.25 

277 

9875 

20.46 

3.61 

20.78 

260 

1C875 

21.91 

2.83 

22.09 

8900 

21.07 

-2.81 

21.26 

277 

9900 

20.66 

3.75 

21.00 

260 

1C900 

22.20 

3.33 

22.45 

8925 

21.18 

-3.11 

21.41 

278 

9925 

20.84 

3.80 

21.18 

259 

1 0925 

22.19 

3.25 

22.43 

8950 

21.15 

-3.14 

21.38 

278 

9950 

21.21 

3.70 

21.53 

260 

10950 

21.36 

2.49 

21.50 

8975 

21.09 

-2.91 

21.29 

278 

9975 

21.63 

3.46 

21.90 

261 

1C975 

20.86 

3.03 

21.00 

9000 

21.45 

-2.74 

21.63 

277 

10000 

21.72 

2.94 

21.92 

262 

1 1000 

19.91 

4.04 

20.32 

9025 

21.45 

-3.00 

21.66 

278 

1002 5 

21.37 

2.65 

21.54 

263 

11025 

19.01 

4*78 

19.60 

9050 

21.39 

-3.30 

21.64 

279 

10050 

21.21 

2.83 

21.40 

262 

11050 

18.89 

5.03 

19.55 

9075 

21.51 

-3.17 

21.74 

27 B 

10075 

21.45 

3.08 

21.67 

262 

11075 

18.05 

4.54 

18.61 

9100 

21.60 

-2.91 

21.80 

278 

10100 

21.71 

3.27 

21.95 

261 

11100 

17.24 

4.11 

17.72 

9125 

21.62 

-2.82 

21.80 

277 

10125 

21.62 

3.21 

21.86 

261 

11125 

17.02 

4.81 

17.69 

9150 

21.58 

-3.11 

21.81 

278 

10150 

21.44 

3.26 

21.69 

261 

11150 

17.25 

6.75 

18.52 

9175 

21.77 

-3.18 

22.00 

278 

10175 

21.64 

3.27 

21.89 

261 

11175 

17.08 

7.50 

18.66 

9200 

22.15 

-2.94 

22.35 

277 

10200 

21.82 

3.2* 

22.06 

261 

11200 

16.88 

8.13 

18.73 

9225 

22.22 

-3.02 

22.42 

278 

1022 5 

22.18 

3.65 

22.48 

260 

11225 

17.56 

8.54 

19.52 

9250 

22.26 

-2.79 

22.43 

277 

10250 

22.30 

3.75 

22.61 

260 

11250 

18.24 

8.65 

20.18 

9275 

22.32 

-2.16 

22.42 

275 

10275 

22.31 

3.53 

22.59 

261 

11275 

18.77 

8.64 

20.67 

9300 

22.05 

-1.97 

22.14 

275 

10300 

22.61 

3.24 

22.84 

262 

11300 

19.19 

8.51 

20.99 

9325 

22.05 

-1.82 

22.12 

275 

10325 

22.67 

3.06 

22.88 

262 

11325 

19.38 

8.90 

21.33 

9350 

22.85 

-1.37 

22.89 

273 

10350 

22.77 

3.07 

22.98 

262 

11350 

19.63 

9.37 

21.75 

9375 

23.18 

-1.31 

23.22 

273 

10375 

23.28 

3.05 

23.48 

262 

11375 

19.61 

9.31 

21.70 

9400 

22.83 

-1.14 

22.86 

273 

10400 

23.72 

2.75 

23.88 

263 

11400 

19.46 

9.38 

21.60 

9425 

22.41 

-0.81 

22.43 

272 

10425 

24.17 

2.48 

24.30 

264 

11425 

19.48 

9.31 

21.59 

9450 

21.8.5 

-0.39 

21.85 

271 

10450 

24.89 

2.43 

25.01 

264 

11450 

19.74 

9.19 

21.77 

9475 

21.73 

-0.30 

21.73 

271 

10475 

25.51 

2.01 

25.59 

265 

11475 

20.03 

9.38 

22.12 

9500 

21.71 

-0.54 

21.71 

271 

10500 

25.97 

1.92 

26.04 

266 

11500 

20.42 

9.34 

22.45 

9525 

21.39 

-0.37 

21.39 

271 

10525 

26.01 

1.58 

26.06 

266 

11525 

21.02 

9.19 

22.94 

9550 

21.28 

-0.35 

21.28 

271 

10550 

25.77 

0.98 

25.79 

268 

11550 

21.58 

9.14 

23.43 

9575 

21.22 

-0.38 

21.22 

271 

10575 

26.59 

0.74 

26.60 

268 

11575 

21.86 

9.17 

23.71 

ALT 

* altitude, hx 

■ Z0NAL 

C0MP0NENT, 

MZ - MERIDIONAL 

C0MP0NENT , US « 

MINC SPEED, 

THETA - 

MIND DIRECTI 0N 







FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE MIND 

VEL0CITY 

PR0F1LE 





ALT 

HX 

MZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

163-06 

ALT 

01/13/65, 

HX 

2137Z, 

HZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

MX 

MZ 

MS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

11600 

22.38 

9.16 

24.18 

248 

12600 

19.88 

6.19 

20.83 

253 

1 3600 

18.03 

7.04 

19.36 

11625 

23.13 

6.91 

24.79 

249 

12625 

20.07 

5.87 

20.91 

254 

1 3625 

18.79 

7.08 

20.08 

11650 

24.63 

6.51 

26.06 

251 

12650 

20.39 

5.29 

21.06 

255 

13650 

19.42 

7.32 

20.76 

11675 

25.23 

8.17 

26.52 

252 

12675 

19.99 

4.73 

20.54 

257 

13675 

19.54 

7.87 

21.07 

11700 

26.99 

8.15 

28.20 

253 

12700 

19.82 

4.19 

20.26 

258 

13700 

19.72 

8.49 

21.46 

11725 

25.96 

7.49 

27.02 

254 

12725 

19.97 

3.60 

20.29 

260 

13725 

19.57 

9.47 

21.74 

11750 

23.97 

6.58 

24.85 

254 

12750 

20.07 

3.10 

20.31 

261 

13750 

18.98 

9.94 

21.43 

11775 

23.63 

5.90 

24.35 

256 

12775 

20.30 

2.92 

20.51 

262 

13775 

19.16 

9.54 

21 .40 

11800 

24.22 

5 . A 2 

24.82 

257 

12800 

20.51 

3.11 

20.75 

261 

13800 

18.63 

10.87 

21.57 

11825 

23.87 

4.68 

24.33 

259 

12825 

20.73 

2.90 

20.93 

262 

13825 

18.32 

11.93 

21 . 86 

1 1 850 

23.31 

4.19 

23.69 

260 

12850 

20.70 

2.26 

20.82 

264 

13850 

10.29 

12.38 

22.09 

11875 

22.82 

3.81 

23.14 

260 

12875 

20.60 

1.43 

20.65 

266 

13875 

18.33 

13.26 

22.62 

11900 

22.37 

3.29 

22.61 

261 

12900 

20.71 

0.84 

20.73 

268 

13900 

19.84 

13.40 

23.95 

11925 

22.72 

3.37 

22.97 

261 

12925 

20.71 

0.70 

20.72 

268 

13925 

21.08 

13.76 

25.17 

11950 

23.23 

3.27 

23.45 

262 

12950 

20.51 

0.86 

20.53 

267 

13950 

21.15 

13.29 

24.97 

11975 

23.05 

2.96 

23.24 

262 

12975 

20.62 

1.14 

20.65 

267 

13975 

20.68 

12.28 

24.05 

12000 

21.94 

2.80 

22.12 

263 

13000 

20.99 

1.30 

21.03 

266 

14000 

20.70 

12.09 

23.97 

12025 

21.49 

2.75 

21.67 

263 

13025 

21.37 

1.64 

21.44 

265 

14025 

21.09 

11.48 

24.01 

12050 

21.64 

3.25 

21.88 

261 

13050 

21.73 

1.84 

21.81 

265 

14050 

21.88 

11.50 

24.72 

12075 

21.92 

3.80 

22.25 

260 

13075 

21.91 

2.34 

22.04 

264 

14075 

22.45 

11.88 

25.40 

12100 

21.75 

4.30 

22.17 

259 

13100 

21.78 

3.07 

22.00 

262 

14100 

22.66 

11.53 

25.42 

12125 

21.09 

4.98 

21.67 

257 

13125 

20.90 

3.54 

21.20 

260 

14125 

23.11 

11.55 

25.83 

12150 

20.76 

5.48 

21.47 

255 

13150 

20.17 

3.64 

20.49 

260 

14150 

23.91 

11.40 

26.49 

12175 

21.61 

6.72 

22.63 

253 

13175 

19.67 

3.38 

19.96 

260 

14175 

23.74 

11.12 

26.21 

12200 

22.35 

7.91 

23.71 

250 

13200 

19.36 

2.87 

19.57 

261 

14200 

22.69 

11.12 

25.27 

12225 

22.38 

8.39 

23.90 

249 

13225 

19.27 

2.97 

19.49 

261 

14225 

22.62 

11.37 

25.31 

12250 

22.70 

9.05 

24.44 

248 

13250 

19.68 

2.99 

19.90 

261 

14250 

22.05 

11.13 

24.70 

12275 

22.88 

8.65 

24.46 

249 

13275 

20.34 

2.67 

20.52 

262 

14275 

20.43 

9.86 

22.68 

12300 

22.40 

7.80 

23.72 

251 

13300 

20.00 

2.06 

20.20 

26 2 

14300 

21.33 

11.42 

24.20 

12325 

22.27 

7.78 

23.59 

251 

13325 

18.95 

3.43 

19.26 

260 

14325 

21.99 

12.21 

25.15 

12350 

22.23 

7.64 

23.51 

251 

13350 

18.42 

4.07 

18.87 

257 

14350 

21.35 

12.18 

24.58 

12375 

21.74 

7.61 

23.03 

251 

13375 

10.29 

4.32 

18.79 

257 

14375 

20.42 

11.94 

23.66 

12400 

21.15 

7.23 

22.35 

251 

13400 

18.33 

4.30 

18.83 

257 

14400 

21.35 

11.48 

24.24 

12425 

20.49 

6.42 

21.47 

252 

13425 

18.43 

4.32 

18.93 

257 

14425 

22.92 

11.10 

25.47 

12450 

20.33 

6.C3 

21.21 

253 

13450 

18.11 

4.75 

18.73 

255 

14450 

23.86 

11.67 

26.56 

12475 

21.34 

5.95 

22.16 

254 

13475 

17.65 

5.21 

18.40 

253 

14475 

23.68 

10.98 

26.10 

12500 

22.35 

5.69 

23.06 

256 

13500 

17.17 

5.61 

18.06 

252 

145C0 

23.69 

10.50 

25.91 

12525 

21.92 

5.40 

22.57 

256 

13525 

16.81 

6.00 

17.85 

250 

14525 

22.77 

10.78 

25 . 19 

12550 

20.84 

5.59 

21.58 

255 

13550 

17.12 

6.49 

18.30 

249 

14550 

21.53 

10.29 

23.86 

12575 

20.37 

5.87 

21.20 

254 

13575 

17.43 

6.90 

18.74 

248 

14575 

21.57 

10.17 

23.85 


ALT * ALTITUDE, MX - Z0NAL C 0MP0NE Nf , WZ • MERIOI0NAL COMPONENT, MS « WINC SPEED, THETA - HIND DIRECT 1 0N 



THETA 

DE6 

269 

270 
270 
270 
269 


268 

267 

266 

265 

265 


264 

262 

261 

261 

263 


262 

258 

256 

255 

256 


2 56 
2 54 
248 
246 
244 


244 

244 

245 

246 
245 


244 

244 

244 

244 

245 


245 

245 

246 

247 
247 


THETA 

DEG 

248 

249 
249 
248 
247 


244 

242 

243 
240 
237 


236 

234 

236 

237 

238 


239 

240 

241 

242 
242 


243 

243 

244 

245 
244 


243 

243 

244 
242 
241 


240 

239 

242 

244 

244 


245 

246 
244 

244 

245 
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TABLE 11-9 (con't) 


f PS-16 RADAR/ JIM SPHERE HIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 163-06 01/13/65, 2137Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 



HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT HX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS M/SEC 

16600 

21.66 

10.20 

26.10 

265 

15600 

19.25 

13.95 

23.78 

236 


16625 

22.66 

10.65 

26.75 

265 

15625 

19.62 

13.85 

23.85 

236 


16650 

22.26 

10.60 

26.56 

265 

15650 

19.57 

16.00 

26.06 

236 


16675 

21.19 

9.65 

23.29 

265 

15675 

20.37 

13.92 

26.67 

235 


16700 

22.16 

10.56 

26.55 

266 

15700 

21.33 

12.65 

26.80 

239 


16725 

22.81 

11.19 

25.61 

266 

15725 

21.00 

11.77 

26.77 

261 


16750 

22.59 

10.70 

26.99 

266 

15750 

22.10 

11.63 

26.97 

262 


16775 

22.96 

11.03 

25.66 

266 

15775 

22.75 

10.27 

26.96 

266 


16600 

23.01 

11.60 

25.68 

263 

15800 

22.61 

8.96 

26.16 

268 


16625 

23.08 

10.98 

25.56 

266 

15825 

21.96 

6.90 

23.67 

268 


16650 

23.67 

10.87 

26.05 

265 

15850 

22.08 

7.96 

23.67 

250 


16875 

26.06 

11.10 

26.50 

265 

15875 

22.29 

8.66 

23.86 

269 


16900 

26.18 

10.82 

26.69 

266 

15900 

21.72 

9.15 

23.57 

267 


16925 

26.06 

9.76 

25.96 

268 

15925 

20.32 

9.72 

22.53 

266 


16950 

26.09 

9.00 

25.71 

269 

15950 

19.76 

9.56 

21.92 

266 


16975 

25.20 

9.67 

26.92 

269 

15975 

18.83 

9.92 

21.28 

262 


15000 

26.05 

10.52 

28.10 

268 







15025 

23.99 

10.11 

26.06 

267 







15050 

21.86 

9.99 

26.03 

265 







15075 

20.55 

10.62 

23.06 

263 







15100 

20.25 

11.01 

23.05 

261 







15125 

20.31 

11.63 

23.31 

260 







15150 

20.06 

11.53 

23.12 

260 







15175 

19.81 

12.66 

23.39 

238 







15200 

18.90 

12.91 

22.88 

235 







15225 

18.67 

13.32 

22.78 

236 







15250 

18.56 

16.26 

23.39 

232 







15275 

19.21 

16.76 

26.21 

232 







15300 

20.30 

16.16 

25.96 

231 







15325 

19.09 

15.65 

26.68 

230 







15350 

17.82 

16.91 

23.23 

230 







15375 

18.31 

15.07 

23.72 

230 







15600 

18.69 

16.66 

23.59 

231 







15625 

18.63 

13.96 

23.28 

233 







15650 

19.33 

13.75 

23.73 

236 







15675 

19.02 

13.63 

23.29 

235 







15500 

18.19 

12.99 

22.36 

236 







15525 

18.05 

12.31 

21.85 

236 







15550 

18.68 

12.05 

22.06 

237 







15575 

18.69 

13.22 

22. B9 

235 








HZ 

M/SEC 


HS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


ALT - ALTITUDE, HX - ZONAL COMPONENT , HZ - MERIDIONAL COMPONENT. HS - HINC SPEEO, THETA * HIND DIRECTION 
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TABLE 11-10 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

W2 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

163-09 

ALT 

01/14/65 

WX 

» 00402 * 
MZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE* 
THETA 

FL 0R IDA 
ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

H/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

11.55 

-7.77 

13.92 

304 

4225 

11.55 

-5.73 

12.90 

296 

5225 

11.59 

1.64 

11.71 

262 

3250 

11.29 

-7.14 

13.36 

302 

4250 

11.40 

-5.81 

12.79 

297 

5250 

11.79 

1.51 

11.89 

263 

3275 

10.36 

-6.64 

12.30 

302 

4275 

11.05 

-6.01 

12.58 

298 

5275 

11.85 

1.36 

11.93 

263 

3300 

9.63 

-6.02 

11.36 

302 

4300 

10.96 

-5.92 

12.46 

290 

5300 

11.74 

1.22 

11.81 

264 

3325 

8.91 

-6.48 

11.02 

306 

4325 

10.81 

-5.73 

12.23 

298 

5325 

11.77 

1.30 

11.84 

264 

3350 

8.63 

-5.86 

10.43 

304 

4350 

10.97 

-5.60 

12.31 

297 

5350 

11.90 

1.36 

11.97 

263 

3375 

8.51 

-5.24 

9.99 

301 

4375 

11.22 

-5.40 

12.45 

296 

5375 

11.93 

1.52 

12.02 

263 

3400 

8.19 

-5.72 

9.99 

305 

4400 

11.36 

-4.87 

12.36 

293 

5400 

11.88 

1.63 

12.00 

262 

3425 

8.27 

-4.99 

9.66 

301 

4425 

11.41 

-4.62 

12.31 

292 

5425 

11.90 

1.54 

12.00 

262 

3450 

8.28 

-4.09 

9.23 

296 

4450 

11.53 

-4.09 

12.23 

289 

5450 

12.11 

1.57 

12.21 

262 

3475 

7.75 

-3.06 

8.66 

296 

4475 

11.73 

-3.11 

12.14 

285 

5475 

12.10 

1.26 

12.17 

264 

3500 

7.33 

-3.55 

6.14 

296 

4500 

11.76 

-2.74 

12.07 

263 

5500 

12.16 

0 .-52 

12.17 

267 

3525 

7.25 

-3.06 

7.87 

293 

4525 

11.87 

-2.57 

12.15 

282 

5525 

12.56 

0.21 

12.56 

269 

3550 

7.68 

-3.00 

6.24 

291 

4550 

12.12 

-1.91 

12.26 

278 

5550 

12.74 

-0.18 

12.74 

271 

273 

3575 

8.11 

-3.02 

8.65 

290 

4575 

12.20 

-1.45 

12.29 

277 

5575 

13.09 

-0.70 

13.11 

3600 

8.37 

-3.18 

8.96 

291 

4600 

12.51 

-1.48 

12.59 

277 

5600 

13.45 

-0.71 

13.47 

273 

3625 

8.45 

-3.60 

9.22 

293 

462 5 

12.79 

-1.29 

12.86 

276 

5625 

13.95 

-0.70 

13.97 

273 

3650 

8.79 

-4.35 

9. 01 

296 

4650 

12.90 

-1.09 

12.95 

275 

5650 

14.59 

-0.47 

14.60 

272 

3675 

9.16 

-5.29 

10.58 

300 

4675 

13.01 

-1.12 

13.06 

275 

5675 

14.91 

-0.57 

14.92 

272 

3700 

9.23 

-6.30 

11.22 

304 

4700 

13.23 

-1.08 

13.28 

274 

5700 

15.23 

-0.47 

15.24 

272 

3725 

9.32 

-6.28 

11.23 

304 

4725 

13.21 

-0.60 

13.22 

272 

5725 

15.18 

-0.12 

15.18 

270 

3750 

9.26 

-6.15 

11.11 

303 

4750 

13.02 

-0.29 

13.02 

271 

5750 

15.09 

-0.07 

15.09 

270 

3775 

8.99 

-6.59 

11.15 

306 

4775 

13.06 

-0.10 

13.06 

270 

5775 

14.95 

0.17 

14.95 

269 

3800 

8.92 

-6.48 

11.02 

306 

4800 

12.93 

-0.02 

12.93 

270 

5800 

14.66 

0.44 

14.67 

268 

3825 

8.97 

-7.13 

11.46 

308 

4825 

12.85 

0.09 

12.85 

269 

5825 

14.43 

0.63 

14.45 

267 

3850 

9.10 

-7.09 

11.54 

308 

4850 

12.86 

-0.11 

12.86 

270 

5850 

14.24 

0.95 

14.27 

266 

3B75 

9.08 

-7.11 

11.53 

308 

4875 

12.70 

-0.19 

12.70 

271 

5875 

13.86 

1.52 

13.95 

264 

3900 

8.97 

-7.66 

11.80 

310 

4900 

12.74 

0.10 

12.74 

269 

5900 

13.80 

1.86 

13.93 

262 

3925 

9.30 

-7.78 

12.13 

310 

4925 

12.74 

0.00 

12.74 

270 

5925 

14.08 

1.83 

14.20 

262 

3950 

9.62 

-7.51 

12.20 

308 

4950 

12.63 

0.04 

12.63 

270 

5950 

14.24 

1.73 

14.35 

263 

3975 

9.68 

-7.44 

12.21 

307 

4975 

12.49 

0.39 

12.50 

268 

5975 

14.20 

1.46 

14.35 

264 

4000 

9.63 

-7.33 

12.10 

307 

5000 

12.56 

0.59 

12.57 

267 

6000 

14.53 

1.71 

14.63 

263 

4025 

9.87 

-7.35 

12.31 

306 

5025 

12.71 

0.79 

12.74 

266 

6025 

14.98 

2.04 

15.12 

262 

4050 

10.15 

-7.24 

12.47 

305 

5050 

12.57 

1.14 

12.62 

265 

6050 

15.16 

1.72 

15.26 

263 

4075 

10.19 

-7.21 

12.48 

305 

5075 

12.37 

1.44 

12.46 

263 

6075 

15.07 

1.60 

15.16 

264 

4100 

10.52 

-7.17 

12.73 

304 

5100 

12.23 

1.53 

12.32 

263 

6100 

15.10 

1.75 

15.20 

263 

4125 

10.77 

-6.60 

12.63 

301 

5125 

12.16 

1.40 

12.24 

263 

6125 

15.34 

1.72 

15.44 

263 

4150 

10.57 

-6.71 

12.52 

302 

5150 

11.90 

1.43 

11.99 

263 

6150 

15.45 

1.62 

15.53 

264 

4175 

10.56 

-7.05 

12.70 

304 

5175 

11.55 

1.54 

11.66 

262 

6175 

15.37 

1.50 

15.44 

264 

4200 

11.04 

-6.62 

12.88 

301 

5200 

11.53 

1.59 

11.64 

262 

6200 

15.60 

1.10 

15.64 

265 

ALT 

- AL T [ TUOE « WX 

- ZONAL COMPONENT, 

HZ - MERIDIONAL 

COMPONENT, MS » 

WIND SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECTION 




ALT 

MX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND 
163-09 01/14/65, 0040Z , 

ALT WX WZ 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6225 

15.83 

0.86 

15.85 

267 

7225 

18.42 

1.28 

18.46 

266 

8225 

24.26 

-0.79 

24.27 

272 

6250 

16.03 

0.57 

16.04 

268 

7250 

10.73 

1.35 

18.77 

266 

8250 

24.30 

0.14 

24.30 

269 

6275 

16.34 

0.75 

16.36 

267 

7275 

18.92 

1.24 

18.96 

266 

8275 

23.98 

0.25 

23.98 

269 

6300 

16.32 

0.87 

16.35 

267 

7300 

18.97 

0.87 

18.99 

267 

8300 

23.80 

-0.07 

23.80 

270 

6325 

16.12 

0.90 

16.15 

267 

7325 

19.19 

0.93 

19.22 

267 

8325 

21.72 

0.06 

21.72 

270 

6350 

16.02 

0.82 

16.04 

267 

7350 

19.45 

1.28 

19.49 

266 

8350 

22.18 

-0.08 

22.18 

270 

6375 

16.20 

1.04 

16.23 

266 

7375 

19.73 

0.95 

19.75 

267 

8375 

24.24 

0.22 

24.24 

269 

6400 

16.34 

1.36 

16.40 

265 

7400 

20.15 

1.20 

20.19 

266 

8400 

23.40 

0.26 

23.40 

269 

6425 

16.20 

1.46 

16.26 

265 

7425 

20.25 

1.44 

20.30 

266 

8425 

23.25 

-0.11 

23.25 

270 

6450 

16.12 

1.56 

16.19 

264 

7450 

20.31 

1.07 

20.34 

267 

8450 

23.07 

0.44 

23.07 

269 

6475 

16.09 

1.60 

16.17 

264 

7475 

20.70 

0.97 

20.73 

267 

0475 

23.27 

0.91 

23.29 

268 

6500 

16.16 

1.96 

16.28 

263 

7 500 

20.84 

0.76 

20.86 

268 

8500 

23.18 

0.95 

23.20 

267 

6525 

16.04 

2.04 

16.17 

263 

7525 

20.66 

0.55 

20.67 

268 

8525 

23.12 

0.73 

23.13 

268 

6550 

15.96 

1.73 

16.06 

264 

7550 

20.80 

0.86 

20.82 

267 

8550 

23.04 

0.78 

23.06 

268 

6575 

16.19 

1.54 

16.26 

264 

7575 

20.85 

1.04 

20.88 

267 

8575 

23.02 

1.17 

23.05 

267 

6600 

16.35 

1.25 

16.40 

265 

7600 

20.76 

1.04 

20.81 

267 

8600 

23.16 

1.46 

23.20 

266 

6625 

16.49 

1.08 

16.52 

266 

7625 

20.82 

0.68 

20.83 

268 

8625 

23.08 

1.55 

23.14 

266 

6650 

16.65 

0.83 

16.67 

267 

7650 

20.98 

0.54 

20.98 

268 

8650 

23.43 

1.46 

23.48 

266 

6675 

16.33 

0.80 

16.35 

267 

7675 

20.98 

0.85 

20.99 

268 

8675 

23.89 

1.60 

23.94 

266 

6700 

16.03 

1.16 

16.07 

266 

7700 

20.84 

0.78 

20.85 

268 

8700 

24.11 

1.77 

24.17 

266 

6725 

15.89 

1.56 

15.97 

264 

7725 

20.85 

0.83 

20.87 

268 

8725 

24.30 

1.95 

24.37 

265 

6750 

15.68 

1.63 

15.77 

264 

7750 

20.82 

0.91 

20.84 

267 

8750 

24.61 

1.92 

24.68 

265 

6775 

15.72 

1.51 

15,79 

264 

7775 

20.88 

1.00 

20.91 

267 

8775 

24.78 

1.76 

24.85 

266 

6800 

15.62 

1.31 

15.67 

265 

7800 

20.93 

0.70 

20.95 

268 

8800 

24.56 

1.93 

24.64 

265 

6825 

15.81 

1.56 

15.89 

264 

7825 

21.11 

0.41 

21.11 

269 

8825 

24.17 

1.74 

24.24 

266 

6850 

15.84 

1.59 

15.92 

264 

7850 

21.35 

0.48 

21.36 

269 

8050 

23.83 

1.47 

23.88 

266 

6875 

15.67 

1.29 

15.72 

265 

7875 

21.45 

0.16 

21.45 

269 

8875 

23.70 

1.66 

23.75 

266 

6900 

16.04 

1.30 

16.09 

265 

79Q0 

21.70 

-0.17 

21.70 

270 

8900 

23.50 

1.54 

23.55 

266 

6925 

16.16 

1.31 

16.21 

265 

7925 

22.14 

-0.04 

22.14 

270 

8925 

23.21 

1.44 

23.26 

266 

6950 

16.05 

1.31 

16.10 

265 

7950 

22.62 

-0.04 

22.62 

270 

0950 

22.91 

1.60 

22.97 

266 

6975 

16.07 

1.41 

16.13 

265 

7975 

23.20 

-0.26 

23.21 

270 

8975 

23.28 

1.39 

23.32 

266 

7000 

16.43 

1.44 

16.49 

265 

8000 

23.67 

-0.22 

23.67 

270 

9000 

23.27 

1.36 

23.31 

266 

7025 

16.62 

1.34 

16.67 

265 

8025 

24.32 

-0.33 

24.32 

271 

9025 

22.92 

1.38 

22.96 

266 

7050 

16.83 

1.23 

16.88 

266 

8050 

24. 81 

-0.49 

24.82 

271 

9050 

22.88 

1.15 

22.91 

267 

7075 

17.34 

1.01 

17.37 

267 

0075 

24.68 

-0.47 

24.69 

271 

9075 

22.95 

1.14 

22.90 

267 

7100 

17.74 

0.65 

17.75 

268 

8100 

24.61 

-0.56 

24.62 

271 

9100 

22.71 

1.25 

22.74 

267 

7125 

18.09 

0.57 

18.10 

268 

8125 

24.63 

-0.56 

24.64 

271 

9125 

22.54 

1.34 

22.58 

266 

7150 

18.24 

0.58 

18.25 

268 

8150 

24.69 

-0.90 

24.70 

272 

9150 

22.63 

1.40 

22.67 

266 

7175 

18.45 

0.82 

18.47 

267 

8175 

24.68 

-1.19 

24.71 

273 

9175 

22.73 

1.27 

22.77 

267 

7200 

18.46 

1.12 

10.49 

266 

8200 

24.28 

-1.10 

24.30 

272 

9200 

22.78 

0.78 

22.79 

268 

ALT 

- ALT 

ITUOE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

WZ * MERIDIONAL 

COMPONENT, WS * 

wine speed. 

THETA * 

WIND 01 RECTI 0N 
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TABLE 11-10 (con't) 

F PS-1 6 RAOAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


alt 

MX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

163-09 l 
ALT 

01/14/65, 

WX 

> 00*0Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9225 

22.65 

0.28 

22.65 

269 

10225 

22.** 

0.55 

22. *5 

268 

11225 

22.69 

*.35 

23.10 

259 

9250 

22.80 

0.19 

22.80 

269 

10250 

22. *2 

0.65 

22. *3 

268 

11250 

22. *5 

*.53 

22.90 

258 

9275 

23.21 

-0.07 

23.21 

270 

10275 

22.57 

0.*1 

22.58 

269 

11275 

22.** 

*.79 

22.95 

258 

9300 

23.28 

-0.28 

23.28 

271 

10300 

22.80 

0.17 

22.80 

269 

11300 

22. *3 

*.97 

22.98 

257 

9325 

23.12 

-0.17 

23.12 

270 

10325 

22.9* 

-0.25 

22.95 

270 

11325 

22.13 

5.59 

22-82 

256 

9350 

23.11 

-0.06 

23.11 

270 

10350 

23.21 

-0.5* 

23.21 

271 

11350 

21.9* 

5.87 

22.71 

255 

9375 

22.93 

-0.21 

22.93 

270 

10375 

23.58 

-0 ,A3 

23.58 

271 

11375 

21.78 

5.97 

22.58 

25* 

9*00 

23.11 

-0.60 

23.12 

271 

10*00 

23.6* 

-0.51 

23.6* 

271 

11*00 

21.63 

6.23 

22.51 

25* 

9*25 

23.22 

-0.*6 

23.23 

271 

10*25 

23.67 

-0.01 

23.67 

270 

11*25 

21.50 

6.38 

22. *2 

253 

9*50 

23.37 

-0.5* 

23.38 

271 

10*50 

2*. 18 

0.20 

2*. 18 

269 

11*50 

21.37 

6.77 

22. *2 

252 

9*75 

23.63 

-0.72 

23.6* 

272 

10*75 

2*. 38 

-0.12 

2*. 38 

270 

11*75 

22.00 

6.77 

23.02 

253 

9500 

23.32 

-0.57 

23.32 

271 

10500 

2*. 26 

-0.26 

2*. 26 

270 

11500 

22.1* 

6.72 

23.1* 

253 

9525 

22.95 

-0.71 

22.96 

272 

10525 

2*. 23 

0.17 

2*. 23 

269 

11525 

22.0* 

6.87 

23.09 

253 

9550 

22.81 

-0.66 

22.82 

271 

10550 

2*. 11 

0.65 

2*. 12 

268 

11550 

22. *6 

6.56 

23. *0 

25* 

9575 

22.91 

-0.86 

22.93 

272 

10575 

2*. 3* 

0.8* 

2*. 35 

268 

11575 

22.8* 

6.12 

23.65 

255 

9600 

22.8* 

-1.19 

22.87 

273 

10600 

2*. 1* 

1.19 

2**17 

267 

11600 

23.21 

5.51 

23.85 

256 

9625 

22.71 

-0.96 

22.73 

272 

10625 

23. *8 

1.82 

23.55 

265 

11625 

23.38 

5.55 

2*. 03 

256 

9650 

22.91 

-0.93 

22.92 

272 

10650 

23. *3 

2.01 

23.51 

265 

11650 

23.30 

5.65 

23.98 

256 

9675 

22.73 

-0.65 

22.7* 

271 

10675 

23. *3 

2.58 

23.57 

26* 

11675 

22.92 

5.58 

23.59 

2 56 

9700 

22-76 

-0.09 

22.76 

270 

10700 

23.59 

3.37 

23.83 

262 

11700 

22.59 

6.05 

23.39 

255 

9725 

22.87 

0.23 

22.87 

269 

10725 

23.69 

3.31 

23.92 

262 

11725 

22.17 

6. *2 

23.08 

25* 

9750 

22.65 

0.56 

22.66 

268 

10750 

23.60 

2.89 

23.78 

263 

11750 

21. *3 

7.07 

22.57 

252 

9775 

22.66 

0.68 

22.67 

268 

10775 

23.28 

3.08 

23. *8 

262 

11775 

20.95 

7.55 

22.27 

2 50 

9800 

23.06 

0.78 

23.07 

268 

10800 

23.00 

3.15 

23.22 

262 

11800 

20. *6 

8.0* 

21.98 

2*8 

9825 

23.08 

0.77 

23.10 

268 

10825 

22.9* 

3.03 

23.1* 

262 

11825 

20.18 

8.82 

22.02 

2*6 

9850 

23.1* 

0.52 

23.15 

269 

10850 

22.91 

2.93 

23.10 

‘263 

11850 

20.05 

9.35 

22.13 

2*5 

9875 

23.15 

0.19 

23.15 

269 

10875 

22.92 

3.23 

23.15 

262 

11875 

20.35 

9.62 

22.51 

2*5 

9900 

22.80 

0.52 

22.81 

269 

10900 

22.86 

3. *7 

23.12 

261 

11900 

21.00 

9.17 

22.92 

2*6 

9925 

22.92 

0.*2 

22.92 

269 

10925 

22.59 

3. *2 

22.85 

261 

11925 

21.33 

8.76 

23.06 

2*7 

9950 

22.93 

-0.38 

22.93 

271 

10950 

22.58 

3.36 

22.82 

261 

11950 

21.36 

e.*o 

22.95 

2*8 

9975 

22 .*9 

-0.05 

22. *9 

270 

10975 

22.57 

3. *2 

22.83 

261 

11975 

21.09 

8.00 

22.55 

2*9 

10000 

22.71 

0.26 

22.71 

269 

11000 

23.06 

3.33 

23.30 

262 

12000 

21.21 

7.7* 

22.58 

250 

10025 

22.73 

0.3* 

22.73 

269 

11025 

2*. 17 

3.11 

2*. 37 

262 

12025 

21.65 

7.20 

22.81 

251 

10050 

22.65 

0.25 

22.65 

269 

11050 

2*.** 

3.22 

2*. 65 

262 

12050 

21.56 

6.85 

22 . 62 

252 

10075 

22.75 

-0.01 

22.75 

270 

11075 

2*. 32 

3.33 

2*. 5* 

2*2 

12075 

21. *9 

6.60 

22. *8 

253 

10100 

22.75 

0.10 

22.75 

270 

11100 

23.85 

3.66 

2*. 12 

261 

12100 

21.88 

6.13 

22.73 

25* 

10125 

22.77 

0.26 

22.78 

269 

11125 

23.59 

3.51 

23.85 

261 

12125 

22.26 

6.13 

23.09 

2 5* 

10150 

22.59 

0. *5 

22.60 

269 

11150 

23.3* 

3.62 

23.62 

261 

12150 

22.79 

6.56 

23.72 

25* 

10175 

22.62 

0.32 

22.62 

269 

11175 

23.07 

3.77 

23.38 

261 

12175 

23.5* 

6.55 

2*. *3 

25* 

10200 

22.70 

0.18 

22.70 

269 

11200 

22.90 

*.03 

23.25 

260 

12200 

25.22 

6.28 

25.99 

256 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

« Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

, WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT, WS • 

WIND SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WINO 

VELOCITY 

PROFILE 









TEST NUMBER 

163-09 01/14/65, 

0040Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12225 

26.53 

5.78 

27.15 

258 

13225 

20.37 

6.89 

21.50 

251 

14225 

25.11 

9.59 

26.88 

2*9 

12250 

27.01 

4.7* 

27.43 

260 

13250 

20.34 

7.25 

21.59 

250 

1*250 

25.02 

9.24 

26 ■ 67 

2 50 

12275 

26.57 

3.88 

26.85 

262 

13275 

20.37 

7.83 

21.82 

2*9 

14275 

24.60 

9.84 

26.49 

2*8 

12300 

26.17 

3.16 

26.36 

263 

13300 

20.08 

8.3T 

21.75 

2*7 

14300 

24.03 

10.13 

26.08 

2*7 

12325 

26.01 

2.99 

26.18 

263 

13325 

19.55 

8.77 

21.42 

2*6 

1*325 

23.76 

9.79 

25.69 

2*7 

12350 

25.72 

2.93 

25.89 

263 

13350 

19.63 

8.45 

21.37 

2*7 

14350 

23.19 

9.97 

25.2* 

2*7 

12375 

25.56 

2.78 

25.71 

264 

13375 

19.92 

8.18 

21.5* 

247 

1*375 , 

22.64 

9.8* 

24.68 

2*6 

12*00 

25.06 

2.40 

25.18 

264 

13*00 

19.88 

8.39 

21.58 

2*7 

1**00 

22.28 

9.70 

24.30 

2*6 

12*25 

2*. 83 

2.10 

24.91 

265 

13*25 

19.16 

9.46 

21.36 

2*4 

1**25 

21.46 

9.6* 

23 . 53 

2*6 

12*50 

2*. 77 

1.89 

24.8* 

265 

13*50 

19.38 

9.94 

21.78 

2*3 

1*450 

21.96 

9.90 

24.09 

2*6 

12*75 

2*. 69 

1.37 

24.73 

267 

13475 

19.64 

9.77 

21.9* 

2*3 

14475 

22.17 

10.17 

24.39 

245 

12500 

2*. 61 

0.53 

24.62 

269 

13500 

19.52 

10.18 

22.01 

2*2 

1*500 

22.37 

10.15 

24.57 

245 

12525 

2*. 29 

1.00 

24.31 

267 

13525 

19.52 

10.43 

22.13 

2*2 

1*525 

22.73 

10.75 

25.15 

24* 

12550 

23.99 

2.56 

24.13 

264 

13550 

19.47 

10.77 

22.25 

2*1 

14550 

22.88 

10.78 

25.29 

2*5 

12575 

23.66 

3.32 

23.89 

262 

13575 

19.20 

11.07 

22.16 

2*0 

14575 

23.84 

10.67 

26.12 

2*6 

12600 

23.09 

4.16 

23.46 

260 

13600 

19.08 

10.80 

21.92 

2*0 






12625 

22.47 

5.37 

23.11 

256 

13625 

19.42 

10.84 

22.2* 

2*1 






12650 

21.8* 

5.85 

22.61 

255 

13650 

19.61 

10.95 

22.46 

2*1 






12675 

21.60 

6.17 

22.47 

254 

13675 

20.01 

10.76 

22.72 

2*2 






12700 

21.05 

6.60 

22.06 

252 

13700 

20.54 

10.73 

23.18 

2*2 






12725 

20.69 

6.74 

21.76 

252 

13725 

20.99 

10.41 

23.43 

2*3 






12750 

20.53 

7.13 

21.7* 

251 

13750 

21.17 

10.09 

23.45 

2*4 






12775 

20.59 

7.59 

21.9* 

250 

13775 

22.43 

10.41 

24.73 

245 






12800 

20.70 

7.50 

22.02 

250 

13800 

23.30 

10.64 

25.61 

2*5 






12825 

20.69 

7.24 

21.92 

251 

13825 

22.74 

11.31 

25.40 

2*3 






12850 

20.98 

6.86 

22.08 

252 

13850 

22.04 

11.57 

24.89 

2*2 






12875 

21.6* 

6.50 

22.59 

253 

13875 

21.38 

11.68 

24.37 

2*1 






12900 

22.38 

6.99 

23.45 

252 

13900 

21.14 

12.26 

24.44 

2*0 






12925 

22.58 

6.9* 

23.62 

253 

13925 

20.48 

12.88 

24.20 

238 






12950 

22.13 

6.41 

23.0* 

254 

13950 

20.01 

13.20 

23.97 

236 






12975 

21.50 

6.66 

22.50 

253 

13975 

19.88 

12.98 

23.7* 

237 






13000 

21.65 

6.6* 

22.6* 

253 

14000 

19.06 

12.29 

22.68 

237 






13025 

22.15 

6.4* 

23.07 

25* 

14025 

20.57 

12.15 

23.89 

239 






13050 

22.45 

6.01 

23.2* 

255 

14050 

21.20 

11.55 

24.1* 

2*1 






1307S 

22.69 

5.31 

23.31 

257 

14075 

22.07 

10.52 

24.45 

244 






13100 

22.80 

5.15 

23.37 

257 

14100 

22.73 

10.83 

25.18 

2*4 






13125 

22.71 

5.22 

23.31 

257 

14125 

23.31 

10.93 

25.75 

2*5 






13150 

22.11 

5.50 

22.79 

256 

14150 

24.41 

10.74 

26.67 

2*6 






13175 

21.41 

5.70 

22.16 

255 

14175 

24.65 

10.31 

26.72 

247 






13200 

20.78 

6.21 

21.69 

253 

14200 

24.92 

9.7* 

26.75 

2*8 
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TABLE' 11-11 

FPS-16 RADAR/ J1MSPH6RE WIND VELOCITY PR0FILE 


ALT 

MX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

0360 

ALT 

01/22/65 

WX 

, 0106Z » 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE. 
THETA 

FLflRIDA 

ALT 

NX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

NETERS 

M/SEC 

N/SEC 

N/SEC 

DEG 

2775 

8.19 

-0.25 

8.20 

272 

3775 

8 . *1 

0.35 

8. *2 

267 

*775 

16.07 

8. *6 

18.87 

2*3 

2800 

8.03 

0.27 

8.03 

268 

3800 

8.87 

0.50 

8.88 

267 

*800 

16.37 

8.18 

18.30 

2*3 

2825 

8.7* 

0.78 

8.78 

265 

3825 

8.95 

0.5* 

8.97 

266 

*825 

16.85 

8. *5 

18.86 

2*3 

2850 

9.19 

1.27 

9.28 

262 

3850 

9.53 

0.57 

9.5* 

266 

*850 

16.72 

8.68 

18.8* 

2*2 

2875 

9.2* 

1.9* 

9.** 

258 

3875 

9.97 

0.55 

9.99 

267 

*875 

16.05 

8.56 

18.19 

2*2 

2900 

9.*0 

2.06 

9.63 

257 

3900 

10.09 

•* 

0.51 

10.10 

267 

*900 

16.61 

8.87 

18.83 

2*2 

2925 

9.33 

0.9* 

9.38 

26* 

3925 

10.73 

0.59 

10.75 

267 

*925 

16.69 

8.80 

18. B7 

2*2 

2950 

9.13 

-0.06 

9.13 

270 

3950 

11.13 

0.55 

11.15 

267 

*950 

16.18 

8.*0 

18.23 

2*2 

2975 

8.6* 

-0.19 

8.65 

271 

3975 

11.22 

0.*8 

11.23 

267 

*975 

16.01 

8.1* 

17.96 

2*3 

3000 

8.69 

-0.36 

8.70 

272 

*000 

11. *2 

0.69 

11.** 

266 

5000 

16.36 

8.1* 

18.27 

2*3 

3025 

8.69 

-0.5* 

8.70 

273 

*02 5 

11.95 

1.20 

12.01 

26* 

5025 

16.2* 

8.00 

18.10 

2** 

3050 

8.56 

-0. *8 

8.58 

273 

*050 

lfc.o? 

1.73 

12.19 

262 

5050 

15. *3 

7.35 

17.09 

2** 

3075 

8.75 

-0. *2 

8.76 

273 

*075 

12.13 

2. *2 

12.37 

259 

5075 

15.77 

7.30 

17.38 

2*5 

3100 

B.80 

-0.27 

8.81 

272 

*100 

11.99 

2.99 

12.36 

256 

5100 

15.81 

7.17 

17.36 

2*5 

3125 

8.76 

0.0* 

8.76 

270 

*125 

11.15 

3.20 

11.60 

25* 

5125 

15.07 

6.52 

16. *2 

2*6 

3150 

8.81 

0.29 

8.82 

268 

*150 

11.52 

*.03 

12.20 

251 

5150 

1 *■ *0 

5.81 

15.60 

2*8 

3175 

8.81 

0.5* 

8.82 

266 

*175 

11.90 

*.72 

12.80 

2*8 

5175 

1*. 80 

5. *3 

15.77 

250 

3200 

9.09 

0.82 

9.13 

265 

*200 

11.63 

5.01 

12.66 

2*7 

5200 

15.1* 

5.19 

16.00 

251 

3225 

9.17 

0.9* 

9.22 

26* 

*225 

12.08 

5.51 

13.28 

2*5 

5225 

15.15 

*.71 

15.87 

253 

3250 

8.83 

0.88 

8.87 

26* 

*250 

12.00 

5.67 

13.27 

2*5 

5250 

15.3* 

*.*9 

15.98 

2 5* 

3275 

8. *7 

0.69 

8.50 

265 

*275 

12.32 

6.00 

13.70 

2** 

5275 

16.00 

*.*7 

16.61 

25* 

3300 

8.** 

0.57 

8. *6 

266 

*300 

12.88 

6.*0 

1*. 38 

2*3 

5300 

16. *1 

*.50 

17.02 

2 5* 

3325 

8.91 

0.*7 

8.92 

267 

*325 

13.22 

6.59 

1 *.77 

2*3 

5325 

16.17 

*.*l 

16.76 

255 

3350 

8.79 

0.3* 

8.00 

268 

*350 

13. *9 

6.60 

15.02 

2** 

5350 

16.16 

*.09 

16.67 

256 

3375 

8.67 

0.** 

8.68 

267 

*375 

13.92 

6.78. 

15. *8 

2** 

5375 

16.09 

3.55 

16. *8 

257 

3*00 

8.9* 

0.85 

8.98 

26* 

**00 

1*. *7 

7.1* 

16.1* 

2** 

5*00 

16.12 

3.19 

16.** 

259 

3*25 

8.81 

0.97 

8.86 

26* 

**25 

1*. 29 

7.00 

15.91 

2** 

5*25 

16.78 

3.02 

17.05 

260 

3*50 

8 .*1 

0.82 

8. *5 

26* 

**50 

15.1* 

7.52 

16.91 

2*3 

5*50 

16.62 

2.83 

16.86 

260 

3*75 

8.02 

0.33 

8.03 

267 

**75 

15.3* 

7.96 

17.28 

2*2 

5*75 

15.99 

2.71 

16.22 

260 

3500 

7.75 

-0.28 

7.75 

272 

*500 

15. *9 

8.55 

17.70 

2*1 

5500 

15.8* 

2.50 

16.0* 

261 

3525 

7.75 

-0.68 

7.78 

275 

*525 

15.37 

8.8* 

17.73 

2*0 

5525 

15.95 

2.28 

16.11 

262 

3550 

7.8* 

-0.97 

7.90 

277 

*550 

15. *7 

8.98 

17.88 

2*0 

5550 

15.78 

2.31 

15.95 

261 

3575 

7.72 

-1.16 

7.80 

278 

*575 

15.81 

9.03 

18.21 

2*0 

5575 

15.36 

2.*0 

15.55 

261 

3600 

7.61 

-1.39 

7.73 

280 

*600 

15.91 

8.76 

18.16 

2*1 

5600 

15.23 

2.53 

15.** 

260 

3625 

7. *6 

-1.50 

7.61 

281 

*625 

16.01 

8.53 

18.1* 

2*2 

5625 

15.03 

2.69 

15.26 

260 

3650 

7.56 

-1.52 

7.71 

281 

*650 

16.20 

8. *8 

18.29 

2*2 

5650 

1 *. 86 

2.8* 

15.13 

259 

3675 

7.** 

-l.*3 

7.58 

281 

*675 

16.39 

8.50 

18. *6 

2*2 

5675 

1*.73 

2.90 

15.01 

259 

3700 

6.96 

-0.90 

7.01 

277 

*700 

16*68 

6.50 

18.72 

2*3 

5700 

1* . 61 

2.96 

l* . 90 

258 

3725 

7.16 

-0.28 

7.16 

272 

*725 

16.82 

8.55 

18.87 

2*3 

5725 

1*. 37 

3.2* 

1*. 73 

257 

3750 

7.71 

0.12 

7.71 

269 

*750 

16.70 

8.39 

18.69 

2*3 

5750 

l*. 22 

3. *8 

1*. 6* 

256 

ALT 

« ALTITUDE, MX 

- Z0NAL C 0MP0NE NT , 

MZ - MERIDIONAL 

C0MP0NENT, WS ■ 

WINC SPEED, 

THETA • 

WINO OIRECTI0N 




ALT 

WX 

W2 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 
0360 01/22/65, 0106Z, 

alt WX WZ 

VEL0CITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FL8RI0A 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

5775 

1* • 67 

3.67 

15.13 

256 

6775 

13.07 

0.01 

13.10 

266 

7775 

18.22 

0.80 

18.2* 

267 

5800 

1 * .60 

3.78 

15.09 

255 

6800 

13.17 

1.28 

13.23 

26* 

7800 

18.50 

0.52 

18.51 

268 

5825 

1A.03 

3.75 

16.52 

255 

6825 

13. *7 

1.60 

13.57 

263 

7825 

18.60 

0.*6 

16.61 

268 

5850 

13.95 

3.68 

16.68 

256 

6050 

13.51 

1.93 

13.65 

262 

7850 

19.0* 

0.53 

19.05 

268 

5875 

13.85 

6.05 

16.63 

256 

6875 

13. *8 

2.06 

13.6* 

261 

7875 

18.91 

0.*6 

18.92 

268 

5900 

13.95 

* . C9 

16.56 

253 

6900 

13.56 

2.00 

13.71 

261 

7900 

18.55 

0.39 

18.55 

269 

5925 

1* • 1 7 

*.05 

16.76 

256 

6925 

1*. 12 

1.67 

1*. 22 

263 

7925 

18.7* 

0.3* 

18.7* 

269 

5950 

16.23 

3.99 

16.78 

256 

6950 

1*. 29 

1.18 

14.3* 

265 

7950 

19.31 

0.23 

19.32 

269 

5975 

16.08 

3.87 

16.60 

256 

6975 

1*.23 

0.69 

1*.25 

267 

7975 

19.63 

0.2* 

19.63 

269 

6000 

13.93 

3.03 

16.65 

256 

7000 

1*.69 

0.3* 

1 *. 69 

269 

8000 

19.15 

0.19 

19.15 

269 

6025 

16.51 

6.13 

15.09 

256 

7025 

1*. 89 

0.26 

1 *• 90 

269 

8025 

19.03 

-0.00 

19.03 

270 

6050 

16.31 

6.03 

16.87 

256 

7050 

15.00 

0.51 

15.00 

268 

0050 

19.12 

-0.1* 

19.12 

2 70 

6075 

1*.*6 

3.96 

16.99 

256 

7075 

15.11 

0.68 

15.12 

267 

8075 

19.15 

-0.2* 

19.15 

271 

6100 

16.91 

6.1* 

15.68 

256 

7100 

15.17 

0.75 

15.19 

267 

8100 

19.03 

-0.27 

19.03 

271 

6125 

16.57 

6.17 

15.16 

25* 

7125 

15.0* 

0.81 

15.07 

267 

0125 

19.08 

-0.39 

19.00 

271 

6150 

16.56 

6.50 

15.2* 

253 

7150 

1*. 92 

0.7* 

1*. 9* 

267 

8150 

19.13 

-o.*o 

19.13 

271 

6175 

1* • *9 

6.59 

15.20 

252 

7175 

15.02 

0.** 

15.03 

268 

8175 

19.31 

-0.36 

19.31 

271 

6200 

16.76 

*.*5 

15.61 

253 

7200 

15.02 

0.07 

15.02 

270 

8200 

19.36 

-0.20 

19.36 

270 

6225 

15.00 

6.28 

15.60 

25* 

7225 

15.13 

0.10 

15.13 

269 

8225 

19.32 

-0.05 

19.32 . 

270 

6250 

15.36 

6.02 

15.88 

255 

7250 

1*. 86 

0.12 

1*«86 

269 

8250 

19.56 

-0.07 

19.56 

270 

6275 

15.81 

3.7* 

16.2* 

257 

7275 

15.56 

0.07 

15.56 

270 

8275 

19.87 

-0.1* 

19.87 

270 

6300 

15.92 

3.58 

16.32 

257 

7300 

16.28 

0.13 

16.28 

269 

8300 

20.10 

-0.20 

20.10 

270 

6325 

16.65 

3.50 

16.82 

258 

7325 

16.09 

0.19 

16.09 

269 

8325 

20.28 

-0.28 

20.28 

271 

6350 

16.38 

3.32 

16.72 

258 

7350 

16.31 

0.*5 

16.32 

268 

8350 

20.55 

-0.58 

20.56 

271 

6375 

16.68 

3.32 

16.81 

258 

7375 

16.50 

0.83 

16.52 

267 

8375 

20.75 

-0.95 

20.77 

272 

6*00 

16.65 

3.63 

16.80 

258 

7*00 

16.56 

1.09 

16.60 

266 

8*00 

20.93 

-1.2* 

20.97 

273 

6*25 

15.68 

3.37 

16.0* 

25 B 

7*25 

16. *6 

1.41 

16.52 

265 

8*25 

21.01 

-1.36 

21.05 

27* 

6*50 

15.09 

3.38 

15.66 

257 

7*50 

16. *1 

1.78 

16.50 

26* 

8*50 

21.0* 

-1.36 

21.08 

27* 

6*75 

16.35 

3.3* 

16.73 

257 

7*75 

17.07 

2.03 

17.19 

263 

8*75 

21.38 

- 1 . *8 

21. *3 

27* 

6500 

16.8* 

3.17 

15.17 

250 

7500 

17.57 

1.97 

17.68 

263 

8500 

21. *6 

-1.73 

21.53 

27* 

6525 

15.09 

2.32 

15.26 

261 

7525 

17. *5 

1.77 

17.5* 

26* 

8525 

21.61 

-2.01 

21.70 

275 

6550 

16.57 

0.88 

16.60 

266 

7550 

17.21 

1.57 

17.28 

265 

8550 

22.03 

-2.05 

22.12 

275 

6575 

16.57 

-0.27 

16.57 

271 

7575 

17.11 

1.58 

17.18 

265 

8575 

21.86 

-1.95 

21.95 

275 

6600 

16.60 

-0.7* 

16.62 

273 

7600 

17.89 

1.67 

17.97 

26* 

8600 

22. *9 

-2.15 

22.60 

275 

6625 

16.38 

-0.81 

16.60 

273 

7625 

18. IT 

1.63 

18.2* 

265 

8625 

23.16 

-2.5* 

23.32 

276 

6650 

16.07 

-0.5* 

16.08 

272 

7650 

17.80 

1.50 

17.87 

265 

8650 

23.06 

-2.72 

23.22 

277 

6675 

16.0* 

-0.65 

16.05 

272 

7675 

17.0* 

1-38 

17.89 

265 

8675 

23.33 

-2.85 

23.51 

277 

6700 

13.82 

-0.63 

13.82 

272 

7700 

17.95 

1.32 

18.00 

266 

0700 

23.60 

-3.01 

23.79 

277 

6725 

13.67 

-0.10 

13.67 

270 

7725 

17.98 

1.22 

18.02 

266 

8725 

23.73 

-3.05 

23.93 

277 

6750 

13.32 

0.35 

13.33 

260 

7750 

18.13 

1.05 

18.16 

267 

8750 

23.80 

-2.89 

23.97 

277 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, WS * 

WINC SPEED, 

THETA « 

WINO DIRECTI 0N 
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FP 5-1 6 RADAR/ J1MSPHERE HIND VEL0CITY PROFILE 





TEST NUMBER 

0360 

01/22/65 

, 01 06Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

wx 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

CEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

8775 

24.21 

-2.61 

24.35 

276 

9775 

30.11 

1.65 

30.16 

267 

1C775 

25.83 

3.48 

26.07 

262 

8800 

24.63 

-2.37 

24.74 

275 

9800 

29.70 

1.58 

29.74 

267 

10800 

25.82 

3.63 

26.08 

262 

8825 

24.56 

-2.20 

24.66 

275 

9825 

29.48 

1.54 

29.53 

267 

10825 

27.27 

3.72 

27.52 

262 

8850 

24.69 

-2.20 

24.78 

275 

9850 

29.21 

1.51 

29.25 

267 

1 C 850 

28.81 

3.36 

29.01 

263 

8875 

24.88 

-2.09 

24.97 

275 

9075 

28.51 

1.49 

28.55 

267 

1C875 

28.90 

2.86 

29.04 

264 

8900 

24.71 

-1.87 

24.78 

274 

9900 

28.90 

1.51 

28.94 

267 

1C900 

29.10 

2.98 

29.25 

264 

8925 

25.09 

-1.61 

25.15 

273 

9925 

29.55 

1.70 

29.60 

267 

1C925 

29.45 

3.14 

29.62 

264 

8950 

25.78 

-1.38 

25.82 

273 

9950 

29.35 

1.78 

29.40 

266 

1C950 

29.11 

3.13 

29.28 

264 

8975 

25.70 

-1.30 

25.73 

273 

9975 

29.39 

1.61 

29.43 

267 

10975 

29.09 

3.12 

29.26 

264 

9000 

25.49 

-1.40 

25.52 

273 

10000 

29.41 

1.46 

29.45 

267 

11000 

28.89 

3.14 

29.06 

264 

9025 

25.65 

-1.26 

25.68 

273 

10025 

28.65 

1.52 

28.69 

267 

11025 

29.05 

2.80 

29.18 

264 

9050 

25.76 

-1.00 

25.78 

272 

10050 

28.46 

1.93 

28.53 

266 

11050 

30.04 

2.07 

30.11 

266 

9075 

25.94 

-0.69 

25.95 

271 

10075 

28.98 

2.03 

29.05 

266 

11075 

29.73 

1.33 

29.76 

267 

9100 

25.97 

-0.25 

25.97 

270 

10100 

28.43 

2.01 

28.50 

266 

11100 

29.38 

0.77 

29.39 

268 

9125 

25.78 

-0.16 

25.78 

270 

10125 

28.05 

1.97 

28.12 

266 

11125 

29.17 

0.84 

29.18 

268 

9150 

25.72 

-0.42 

25.73 

271 

10150 

28.01 

1.98 

28.08 

266 

11150 

29.43 

1.31 

29.46 

267 

9175 

25.96 

-0.42 

25.96 

271 

10175 

28.00 

2.30 

28.09 

265 

11175 

30.30 

1.23 

30.32 

267 

9200 

26.55 

-0.20 

26.55 

270 

10200 

28.16 

2.63 

28.28 

264 

11200 

31.20 

1.20 

31.22 

268 

9225 

27.17 

-0.30 

27.17 

270 

10225 

27.95 

2.83 

28.09 

264 

11225 

30.78 

1.70 

30.83 

267 

9250 

27.78 

-0.33 

27.78 

271 

10250 

27.78 

2.85 

27.93 

264 

11250 

31.28 

2.42 

31.37 

265 

9275 

28.08 

-0.28 

28.08 

270 

10275 

27.35 

2.76 

27.49 

264 

11275 

32.43 

3.12 

32.58 

2 64 

9300 

28.16 

-0.33 

28.16 

270 

10300 

27.09 

3.19 

27.28 

263 

11300 

32.01 

3.62 

32.21 

263 

9325 

27.41 

-0.15 

27.42 

270 

10325 

27.50 

3.40 

27.71 

263 

11325 

32.26 

3.77 

32.48 

263 

9350 

28.33 

-0.08 

28.33 

270 

10350 

26.91 

3.33 

27.11 

263 

11350 

33.06 

4.07 

33.31 

263 

9375 

29.44 

0.06 

29*44 

270 

10375 

27.12 

3.75 

27.38 

262 

11375 

33.53 

4.18 

33.79 

263 

9400 

29.15 

0.51 

29.16 

269 

10400 

27.27 

3.99 

27.56 

261 

11400 

33.70 

3.92 

33.93 

263 

9425 

29.78 

0.66 

29.79 

269 

10425 

26.66 

3.91 

26.95 

261 

11425 

33.46 

3.87 

33.68 

263 

9450 

29.68 

0.60 

29.68 

269 

10450 

26.42 

3.98 

26.71 

261 

11450 

34.23 

4.27 

34.49 

263 

9475 

29.99 

0.93 

30.01 

268 

10475 

26.49 

4.17 

26.82 

261 

11475 

33.76 

4.04 

34.00 

263 

9500 

30.68 

1.20 

30.71 

268 

10500 

26.65 

4.14 

2 6,. 97 

261 

11500 

33.67 

3.87 

33.90 

263 

9525 

30.68 

1.29 

30.70 

267 

10525 

26.51 

4.10 

26.82 

261 

11525 

34.14 

3.79 

34.35 

263 

9550 

30.01 

1.58 

30.05 

267 

10550 

26.65 

4.25 

26.99 

261 

11550 

33.26 

3.37 

33.43 

264 

9575 

30.06 

1.64 

30.10 

267 

10575 

26.95 

4.21 

27.28 

261 

11575 

33.59 

3.19 

33.74 

264 

9600 

30.57 

1.53 

30.61 

267 

10600 

27.00 

4.09 

27.30 

261 

11600 

33.37 

3.20 

33.52 

264 

9625 

29.79 

1.43 

29.83 

267 

10625 

26.44 

4.25 

26.78 

261 

11625 

32.99 

3.24 

33.15 

264 

9650 

29.85 

1.39 

29.89 

267 

10650 

26.63 

4.46 

27.00 

260 

11650 

32.66 

2.89 

32.79 

265 

9675 

30.52 

1.56 

30.56 

267 

10675 

27.54 

4.70 

27.94 

260 

11675 

32.25 

2.49 

32.34 

265 

9700 

30.44 

1.70 

30.49 

267 

10700 

27.55 

4.68 

27.95 

260 

11700 

31.75 

2.22 

31.83 

266 

9725 

29.90 

1.69 

29.95 

267 

10725 

26.98 

4.18 

27.31 

261 

11725 

30.79 

1.96 

30.86 

266 

9750 

29.9 5 

1.60 

29.99 

267 

10750 

26.28 

3.62 

26.53 

262 

11750 

30.04 

1.66 

30.08 

267 

ALT 

= ALTITUDE, HX 

• Z0NAL 

C0MP0NENT, 

HZ * MERIOl 0NAL 

C0HP0NENT, WS - 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND OIRECTI0N 




ALT 

WX 

HZ 

US 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE HlNO 
0360 01/22/65, 0106Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

HS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

11775 

29.11 

1.19 

29.14 

267 

12775 

27.08 

6.60 

27.87 

256 

13775 

12.87 

9.09 

15.75 

235 

11800 

27.95 

0.75 

27.96 

268 

12800 

25.24 

6.33 

26.02 

256 

13800 

13.01 

9.47 

16.09 

2 34 

11825 

29.26 

1.07 

29.28 

268 

12825 

24.96 

6.25 

25.73 

256 

13825 

13.22 

9.65 

16.37 

234 

11850 

28.87 

1.22 

28.89 

267 

£.2850 

25.19 

6.35 

25.98 

256 

13850 

13.03 

9.72 

16.26 

233 

11875 

28.39 

1.19 

28.42 

267 

12875 

24.36 

6.15 

25.1 2 

256 

13875 

13.00 

9.82 

16.29 

233 

11900 

28.74 

1.20 

28.77 

267 

12900 

23.62 

5.55 

24.27 

257 

13900 

13.40 

9.71 

16.62 

2 34 

11925 

27.31 

1.11 

27.33 

267 

12925 

22.99 

5.06 

23.54 

257 

13925 

14.14 

9.90 

17.26 

235 

11950 

27.68 

1.11 

27.70 

268 

12950 

22.30 

5.00 

22.85 

257 

13950 

14.32 

9.56 

17.21 

236 

11975 

27.98 

1.51 

28.02 

267 

12975 

21.84 

4.97 

22.40 

257 

13975 

15.71 

9.69 

18.46 

238 

12000 

27.07 

2.11 

27.15 

265 

13000 

21.20 

4.42 

21.66 

258 

14000 

16.49 

9.89 

19.23 

239 

12025 

26.87 

2.20 

26.96 

265 

13025 

20.36 

4.34 

20.82 

250 

14025 

16.90 

9.31 

19.29 

241 

12050 

27.02 

2.76 

27.16 

264 

13050 

19.52 

4.48 

20.03 

257 

14050 

17.95 

8.64 

19.92 

244 

12075 

27.95 

3.57 

28.18 

263 

13075 

19.14 

4.44 

19.65 

257 

14075 

18.40 

8.36 

20.21 

245 

12100 

28.28 

3.46 

28.49 

263 

13100 

19.73 

4.55 

20.25 

257 

14100 

18.13 

9.32 

20.38 

243 

12125 

29.10 

3.31 

29.29 

263 

13125 

19.60 

4.66 

20.15 

256 

14125 

17.64 

9.48 

20.02 

242 

12150 

29.34 

3.13 

29.50 

264 

13150 

18.95 

4.69 

19.52 

256 

14150 

18.67 

9.03 

20.74 

244 

12175 

28.06 

2.93 

28.22 

264 

13175 

19.39 

4.44 

19.90 

257 

14175 

19.67 

9.40 

21.80 

244 

12200 

28.86 

2.87 

29.01 

264 

13200 

19.39 

4.63 

19.93 

256 

14200 

19.48 

9.28 

21.58 

244 

12225 

30.60 

2.34 

30.69 

265 

13225 

18.87 

4.76 

19.46 

256 

14225 

20.03 

9.70 

22.26 

244 

12250 

29.94 

1.83 

30.00 

266 

13250 

18.54 

5.25 

19.27 

254 

14250 

20.09 

10.19 

22.53 

243 

12275 

28.68 

1.35 

28.71 

267 

13275 

18.04 

6.01 

19.02 

251 

14275 

18.88 

9.80 

21.27 

242 

12300 

29.35 

1.45 

29.39 

267 

13300 

17.52 

6.31 

18.62 

250 

14300 

18.16 

10.03 

20.74 

241 

12325 

29.68 

2.23 

29.76 

266 

13325 

16.89 

6.42 

18.07 

249 

14325 

17.28 

10.67 

20.31 

238 

12350 

28.28 

2.73 

28.41 

264 

13350 

16.72 

7.08 

18.15 

247 

14350 

16.33 

10.85 

19.61 

236 

12375 

27.14 

3.03 

27.31 

263 

13375 

17.12 

7.27 

18.60 

247 

14375 

15.45 

10.87 

18.89 

235 

12400 

28.29 

3.87 

28.55 

262 

13400 

16.79 

7.30 

18.31 

246 

14400 

15.15 

11.09 

18.77 

234 

12425 

28.53 

4.33 

28.85 

261 

13425 

16.76 

7.74 

18.46 

245 

14425 

15.26 

11.40 

19,05 

233 

12450 

27.45 

5.01 

27.90 

259 

13450 

16.52 

7.95 

18.33 

244 

14450 

14.67 

11.20 

18.45 

232 

12475 

27.44 

6.36 

28.17 

257 

13475 

16.53 

7.82 

18.29 

245 

14475 

15.18 

11.64 

19.13 

232 

12500 

27.22 

7.01 

28.11 

255 

13500 

16.19 

7.81 

17.97 

244 

14500 

15.82 

12.06 

19.89 

233 

12525 

27.63 

7.78 

28.71 

254 

13525 

15.06 

7.74 

16.93 

243 

14525 

15.84 

12.11 

19.94 

232 

12550 

27.57 

7.92 

28.69 

254 

13550 

14.73 

7.85 

16.70 

242 

14550 

15.89 

11.92 

19.86 

233 

12575 

28.16 

7.52 

29.15 

255 

13575 

14.68 

6.46 

16.94 

240 

14575 

16.70 

12.76 

21.01 

232 

12600 

28.94 

7.33 

29.85 

256 

13600 

14.41 

8.61 

16.79 

239 

14600 

17%30 

13.66 

22.04 

232 

12625 

28.00 

6.72 

28.79 

256 

13625 

14.00 

8.77 

16.51 

238 

14625 

17.10 

13.75 

21.95 

231 

12650 

28.69 

7.03 

29.54 

256 

13650 

13.88 

9.10 

16.60 

237 

14650 

17.08 

14.23 

22.23 

230 

12675 

29.64 

7.03 

30.46 

256 

13675 

13.66 

9.13 

16.42 

236 

14675 

16.99 

13.95 

21.98 

230 

12700 

28.70 

6.65 

29.46 

257 

13700 

13.38 

8.95 

16.09 

236 

14700 

16.46 

13.39 

21.24 

231 

12725 

27.34 

6.70 

28.15 

256 

13725 

13.36 

9.21 

16.23 

235 

14725 

17.14 

13.53 

21.84 

232 

12750 

27.10 

6.70 

27.92 

256 

13750 

13.14 

9.35 

16.13 

234 

14750 

17.33 

13.29 

21.04 

232 


ALT * ALTITUDE. HX * Z0NAL COMPONENT, HZ » MERIOI 0NAL C0HP0NENT 


MS * HINC SPEED. THETA « WIND DIRECT 1 0N 
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TABLE II -11 (coni) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE HINO VEL0C1TY PR0FILE 






TEST NUMRER 

0360 

01/22/65, 

0106Z » 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R1OA 





ALT 

MX 

WZ 

US 

THETA 

ALT 

NX 

uz 

US 

THETA 

ALT 

WX 

UZ 

US 

THETA 

HETERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

HETERS 

H/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OEG 

14775 

16.79 

12.50 

20.94 

233 

15775 

19.64 

13.96 

24.10 

234 

16775 

16.90 

10.58 

19.93 

238 

14800 

17.16 

12.12 

21.01 

235 

15800 

20.20 

14.04 

24.60 

235 

16800 

16.57 

9.96 

19.33 

239 

14825 

17.62 

11.84 

21.23 

236 

15825 

20.58 

13.88 

24.83 

236 

16825 

16.53 

9.42 

19.02 

240 

14850 

18.31 

11.59 

21.67 

237 

15850 

21.74 

14.70 

26.24 

236 

16850 

16.79 

9.33 

19.21 

241 

14875 

18.73 

11.30 

21.88 

239 

15875 

18.92 

14.45 

23.80 

232 

16875 

16.97 

9.40 

19.40 

241 

14900 

19.10 

10.98 

22.03 

240 

15900 

17.85 

14.46 

22.97 

231 

16900 

16.28 

9.62 

18.92 

239 

14925 

19.38 

10.88 

22.23 

241 

1592 5 

18.64 

15.11 

24.00 

231 

16925 

15.73 

8.96 

18.10 

240 

14950 

19.54 

10.41 

22.14 

242 

15950 

19.13 

14.94 

24.27 

232 

16950 

15.39 

8.41 

17.54 

241 

14975 

19.43 

9.35 

21.56 

244 

15975 

18.84 

15.39 

24.32 

231 

16975 

14.89 

8.40 

17.10 

240 

15000 

19.38 

8.20 

21.04 

247 

16000 

18.60 

15.74 

24.37 

230 

17000 

14.97 

8.54 

17.23 

240 

15025 

19.66 

7.32 

20.98 

249 

1602 5 

18.71 

15.78 

24.47 

230 

17025 

14.67 

8.51 

16.96 

240 

15050 

20.17 

7.06 

21.37 

251 

16050 

19.20 

16.05 

25.03 

230 

17050 

13.99 

8.59 

16.41 

238 

15075 

19.57 

5.69 

20.38 

254 

16075 

18.84 

15.50 

24.40 

230 

17075 

13.54 

8.82 

16.16 

237 

15100 

19.07 

4.80 

19.67 

256 

16100 

18.60 

14.15 

23.37 

233 

17100 

13.03 

8.72 

15.68 

236 

15125 

19.42 

4.51 

19.94 

257 

16125 

18.29 

12.72 

22.27 

235 

17125 

11.32 

8.14 

13.95 

234 

15150 

18.68 

3.77 

19.06 

258 

16150 

17.97 

12.62 

21.96 

235 

17150 

10.10 

7.58 

12.63 

233 

15175 

18.17 

4.28 

18.67 

257 

16175 

17.89 

11.87 

21.47 

236 

17175 

10.81 

7.66 

13.24 

235 

15200 

17.95 

5.61 

18.81 

252 

16200 

17.63 

10.82 

20.69 

238 

17200 

10.78 

7.47 

13.12 

235 

15225 

17.00 

6.22 

18.11 

250 

16225 

17.56 

10.33 

20.37 

239 

17225 

10.61 

5.99 

12.19 

240 

15250 

16.66 

5.57 

17.57 

251 

16250 

18.19 

10.29 

20.90 

240 

17250 

10.40 

5.93 

11 .97 

240 

15275 

15.80 

4.51 

16.43 

254 

16275 

18.79 

10.49 

21.52 

241 

17275 

9.83 

5.97 

11.50 

239 

15300 

14.69 

4.65 

15.41 

252 

16300 

19.18 

10.34 

21.79 

241 

17300 

9.98 

5.38 

11.34 

242 

15325 

15.63 

5.62 

16.61 

250 

16325 

19.56 

10.45 

22.18 

242 

17325 

10.13 

4.64 

11.14 

245 

15350 

15.36 

6.18 

16.56 

248 

16350 

19.70 

10.73 

22.44 

241 

17350 

10.17 

4.02 

10.93 

248 

15375 

14.58 

6.48 

15.96 

246 

16375 

19.57 

10.97 

22.43 

241 

17375 

10.33 

3.87 

11.04 

249 

15400 

14.32 

6.27 

15.63 

246 

16400 

19.31 

11.36 

22.40 

239 

17400 

9.91 

3.54 

10.53 

250 

15425 

14.48 

6.99 

16.07 

244 

1642 5 

19.04 

11.77 

22.39 

238 

17425 

9.66 

3.43 

10.25 

250 

15450 

14.96 

8.19 

17.06 

241 

16450 

18.82 

12.25 

22.46 

237 






15475 

14.54 

8.47 

16.83 

240 

16475 

18.10 

12.19 

21.82 

236 






15500 

14.32 

8.99 

16.91 

238 

16500 

16.68 

12.03 

20.56 

234 







15525 

15.11 

10.11 

18.18 

236 

16525 

16.30 

12.61 

20.61 

232 

15550 

15.63 

10.35 

18.75 

236 

16550 

16.52 

13.18 

21.14 

231 

15575 

15.97 

10.04 

18.86 

238 

16575 

16.35 

13.06 

20.92 

231 

15600 

16.47 

10.73 

19.65 

237 

16600 

16.60 

12.97 

21.07 

232 

15625 

16.52 

11.73 

20.26 

234 

16625 

16.62 

12.68 

20.91 

232 


15650 

16.47 

12.33 

20.57 

233 

16650 

16.71 

12.46 

20.85 

233 

15675 

17.87 

13.46 

22.38 

233 

16675 

16.77 

12.12 

20.69 

234 

15700 

18.06 

13.67 

22.65 

233 

16700 

16.55 

11.52 

20.16 

235 

15725 

18.98 

13.74 

23.43 

234 

16725 

16.52 

10.92 

19.80 

236 

15750 

19.32 

13.81 

23.74 

234 

16750 

16.85 

10.48 

19.84 

238 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C 0MP0NE NT, 

HZ - MERIOI0NAL 

COMPONENT i 

, US - 

WIND SI 



ALT WX 
METERS M/SEC 

1650 -2.53 
1675 -2.50 
1700 -2.13 
1725 -1.36 
1750 -0.65 


1775 0.30 
1800 0.99 
1825 1.38 
1850 1.60 
1875 1.73 


1900 1.57 
1925 1.18 
1950 0.68 
1975 0.31 
2000 0.04 


2025 -0.20 
2050 -0.53 
2075 -0.79 
2100 -0.96 
2125 -0.97 


2150 -0.86 
2175 -0.66 
2200 -0.41 
2225 -0.20 
2250 0.11 


2275 0.62 
2300 0.83 
2325 1.14 
2350 1.51 
2375 1.76 


2400 2.22 
2425 2.68 
2450 3.15 
2475 3.61 
2500 3.97 


2550 4.74 
2575 5.12 
2600 5.66 
2625 5.86 


TABLE 11-12 PAGE 155 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 


WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

0356 

ALT 

01/22/65, 

WX 

1929Z, 

WZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OEG 

5.26 

5.84 

154 

2650 

6.17 

1.89 

6.45 

253 

3650 

6.92 

2.38 

7.31 

251 

5.09 

5.67 

154 

2675 

6.93 

2.40 

7.33 

251 

3675 

6.50 

2.54 

6.98 

248 

4.92 

5.36 

156 

2700 

6.92 

2.45 

7.34 

250 

3700 

6.24 

2.84 

6.86 

245 

4.80 

4.99 

164 

2725 

6.93 

2.65 

7.42 

249 

3725 

6.32 

3.31 

7.13 

242 

4.31 

4.35 

171 

2750 

7.05 

2.87 

7.62 

248 

3750 

6.24 

3.61 

7.21 

240 

3.51 

3.52 

185 

2775 

7.15 

3.28 

7.86 

245 

3775 

5.98 

3.84 

7.11 

237 

3.22 

3.37 

197 

2000 

7.05 

3.65 

7.94 

242 

3800 

5.83 

4.12 

7.14 

235 

3.05 

3.34 

204 

2825 

6.97 

3.86 

7.97 

241 

3825 

5.95 

4.50 

7.46 

233 

2.76 

3.19 

210 

2850 

7.11 

4.10 

8.21 

240 

3850 

5.87 

4.38 

7.32 

233 

2.44 

2.99 

215 

2875 

7.13 

4.09 

8.22 

240 

3875 

5.81 

4.08 

7.10 

235 

2.27 

2.77 

215 

2900 

7.14 

3.96 

8.16 

241 

3900 

5.92 

3.72 

6.99 

238 

2.21 

2.50 

208 

2925 

7.11 

3.93 

8.12 

241 

3925 

5.93 

3.02 

6.65 

243 

2.15 

2.26 

197 

2950 

7.25 

4.04 

8.30 

241 

3950 

6.29 

2.65 

6.83 

247 

2.28 

2.30 

188 

2975 

7.44 

4.41 

8.64 

239 

3975 

6.33 

2.41 

6.77 

249 

2.39 

2.39 

181 

3000 

7.37 

4.58 

8.67 

238 

4000 

5.95 

2.37 

6.40 

248 

2.42 

2.43 

175 

3025 

7.25 

4.06 

8.31 

241 

4025 

5.68 

2.41 

6.17 

247 

2.37 

2.42 

167 

3050 

7.33 

3.43 

8.09 

245 

4050 

5.55 

2.52 

6.10 

245 

2.30 

2.43 

161 

3075 

7.34 

2.84 

7.87 

249 

4075 

5.46 

2.60 

6.07 

244 

2.25 

2.45 

157 

3100 

7.23 

2.35 

7.60 

252 

4100 

5.79 

2.63 

6.36 

245 

2.20 

2.41 

156 

3125 

7.16 

2.15 

7.48 

253 

4125 

5.99 

2.63 

6.54 

246 

2.10 

2.27 

158 

3150 

7.33 

2.26 

7.67 

253 

4150 

5.92 

2.70 

6.51 

245 

2.09 

2.20 

162 

3175 

7.57 

2.33 

7.92 

253 

4175 

5.98 

2.79 

6.60 

245 

2.32 

2.35 

170 

3200 

7.72 

2.26 

8.04. 

254 

4200 

6.17 

2.91 

6.82 

245 

2.77 

2.78 

176 

3225 

7.89 

2.19 

8.19 

254 

4225 

6.35 

3.13 

7.08 

244 

3.06 

3.07 

182 

3250 

8.24 

1.99 

8.48 

256 

4250 

6.46 

3.30 

7.25 

243 

3.36 

3.42 

190 

3275 

8.41 

1.80 

8.60 

258 

4275 

6.49 

3.24 

7.26 

243 

3.76 

3.85 

192 

3300 

8.31 

1.80 

8.50 

250 

4300 

6.48 

3.24 

7.24 

243 

4.02 

4.18 

196 

3325 

8.13 

1.75 

8.31 

258 

4325 

6.52 

3.29 

7.31 

243 

3.92 

4.20 

201 

3350 

7.69 

1.61 

7.85 

258 

4350 

6.45 

3.30 

7.24 

243 

3.73 

4.12 

205 

3375 

7.18 

1.57 

7.35 

257 

4375 

6.54 

3.78 

7.55 

240 

3.52 

4.16 

212 

3400 

6.92 

1.44 

7.06 

258 

4400 

6.51 

4.15 

7.72 

237 

3.31 

4.26 

219 

3425 

6.99 

1.31 

7.12 

259 

4425 

6.26 

4.25 

7.57 

236 

3.10 

4.41 

225 

3450 

6.99 

1.16 

7.09 

260 

4450 

6.23 

4.29 

7.56 

235 

2.88 

4.62 

231 

3475 

6.66 

0.97 

6.73 

262 

4475 

6.29 

4.29 

7.61 

235 

2.52 

4.70 

237 

3500 

6.56 

0.89 

6.62 

562 

4500 

6.36 

4.31 

7.68 

236 


<t.ai 

243 






*•5^3 

6.1V 

4.38 

7.58 

235 

1.80 

5.07 

249 

3550 

7^21 

2lll 

7l51 

254 

4550 

6.10 

4.57 

7.63 

233 

1.51 

5.33 

253 

3575 

7.52 

2.47 

7.91 

252 

4575 

6.49 

5.23 

8.34 

231 

1.47 

5.84 

255 

3600 

7.51 

2.31 

7.86 

253 

4600 

6.67 

5.59 

8.70 

230 

1.56 

6.06 

255 

3625 

7.20 

2.21 

7.53 

253 

4625 

6.86 

5.58 

8.84 

231 


ALT - ALTITUDE, MX = ZONAL COMPONENT, HZ = MERIDIONAL COMPONENT, MS - HINC SPEED, THETA « WIND DIRECTION 


ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

4650 

7.38 

4675 

8.15 

4700 

8.47 

4725 

8.61 

4750 

9.81 


4775 

10.52 

4800 

10.61 

4825 

11.51 

A850 

11.53 

4875 

11.40 


4900 

11.35 

4925 

10.55 

4950 

10.24 

4975 

10.09 

5000 

9.78 


5025 

9.10 

5050 

8.41 

5075 

7.76 

5100 

7.42 

5125 

6.76 


5150 

6.38 

5175 

6.39 

5200 

6.17 

5225 

6.09 

5250 

6.31 


5275 

6.78 

5300 

7.15 

5325 

7.68 

5350 

8.05 

5375 

8.33 


5400 

8.69 

5425 

8.88 

5450 

8.66 

5475 

8.21 

5500 

7.76 


5525 

7.39 

5550 

7.26 

5575 

7.32 

5600 

7.28 

5625 

7.11 


WZ MS 

M/SEC H/SEC 

5.67 9.31 

5.79 9.99 

5.47 10.08 

5.03 9.97 

5.32 11.16 


5.56 11.90 
5.63 12.01 
6.01 12.98 
5.98 12.99 
5.83 12.81 


5.96 12.82 
5.87 12.07 
5.71 11.73 
5.43 11.46 
5.27 11.11 


5.00 10.38 
4.57 9.57 
4.28 8.86 
4.33 8.59 
4.28 8.00 


4.05 7.55 
3.65 7.36 
3.51 7.09 
3.54 7.05 
3.11 7.03 


2.49 7.22 
1.91 7.40 
1.86 7.90 
2.11 8.32 
2.19 8.61 


2.11 8.95 
2.23 9.16 
2.48 9.01 
2.44 8.56 
1.96 8.01 


1.47 7.54 

1.21 7.38 

1.09 7.40 

1.06 7.36 

1.07 7.19 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO VELOCITY PROFILE 


TEST NUMBER 

0356 01/22/65, 

1929Z, 

EASTERN 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

232 

5650 

7.26 

1.08 

7.34 

234 

5675 

7.20 

1.03 

7.28 

237 

5700 

6.81 

0.99 

6.88 

240 

5725 

6.57 

1.04 

6.65 

241 

5750 

6.50 

0.97 

6.57 

242 

5775 

6.62 

0.65 

6.65 

242 

5800 

6.85 

0.18 

6.85 

242 

5825 

7.12 

-0.05 

7.12 

2*2 

5850 

7.30 

-0.02 

7.30 

243 

5875 

7.77 

0.06 

7.77 

242 

5900 

7.87 

0.24 

7.88 

241 

5925 

7.88 

0.40 

7.89 

241 

5950 

8.36 

0.50 

8.37 

2A2 

5975 

8.99 

0.90 

9.03 

242 

6000 

9.24 

1.37 

9.34 

241 

6025 

9.15 

1.70 

9.31 

241 

6050 

9.35 

1.07 

9.53 

241 

6075 

9.47 

2.02 

9.68 

240 

6100 

9.52 

2.20 

9.77 

23B 

6125 

9.38 

1.93 

9.57 

237 

6150 

9.22 

1.36 

9.32 

240 

6175 

9.28 

0.76 

9.31 

240 

6200 

9.23 

0.47 

9.24 

240 

6225 

9.31 

0.57 

9.33 

244 

6250 

9.24 

0.58 

9.26 

250 

6275 

8.96 

0.51 

8.98 

255 

6300 

9.20 

0.53 

9.21 

256 

6325 

9.19 

0.61 

9.21 

255 

6350 

9.18 

0.72 

9.21 

255 

6375 

9.12 

0.73 

9.15 

256 

6AOO 

8.93 

0.79 

8.96 

256 

6A25 

8.83 

0.95 

8.88 

254 

6450 

8.42 

1.03 

8.48 

253 

6475 

8.76 

1.35 

8.86 

256 

6500 

9.28 

1.74 

9.44 


259 

6525 

9.08 

1.86 

9.27 

260 

6550 

8.98 

i . 95 

9.19 

261 

6575 

9.02 

1.84 

9.20 

2 62 

6600 

9.04 

1.55 

9.18 

261 

6625 

9.04 

1.34 

9.14 


ST RANGE, 

FLORIDA 





HETA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

261 

6650 

9.28 

1.31 

9.37 

262 

262 

6675 

9.20 

1.28 

9.29 

262 

262 

6700 

9.08 

1.18 

9.15 

262 

261 

6725 

9.07 

1.03 

9.13 

263 

261 

6750 

9.16 

0.77 

9.19 

265 

264 

6775 

9.26 

0.43 

9.27 

267 

268 

6800 

9.42 

0.12 

9.42 

269 

270 

6825 

9.77 

0.14 

9.77 

269 

270 

6850 

10.00 

0.18 

10.00 

269 

269 

6875 

10.04 

0.17 

10.04 

269 

268 

6900 

10.98 

0.04 

10.98 

270 

267 

6925 

11.73 

-0.09 

11.73 

270 

266 

6950 

11.85 

-0.31 

11.85 

271 

264 

6975 

11.82 

-0.54 

11.83 

272 

261 

7000 

11.77 

-0.50 

11.78 

272 

259 

7025 

12.38 

-0.38 

12.38 

272 

258 

7050 

12.46 

-0.49 

12.47 

272 

258 

7075 

12.16 

-0.68 

12.17 

273 

257 

7100 

11.82 

-0.60 

11.84 

273 

258 

7125 

12.38 

-0.63 

12.39 

273 

261 

7150 

12.96 

-0.74 

12.98 

273 

265 

7175 

12.97 

-0.89 

13.00 

274 

267 

7200 

13.10 

-1.13 

13.15 

275 

266 

7225 

13.31 

-1.34 

13.38 

276 

266 

7250 

13.81 

-1.45 

13.88 

276 

267 

7275 

14.18 

-1.38 

14.25 

275 

267 

7300 

14.09 

-1.20 

14.14 

275 

266 

7325 

13.52 

-0.84 

13.54 

273 

265 

7350 

13.81 

-0.52 

13.82 

272 

265 

7375 

13.80 

-0.51 

13.81 

272 

265 

7400 

13.57 

-0.50 

13.57 

272 

264 

7425 

13.77 

-0.50 

13.78 

272 

263 

7450 

1 A . 11 

-0.39 

14.11 

271 

261 

7475 

14.34 

-0.16 

14.34 

270 

259 

7500 

13.86 

-0.05 

13.86 

270 

258 

7525 

13.09 

0.22 

13.09 

269 

258 

7550 

12.55 

0.53 

12.56 

267 

258 

7575 

12.20 

0.81 

12.23 

266 

260 

7600 

12.30 

1.21 

12.36 

264 

261 

7625 

12.07 

1.59 

12.18 

262 
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TABLE 11-12 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE HIND VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

0356 

01/22/65* 

1929Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

N/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

7650 

11.66 

1.90 

11.63 

260 

0650 

16.96 

0.13 

16.96 

269 

9650 

20.88 

6.63 

21.36 

250 

7675 

11.67 

2.21 

11.68 

259 

8675 

17.26 

0.33 

17.26 

269 

9675 

20.76 

6.53 

21.23 

257 

7700 

11.37 

2.25 

11.59 

259 

8700 

17.68 

0.57 

17.69 

268 

9700 

20.38 

6.57 

20.89 

257 

7725 

11.12 

2.20 

11.36 

259 

8725 

17.37 

0.76 

17.38 

267 

9725 

20.56 

6.55 

21.06 

257 

7750 

11.01 

2.09 

11.21 

259 

8750 

17.66 

0.96 

17.68 

267 

9750 

21.19 

6.61 

21.65 

258 

7775 

11.02 

1.99 

11.19 

260 

8775 

17.85 

1.29 

17.90 

266 

9775 

21.65 

6.37 

21.89 

258 

7800 

11.09 

1.89 

11.25 

260 

8800 

17.58 

1.68 

17.66 

265 

9800 

21.71 

6.60 

22.15 

25B 

7825 

11.13 

1.87 

11.29 

260 

8825 

17.68 

1.53 

17.56 

265 

9825 

22.29 

6.23 

22.68 

259 

7850 

11.20 

1.72 

11.33 

261 

8850 

17.66 

1.77 

17.52 

266 

9850 

22.51 

3.99 

22.86 

260 

7875 

11.22 

1.56 

11.33 

262 

8875 

17.38 

2.03 

17.50 

263 

9875 

22.33 

3.63 

22.63 

261 

7900 

11.26 

1.57 

11.35 

262 

8900 

17.50 

2.22 

17.66 

263 

9900 

22.67 

3.23 

22.70 

262 

7925 

11.51 

1.53 

11.61 

262 

8925 

1*7.63 

2.61 

17.79 

262 

9925 

22.80 

3.31 

23.04 

262 

7950 

11.99 

1.66 

12.08 

263 

8950 

17.76 

2.65 

17.93 

261 

9950 

23.19 

3.16 

23.41 

262 

7975 

12.57 

1.66 

12.66 

26 3 

8975 

17.92 

2.76 

18.13 

261 

5975 

22.66 

2.76 

22.03 

263 

8000 

13.03 

1.66 

13.11 

263 

9000 

18.21 

2.81 

18.62 

261 

10000 

23.58 

2.53 

23.71 

264 

8025 

13.21 

1.36 

13.28 

266 

9025 

18.32 

2.89 

18.56 

261 

10025 

26.27 

2.32 

24.36 

264 

8050 

13.36 

1.28 

13.60 

266 

9050 

18.53 

3.01 

18.78 

261 

1C050 

23.86 

2.12 

23.96 

265 

8075 

13.36 

1.29 

13.60 

266 

9075 

18.66 

3.36 

18.96 

260 

10075 

26.21 

2.25 

24.3 2 

265 

8100 

13.63 

1.60 

13.70 

266 

9100 

18.19 

3.56 

18.53 

259 

10100 

23.90 

2.68 

24.03 

2 64 

8125 

16.29 

1.81 

16.61 

263 

9125 

18.69 

3.62 

19.08 

250 

10125 

23.52 

2.66 

23.67 

263 


8150 

14.72 

2.07 

14.86 

262 

9150 

18.76 

4.05 

19.19 

258 

10150 

23.58 

2.85 

23.75 

263 

8175 

15.17 

1.93 

15.29 

263 

9175 

18.37 

4.24 

18.85 

257 

10175 

24.02 

3.09 

24.22 

2 62 

8200 

15.48 

1.78 

15.58 

263 

9200 

18.67 

4.52 

19.21 

256 

1C200 

23.96 

3.31 

24.18 

262 

8225 

15.73 

1.73 

15.83 

264 

9225 

17.91 

4.50 

18.47 

256 

10225 

23.55 

3.47 

23.80 

261 

0250 

16.08 

1.50 

16.15 

264 

9250 

18.24 

4.73 

18.85 

255 

10250 

23.48 

3.67 

23.76 

261 

8275 

16.54 

1.18 

16.58 

266 

9275 

18.89 

4.89 

19.52 

255 

10275 

23.56 

3.86 

23.87 

261 

8300 

16.66 

1.09 

16.70 

266 

9300 

18.20 

4.72 

18.81 

255 

10300 

23.79 

3.79 

24.09 

261 

8325 

16.41 

1.11 

16.45 

266 

9325 

18.31 

4.72 

18.91 

255 

10325 

24.09 

3.60 

24.36 

261 

8350 

16.06 

0.95 

16.09 

266 

9350 

19.19 

4.93 

19.81 

255 

10350 

24.35 

3.50 

24.60 

262 

8375 

16.17 

0.78 

16.19 

267 

9375 

19.10 

4.79 

19.69 

256 

10375 

24.40 

3.32 

24.63 

262 


8400 

16.46 

0.61 

16.47 

268 

9400 

10.98 

4.55 

19.52 

256 

1C400 

25.26 

2.95 

25.43 

263 

8425 

16.50 

0.44 

16.51 

268 

9425 

19.37 

4.56 

19.89 

257 

10425 

25.66 

2.45 

25.78 

264 

8450 

16.76 

0.32 

16.76 

269 

9450 

19.42 

4.50 

19.94 

257 

10450 

25.40 

1.98 

25.48 

265 

8475 

16.99 

0.26 

16.99 

269 

9475 

19.55 

4.25 

20.00 

258 

10475 

25.11 

1.72 

25.17 

266 

8500 

17.13 

0.09 

17.13 

270 

9500 

19.81 

4.05 

20.22 

258 

10500 

25.58 

1.53 

25.63 

266 


8525 

17.06 

-0.10 

17.06 

270 

9525 

20.17 

4.18 

20.60 

258 

1C525 

25.97 

1.62 

26.02 

266 

8550 

16.99 

-0.14 

16.99 

270 

9550 

20.22 

4.33 

20.68 

250 

10550 

25.49 

1.45 

25.53 

267 

8575 

17.17 

-0.14 

17.17 

270 

9575 

19.71 

4.32 

20.18 

257 

10575 

25.54 

1.26 

25.57 

267 

8600 

17.28 

0.05 

17.28 

270 

9600 

19. 02 

4.27 

20.28 

258 

10600 

25.91 

1.09 

25.94 

267 

8625 

17.08 

0.11 

17.08 

26 9 

962 5 

20.60 

4.32 

21.05 

258 

1C625 

26.35 

0.88 

26.36 

268 

ALT 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

0356 

01/22/65, 

1929Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

1D650 

26.35 

0.65 

26.36 

268 

11650 

29.94 

5.62 

30.46 

259 

12650 

30.40 

5.54 

30.90 

259 

10675 

26.64 

0.25 

26.65 

269 

11675 

29.73 

5.45 

30.22 

259 

12675 

30.61 

6.59 

31.31 

25B 

10700 

26.97 

-0.23 

26.97 

270 

11700 

29.97 

5.02 

30.39 

260 

12700 

31.49 

7.30 

32.32 

257 

10725 

27.46 

-0.55 

27.47 

271 

11725 

30.15 

5.00 

30.56 

260 

12725 

31.21 

7.70 

32.15 

2 56 

10750 

27.69 

-0.42 

27.69 

271 

11750 

29.89 

4.72 

30.26 

261 

12750 

31.78 

8.19 

32.82 

255 


10775 

27.76 

-0.41 

27.77 

271 

11775 

29.70 

4.22 

30.00 

262 

12775 

32.07 

7.93 

33.04 

256 

10800 

27.51 

-0.34 

27.51 

271 

11800 

29.28 

3.96 

29.55 

262 

12800 

32.35 

7.81 

33.28 

256 

10825 

26.63 

0.00 

26.63 

270 

11825 

28.84 

3.71 

29.08 

262 

12825 

32.36 

7.88 

33.31 

256 

10850 

26.95 

0. 16 

26.95 

269 

11850 

29. 19 

3.72 

29.43 

263 

12850 

32.34 

8.04 

33.32 

256 

10875 

27.42 

0.45 

27.42 

269 

11875 

29.27 

3.66 

29.53 

262 

12875 

32.51 

8.21 

33.53 

256 


10900 

27.50 

0.71 

27.51 

268 

11900 

29.52 

3.93 

29.78 

262 

12900 

33.26 

8.76 

34.40 

255 

10925 

27.54 

1.09 

27.56 

268 

11925 

30.08 

4.21 

30.37 

262 

12925 

33.88 

9.36 

35.15 

254 

10950 

27.76 

1.54 

27.81 

267 

11950 

30.02 

4.15 

30.30 

262 

12950 

34.25 

9.64 

35.58 

2 54 

10975 

27.88 

1.79 

27.94 

266 

11975 

29.33 

4.09 

29.62 

262 

12975 

34.53 

10.13 

35.98 

253 

11000 

27.69 

1.97 

27.76 

266 

12000 

30.44 

4.47 

30.77 

261 

13000 

34.38 

10.42 

35.92 

253 


11025 

27.68 

2.17 

27.77 

265 

12025 

31.27 

4.43 

31.58 

262 

13025 

35.38 

10.97 

37.04 

253 

11050 

27.87 

2.40 

27.98 

265 

12050 

30.85 

4.60 

31.19 

261 

13050 

35.47 

11.09 

37.16 

252 

11075 

27.46 

2.47 

27.57 

265 

12075 

31.52 

5.19 

31.95 

260 

13075 

36.56 

11.77 

38.40 

252 

11100 

27.80 

2.64 

27.93 

264 

12100 

31.11 

5.12 

31.53 

260 

13100 

38.07 

12.66 

40.12 

251 

11125 

28.57 

2.82 

28.71 

264 

12125 

31.88 

5.42 

32.34 

260 

13125 

38.38 

13.12 

40.56 

251 

11150 

28.01 

3.02 

28.18 

264 

12150 

32.72 

5.73 

33.22 

260 

13150 

38.66 

13.54 

40.97 

251 

11175 

28.33 

3.16 

28.51 

263 

12175 

32.24 

5.61 

32.73 

260 

13175 

39.25 

14.10 

41.71 

250 

11200 

29.05 

3.05 

29.21 

264 

12200 

32.53 

5.59 

33.01 

260 

13200 

40.76 

15.32 

43.54 

249 

11225 

29.15 

3.05 

29.31 

264 

12225 

32.82 

5.61 

33.30 

260 

13225 

41.18 

16.07 

44.21 

248 

11250 

29.12 

3.30 

29.30 

263 

12250 

33.24 

5.80 

33.75 

260 

13250 

42.00 

16.75 

45.21 

248 

11275 

29.29 

3.62 

29.51 

263 

12275 

33.42 

5.98 

33.95 

260 

13275 

42.61 

17.12 

45.92 

248 

11300 

29.11 

3.83 

29.36 

262 

12300 

32.70 

5.86 

33.30 

260 

13300 

41.86 

17.20 

45.26 

247 

11325 

29.18 

4.26 

29.49 

262 

12325 

32.35 

5.63 

32.84 

260 

13325 

41.20 

17.60 

44.80 

247 

11350 

29.77 

4.58 

30.12 

261 

12350 

32.21 

5.42 

32.66 

260 

13350 

40.46 

18.25 

44.39 

246 

11375 

29.17 

4.62 

29.53 

261 

12375 

31.97 

5.34 

32.41 

260 

13375 

39.71 

19.29 

44.14 

244 

11400 

29.85 

4.74 

30.22 

261 

12400 

31.65 

5.11 

32.06 

261 

13400 

38.69 

19.90 

43.51 

243 

11425 

30.22 

4.73 

30.59 

261 

12425 

31.63 

4.92 

32.01 

261 

13425 

38.45 

20.18 

43.42 

242 

11450 

29.63 

5.06 

30.05 

260 

12450 

31.34 

5.07 

31.75 

261 

13450 

38.17 

19.89 

43.04 

242 

11475 

30.04 

5.52 

30.55 

259 

12475 

30.01 

4.71 

30.37 

261 

13475 

37.86 

18.70 

42.22 

244 

11500 

30.33 

5.58 

30.84 

259 

12500 

29.96 

4.69 

30.33 

261 

13500 

38.15 

17.61 

42.02 

245 

11525 

29.79 

5.75 

30.34 

259 

12525 

30.24 

5.06 

30.66 

260 

13525 

37.93 

16.71 

41 .45 

246 

11550 

29.55 

5.91 

30.14 

259 

12550 

30.22 

5.06 

30.64 

260 

1 3550 

37.95 

16.00 

41.18 

2 47 

11575 

29.86 

5.90 

30.44 

259 

12575 

30.30 

5.04 

30.72 

260 

1 3575 

37.75 

15.36 

40.76 

248 

11600 

29.59 

5.71 

30.13 

259 

12600 

29.32 

5.06 

29.75 

260 

1 3600 

36.55 

14.36 

39.27 

248 

11625 

29.72 

5.51 

30.23 

259 

12625 

30.35 

5.39 

30.82 

260 

13625 

35.23 

13.41 

37.70 

249 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

» Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS - 

WINC SPEED, 
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WIND OIRECTI0N 





TABLE 11-12 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

0356 

01/22/65 

, 1929Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

13650 

37.26 

13.88 

39.76 

269 

16650 

26.27 

15.50 

30.50 

239 

15650 

25.83 

10.59 

27.92 

248 

13675 

37.86 

13.82 

6C.28 

250 

16675 

26.10 

16.10 

30.66 

238 

15675 

25.55 

10.53 

27.63 

247 

13700 

36.00 

12.51 

38.11 

251 

16700 

25.69 

16.81 

30.70 

237 

15700 

25.82 

10.16 

27.75 

248 

13725 

35.55 

11.66 

37.61 

252 

16725 

25.60 

17.81 

31.02 

235 

15725 

26.06 

10.17 

27.97 

249 

13750 

35.38 

11.38 

37.16 

252 

16750 

26.96 

18.68 

31.16 

233 

15750 

26.12 

10.05 

27.98 

249 

13775 

36.89 

10.68 

36.69 

253 

16775 

23. 6B 

17.86 

29.50 

233 

15775 

25.62 

10.19 

27.57 

248 

13800 

36.35 

10.03 

35.78 

256 

16800 

23.66 

17.66 

29.52 

233 

15800 

25.16 

10.76 

27.34 

247 

13825 

32.83 

9.76 

36.25 

253 

16825 

26.99 

17.87 

30.73 

236 

15825 

26.80 

11.25 

29.07 

247 

13850 

32.87 

9.93 

36.36 

253 

16850 

25.26 

17.26 

30.56 

235 

15850 

27.28 

11.67 

29.67 

247 

13875 

32.58 

10.09 

36.11 

253 

16875 

25.77 

16.82 

30.78 

237 

15875 

26.36 

12.32 

29.08 

245 

13900 

31.10 

9.96 

32.65 

252 

16900 

25.07 

15.90 

29.69 

237 

15900 

26.18 

12.15 

28.86 

245 

13925 

30.71 

10.32 

32.60 

251 

16925 

26.75 

16.96 

28.91 

239 

15925 

26.30 

12.01 

28.91 

245 

13950 

30.26 

10.66 

32.07 

250 

16950 

25.86 

15.11 

29.93 

260 

15950 

26.52 

12.63 

29.37 

244 

13975 

29.89 

10.93 

31.83 

250 

16975 

26.26 

15.29 

30.37 

260 

15975 

26.91 

12.55 

29.69 

245 

16000 

26.26 

11.18 

30.37 

268 

15000 

26.92 

16.21 

28.68 

260 

16000 

27.29 

12.72 

30.11 

245 

16025 

28.93 

12.35 

31.66 

267 

15025 

25.68 

16.06 

29.27 

261 

16025 

28.26 

13.61 

31.37 

244 

16050 

29.80 

13.21 

32.59 

266 

15050 

27.62 

16.63 

30.99 

262 

16050 

28.69 

14.11 

31.97 

2 44 

16075 

29.02 

12.66 

31.66 

266 

15075 

27.60 

16.30 

31.09 

262 

16075 

28.91 

14.26 

32.23 

244 

16100 

28.75 

12.01 

31.16 

267 

15100 

26.03 

13.52 

29.33 

262 

16100 

28.29 

13.55 

31.37 

244 

16125 

29.09 

11.87 

31.61 

268 

15125 

26.76 

13.36 

29.89 

263 

16125 

29.10 

13.02 

31.88 

246 

16150 

29.72 

11.69 

31.86 

269 

15150 

27.78 

13.66 

30.86 

266 

16150 

29.23 

12.37 

31.74 

247 

16175 

30.09 

11.16 

32.09 

269 

15175 

28.31 

13.25 

31.26 

265 

16175 

28.18 

11.06 

30.28 

248 

16200 

29.27 

10.86 

31.22 

269 

15200 

27.53 

12.79 

30.36 

265 

16200 

29.26 

9.71 

30.81 

251 

16225 

28.52 

10.83 

30.51 

269 

15225 

26.71 

12.63 

29.56 

265 

16225 

29.91 

8.57 

31.11 

254 

16250 

29.61 

11.56 

31.79 

269 

15250 

26.63 

12.53 

29.63 

265 

16250 

30.10 

7.35 

30.99 

256 

16275 

28.53 

11.95 

30.93 

267 

15275 

26.93 

12.76 

29.79 

265 

16275 

30.29 

6.77 

31.04 

257 

16300 

27.28 

11.96 

29.78 

266 

15300 

27.97 

13.20 

30.93 

265 

16300 

30.12 

6.60 

30.79 

250 

16325 

26.56 

11.79 

29.06 

266 

15325 

27.95 

12.51 

30.62 

266 

16325 

30.00 

6.10 

30.61 

258 

16350 

26.87 

11.95 

29.61 

266 

15350 

27.76 

11.76 

30.16 

267 

16350 

29.78 

5.66 

30.31 

259 

16375 

27.18 

11.89 

29.67 

266 

15375 

27.68 

11.27 

29.89 

268 

16375 

30.06 

5.05 

30.48 

260 

16600 

26.66 

12.03 

29.23 

266 

15600 

27.06 

10.89 

29.17 

268 

16600 

30.65 

6.58 

30.99 

261 

16625 

27.01 

12.39 

29.72 

265 

15625 

26.72 

10.75 

28.80 

268 

16625 

30.53 

4.08 

30.80 

262 

16650 

27.60 

12.61 

30.36 

265 

15650 

26.15 

10.26 

28.09 

268 

16650 

29.78 

3.64 

30.01 

263 

16675 

27.18 

12.90 

30.09 

266 

15675 

26.53 

9.97 

28.36 

269 

16675 

28.63 

3.40 

28.64 

263 

16500 

26.86 

13.11 

29.88 

266 

15500 

26.82 

10.16 

28.67 

269 

16500 

28.06 

3.28 

28.23 

263 

16525 

26.75 

13.32 

29.88 

263 

15525 

25.97 

9.93 

27.80 

269 

16 525 

27.76 

2.84 

27.91 

264 

16550 

26.70 

13.80 

30.06 

262 

15550 

26.12 

9.91 

27.96 

269 

16550 

26.66 

2.44 

26.57 

265 

16575 

26.69 

16.06 

30.00 

262 

15575 

26.06 

10.00 

27.91 

269 

16575 

25.07 

2.63 

25.21 

264 

16600 

26.61 

16.29 

30.03 

261 

15600 

25.57 

10.01 

27.66 

268 

16600 

22.76 

2.49 

22.88 

264 

16625 

26.26 

16.89 

30.17 

260 

15625 

25.86 

10.22 

27.80 

268 

16625 

22.39 

1.85 

22.46 

265 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT « 

WZ * MERIDIONAL 

C0MP0NENT, WS » 

WIND SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECT! 0N 








FPS 

,-16 RADAR/J1MSPHERE WINO 

VELOCITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

0356 

01/22/65, 

1929Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

16650 

21.82 

2.10 

21.92 

264 

17650 

11.68 

10.97 

16.03 

227 






16675 

19.19 

2.85 

19.40 

261 

17675 

11.84 

10.88 

16.08 

227 






16700 

17.47 

3.29 

17.78 

259 

17700 

11.97 

9.99 

15.59 

230 






16725 

16.54 

3.17 

16.84 

259 

17725 

12.12 

9.30 

15.27 

232 






16750 

16.20 

2.98 

16.47 

259 

17750 

12.38 

9.03 

15.32 

234 







16775 

15.98 

2.72 

16.21 

260 

17775 

12.99 

9.35 

16.01 

234 

16800 

15.63 

2.78 

15.87 

260 

17000 

13.31 

9.64 

16.43 

234 

16825 

14.65 

2.65 

14.89 

260 

17825 

13.74 

9.75 

16.84 

234 

16850 

14.61 

3.08 

14.93 

258 

17850 

13.89 

10.03 

17.13 

234 

16875 

15.03 

3.56 

15.45 

257 

17875 

13.94 

10.34 

17.36 

233 


16900 

14.21 

3.94 

14.75 

254 

17900 

13.95 

10.27 

17.33 

233 

16925 

14.25 

4.41 

14.91 

253 

17925 

13.70 

10.94 

17.53 

231 

16950 

14.59 

5.04 

15.44 

251 

17950 

13.66 

11.68 

17.98 

229 

16975 

14.85 

5.37 

15.79 

250 

17975 

15.77 

9.45 

18.38 

239 

17000 

15.27 

6.06 

16.43 

248 

18000 

16.28 

8.79 

18.50 

241 

17025 

15.04 

6.77 

16.49 

246 

18025 

17.45 

6.88 

18.76 

248 

17050 

14.79 

7.57 

16.61 

243 

18050 

17.60 

5.88 

18.55 

251 

17075 

15.12 

8.13 

17.17 

242 

18075 

17.43 

4.78 

18.07 

254 

17100 

14.89 

8.59 

17.19 

240 

18100 

17.05 

4.24 

17.56 

256 

17125 

14.49 

0.86 

16.99 

238 

10125 

15.97 

2.71 

16.19 

260 

17150 

14.72 

9.66 

17.61 

237 

18150 

15.17 

1.36 

15.23 

265 

17175 

14.93 

9.57 

17.74 

237 

18175 

14.02 

0.15 

14.02 

269 

17200 

15.17 

8.75 

17.51 

240 

18200 

13.73 

-0.27 

13.73 

271 

17225 

15.53 

8.63 

17.77 

241 

18225 

13.64 

-0.74 

13.66 

273 

17250 

16.09 

8.22 

18.07 

243 

18250 

12.38 

-1.21 

12.44 

275 

17275 

15.79 

7.57 

17.51 

244 

18275 

11.89 

-1.55 

11.99 

277 

17300 

14.98 

7.42 

16.71 

243 

18300 

10.94 

-2.06 

11.13 

280 

17325 

14.02 

6.58 

15.49 

245 

18325 

10.71 

-1.82 

10.06 

279 

17350 

14.06 

6.11 

15.33 

246 

18350 

10.85 

-0.94 

10.89 

275 

17375 

14.61 

6.30 

15.91 

247 

10375 

10.92 

-0.66 

10.94 

273 

17400 

14.76 

6.19 

16.01 

247 

18400 

11.12 

-0.83 

11.15 

274 

17425 

14.45 

5.42 

15.44 

249 

18425 

11.27 

-0.72 

11.29 

273 

17450 

13.39 

5.34 

14.41 

248 






17475 

12.27 

5.68 

13.52 

245 






17500 

11.04 

5.88 

12.51 

242 







17525 

10.60 

7.26 

12.84 

235 

17550 

10.76 

8.46 

13.69 

232 

17575 

10.88 

9.26 

14.29 

229 

17600 

11.26 

9.72 

14.88 

229 

17625 

11.56 

10.34 

15.51 

228 
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TABLE [1-13 

FPS-16 RADAR/ J1HSPHERE WINO VELOCITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

516-03 

ALT 

01/27/65 

WX 

. 1714Z. 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

*50 

3.69 

-9.07 

9.80 

338 

1450 

15.56 

-0.62 

15.57 

272 

2450 

22.14 

6.39 

23.04 

254 

475 

3.38 

-8.99 

9.61 

339 

1475 

15.80 

-0.38 

15.81 

271 

2475 

21.84 

6.52 

22. BO 

253 

500 

2.B7 

-9.02 

9.46 

342 

1500 

15.92 

-0.16 

15.92 

270 

2500 

21.63 

6.84 

22.68 

252 

525 

2.75 

-8.95 

9.36 

343 

1525 

15.73 

0.08 

15.73 

270 

2525 

21.37 

7.15 

22.54 

251 

550 

2.73 

-8.88 

9.29 

343 

1550 

15.86 

0.17 

15.86 

269 

2550 

20.98 

7.22 

22.19 

251 

575 

2.69 

-8.89 

9.28 

343 

1575 

16.38 

0.17 

16.38 

269 

2575 

20.50 

7.30 

21.76 

250 

600 

3.08 

-8.68 

9.21 

340 

1600 

16.73 

0.19 

16.73 

269 

2600 

19.93 

7.51 

21.30 

249 

625 

3.55 

-8.37 

9.09 

337 

1625 

16.63 

0.17 

16.63 

269 

2625 

19.21 

7.68 

20.68 

248 

650 

3.66 

-8.44 

9.20 

336 

1650 

16.78 

-0.05 

16.78 

270 

2650 

18.27 

7.92 

19.91 

246 

675 

3.73 

-8.62 

9.39 

336 

1675 

17.21 

-0.32 

17.21 

271 

2675 

17.40 

8.10 

19.20 

245 

700 

3.75 

-8.57 

9.35 

336 

1700 

17.53 

-0.43 

17.53 

271 

2700 

17.26 

8.14 

19.08 

245 

725 

3.52 

-8.54 

9.24 

337 

1725 

17.67 

-0.51 

17.67 

271 

2725 

17.52 

8.37 

19.42 

244 

750 

3.35 

-8.36 

9.01 

338 

1750 

17.69 

-0.52 

17.70 

272 

2750 

17.54 

8.76 

19.60 

'243 

775 

3.47 

-8.10 

8.81 

337 

1775 

17.66 

-0.25 

17.66 

271 

2775 

17.17 

8.95 

19.36 

242 

800 

3.42 

-7.95 

8.65 

337 

1800 

17.72 

0.30 

17.72 

269 

2800 

16.66 

9.01 

18.94 

241 

825 

3.50 

-7.55 

6.32 

335 

1825 

18.10 

0.70 

18.12 

268 

2825 

16.62 

9.33 

19.06 

241 

850 

4.08 

-6.94 

8.05 

329 

1850 

18.55 

0.79 

18.57 

267 

2850 

16.82 

9.65 

19.39 

240 

875 

4.59 

-6.27 

7.77 

324 

1875 

18.83 

0.87 

18.85 

267 

2875 

16.85 

9.79 

19.48 

240 

900 

4.65 

-5.73 

7.38 

321 

1900 

19.08 

0.81 

19.10 

267 

2900 

16.63 

9.79 

19.30 

239 

925 

5.08 

-5.30 

7.34 

316 

1925 

19.35 

0.79 

19.36 

267 

2925 

16.59 

9.62 

19.17 

240 

950 

6.19 

-4.91 

7.90 

308 

1950 

19.60 

0.80 

19.62 

267 

2950 

16.95 

9.34 

19.35 

241 

975 

7.35 

-4.73 

8.74 

303 

1975 

20.11 

0.88 

20.13 

267 

2975 

17.14 

9.22 

19.46 

242 

1000 

8.23 

-4.81 

9.53 

300 

2000 

20.44 

1.18 

20.47 

267 

3000 

17.09 

9.19 

19.40 

242 

1025 

9.10 

-4.86 

10.32 

298 

2025 

20.48 

1.54 

20.53 

266 

3025 

16.89 

9.25 

19.25 

241 

1050 

10.20 

-4.46 

11.13 

293 

2050 

20.76 

1.98 

20.85 

264 

3050 

16.78 

9.23 

19.15 

241 

1075 

11.49 

-3.54 

12.03 

287 

2075 

21.31 

2.53 

21.46 

263 

3075 

16.78 

9.23 

19.16 

241 

1100 

12.69 

-2.49 

12.93 

281 

2100 

21.65 

2.94 

21.85 

262 

3100 

16.48 

9.42 

18.98 

240 

1125 

13.24 

-1.59 

13.34 

277 

2125 

21.59 

3.35 

21.84 

261 

3125 

16.08 

9.54 

18.70 

2 39 

1150 

13.37 

-1.03 

13.41 

274 

2150 

21.65 

3.75 

21.98 

260 

3150 

16.37 

9.35 

18.85 

240 

1175 

13.38 

-0.78 

13.40 

273 

2175 

21.99 

4.27 

22.40 

259 

3175 

16.61 

9.32 

19.04 

241 

1200 

13.67 

-1.01 

13.71 

274 

2200 

22.18 

4.74 

22.69 

258 

3200 

16.51 

9.61 

19.10 

240 

1225 

14.11 

-1.43 

14.18 

276 

2225 

22.02 

4.96 

22.58 

257 

3225 

16.47 

9.73 

19.13 

239 

1250 

14.10 

-1.58 

14.19 

276 

2250 

21.78 

4.02 

22.31 

257 

3250 

16.44 

9.85 

19.16 

2 39 

1275 

13.95 

-1.76 

14.06 

277 

2275 

21.79 

4.60 

22.27 

258 

3275 

16.46 

9.76 

19.13 

239 

1300 

13.96 

-1.88 

14.09 

277 

2300 

21.89 

4.62 

22.38 

258 

3300 

16.46 

9.42 

18.97 

240 

1325 

14.32 

-1.91 

14.45 

277 

2325 

22.08 

4.67 

22.56 

258 

3325 

16.49 

9.26 

18.91 

240 

1350 

14.68 

-1.95 

14.81 

277 

2350 

22.15 

4.77 

22.66 

258 

3350 

16.56 

9.13 

18.91 

241 

1375 

14.90 

-1.81 

15.01 

277 

2375 

22.17 

5.04 

22.74 

257 

3375 

16.64 

8.85 

IB. 85 

242 

1400 

15.13 

-1.68 

15.22 

276 

2400 

22.47 

5.51 

23.13 

256 

3400 

16.61 

8.56 

18.68 

243 

1425 

15.37 

-0.99 

15.41 

274 

2425 

22.52 

6.08 

23.33 

255 

3425 

16.77 

8.57 

18.83 

243 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NE 1 

NT, WS » 

WINC SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECT 1 0N 








FPS 

,-16 RA0AR/J1MSPHERE WINO 

VEL0CITY 

PR0FILE 






ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

516-03 

ALT 

01/27/65, 

WX 

1714Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3450 

17.12 

8.69 

19.20 

243 

4450 

23.92 

6.70 

24.84 

254 

5450 

28.50 

10.01 

30.20 

250 

3475 

16.93 

B . 65 

19.01 

243 

4475 

24.20 

6.74 

25.12 

254 

5475 

28.38 

10.10 

30.12 

250 

3500 

16.78 

8.44 

18.78 

243 

4500 

24.46 

6.83 

25.39 

254 

5500 

28.27 

10.23 

30.06 

250 

3525 

17.06 

8.09 

18.88 

244 

4525 

24.76 

6.93 

25.71 

254 

5525 

28.44 

10.55 

30.33 

249 

3550 

17.11 

8.02 

18.90 

245 

4550 

25.40 

7.28 

26.42 

254 

5550 

28.66 

10.87 

30.65 

249 


3575 

17.07 

8.12 

18.90 

244 

4575 

26.01 

7.74 

27.14 

253 

5575 

28.92 

11.11 

30.98 

249 

3600 

17.16 

8.23 

19.03 

244 

4600 

26.22 

8.15 

27.46 

253 

5600 

29.32 

11.21 

31.39 

249 

3625 

17.30 

8. 14 

19.12 

245 

4625 

26.06 

8.62 

27.45 

252 

5625 

29.44 

11.41 

31.57 

249 

3650 

17.48 

8.04 

19.24 

245 

4650 

26.00 

8.80 

27.45 

251 

5650 

29.19 

11.98 

31.55 

248 

3675 

17.54 

8.23 

19.38 

245 

4675 

26.12 

8.92 

27.60 

251 

5675 

29.02 

12.32 

31.52 

247 


3700 

17.45 

8.54 

19.43 

244 

4700 

26.25 

9.03 

27.76 

251 

5700 

28.84 

12.46 

31.42 

246 

3725 

17.24 

0.60 

19.27 

243 

4725 

26.30 

8.86 

27.76 

251 

5725 

28.53 

12.68 

31.22 

246 

3750 

17.22 

8.37 

19.14 

244 

4750 

26.33 

8.72 

27.74 

251 

5750 

28.39 

13.08 

31.26 

245 

3775 

17.48 

8.34 

19.37 

244 

4775 

26.37 

8.71 

27.77 

252 

5775 

20.38 

13.42 

31.40 

245 

3800 

17.64 

8.39 

19.53 

244 

4800 

26.50 

8.59 

27.86 

252 

5800 

28.43 

13.78 

31.59 

244 

3825 

17.62 

8.43 

19.53 

244 

4825 

26.53 

8.57 

27.88 

252 

5825 

28.88 

13.78 

32.00 

244 

3850 

17.48 

8.39 

19.39 

244 

4850 

26.63 

8.57 

27.97 

252 

5850 

29.27 

13.32 

32.16 

245 

3875 

17.50 

8.17 

19.32 

245 

4875 

26.77 

8.49 

28.09 

252 

5875 

29.55 

13.05 

32.30 

246 

3900 

17.65 

7.97 

19.37 

246 

4900 

26.87 

8.40 

28.15 

252 

5900 

29.75 

12.84 

32.40 

246 

3925 

17.67 

7.90 

19.36 

246 

4925 

26.93 

8.30 

28.18 

253 

5925 

30.07 

12.51 

32.57 

247 

3950 

17.90 

7.78 

19.59 

246 

4950 

27.08 

8.16 

28.28 

253 

5950 

30.34 

12.45 

32.79 

248 

3975 

18.26 

7.98 

19.93 

246 

4975 

27.48 

8.00 

28.62 

254 

5975 

30.44 

12.23 

32.80 

248 

4000 

10.42 

8.04 

20.10 

246 

5000 

27.67 

8.00 

28.80 

254 

6000 

30.64 

11.91 

32.80 

249 

4025 

18.82 

7.80 

20.37 

247 

5025 

27.85 

7.88 

2B.95 

254 

6025 

30.78 

11.89 

33.00 

249 

4050 

19.00 

7.65 

20.48 

248 

5050 

27.93 

7.74 

28.98 

254 

6050 

30.85 

11.98 

33.10 

249 

4075 

18.98 

7.47 

20.39 

248 

5075 

27.79 

7.77 

28.85 

254 

6075 

31.05 

11.81 

33.22 

249 

4100 

18.92 

7.30 

20. 2B 

249 

5100 

27.64 

7.67 

28.68 

254 

6100 

31.10 

11.77 

33.25 

249 

4125 

18.88 

7.03 

20.14 

249 

5125 

27.70 

7.59 

28.72 

255 

6125 

31.14 

11.71 

33.27 

249 

4150 

18.96 

6.86 

20.16 

250 

5150 

27.92 

7.49 

28.91 

255 

6150 

31.55 

11.50 

33.58 

250 

4175 

19.21 

6.68 

20.34 

251 

5175 

28.26 

7.34 

29.20 

255 

6175 

32.04 

11.64 

34.08 

250 

4200 

19.64 

6.82 

20.79 

251 

5200 

28.53 

7.52 

29.50 

255 

6200 

32.53 

11.78 

34.60 

250 

4225 

19.91 

7.15 

21.16 

250 

5225 

28.80 

7.88 

29.86 

255 

6225 

33.11 

11.95 

35.20 

2 50 

4250 

20.00 

7.24 

21.35 

250 

5250 

28.98 

8.16 

30.10 

254 

6250 

33.44 

11.74 

35.44 

250 

4275 

20.38 

7.22 

21.62 

250 

5275 

29.02 

0.53 

30.25 

253 

6275 

33.59 

11.57 

35.52 

251 

4300 

21.13 

6.82 

22.20 

252 

5300 

28.91 

8.85 

30.23 

253 

6300 

33.96 

11.60 

35.88 

251 

4325 

22.24 

6.41 

23.14 

254 

5325 

28.77 

9.08 

30.17 

252 

6325 

34.29 

11.62 

36.21 

251 

4350 

23.23 

6.35 

24.00 

255 

5350 

28.80 

9.49 

30.32 

252 

6350 

34.42 

12.04 

36.46 

251 

4375 

23.62 

6.58 

24.52 

254 

5375 

20.70 

9.53 

30.24 

251 

6375 

34.61 

12.23 

36.71 

250 

4400 

23.69 

6.59 

24.59 

254 

5400 

28.62 

9.65 

30.20 

251 

6400 

34.69 

12.33 

36.81 

2 50 

4425 

23. 86 

6.53 

24.74 

255 

5425 

28.54 

9.93 

30.22 

251 

6425 

34.78 

12.59 

36.99 

250 

ALT 

= ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - HER 1 

[DI0NAL 

C 0MP0NE NT 

, WS « 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 1 1-13 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


alt 

WX 

wz 

TEST NUMBER 
WS THETA 

516-03 i 
ALT 

01/27/65, 

WX 

r 1714Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

DEG 

6450 

34.84 

12.73 

37.09 

250 

7450 

37.84 

13.39 

40.14 

250 

8450 

46.84 

3.32 

46.96 

266 

6475 

34.92 

12.74 

37.17 

250 

7475 

37.94 

12.91 

40.07 

251 

8475 

46.90 

3.21 

47.01 

266 

6500 

34.94 

12.71 

37.18 

250 

7500 

37.60 

12.71 

39. B8 

251 

8500 

47.07 

3.53 

47.20 

2 66 

6525 

34.91 

12.99 

37.25 

249 

7525 

37.58 

12.93 

39.74 

251 

8525 

47.28 

3.40 

47.41 

266 

6550 

35.01 

13.09 

37.37 

249 

7550 

37.76 

12.65 

39.82 

251 

8550 

47.72 

3.55 

47.85 

266 

6575 

35.16 

12.87 

37.44 

250 

7575 

38.05 

12.24 

39.97 

252 

8575 

47.78 

4.27 

47.97 

265 

6600 

35.43 

12.89 

37.70 

250 

7600 

38.16 

12.00 

40.00 

252 

8600 

47.74 

4.27 

47.93 

265 

6625 

35.45 

12.96 

37.74 

250 

7625 

38.28 

12.35 

40.22 

252 

8625 

47.91 

4.25 

48.10 

265 

6650 

35.41 

12.84 

37.67 

250 

7650 

38.58 

12.34 

40.51 

252 

8650 

48.35 

4.28 

48.54 

265 

6675 

35.68 

12.60 

37.84 

250 

7675 

38.65 

11.75 

40.40 

253 

8675 

48.83 

4.13 

49.01 

265 

6700 

35.71 

12.62 

37.87 

250 

7700 

38.69 

11.65 

40.40 

253 

0700 

49.08 

4.11 

49.25 

265 

6725 

35.82 

12.77 

38.03 

250 

7725 

38.82 

11.52 

40.49 

253 

8725 

49.32 

3.92 

49.47 

2 65 

6750 

35.92 

12.76 

38. 12 

250 

7750 

38.93 

11.08 

40.48 

254 

8750 

49.47 

3.65 

49.61 

266 

6775 

35.83 

12.91 

38.08 

250 

7775 

39.36 

10.55 

40.75 

255 

8775 

49.48 

3.76 

49.62 

265 

6800 

35.96 

13.24 

38.32 

250 

7800 

39.75 

10.10 

41.01 

256 

8800 

49.53 

3.80 

49.67 

265 

6825 

35.99 

13.67 

36.50 

249 

7825 

39.72 

10.35 

41.05 

255 

8825 

49. 55 

3.50 

49.68 

266 

6850 

35.99 

14.25 

38.70 

248 

7850 

39.92 

10.15 

41.09 

256 

8850 

49.23 

4.02 

49.39 

265 

6875 

36.00 

14.65 

38.87 

248 

7875 

40.12 

9.81 

41.30 

256 

8875 

49.17 

4.51 

49.38 

265 

6900 

36.14 

14.98 

39.12 

247 

7900 

40.47 

9.58 

41.59 

256 

8900 

49.41 

4.47 

49.61 

265 

6925 

36.30 

15.45 

39.45 

247 

7925 

40.61 

8.84 

41.76 

258 

8925 

49.23 

4.24 

49.41 

265 

6950 

36.55 

15.80 

39.82 

246 

7950 

41.33 

8.30 

42.15 

258 

8950 

49.09 

4.35 

49.29 

265 

6975 

36.86 

15.82 

40.11 

247 

7975 

41.66 

8.32 

42.50 

259 

8975 

49.25 

4.69 

49.48 

264 

7000 

37.08 

15.71 

40.27 

247 

8000 

42.05 

8.43 

42.89 

258 

9000 

49.28 

4.94 

49.53 

264 

7025 

37.44 

15.80 

40.64 

247 

8025 

42.38 

8.18 

43.16 

259 

9025 

49.14 

5.45 

49.45 

263 

7050 

37.87 

16.07 

41.14 

247 

8050 

42.87 

7.34 

43.49 

260 

9050 

49.15 

5.67 

49.47 

263 

7075 

38.79 

16.18 

42.03 

247 

8075 

43.50 

7.36 

44.12 

260 

9075 

49.33 

5.62 

49.65 

263 

7100 

39.23 

16.31 

42.49 

247 

8100 

44.39 

6.86 

44.91 

261 

9100 

49.55 

5.55 

49.86 

263 

7125 

39.15 

15.96 

42.28 

248 

8125 

44.95 

6.25 

45.38 

262 

9125 

49.67 

5.88 

50.01 

263 

7150 

38.96 

15.44 

41.91 

248 

8150 

45.25 

6.36 

45.70 

262 

9150 

49.65 

6.52 

50.07 

262 

7175 

38.74 

15.13 

41.59 

248 

8175 

45.57 

5.83 

45.94 

263 

9175 

49.62 

6.81 

50.09 

262 

7200 

38.66 

14.75 

41.38 

249 

8200 

45.77 

5.15 

46.06 

263 

9200 

49.77 

6.60 

50.21 

2 62 

7225 

38.62 

14.34 

41.19 

249 

8225 

46.01 

4.77 

46.25 

264 

9225 

49.75 

6.60 

50.19 

262 

7250 

38.52 

14.28 

41.08 

249 

8250 

46.38 

4.66 

46.61 

264 

9250 

49.82 

7.01 

50.31 

262 

7275 

38.43 

14. 19 

40.97 

250 

8275 

46.31 

4.60 

46.54 

264 

9275 

49.81 

7.18 

50.32 

262 

7300 

38.33 

13.90 

40.77 

250 

8300 

46.20 

4.46 

46.41 

2*4 

9300 

49.69 

6.89 

50.16 

262 

7325 

38.29 

13.61 

40.63 

250 

8325 

46.41 

4.38 

46.62 

264 

9325 

49.65 

7.32 

50.19 

261 

7350 

38.14 

13.38 

40.42 

250 

8350 

46.69 

3.94 

46.86 

265 

9350 

49.67 

7.68 

50.26 

261 

7375 

37.89 

13.40 

40.19 

250 

8375 

46.96 

3.65 

47.10 

265 

9375 

49.84 

6.99 

50.33 

262 

7400 

37.85 

13.27 

40.11 

250 

8400 

46.92 

3.76 

47.07 

265 

9400 

49.90 

7.10 

50.40 

262 

7425 

37.91 

13.22 

40.15 

251 

8425 

46.77 

3.70 

46.91 

265 

9425 

49.94 

7.49 

50.50 

261 

ALT 

• ALTITUDE, WX 

» ZONAL 

C0MP0NENT, 

, WZ » MERIDI0NAL 

C0MP0NENT , WS * 

WINC SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
516-03 01/27/65, 1714Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CIT Y 
EASTERN 
WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

W2 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9450 

50.14 

7 . 30 

50.67 

262 

10450 

42.73 

23.10 

48.57 

241 

11450 

44.01 

16.03 

46.83 

250 

9475 

49.95 

8.30 

50.64 

260 

10475 

43.09 

22.24 

48.49 

2 43 

11475 

43.61 

15.62 

46.33 

250 

9500 

49.90 

8.57 

50.63 

260 

10500 

43.28 

21.63 

43.39 

243 

11500 

43.53 

14.81 

45.98 

251 

9525 

50.41 

7.76 

51.00 

261 

10525 

43.01 

22.03 

48.33 

243 

11525 

43.25 

14.79 

45.71 

251 

9550 

50.5 8 

8.49 

51.29 

260 

10550 

42.79 

21.99 

48.11 

243 

11550 

42.56 

13.87 

44.77 

252 

9575 

50.47 

9.16 

51.29 

260 

10575 

43.02 

21.50 

48.09 

243 

11575 

42.35 

13.01 

44.31 

253 

9600 

50.48 

9.86 

51.44 

259 

10600 

43.00 

21.95 

48.27 

243 

11600 

41.90 

13.19 

43.92 

252 

9625 

50.62 

10.04 

51.61 

259 

10625 

43.21 

21.89 

48.44 

243 

11625 

41.87 

12.92 

43.82 

253 

9650 

50.63 

10.20 

51.64 

259 

10650 

43.43 

21.00 

48.24 

244 

11650 

42.00 

11.87 

43.65 

254 

9675 

50.68 

10.73 

51.80 

258 

10675 

43.24 

22.05 

48.54 

243 

11675 

41.82 

11.74 

43.43 

254 

9700 

50.69 

11.51 

51.98 

257 

10700 

43.54 

22.40 

48.96 

243 

11700 

41.31 

11.90 

42.99 

254 

9725 

50.91 

11.52 

52.20 

257 

10725 

43.81 

21.97 

49.01 

243 

11725 

40.59 

11.38 

42.15 

254 

9750 

50.95 

11.55 

52.25 

257 

10750 

43.81 

22.23 

49.13 

243 

L 1750 

40.69 

10.37 

41.99 

256 

9775 

51.14 

11.97 

52.52 

257 

10775 

43.84 

22.14 

49.11 

243 

11775 

41.43 

9.44 

42.49 

257 

9800 

51.30 

11.93 

52.67 

257 

10800 

44.13 

21.62 

49.14 

244 

11800 

41.48 

10.20 

42.72 

256 

9825 

51.15 

12.20 

52.59 

256 

10825 

44.55 

21.73 

49.57 

244 

11825 

41.77 

10.39 

43.04 

256 

9850 

50.93 

12.71 

52.49 

256 

10850 

44.92 

21.51 

49.60 

244 

11850 

42.26 

9.73 

43 . 36 

257 

9875 

51.01 

12.66 

52.56 

256 

10875 

45.08 

21.60 

49.98 

244 

11875 

42.67 

8.92 

43.59 

258 

9900 

51.39 

51.59 

12.42 

52.87 

256 

10900 

45.23 

21.17 

49.94 

245 

11900 

43.07 

8.05 

43.81 

259 

9925 

12.77 

53.14 

256 

10925 

45.12 

21.10 

49.81 

245 

11925 

43.09 

8.32 

43.88 

259 

9950 

51.76 

12.74 

53.30 

256 

10950 

44.65 

21.19 

49,43 

244 

11950 

43.14 

8.05 

43.89 

259 

9975 

51.83 

12.76 

53.38 

256 

10975 

44.68 

21.15 

49.43 

244 

11975 

43.72 

6.35 

44.18 

262 

10000 

10025 

51.93 

12.22 

53.35 

257 

11000 

44.74 

21.61 

49.69 

244 

12000 

44.24 

5.93 

44.64 

262 

51.94 

12.32 

53.38 

256 

11025 

45.38 

20.64 

49.85 

245 

12025 

44.58 

6.70 

45.08 

261 

10050 

51.90 

12.43 

53.37 

256 

11050 

45.60 

20.78 

50.11 

245 

12050 

44.97 

6.37 

45.42 

262 

10075 

51.90 

12.15 

53.30 

257 

11075 

45.68 

21.01 

50.29 

245 

12075 

45.35 

5.22 

45.65 

263 

10100 

52.07 

12.44 

53.53 

256 

11100 

46.24 

20.31 

50.51 

246 

12100 

46.00 

6.30 

46.43 

262 

10125 

52.39 

12.00 

53.74 

257 

11125 

46.84 

20.18 

51.01 

247 

12125 

46.03 

7.08 

46.57 

261 

10150 

52.50 

12.52 

53.97 

256 

11150 

47.24 

20.20 

51.38 

247 

12150 

46.15 

6.45 

46 . 60 

2 62 

10175 

53.01 

12.73 

54.52 

256 

11175 

47.03 

19.96 

51.09 

247 

12175 

46.09 

6.70 

46 . 57 

262 

10200 

53.61 

12.51 

55.05 

257 

11200 

47.06 

19.07 

50.78 

248 

12200 

46.08 

7.17 

46.63 

261 

10225 

53.46 

14.06 

55.27 

255 

11225 

47.17 

18.53 

50.68 

248 

12225 

46.10 

6.86 

46 . 61 

261 

10250 

52.81 

14.92 

54.87 

254 

11250 

47.41 

17.79 

50.64 

249 

12250 

46.43 

6.72 

46.91 

2 62 

10275 

51.48 

16.50 

54.06 

252 

11275 

47.38 

18.49 

50.86 

248 

12275 

46.56 

6.82 

47 . 05 

2 61 

10300 

50.30 

17.83 

53. 36 

250 

11300 

46.87 

18.84 

50.51 

248 

12300 

46. 17 

7.31 

46 • 75 

261 

10325 

48.55 

18.50 

51.96 

249 

11325 

46.03 

18.99 

49.79 

247 

12325 

45.97 

7.80 

46.63 

260 

10350 

47.17 

19.85 

51.18 

247 

11350 

45.72 

17.70 

49.03 

249 

12350 

45.72 

8.12 

46.44 

260 

10375 

46.05 

20.98 

50.60 

245 

11375 

45.16 

17.16 

48.32 

249 

12375 

45.54 

7.87 

46.21 

260 

10400 

44.77 

21 .32 

49.59 

244 

11400 

44.71 

17.16 

47.89 

249 

12400 

45.76 

7.40 

46.35 

261 

10425 

43.53 

22.20 

48.87 

243 

11425 

44.44 

16.24 

47.31 

250 

12425 

45.64 

7.35 

46.23 

261 


ALT » ALTlTUOEf WX = ZONAL COMPONENT, WZ * MERIDIONAL COMPONENT, WS - WING SPEEO, THETA * WIND DIRECTION 
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ALT 

METERS 

12450 

12475 

12500 

12525 

12550 


12575 

12600 

12625 

12650 

12675 


12700 

12725 

12750 

12775 

12800 


12825 

12850 

12875 

12900 

12925 


12950 

12975 

13000 

13025 

13050 


13075 

13100 

13125 

13150 

13175 


13200 

13225 

13250 

13275 

13300 


ALT 


WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

45.53 

8.37 

46.30 

259 

45.60 

8.45 

46.37 

259 

45.46 

8.62 

46.27 

259 

45.60 

8.80 

46.44 

259 

46.43 

7.65 

47.06 

260 

46.79 

8.73 

47.60 

259 

46.96 

9.83 

47.98 

258 

47.21 

9.04 

48.06 

259 

47.43 

10.12 

48.49 

258 

47.87 

10.10 

48.92 

258 

48.06 

10.12 

49.11 

258 

47.8 3 

11.01 

49.08 

257 

47.81 

11.48 

49.17 

256 

47.82 

11.30 

49. 13 

257 

47.30 

10.98 

48.56 

257 

47.52 

12.78 

49.21 

255 

48.01 

12.07 

49.50 

256 

47.97 

11.19 

49.26 

257 

47.60 

11.80 

49.12 

256 

47.67 

11.77 

49.10 

256 

47.41 

13.03 

49.17 

254 

47.42 

13.30 

49.25 

254 

47.53 

12.98 

49.27 

255 

47.25 

13.12 

49.04 

254 

47.08 

13.37 

48.94 

254 

47.14 

13.60 

49.07 

254 

47.50 

14.32 

49.61 

253 

47.66 

14.69 

49.87 

253 

47.55 

13.99 

49.57 

253 

47.24 

13.22 

49.06 

254 

47.13 

12.77 

46.83 

255 

46.40 

14.23 

48.53 

253 

46.32 

14.70 

48.59 

252 

46.47 

14.09 

48.56 

253 

45.92 

15.13 

48.35 

252 


TABLE 11-13 (con 1 II 

F PS-16 RADAR/ JIMS PHERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 516-03 01/27/65, 1714Z, EASTERN TEST RANGE, FLIRIOA 


ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

DEG 
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TABLE 11-14 

FPS-16 RADAR/ J 1MSPH6RE WIND VELOCITY PR0FILE 


ALT WX 

ieters M/SEC 

WZ 

H/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC DEG 

516-0* 01/27/65, 

ALT WX 

meters M/SEC 

1830Z, EASTERN TEST RANGE, 
WZ WS THETA 

M/SEC M/SEC CEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

theta 

DEG 

200 

225 

250 

275 

300 

1.45 

1.59 

1.51 

1.73 

2.56 

-8.39 
-7.70 
-7.1* 
-6. *6 
-5.79 

8.51 

7.86 

7.30 

6.68 

6.33 

350 

3*8 

3*8 

3*5 

336 

1200 

1225 

1250 

1275 

1300 

14.20 

14.01 

13.77 

13.89 

l*.l* 

-2.98 

-2.86 

-3.19 

-3-35 

-3.40 

14.51 

14.30 

14.1* 

14.29 

14.5* 

282 

281 

203 

283 

283 

2200 

2225 

2250 

2275 

2300 

19.78 

19.93 

19.98 

20.09 

20.22 

2.93 

3.40 

3.83 

4.11 

4.22 

20.00 

20.21 

20.35 

20.50 

20.65 

261 
2 60 
259 
258 
258 

325 

350 

375 

*00 

*25 

3.31 

3.70 

3.96 

*.*2 

*.91 

-5.72 

-6.00 

-5.99 

-5.71 

-5.80 

6.61 

7.05 

7.18 

7.22 

7.60 

330 
328 
326 
32 2 
320 

1325 

1350 

1375 

1*00 

1*25 

14.30 
14.78 
15.07 
15.13 

15.30 

-3.51 

-3.68 

-3.85 

-4.00 

-4.09 

14.73 

15.23 

15.56 

15.65 

15.83 

28* 

28* 

28* 

285 

285 

2325 

2350 

2375 

2*00 

2*25 

20.53 

20.7* 

21.13 

21.79 

22.09 

4.27 

*.** 

4.5* 

*.6* 

4.79 

20.97 

21.21 

21.61 

22.28 

22.60 

258 
2 58 
2 58 
258 
258 

*50 

*75 

500 

525 

550 

*.78 

*.00 

3.6* 

3.5* 

3.55 

-5.57 

-5.1* 

-5.03 

-*.77 

-3.89 

7.3* 

6.51 

6.20 

5.9* 

5.27 

319 

322 
32* 

323 
317 

1*50 

1*75 

1500 

1525 

1550 

15.67 

16.29 

16.4* 

16.28 

16.15 

-3.88 

-3.12 

-2.29 

-1.66 

-1.15 

16.1* 

16.58 

16.60 

16.37 

16.19 

28* 

281 

270 

276 

27* 

2*50 

2*75 

2500 

2525 

2550 

22.25 

22.39 

22.19 

21.80 

21.56 

4.81 

5.03 

5.41 

5.67 

5.8* 

22.77 

22.95 

22.8* 

22.52 

22.33 

258 

257 

256 

255 

255 

575 

600 

625 

650 

675 

*.11 
*.73 
5. *1 
5.91 
6.28 

-3.25 
-3.38 
-2.97 
-2. *9 
-2.53 

5.2* 
5.81 
6.17 
6. *2 
6.77 

300 

305 

299 

293 

292 

1575 

1600 

1625 

1650 

1675 

16.10 

16.1* 

16.30 

16.70 

16.95 

-0.76 

-0.56 

-0.60 

-0.92 

-1.20 

16.12 

16.15 

16.31 

16.72 

16.99 

273 

272 

272 

273 
27* 

2575 

2600 

2625 

2650 

2675 

21.26 

20.97 

20.58 

19.8* 

18.8* 

6.06 

6.15 

6.2* 

6.45 

6.67 

22.11 

21.85 
21.50 

20.86 
19.99 

25* 

253 

253 

252 

250 

700 

725 

750 

775 

800 

6.80 

7.11 

7.10 

6.92 

6.73 

-2.52 

-2.3* 

-2.25 

-2.25 

-2.2* 

7.25 
t. *8 
7.** 
7.28 
7.10 

290 

268 

287 
208 

288 

1700 

1725 

1750 

1775 

1800 

16.80 

16.82 

17.15 

17.19 

16.99 

-1.18 

-1.10 

-1.10 

-1.17 

-1.1* 

16.8* 

16.86 

17.18 

17.23 

17.03 

27* 

27* 

273 

27* 

27* 

2700 

2725 

2750 

2775 

2800 

18.11 

17.60 

17.37 

17.33 

17.19 

6.91 

7.1* 

7.49 

7.59 

7.59 

19.38 

18.99 

18.92 

18.92 

18.79 

2*9 

2*8 

2*6 

2*6 

2*6 

825 

850 

875 

900 

925 

6.90 
7 .*2 
8.05 
8. *9 
8.96 

-2.52 

-2.99 

-3.26 

-3.17 

-3.27 

7.35 

8.00 

8.69 

9.07 

9.5* 

290 

292 

292 

290 

290 

1825 

1850 

1875 

1900 

1925 

16.90 

16.96 

17.01 

16.83 

16.57 

-1.13 

-1.19 

-1.10 

-1.02 

-0.86 

16.93 

17.00 

17.0* 

16.86 

16.59 

27* 

27* 

27* 

273 

273 

2825 

2850 

2875 

2900 

2925 

17.27 

17.46 

17.39 

17.20 

17.09 

7.67 

7.58 

7.58 

7.72 

7.86 

18.90 

19.0* 

18.97 

18.86 

18.81 

2*6 

2*6 

2*6 

2*6 

2*5 

950 

975 

1000 

1025 

1050 

9.02 

9.02 

9.96 

10.83 

11.28 

-3.29 

-3.65 

-*.51 

-5.07 

-5.A1 

9.60 

9.72 

10.93 

11.96 

12.51 

290 

292 

29* 

295 

295 

1950 

1975 

2000 

2025 

2050 

16.5* 

16.81 

17.52 

18.19 

18.6* 

-0.56 

-0.22 

0.01 

0.06 

0.25 

16.55 

16.81 

17.52 

18.19 

18.65 

272 

271 

270 

270 

269 

2950 

2975 

3000 

3025 

3050 

16.85 

16.93 

17.27 

17.03 

16.71 

8.07 

8.51 

9.09 

9.81 

10.48 

18.68 

18.95 

19.51 

19.65 

19.72 

24* 

2*3 

2*2 

2*0 

238 

1075 

1100 

1125 

1150 

1175 

11 .*2 
11.9* 
12.97 
13.71 
1A.03 

-5.52 

-5.25 

-*.63 

-*.05 

-3.56 

12.68 
13.0* 
13.77 
1*. 30 
1*.*7 

296 

29* 

289 

286 

28* 

2075 

2100 

2125 

2150 

2175 

18.90 

19.03 

19.27 

19.52 

19.62 

0.61 

1.17 

1.76 

2.2* 

2.58 

18.91 

19.07 

19.35 

19.65 

19.79 

268 

266 

265 

263 

262 

3075 

3100 

3125 

3150 

3175 

16.6* 

16.81 

17.03 

17.15 

17.21 

10.9* 

11.37 

11.6* 

11.66 

11.57 

19.92 

20.29 

20.63 

20.73 

20.7* 

236 

236 

235 

236 
236 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP 0NE NT i 

, WZ * HER ID 1 0NAL C0MP0NENT, MS - WtNC SPEED, 

THETA » WIND OIRECTI0N 



ALT 

heters 

WX 

M/SEC 

WZ 

H/SEC 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 
TEST NUMBER 516-0* 01/27/65, 1830Z, 

WS THETA ALT WX WZ 

H/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC 

VEL0CITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE 

WS theta 

M/SEC CEG 

, FL0RIOA 

alt 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

H/SEC 

THETA 

OEG 

3200 

3225 

3250 

3275 

3300 

17.52 

17.76 

17.56 

17.38 

17.30 

11.56 

11.68 

11.97 

12.21 

12.21 

20.99 

21.26 

21.25 

21.2* 

21.17 

236 

236 

236 

235 

235 

*200 

*225 

*250 

*275 

*300 

18.83 

19.08 

16.99 

19.00 

19.40 

8.38 

8.13 

7.91 

7.69 

7.80 

20.61 

20.7* 

20.57 

20.50 

20.91 

2*6 

2*7 

2*7 

2*8 

2*8 

5200 

5225 

5250 

5275 

5300 

29.69 

29.73 

29.8* 

29.98 

30.18 

8.56 

8.35 

8.21 

8.22 

8.21 

30.89 

30.88 

30.95 

31.08 

31.28 

25* 
2 5* 
2 5* 
25* 
255 

3325 

3350 

3375 

3*00 

3*25 

17.06 

16.61 

16.85 

17.23 

16.85 

12.16 

12.02 

12.05 

12.22 

12.26 

20.95 

20.50 

20.71 

21.12 

20.8* 

23* 

23* 

23* 

23* 

23* 

*325 

*350 

*375 

*400 

**25 

20.00 

20.59 

21.17 

21.77 

22.55 

8.28 

8.77 

9.12 

9.22 

9.32 

21.65 

22.37 

23.05 

23.6* 

2*.*0 

2*7 

2*7 

2*7 

2*7 

2*7 

5325 

5350 

5375 

5*00 

5*25 

30.47 

30.71 

31.07 

31.25 

31.21 

8.1* 

8.17 

8.46 

8.89 

9.2* 

31.5* 

31.78 

32.20 

32.49 

32.55 

255 

255 

255 

25* 

253 

3*50 

3*75 

3500 

3525 

3550 

16.80 

16.85 

16.70 

16.8* 

17.19 

12.27 

12.26 

12.18 

11.95 

11.6* 

20.80 

20.8* 

20.67 

20.65 

20.76 

23* 

23* 

23* 

23* 

236 

4*50 

**75 

*500 

*525 

*550 

23.6* 

24.90 

25.79 

26.43 

26.83 

9.12 

8.83 

8.7* 

8.5* 

8.29 

25.3* 

26.42 

27.23 

27.77 

28.08 

2*9 
2 50 

251 

252 

253 

5*50 

5*75 

5500 

5525 

5550 

31.15 

31.10 

31.05 

30.88 

30.76 

9.45 

10.07 

10.42 

10.53 

10.85 

32.55 

32.69 

32.75 

32.63 

32.62 

253 

252 

251 

251 

250 

3575 

3600 

3625 

3650 

3675 

17.25 
17.13 
17.20 
17.3* 
17. *5 

11.61 

11.56 

11.38 

11.38 

11.28 

20.79 

20.66 

20.62 

20.7* 

20.78 

236 

236 

236 

237 
237 

*575 

*600 

*625 

*650 

*675 

27.17 
27.6* 

28.18 
28.56 
28.45 

8.21 

8.07 
8.35 

9.07 
9.09 

28.38 
28.79 

29.39 
29.96 
29.86 

253 

25* 

253 

252 

252 

5575 

5600 

5625 

5650 

5675 

30.72 

30.66 

30.85 

31.18 

31.23 

11.19 

11.52 
11.58 

11.53 
11.55 

32.70 

32.75 

32.95 

33.25 

33.30 

2 50 
2*9 
2*9 
250 
250 

3700 

3725 

3750 

3775 

3800 

17.61 
17.81 
17.8* 
17.98 
18. *1 

11.12 

11.0* 

11.07 

10.80 

10.19 

20.83 

20.96 

21.00 

20.98 

21.0* 

238 

238 

238 

239 
2*1 

*700 

*725 

*750 

4775 

*800 

28.3* 

28.32 

28.4* 

28.60 

28.58 

8.92 

8.8* 

8.77 

6.8* 

8.80 

29.71 

29.66 

29.76 

29.9* 

29.90 

252 

252 

253 
253 
253 

5700 

5725 

5750 

5775 

5800 

31.25 

31.21 

31.17 

31.29 

31.39 

11.83 

12.10 

12.23 

12.42 

12.6* 

33.41 

33.48 

33.49 
33.67 
33.8* 

2*9 

2*9 

2*8 

2*8 

2*8 

3825 

3850 

3875 

3900 

3925 

18.67 

18.67 

18.65 

18.7* 

18.80 

9.62 
9. *3 
9.58 
9.68 
9.5* 

21.00 

20.91 

20.97 

21.09 

21.08 

2*3 

2*3 

2*3 

2*2 

2*3 

*925 
*650 
*875 
*900 
*92 5 

28.57 
28.5* 

28.58 
28.7* 
28.95 

8.63 

8.59 

8.61 

8.49 

8.49 

29.85 

29.81 

29.85 

29.97 

30.17 

253 

253 

253 

253 

253 

5825 

5850 

5875 

5900 

5925 

31.66 

31.82 

32.00 

32.0* 

31.95 

12.55 

12.37 

12.41 

12.30 

12.23 

34.06 

34.1* 

34.32 

34.32 

34.21 

2*8 

2*9 

2*9 

2*9 

2*9 

3950 

3975 

*000 

*025 

*050 

18.88 

19.01 

18.79 

18.71 

18.73 

9.39 

9.** 

9.5* 

9.56 

9.29 

21.09 

21.22 

21.08 

21.01 

20.91 

2*3 

2*3 

2*3 

2*3 

2*3 

*950 

*975 

5000 

5025 

5050 

29.0* 

28.91 

29.07 

29.28 

29.36 

8.57 

8.46 

8.47 
8.76 
8.68 

30.28 

30.12 

30.28 

30.56 

30.62 

253 

25* 

25* 

253 

253 

5950 

5975 

6000 

6025 

6050 

31.95 

31.81 

31.86 

31.78 

31.58 

12.33 

12.47 

12.53 

12.46 

12.63 

34.2* 

34.17 

34.2* 

34.13 

34.01 

2*9 

2*8 

2*8 

2*8 

2*8 

*075 

*100 

*125 

*150 

*175 

18.** 
18.36 
18. *8 
18.51 
18.56 

8.92 
8.79 
8.68 
8.58 
8. 53 

20.48 

20.35 

20.42 

20.40 

20.42 

2** 

2** 

2*5 

2*5 

2*5 

5075 

5100 

5125 

5150 

5175 

29.59 

29.55 

29.40 

29.61 

29.75 

8.6* 

8.60 

8.51 

8.6* 

8.62 

30.83 
30.77 
30.61 
30. B* 
30.97 

25* 
25* 
25* 
2 5* 
2 5* 

6075 

6100 

6125 

6150 

6175 

31.6* 

31.68 

31.69 
31.67 
31.99 

12.77 

12.75 

12.90 

13.06 

12.79 

34.12 
34.15 
34.21 
34.25 
3*. *6 

2*8 

2*8 

2*8 

2*7 

2*8 
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TABLE 11-14 (con't) 

F PS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VEL8CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

516-04 

01/27/65, 1830Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

, FL0RIOA 





ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

HETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

. 6200 

32.77 

12.08 

34.93 

250 

7200 

38.06 

16.29 

41.40 

247 

8200 

43.31 

9.13 

44.27 

258 

6225 

33.51 

11.45 

35.42 

251 

7225 

36.06 

16.22 

41.37 

247 

8225 

43.84 

8.99 

44.76 

258 

6250 

34.45 

10.93 

36.14 

252 

7250 

38.13 

16.08 

41.38 

247 

8250 

44.19 

9.05 

45.10 

258 

6275 

35.34 

10.28 

36.80 

254 

7275 

38.19 

15.68 

41.29 

248 

8275 

44.41 

8.48 

45.21 

259 

6300 

35.89 

10.15 

37.30 

254 

7300 

38.12 

15.79 

41.26 

247 

8300 

45.33 

8.02 

46.04 

260 

6325 

36.09 

10.41 

37.57 

254 

7325 

38.16 

15.65 

41.25 

248 

e325 

46.18 

7.80 

46.83 

260 

6350 

36.03 

10.50 

37.53 

254 

7350 

38.16 

15.06 

41.02 

248 

8350 

46.83 

7.38 

47.40 

261 

6375 

36.07 

10.71 

37.63 

253 

7375 

38.09 

14.83 

40.87 

249 

8375 

47.76 

6.47 

48.19 

262 

6600 

36.06 

11.45 

37.83 

252 

7400 

38.04 

14.83 

40.83 

249 

8400 

48.40 

6.36 

48.82 

262 

6625 

36.06 

11.98 

38.00 

251 

7425 

38.27 

14.92 

41.08 

249 

8425 

48.70 

6.68 

49.16 

262 

6450 

36.09 

12.78 

38.29 

250 

7450 

38. 32 

15.00 

41.15 

248 

8450 

48.78 

6.79 

49.25 

262 

6475 

36.09 

13.64 

38.59 

249 

7475 

38.29 

15.00 

41.12 

248 

8475 

48.72 

7.53 

49.30 

261 

6500 

36.04 

14.17 

3B.73 

248 

7500 

38.42 

14.93 

41.21 

249 

8500 

49.15 

6.91 

49.63 

262 

6525 

35.98 

14.59 

38.83 

248 

7525 

38.43 

14.94 

41.23 

249 

8525 

49.53 

6.44 

49.95 

262 

6550 

35.96 

14.65 

38.84 

248 

7550 

38.45 

14.90 

41.23 

249 

8550 

49.71 

6.42 

50.12 

262 

6575 

35.91 

14.70 

38. 80 

246 

7575 

38.52 

14.79 

41.26 

249 

8575 

49.62 

6.03 

49.99 

263 

6600 

35.92 

14.99 

38.92 

247 

7600 

38.70 

14.67 

41.38 

249 

8600 

49.32 

5.77 

49.65 

263 

6625 

35.79 

15.20 

38.89 

247 

7625 

38.81 

14.80 

41.53 

249 

8625 

49.06 

5.13 

49.33 

264 

6650 

35.46 

15.64 

38.76 

246. 

7650 

38.71 

14.96 

41.50 

249 

8650 

49.00 

4.94 

49.25 

264 

6675 

35.22 

15.66 

38.55 

246 

7675 

38.84 

14.47 

41.45 

249 

8675 

49.45 

5.06 

49.71 

264 

6700 

35.16 

15.45 

38.41 

246 

7700 

38.89 

14.19 

41.40 

250 

8700 

49.69 

4.90 

49.93 

264 

6725 

35.13 

15.51 

38.40 

246 

7725 

38.89 

14.17 

41.39 

250 

8725 

49. BO 

4.61 

50.02 

265 

6750 

34.97 

15.53 

38.26 

246 

7750 

39.10 

13.85 

41.48 

250 

8750 

49.66 

4.78 

49. 89 

264 

6775 

35.14 

15.16 

38.27 

246 

7775 

39.14 

14.10 

41.61 

250 

8775 

49.68 

4.52 

49.88 

265 

6800 

35.65 

14.93 

38.65 

247 

7800 

39.52 

13.72 

41.63 

251 

8800 

50.04 

3.83 

50.19 

265 

6825 

36.14 

14.99 

39.13 

247 

7825 

39.88 

13.40 

42.07 

251 

8825 

50.22 

3.99 

50.38 

265 

6850 

36.77 

15.19 

39.79 

247 

7850 

39.75 

13.57 

42.00 

251 

8850 

50.48 

4.26 

50.66 

265 

6875 

37.45 

15.64 

40.59 

247 

7875 

39.61 

13.11 

41.72 

251 

8875 

50.68 

4.72 

50.90 

264 

6900 

37.82 

15.60 

40.92 

247 

7900 

39.63 

12.54 

41.57 

252 

8900 

50.68 

4.83 

50.91 

264 

6925 

38.10 

15.37 

41.09 

248 

7925 

39.75 

12.08 

41.55 

253 

8925 

50.72 

4.85 

50.95 

264 

6950 

38.25 

15.32 

41.21 

248 

7950 

39.74 

12.09 

41.54 

253 

8950 

50.71 

5.43 

51.00 

264 

6975 

38.27 

15.38 

41.24 

248 

7975 

40.34 

11.73 

42.01 

254 

8975 

50.93 

5.33 

51.21 

264 

7000 

38.34 

15.36 

41.30 

248 

8000 

40.32 

11.17 

42.32 

255 

9000 

51.04 

5.30 

51.32 

264 

7025 

38.44 

15.35 

41.39 

248 

8025 

41.50 

10.97 

42.93 

255 

9025 

51.01 

5.83 

51.34 

263 

7050 

38.67 

15.43 

41.64 

248 

8050 

41.96 

10.60 

43.32 

255 

9050 

51.13 

5.83 

51.46 

263 

7075 

38.73 

15.83 

41.84 

248 

8075 

42.08 

10.62 

43.40 

256 

9075 

51.24 

5.92 

51.58 

263 

7100 

38.70 

16.44 

42.05 

247 

8100 

42.19 

10.40 

43.45 

256 

9100 

51.07 

6.63 

51.50 

262 

7125 

38.80 

16.92 

42.33 

246 

8125 

42.60 

9.76 

43.71 

257 

9125 

51.03 

6.55 

51.45 

263 

7150 

38.77 

17.01 

42.34 

246 

8150 

42.99 

9.68 

44.07 

257 

9150 

51.23 

6.40 

51.63 

263 

7175 

38.38 

16.80 

41.89 

246 

8175 

43.28 

9.59 

44.33 

257 

9175 

51.30 

7.19 

51.80 

262 

ALT 

- ALTITUDE, MX 

- ZONAL 

C0MP0N6 NT , 

HZ - MER IOI0NAL 

C0MP0NENT 

, MS * 

WINC SPEEO, 

THETA - HIND DIRECTI 0N 




ALT 

WX 

HZ 

HS 

FPS 

TEST NUMBER 
THE TA 

-16 RADAR/JIMS PH ERE HIND 
516-04 01/27/65, 1830Z, 

ALT WX HZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

US 

profile 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9200 

51.37 

6.97 

51.84 

262 

10200 

53.93 

18.28 

56.94 

251 

11200 

44.43 

15.96 

47.21 

250 

9225 

51.13 

6.99 

51.61 

262 

10225 

51.94 

19.05 

55.32 

250 

11225 

44.50 

15.17 

47.01 

251 

9250 

50.79 

7.51 

51.34 

261 

10250 

50.98 

19.41 

54.55 

249 

11250 

43.86 

15.15 

46.40 

251 

9275 

51.07 

7.26 

51.59 

262 

10275 

49.87 

20.50 

53.92 

247 

11275 

42.52 

16.44 

45.58 

249 

9300 

51.15 

7.34 

51.68 

262 

10300 

48.99 

21.07 

53.32 

247 

11300 

42.38 

15.98 

45.29 

249 

9325 

51.17 

7.01 

51.65 

262 

10325 

47.92 

21.72 

52.61 

245 

11325 

42.14 

14.92 

44.70 

250 

9350 

51.38 

7.41 

51.91 

262 

10350 

47.66 

22.09 

52.53 

245 

11350 

42.31 

14.27 

44.65 

251 

9375 

51.40 

7.74 

51.98 

261 

10375 

47.00 

22.77 

52.23 

244 

11375 

42.47 

14.06 

44.73 

251 

9400 

51.74 

7.49 

52.28 

262 

10400 

46.54 

22.66 

51.77 

244 

1 1400 

42.29 

13.54 

44.41 

252 

9425 

51.98 

7.60 

52.54 

262 

1042 5 

46.45 

22.49 

51.61 

244 

11425 

42.68 

12.88 

44.58 

253 

9450 

52.03 

8.00 

52.64 

261 

10450 

46.53 

22.36 

51.62 

244 

11450 

42.94 

13.05 

44.68 

253 

9475 

52.05 

8.39 

52.72 

261 

10475 

46.00 

22.88 

5 1.37 

243 

11475 

42.92 

13.37 

44.95 

253 

9500 

51.97 

8.34, 

52.64 

261 

10500 

45.35 

23.32 

50.99 

243 

11500 

43.24 

12.08 

45.12 

253 

9525 

51.99 

8.55 

52.69 

260 

10525 

45.10 

23.21 

50.72 

243 

11525 

44.35 

11.50 

45.82 

255 

9550 

52.01 

8.76 

52.75 

260 

10550 

44.92 

22.55 

50.26 

243 

11550 

44.96 

11.35 

46.37 

256 

9575 

52.03 

8.98 

52.80 

260 

10575 

45.27 

21.81 

50.25 

244 

11575 

45.26 

11.03 

46.59 

2 56 

9600 

52.06 

9.19 

52.86 

260 

10600 

45.55 

22.03 

50.60 

244 

11600 

45.42 

10.34 

46.58 

257 

9625 

52.08 

9.40 

52.92 

260 

1062 5 

45.58 

22.60 

50.87 

243 

11625 

45.43 

10.37 

46.60 

257 

9650 

52.10 

9.61 

52.98 

259 

10650 

45.75 

22.29 

50.89 

244 

11650 

45.59 

10.25 

46.73 

257 

9675 

52.12 

9.83 

53.04 

259 

10675 

45.62 

21.84 

50.58 

244 

11675 

46.06 

9.41 

47.01 

258 

9700 

52.14 

10.04 

53.10 

259 

10700 

45.77 

21.73 

50.67 

244 

11700 

46.25 

9.12 

47.14 

259 

9725 

52.16 

10.25 

53.16 

259 

10725 

45.81 

21.50 

50.61 

245 

11725 

46.42 

9.24 

47.34 

259 

9750 

52.18 

10.46 

53.22 

258 

10750 

46.03 

21.87 

50.96 

244 

11750 

46.46 

9.09 

47.34 

259 

9775 

52.21 

11.18 

53.39 

258 

10775 

46.76 

21.70 

51.55 

245 

11775 

46.88 

9.16 

47.77 

259 

9800 

51.91 

12.01 

53.28 

257 

10800 

47.28 

21.17 

51.81 

246 

11800 

47.08 

8.81 

47.90 

259 

9825 

51.80 

12.39 

53.26 

256 

1082 5 

47.28 

20.60 

51.57 

246 

1 1825 

47.24 

6.19 

47.95 

260 

9850 

51.97 

12.58 

53.47 

256 

10850 

47.00 

20.11 

51.12 

247 

11850 

47.41 

8.0 2 

48.09 

260 

9875 

52.18 

13.28 

53.85 

256 

10875 

47.02 

19.81 

51.02 

247 

11875 

48.89 

6.49 

49.32 

262 

9900 

52.61 

14.02 

54.44 

255 

10900 

47.56 

19.19 

51.28 

248 

1 1900 

49.28 

6.25 

49.67 

263 

9925 

52.74 

13.96 

54.56 

255 

1092 5 

47.91 

la . 61 

51.40 

249 

11925 

49.58 

6.02 

49.95 

263 

9950 

53.00 

13.65 

54.73 

255 

10950 

47.75 

18.56 

51.23 

249 

1 1950 

49.54 

5.46 

49.84 

264 

9975 

53.37 

13.63 

55.09 

255 

10975 

47.41 

18.57 

50.92 

248 

11975 

49.00 

4.82 

49.24 

264 

10000 

54.00 

13.53 

55.67 

256 

11000 

47.01 

18.14 

50.39 

249 

12000 

49.33 

3.34 

49.45 

266 

10025 

54.22 

13.37 

55.85 

256 

11025 

46.81 

16.96 

49.78 

250 

12025 

49.33 

3.57 

49.46 

266 

10050 

54.17 

13.41 

55.80 

256 

11050 

46.67 

17.90 

49.98 

249 

12050 

49.00 

3.63 

49.13 

266 

10075 

54.30 

13.70 

56.00 

256 

11075 

46.68 

18.02 

50.04 

249 

12075 

48. 30 

3.45 

48.43 

266 

10100 

54.67 

13.59 

56. 33 

256 

11100 

46.60 

17.40 

49.74 

249 

12100 

47.14 

3.13 

47.24 

266 

10125 

55.48 

14.35 

57.30 

255 

11125 

46.06 

16.71 

49.00 

250 

12125 

46. 84 

2.56 

46.91 

267 

10150 

55.70 

15.62 

57. 85 

254 

11150 

45.59 

15.78 

48.25 

251 

12150 

46. 55 

2.67 

46.62 

267 

10175 

55.15 

16.86 

57.67 

253 

11175 

44.88 

15.67 

47.60 

250 

12175 

46.38 

2.39 

46.44 

267 
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TABLE 11-14 (con’t) 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


TEST NUMBER 516-04 01/27/65, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

METERS 

M/ SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

12200 

46.18 

2.67 

46.25 

267 

13200 

45.24 

12225 

45.87 

2.45 

45.93 

267 

13225 

45.11 

12250 

45.51 

1.86 

45.55 

267 

13250 

44.89 

12275 

45.17 

2.71 

45.25 

266 

13275 

44.65 

12300 

45.03 

2.84 

45.11 

266 

13300 

44.39 

12325 

44.95 

2.94 

45.05 

266 

13325 

44.30 

12350 

45.42 

2.49 

45.49 

267 

13350 

43.94 

12375 

45.46 

2.92 

45.56 

266 

13375 

43.76 

12400 

45.60 

4.29 

45.81 

264 

13400 

43.80 

12425 

46.12 

4.05 

46.30 

265 

1342 5 

43.30 

12450 

45.98 

3.73 

46.13 

265 

13450 

42.75 

12475 

45.56 

4.43 

45.78 

264 

13475 

41.62 

12500 

45.94 

4.03 

46.11 

265 

13500 

41.65 

12525 

46.2 3 

4.59 

46.46 

264 

13525 

41.60 

12550 

46.17 

5.51 

46.50 

263 

13550 

40.46 

12575 

45.93 

6.14 

46.34 

262 

13575 

39.07 

12600 

45.55 

6.88 

46.07 

261 

13600 

39.36 

12625 

46.42 

6.89 

46.93 

261 

13625 

39.02 

12650 

47.02 

7.09 

47.56 

261 

13650 

38.36 

12675 

45.39 

8.02 

46.09 

260 

13675 

37.90 

12700 

45.20 

7.80 

45.87 

260 

13700 

37.19 

12725 

45.13 

8.44 

45.91 

259 

13725 

35.77 

12750 

45.75 

9.31 

46.69 

258 

13750 

34.04 

12775 

46.26 

9.35 

47.20 

258 

13775 

33.56 

12800 

46.15 

10.82 

47.40 

257 

13800 

33.54 

12825 

45.46 

11.97 

47.01 

255 

13025 

33.32 

12850 

45.77 

10.88 

47.04 

256 

13850 

32.99 

12875 

45.97 

10.83 

47.23 

257 

13875 

32.88 

12900 

45.99 

11.02 

47.29 

256 

13900 

33.27 

12925 

46.00 

10.90 

47.27 

256 

13925 

33.32 

12950 

45.72 

11.48 

47.14 

256 

13950 

33.63 

12975 

45.93 

11.44 

47.33 

256 

13975' 

33.68 

13000 

46.05 

10.69 

47.28 

257 

14000 

32.99 

13025 

45.68 

11.82 

47.19 

255 

14025 

32.25 

i insn 

45.75 

11.75 

47.23 

255 

14050 

31.36 

13075 

45.84 

11.20 

47.19 

256 

14075 

30.34 

13100 

45.73 

11.84 

47.23 

255 

14100 

29.03 

13125 

45.29 

11.51 

46.73 

256 

14125 

28.23 

13150 

45.03 

11.16 

46.39 

256 

14150 

27.85 

13175 

45.20 

11.15 

46.55 

256 

14175 

27.68 

ALT - ALTITUDE, WX 

• Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDI0NAL 


1830Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 




WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

10.73 

46.49 

256 

14200 

27.73 

14.85 

31.45 

11.80 

46.63 

255 

14225 

27.59 

15.07 

31.44 

12.73 

46.66 

254 

14250 

27.48 

14.53 

31.09 

12.93 

46.48 

254 

14275 

27.21 

13.95 

30.57 

14.83 

46. BO 

251 

14300 

27.03 

14.46 

30.65 

14.82 

46.72 

251 

14325 

26.95 

14.25 

30.49 

15.01 

46.43 

251 

14350 

27.06 

13.79 

30.37 

16.34 

46.72 

249 

14375 

27.44 

12.95 

30.35 

16.42 

46.77 

249 

14400 

27.44 

13.00 

30.36 

17.64 

46.75 

248 

14425 

27.29 

12.39 

29.97 

18.52 

46.59 

246 

14450 

27.21 

11.21 

29.43 

20.36 

46.33 

244 

14475 

27.48 

11.19 

29.67 

19.85 

46.14 

244 

14500 

27.39 

11.32 

29.64 

10.35 

45.46 

246 

14525 

27.28 

11.26 

29.51 

20.47 

45.34 

243 

14550 

27.15 

11.04 

29.31 

21.69 

45.39 

241 

14575 

27.00 

9.99 

28.79 

22.08 

45.13 

241 

14600 

26.92 

10.28 

28.82 

21.97 

44.78 

240 

14625 

26.30 

11.14 

28.56 

22.70 

44.57 

239 

14650 

26.38 

9.49 

28.04 

23.55 

44.62 

238 

14675 

26.01 

8.86 

27.48 

24.10 

44.32 

237 

14700 

25.37 

10.43 

27.43 

24.07 

43.11 

236 

14725 

25.71 

8.69 

27.14 

24.43 

41.90 

234 

14750 

25.90 

8.28 

27.19 

24.74 

41.69 

233 

14775 

26.39 

7.39 

27.40 

24.76 

41.69 

233 

14800 

26.63 

6.67 

27.45 

24.78 

41.52 

233 

14825 

26.28 

7.37 

27.30 

23.74 

40.65 

234 

14850 

25.93 

7.74 

27.06 

23.39 

40.35 

234 

14875 

26.60 

6.24 

27.32 

22.82 

40.35 

235 

14900 

26.81 

6.38 

27.56 

22.45 

40.18 

236 

14925 

26.79 

6.05 

27.47 

21.56 

39.95 

237 

14950 

26.66 

6.22 

27.37 

20.41 

39.38 

239 

14975 

26.29 

6.72 

27.14 

19.73 

38.44 

239 

15000 

26.50 

5.68 

27.10 

18.37 

37.11 

240 

15025 

26.36 

6.01 

27.03 

17.39 

35.86 

241 

15050 

26.08 

6.28 

26.83 

16.99 

34.77 

241 

15075 

25.92 

5.89 

26.58 

17.27 

33.78 

239 

15100 

25.60 

5.56 

26.19 

16.36 

32.62 

240 

15125 

25.63 

5.54 

26.23 

15.27 

31.76 

241 

15150 

25.32 

5.65 

25.94 

15.38 

31.66 

241 

15175 

24.82 

4.98 

25.32 


C0MP0NENT , WS ■ WINC SPEEO, THETA * WIND DIRECTI 0N 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FIIE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

15200 

24.88 

4.90 

25.36 

15225 

24.71 

4.62 

25.14 

15250 

24.43 

4.23 

24.80 

15275 

24.33 

3.32 

24.56 

15300 

24.03 

3.01 

24.21 

15325 

24.50 

3.07 

24.69 

15350 

24.80 

1.24 

24.83 

15375 

24.98 

0.10 

24.98 

15400 

25.09 

0.82 

25.11 

15425 

25.52 

-0.45 

25.53 


15450 

25.57 

-1.31 

25.60 

15475 

25.33 

-3.52 

25.57 

15500 

25.56 

-1.70 

25.62 

15525 

25.76 

-2.28 

25.86 

15550 

25.52 

-2.66 

25.66 


15575 

24.70 

-0.42 

24.70 

15600 

26.48 

-3.25 

26.68 

15625 

26.53 

-3.58 

26.77 

15650 

26.39 

-3.80 

26.66 

15675 

26.95 

-4.93 

27.39 

15700 

27.46 

-5.99 

28.11 

15725 

27.27 

-6.51 

28.03 

15750 

26.06 

-7.01 

26.99 

15775 

24.47 

-4.87 

24.95 

15800 

24.16 

-4.69 

24.61 


;ST NUMBER 516-04 01/27/65, 

THETA ALT WX 

deg METERS M/SEC 

25*3 16200 18.91 

259 16225 18.94 

260 
262 

\263 


263 

267 

270 

268 

271 


273 
278 

274 

275 

276 


271 

277 

278 
278 
280 


282 

283 

285 

281 

281 


1830Z, EASTERN TEST RANGE, 
WZ MS THETA 

h/SEC M/SEC DEG 

8.22 20.61 246 

9.09 21.01 244 


FL0RIDA 

ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


15825 

15850 

15875 

15900 

15925 


23.62 

22.52 

21.51 

21.18 

20.99 


-4.01 

-2.07 

-1.40 

-0.83 

-0.46 


23.95 

22.61 

21.56 

21.19 

20.99 


279 

275 

274 

272 

271 


15950 20.67 
15975 20.52 
16000 19.35 
16025 19.42 
16050 19.22 


1.88 

20.76 

265 

1.90 

20.61 

265 

2.86 

19.56 

261 

3.67 

19.76 

259 

3.93 

19.62 

258 


16075 

19.16 

5.69 

19.98 

253 

16100 

19.64 

5.21 

20.32 

255 

16125 

19.23 

6.24 

20.22 

252 

16150 

18.55 

8.35 

20.35 

246 

16175 

18.71 

7.84 

20.29 

247 


THETA 

OEG 

242 

241 

242 

243 
242 


242 

243 
245 

244 

245 


247 

248 
247 

247 

248 


250 

249 
247 

250 

251 


247 

251 

252 
254 
256 


254 

253 

257 

256 

257 


257 

255 

258 
257 

256 


257 

258 
258 

257 

258 


THETA 

DEG 


ALT 


ALTITUDE, WX 


Z0NAL C0MP0NE NT, WZ * MERIDIONAL COMPONENT, WS “ WINC SPEED, THETA = WIND DIRECTION 
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TABLE 11-15 


FPS-16 RADAR/ JiMSPHERE WIND VEL0CITY PR0F ILE 
TEST NUMBER 516-06 01/27/65, 21292* EASTERN TEST RANGE* FLflR IDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

300 

1.51 

-4.53 

4.78 

341 

1300 

10.15 

-7.09 

12.38 

305 

2300 

15.90 

1.08 

15.94 

266 

325 

2.49 

-3.85 

4.58 

327 

1325 

10.25 

-6.85 

12.33 

304 

2325 

15.98 

1.01 

16.01 

266 

350 

3.27 

-3.49 

4.76 

317 

1350 

10.30 

-6.45 

12.16 

302 

2350 

16.17 

0.85 

16.19 

267 

3T5 

3.51 

-3.35 

4.86 

313 

1375 

10.43 

-5.98 

12.02 

300 

2375 

16.31 

0.68 

16.32 

267 

400 

3.75 

-3.13 

4.89 

310 

1400 

10.57 

-5.79 

12.05 

299 

2400 

16.73 

0.55 

16.74 

268 

425 

4.33 

-2.90 

5.21 

304 

1425 

10.99 

-5.62 

12.35 

297 

2425 

17.47 

0.62 

17.49 

268 

450 

4.93 

-2.59 

5.57 

297 

1450 

11.07 

-5.07 

12.18 

294 

2450 

17.83 

0.94 

17.86 

267 

47 5 

5.11 

-2.37 

5.63 

295 

1475 

11.12 

-4.62 

12.05 

292 

2475 

18.25 

1.29 

18.29 

266 

500 

5.33 

-2.49 

5.88 

295 

1500 

11.31 

-4.27 

12.08 

291 

2500 

18.92 

1.48 

18.98 

265 

525 

5.87 

-2.75 

6.48 

295 

1525 

11.43 

-3.80 

12.05 

288 

2525 

19.75 

1.21 

19.79 

266 

550 

6.14 

-2.89 

6.79 

295 

1550 

11.60 

-3.62 

12.15 

287 

2550 

20.52 

0.66 

20.53 

268 

575 

6.26 

-3.00 

6.9* 

295 

1575 

11.66 

-3.61 

12.21 

287 

2575 

20.77 

0.28 

20.78 

269 

600 

6.37 

-3.06 

7.07 

295 

1600 

11.79 

-3.64 

12.34 

287 

2600 

21.24 

0.19 

21.24 

269 

625 

6.43 

-3.28 

7.22 

297 

1625 

12.00 

-3.45 

12.48 

26b 

2625 

21.62 

0.30 

21.63 

269 

650 

6.62 

-3.48 

7.48 

298 

1650 

12.12 

-3.01 

12.49 

284 

2650 

21.26 

0.56 

21.26 

268 

675 

6.80 

-3.46 

7.63 

297 

1675 

12.32 

-2.55 

12.59 

282 

2675 

21.36 

0.94 

21.38 

267 

700 

6.90 

-3.42 

7.70 

296 

1700 

12.78 

-2.07 

12.94 

279 

2700 

21.44 

1.26 

21.48 

266 

725 

7.13 

-3.51 

7.95 

296 

1725 

13.22 

-1.73 

13.33 

277 

2725 

20.91 

1.47 

20.96 

266 

750 

7.54 

-3.78 

8.44 

296 

1750 

13.45 

-1.43 

13.53 

276 

2750 

20.64 

1.53 

20.69 

266 

775 

7.68 

-4.07 

8.69 

298 

1775 

13.63 

-1.10 

13.68 

274 

2775 

20.41 

1.74 

20.48 

265 

600 

7.24 

-4.28 

8.41 

300 

1800 

13.91 

-0.93 

13.94 

274 

2800 

20.27 

2.25 

20.39 

263 

825 

6.67 

-4.59 

6.09 

304 

1825 

14.33 

-1.05 

14.37 

274 

2825 

20.81 

2.67 

20.98 

263 

850 

6.42 

-4.95 

8.11 

307 

1850 

14.67 

-1.21 

14.72 

275 

2850 

21.53 

2.87 

21.72 

262 

875 

6.57 

-5.29 

8.44 

309 

1875 

14.67 

-i .21 

14.72 

275 

2875 

21.91 

2.92 

22.10 

262 

900 

6.74 

-5.61 

8.77 

310 

1900 

14.63 

-0.89 

14.66 

273 

2900 

22.21 

3.06 

22.42 

262 

925 

6.94 

-6.02 

9. 19 

311 

1925 

14.83 

-0.64 

14.84 

272 

2925 

22.46 

3.30 

22.70 

261 

950 

7.50 

-6.63 

10.01 

311 

1950 

15.24 

-0.73 

15.25 

273 

2950 

22.49 

3.57 

22.77 

261 

975 

6.49 

-7.25 

11.16 

310 

1975 

15.65 

-0.72 

15.67 

272 

2975 

22.43 

3.73 

22.74 

260 

1000 

9.43 

-7.43 

12.00 

308 

2000 

15.97 

-0.48 

15.97 

272 

3000 

22.19 

3.86 

22.52 

260 

1025 

10.09 

-7.20 

12.40 

305 

2025 

16.04 

-0.04 

16.04 

270 

3025 

21.79 

4.09 

22.17 

259 

1050 

10.24 

-7.00 

12.40 

304 

2050 

15.86 

0.51 

15.87 

268 

3050 

21.60 

4.32 

22.03 

259 

1075 

10.00 

-7.05 

12.23 

305 

2075 

15.80 

0.89 

15.82 

267 

3075 

21.52 

4.60 

22.01 

258 

1100 

9.56 

-7.28 

12.02 

307 

2100 

15.85 

1.16 

15.89 

266 

3100 

21.26 

4.97 

21.83 

257 

1125 

8.82 

-7.47 

11.56 

310 

2125 

16.02 

1.33 

16.07 

265 

3125 

20.87 

5.41 

21.56 

255 

1150 

6.62 

-7.88 

11.68 

312 

2150 

16.15 

1.34 

16.20 

265 

3150 

20.87 

5.73 

21.64 

254 

1175 

8.80 

-8.08 

11.95 

312 

2175 

16.06 

1.27 

16.11 

265 

3175 

21.02 

6.07 

21.88 

254 

1200 

8.96 

-7.70 

11.81 

310 

2200 

16.07 

1.21 

16.12 

266 

3200 

21.09 

6.51 

22.07 

253 

1225 

9.31 

-7.50 

11.96 

309 

2225 

15.97 

1.25 

16.02 

265 

3225 

21.20 

6.67 

22.22 

252 

1250 

9.53 

-7.26 

11.98 

307 

2250 

15.80 

1.32 

15.86 

265 

3250 

21.20 

6.73 

22.24 

252 

1275 

9.74 

-7.09 

12.05 

306 

2275 

15.79 

1.22 

15.83 

265 

3275 

21.05 

6.98 

22.18 

251 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- ZONAL 

C0MP0NE NT, 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT 

, WS - 

WIND SPEED, 

theta - 

WIND DIRECTI 0N 




FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VE10CITY PR0F1LE 





TEST NUMBER 

516-06 01/27/65 

, 2129Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLflR I DA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

ws 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3300 

21.05 

7.34 

22.29 

251 

4300 

27.12 

10.94 

29.24 

248 

5300 

30.89 

11.15 

32.84 

250 

3325 

21.12 

7.62 

22.45 

250 

4325 

27.21 

10.91 

29.32 

248 

5325 

31.70 

11.35 

33.67 

250 

3350 

20.95 

7.95 

22.41 

249 

4350 

27.51 

10.92 

29.60 

240 

5350 

31.92 

11.82 

34.04 

249 

3375 

20.83 

8.28 

22.41 

248 

4375 

27.65 

10.92 

29.73 

248 

5375 

31.60 

12.31 

33.91 

249 

3400 

20.70 

8.41 

22.34 

248 

4400 

27.58 

10.82 

29.62 

248 

5400 

31.63 

12.67 

34.08 

248 

3425 

20,48 

8.38 

22.13 

248 

4425 

27.60 

10.67 

29.59 

249 

5425 

32.00 

13.19 

34.61 

247 

3450 

20.40 

8.39 

22.06 

247 

4450 

27.80 

10.33 

29.66 

249 

5450 

32.17 

13.48 

34.88 

247 

3475 

20.47 

8.49 

22.16 

247 

4475 

28.18 

9.78 

29.83 

251 

5475 

31.97 

13.63 

34.75 

247 

3500 

20.79 

8.60 

22.50 

247 

4500 

26.28 

9.29 

29.77 

252 

5500 

32.04 

13.81 

34.88 

247 

3525 

21.01 

8.66 

22.72 

247 

4525 

28.05 

9.09 

29.49 

252 

5525 

32.30 

14.10 

35.24 

246 

3550 

21.05 

8.77 

22.80 

247 

4550 

28.28 

9.07 

29.70 

252 

5550 

32.16 

14.22 

35.17 

246 

3575 

21.22 

9.06 

23.08 

247 

4575 

28.68 

8.87 

30.02 

253 

5575 

32.03 

14.14 

35.01 

246 

3600 

21.35 

9.43 

23.34 

246 

4600 

28.63 

8.55 

29.88 

253 

5600 

32.19 

14.12 

35.15 

246 

3625 

21.55 

9.75 

23.65 

245 

462 5 

28.53 

8.38 

29.74 

253 

5625 

32.42 

14.21 

35.40 

246 

3650 

21.63 

9.99 

23.03 

245 

4650 

29.14 

8.20 

30.28 

2 54 

5650 

32.27 

14.18 

35.25 

2 46 

3675 

21.61 

10.24 

23.91 

244 

4675 

30.34 

7.93 

31.36 

255 

5675 

31.98 

14.08 

34.94 

246 

3700 

21.75 

10.52 

24.16 

244 

4700 

31.13 

7.77 

32.08 

256 

5700 

32.16 

14.05 

35.10 

246 

3725 

21.88 

10.97 

24.48 

243 

4725 

31.00 

7.71 

31.94 

256 

5725 

32.73 

13.99 

35.59 

247 

3750 

21.98 

11.33 

24.73 

243 

4750 

30.71 

7.71 

31.66 

256 

5750 

33.08 

13.69 

35.80 

247 

3775 

22.15 

11.49 

24.95 

242 

4775 

30.70 

7.91 

31.70 

255 

5775 

33.31 

13.17 

35.82 

248 

3800 

22.32 

11.70 

25.20 

242 

4800 

30.66 

8.25 

31.75 

255 

5800 

33.94 

12.84 

36.29 

249 

3825 

22.69 

11.96 

25.64 

242 

4825 

30.37 

8.47 

31.53 

254 

5825 

34.74 

12.61 

36.96 

250 

3850 

23.24 

12.25 

26.27 

242 

4850 

29.91 

8.63 

31.13 

254 

5850 

35.24 

12.31 

37.33 

251 

3875 

23.65 

12.49 

26.74 

242 

4875 

29.80 

8.93 

31.11 

253 

5875 

35.59 

11.84 

37.51 

251 

3900 

23.79 

12.53 

26.89 

242 

4900 

29.97 

9.09 

31.32 

253 

5900 

36.07 

11.63 

37.90 

252 

3925 

23.76 

12.67 

26.93 

242 

492 5 

30.20 

9.14 

31.55 

253 

5925 

36.71 

11.40 

38.44 

253 

3950 

23.80 

12.86 

27.05 

241 

4950 

30.16 

9.06 

31.49 

253 

5950 

37.54 

11.00 

39.12 

253 

3975 

24.29 

12.98 

27.54 

242 

4975 

30.11 

9.15 

31.47 

253 

5975 

38.23 

10.72 

39.70 

254 

4000 

24.89 

13.20 

28.17 

242 

5000 

30.29 

9.42 

31.72 

253 

6000 

39.05 

10.30 

40.38 

255 

4025 

25.46 

13.36 

28.76 

242 

5025 

30.51 

9.74 

32.03 

25 2 

6025 

40.01 

10.23 

41.30 

255 

4050 

25.79 

13.46 

2 9.09 

242 

5050 

30.29 

9.98 

31.89 

252 

6050 

40.82 

10.57 

42.16 

255 

4075 

25.84 

13.45 

29.13 

242 

5075 

29.97 

10.00 

31.60 

251 

6075 

41.12 

10.53 

42.44 

255 

4100 

25.73 

13.29 

28.96 

243 

5100 

30.03 

10.18 

31.71 

251 

6100 

41.28 

10.53 

42.60 

256 

4125 

23.61 

12.08 

26.52 

243 

5125 

30.18 

10.60 

31.99 

250 

6125 

41.77 

10.92 

43.17 

255 

4150 

23.74 

11.77 

26.49 

243 

5150 

30.25 

10.84 

32.14 

2 50 

6150 

41.85 

11.19 

43.32 

255 

4175 

25.94 

12.16 

26.65 

245 

5175 

29.82 

10.63 

31.66 

250 

6175 

41.25 

11.27 

42.76 

255 

4200 

26.38 

11.66 

28.84 

246 

5200 

29.77 

10.49 

31.56 

250 

6200 

41.00 

11.43 

42 . 56 

254 

4225 

26. 8B 

11.42 

29.20 

247 

5225 

30.26 

10.65 

32.08 

2 50 

6225 

41.03 

11.84 

42.71 

254 

4250 

27.20 

11.32 

29.46 

247 

5250 

30.20 

10.89 

32. 10 

250 

6250 

40.80 

12.25 

42.60 

253 

4275 

27.24 

11.13 

29.43 

248 

5275 

30.19 

11.02 

32.14 

250 

6275 

40.57 

12.52 

42.46 

253 

ALT 

» ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ » MER 

I D 1 0NAL 

C0MP0NENT, WS » 

W(NC SPEED, 

THETA ■ 

WIND OIRECTI0N 
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TABLE 11-15 (con't) 

FPS-16 RADAR/JiMSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 516-06 01/27/65, 

HS THETA ALT HX 

M/SEC OEG METERS M/SEC 

2129Z, EASTERN TEST RANGE, 
HZ HS THETA 

M/SEC M/SEC CEG 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

HS 

H/SEC 

THETA 

OEG 

6300 

6325 

6350 

6375 

6400 

40.63 

40.77 

40.49 

39.87 

39.66 

12.92 

13.40 

13.84 

14.59 

15.08 

42.63 

42.91 

42.79 

42.46 

42.43 

252 

252 

251 

250 

249 

7300 

7325 

7350 

7375 

7400 

42.24 

42.45 

42.47 

42.34 

42.23 

15.52 

15.47 

15.47 

15.28 

14.97 

45.00 

45.18 

45.20 

45.02 

44.81 

250 
2 50 
250 
250 
250 

8300 

8325 

8350 

8375 

8400 

46.14 

46.45 

46.99 

47.25 

47.62 

7.42 

7.56 

7.31 

6.97 

6.63 

46.73 

47.06 

47.56 

47.76 

48.08 

261 

261 

261 

261 

262 

6425 

6450 

6475 

6500 

6525 

39.77 

39.73 

39.14 

38.55 

38.38 

15.59 

16.38 

17.22 

17.73 

17.65 

42.72 

42.97 

42.77 

42.43 

42.24 

248 

247 

246 

245 

245 

7425 

7450 

7475 

7500 

7525 

42.30 

42.38 

42.34 

42.37 

42.53 

14.98 

14.73 

14.16 

14.26 

14.38 

44.88 

44.87 

44.65 

44.70 

44.90 

250 

251 
251 
251 
251 

8425 

8450 

8475 

8500 

8525 

47.79 

47.93 

48.32 

48.43 

48.45 

6.87 

6.77 

6.00 

5.97 

6.23 

48.28 

48.40 

48.69 

48.79 

48.85 

262 
262 
2 63 
263 
262 

6550 

6575 

6600 

6625 

6650 

38.32 

36.14 

37.84 

37.72 

37.68 

17.84 

18.15 

18.36 

18.72 

18.69 

42.27 

42.23 

42.06 

42.11 

42.06 

245 

244 

244 

243 

243 

7550 

7575 

7600 

7625 

7650 

42.73 
42.77 
42.64 

42.74 
43.02 

14.30 

14.10 

13.75 

13.67 

13.65 

45.06 

45.06 

44.80 

44.87 

45.13 

251 

251 

252 
252 
252 

8550 

8575 

8600 

8625 

8650 

48.73 

49.21 

49.57 

49.72 

49.90 

6.14 

5.75 

5.73 

5.87 

5.77 

49.12 

49.54 

49.90 

50.07 

50.23 

263 

263 

263 

263 

263 

6675 

6700 

6725 

6750 

6775 

37.49 

37.13 

37.21 

38.07 

39.23 

18.61 

18.73 

18.85 

18.82 

19.01 

41.85 

41.59 
41.71 
42.47 

43.59 

243 

243 

243 

244 
244 

7675 

7700 

7725 

7750 

7775 

43.32 

43.59 

43.39 

43.16 

43.46 

13.40 

13.19 

13.06 

13.07 
12.76 

45.34 

45.55 

45.32 

45.10 

45.29 

253 

253 

253 

253 

253 

6675 

8700 

8725 

0750 

8775 

50.07 

50.23 

50.37 

50.54 

50.72 

5.68 

5.67 

6.24 

6.57 

6.11 

50.39 

50.55 

50.75 

50.97 

51.09 

263 

263 

263 

262 

263 

6800 

6825 

6850 

6875 

6900 

39.77 

39.90 

40.40 

40.95 

41.21 

18.92 

18.53 

18.60 

18.39 

17.99 

44.04 

44.00 

44.47 

44.89 

44.97 

244 

245 

245 

246 
246 

7800 

7825 

7850 

7875 

7900 

43.62 

43.69 

43.70 
43.74 
43.81 

12.44 

12.21 

11.97 

11.59 

11.29 

45.36 

45.37 
45.31 
45.25 
45.24 

254 

254 

255 
255 
255 

8800 

8825 

8850 

8875 

8900 

50.95 

51.24 

51.43 

51.60 

51.76 

5.70 

5.32 

5.24 

5.15 

5.24 

51.27 

51.52 

51.69 

51.86 

52.03 

263 

264 
264 
264 
264 

6925 

6950 

6975 

7000 

7025 

41.51 

41.74 

41.63 

41.22 

40.88 

17.73 

17.69 

17.97 

17.91 

17.76 

45.14 

45.33 

45.34 
44.94 
44.57 

247 

247 

246 

246 

246 

7925 

7950 

7975 

8000 

8025 

43.66 

43.60 

43.61 
43.70 
43.83 

10.93 

10.41 

10.07 

9.34 

8.87 

45.01 

44.83 

44.75 

44.68 

44.72 

256 

256 

257 

258 
258 

8925 

8950 

8975 

9000 

9025 

51.66 

51.67 
51.81 
52.05 
52.29 

5.38 

5.30 

5.61 

5.92 

6.19 

51.94 

51.94 

52.11 

52.38 

52.65 

264 

264 

264 

263 

263 

7050 

7075 

7100 

7125 

7150 

40.93 

40.98 

40.89 

41.06 

41.12 

17.33 

17.04 

17.09 

16.64 

16.46 

44.45 

44.38 

44.32 

44.31 

44.29 

247 

247 

247 

248 
248 

8050 

8075 

8100 

8125 

8150 

43.98 

44.27 

44.66 

45.31 

45.57 

8.74 

8.26 

7.57 

7.58 
8.03 

44.64 

45.04 

45.50 

45.94 

46.27 

259 

259 

260 
260 
260 

9050 

9075 

9100 

9125 

9150 

52.38 

52.49 

52.51 

52.74 

52.88 

6.25 

6.14 

6.40 

6.36 

6.46 

52.75 

52.85 

52.90 

53.12 

53.28 

263 

263 

263 

263 

263 

7175 

7200 

7225 

7250 

7275 

41.18 

41.51 

41.75 

41.86 

42.00 

16.32 

15.98 

15.93 

16.01 

15.75 

44.30 

44.48 

44.69 

44.82 

44.86 

248 

249 
249 
249 
249 

8175 

8200 

8225 

8250 

8275 

45.79 

45.80 
45.63 
45.78 
46.09 

8.06 

7.83 

8.22 

8.02 

7.30 

46.50 

46.46 

46.36 

46.48 

46.68 

260 

260 

260 

260 

261 

9175 

9200 

9225 

9250 

9275 

52.77 

52.89 

52.93 

52.69 

52.92 

6.49 

6.35 

6.77 

6.39 

6.38 

53.17 

53.27 
53.37 

53.28 
53.30 

263 
2 63 
263 
263 
263 

ALT » ALTITUDE, HX 

• Z0NAL 

C0MP0NENT, 

HZ ■ ME R I DI ANAL C0MP0NENT, HS - WIND SPEED, 

THETA * WIND D I RECTI iN 



ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
TEST NUMBER 516-06 01/27/65, 2129Z, 

HS THETA ALT WX HZ 

H/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC 

VEL0CITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE 
HS THETA 

M/SEC CEG 

, FL0RIDA 
ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

HS 

H/SEC 

THETA 

DEG 

9300 

9325 

9350 

9375 

9400 

52.86 

52.59 

52.47 

52.32 

52.17 

6.95 

7.02 

7.20 

7.47 

7.78 

53.31 

53.06 

52.96 

52.86 

52.75 

262 

262 

262 

262 

261 

10300 

10325 

10350 

10375 

10400 

57.21 
56.60 
56.17 
55.45 

54.22 

16.59 
16.77 
16.69 
17.24 

17.60 

59.57 

59.03 

58.60 

58.07 

57.01 

2 54 
253 
253 
253 
252 

11300 
11325 
11350 
11375 
1 1400 

49.72 

49.93 

50.41 

50.77 

50.56 

12.41 

12.92 

11.90 

11.46 

11.53 

51.25 

51.58 

51.80 

52.05 

51.85 

256 
255 

257 
257 
257 

9425 

9450 

9475 

9500 

9525 

52.15 

52.30 

52.10 

52.10 

52.56 

7.54 

7.59 

8.10 

6.20 

7.93 

52.69 

52.85 

52.73 

52.74 
53.15 

262 

262 

261 

261 

261 

10425 

10450 

10475 

10500 

10525 

52.87 

51.82 

51.52 

51.30 

51.34 

17.39 

17.55 

17.65 

16.86 

16.03 

55.65 

54.71 

54.46 

53.99 

53.79 

252 

251 

251 

252 
252 

11425 

11450 

11475 

11500 

11525 

50.38 

50.84 

51.70 

52.32 

52.75 

11.70 

11.55 

10.97 

11.13 

10.84 

51.72 

52.13 

52.85 
53.49 

53.85 

257 
2 57 

258 
258 
258 

9550 

9575 

9600 

9625 

9650 

52.59 

52.74 

52.90 

53.04 

53.30 

8.10 

8.25 

8.35 

8.67 

8.72 

53.21 

53.38 

53.55 

53.74 

54.01 

261 

261 

261 

261 

261 

10550 

10575 

10600 

10625 

10650 

51.25 

50.93 

50.98 

50.88 

50.59 

16.38 

16.60 

16.00 

15.55 

15.55 

53.80 

53.57 

53.43 

53.21 

52.92 

252 

252 

252 

253 
253 

11550 

11575 

11600 

11625 

11650 

53.16 

53.38 

53.37 

53.14 

52.59 

10.90 

10.92 

9.37 

8.88 

8.24 

54.26 

54.48 

54.19 

53.88 

53.23 

258 
258 
2 60 
260 
261 

9675 

9700 

9725 

9750 

9775 

53.13 

52.95 

53.06 

53.12 

53.17 

8.81 

9.04 

8.68 

8.96 

9.44 

53.86 
53.72 
53.77 

53.87 
54.00 

260 

260 

261 

260 

260 

10675 

10700 

10725 

10750 

10775 

50.40 

50.46 

50.43 

50.17 

50.34 

15.82 

15.48 

15.03 

15.74 

15.72 

52.82 

52.78 

52.62 

52.58 

52.74 

252 

253 
253 
252 
252 

11675 

11700 

11725 

11750 

11775 

51.96 

51.43 
51.05 
50.87 

50.44 

7.62 

7.35 

6.69 

6.72 

6.39 

52.51 

51.95 

51.49 

51.32 

50.84 

261 

262 

262 

262 

263 

9800 

9825 

9850 

9875 

9900 

53.09 

53.13 

53.01 

52.90 

52.64 

9.89 

10.76 

11.63 

11.91 

11.56 

54.01 

54.21 

54.27 

54.23 

53.89 

259 

258 

257 

257 

257 

10800 

10825 

10850 

10875 

10900 

50.06 

49.72 

49.50 

48.92 

48.40 

15.50 

15.54 

15.70 

16.01 

15.87 

52.40 

52.09 

51.93 
51.47 

50.94 

253 

252 

252 

252 

252 

1 1 BOO 
11825 
11850 
11875 
11900 

50.04 

49.28 

48.23 

48.35 

48.06 

7.18 

7.75 

7.71 

7.32 

7.30 

50.55 

49.88 

48.85 

48.90 

48.61 

262 

261 

261 

261 

261 

9925 

9950 

9975 

10000 

10025 

52.62 

52.83 

53.65 

54.33 

54.55 

12.25 

12.86 

12.96 

13.32 

13.88 

54.03 

54.37 

55.19 

55.94 

56.28 

257 

256 

256 

256 

256 

10925 

10950 

10975 

11000 

11025 

48.06 
48.04 
48. IB 
48.01 
48.22 

15.74 

15.95 

15.86 

15.65 

15.40 

50.57 

50.62 

50.72 

50.50 

50.61 

252 

251 
2 52 

252 
252 

11925 

11950 

11975 

12000 

12025 

47.65 

47.99 

48.25 

47.74 

47.58 

8.54 

8.42 

7.96 

9.04 

8.92 

48.41 

48.73 

48.90 

48.58 

48.41 

260 
260 
2 60 
259 
259 

10050 

10075 

10100 

10125 

10150 

54.48 

54.27 

54.66 

54.74 

55.15 

14.41 

14.74 

14.58 

15.32 

15.03 

56.35 

56.24 

56.57 

56.84 

57.38 

255 

255 

255 

254 

254 

11050 

11075 

11100 

11125 

11150 

48.44 

48.17 

48.25 

48.26 
47.80 

14.94 
14.49 

13.95 
14.05 
14.45 

50.69 

50.30 

50.23 

50.27 

49.93 

253 

253 

254 
254 
253 

12050 

12075 

12100 

12125 

12150 

47.29 

46.81 

46.69 

47.44 

47.65 

8.49 

9.60 

9.91 

10.01 

11.09 

48.05 

47.79 

47.93 

48.48 

48.92 

260 

258 

250 

258 

257 

10175 

10200 

10225 

10250 

10275 

55.64 

56.00 

57.52 

58.50 

58.02 

15.21 

15.30 

15.90 

15.85 

16.16 

57.68 
58.06 

59.68 
60.61 
60.23 

255 

255 

254 

255 
254 

11175 

11200 

11225 

11250 

11275 

48.22 

49.21 

49.50 

49.30 

49.33 

13.43 

12.51 

13.17 

13.06 

11.58 

50.05 

50.77 

51.22 

51.00 

50.67 

254 

256 

255 
255 

257 

12175 

12200 

12225 

12250 

12275 

48.41 

48.76 

48.68 

48.86 

48.45 

10.02 

9.77 

10.14 

9.59 

11.30 

49.44 

49.73 

49.72 

49.79 

49.75 

258 

258 

258 

259 
257 
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TABLE 11-15 (con l t) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE MIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

MX 

MZ 

TEST NUMBER 
MS THETA 

516-06 

ALT 

01/27/65 

MX 

, 21292, 
MZ 

EASTERN 

MS 

TEST R*N££t 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12300 

49.00 

10.96 

50.21 

257 

13300 

44.49 

20.34 

48.92 

245 

14300 

24.71 

20.65 

32.20 

230 

12325 

49. 28 

11.50 

50.60 

257 

13325 

43.33 

21.71 

48.47 

243 

14325 

23.36 

22.03 

32.12 

226 

12350 

48.93 

12.33 

50.46 

256 

13350 

43.47 

22.06 

48.75 

243 

14350 

22.71 

21.71 

31.42 

2 26 

12375 

49.26 

10.81 

50.43 

257 

13375 

42.83 

22.20 

48.24 

242 

14375 

22.33 

21.58 

31.05 

226 

12400 

49.19 

11.24 

50.46 

257 

13400 

41.71 

22.39 

47.34 

242 

14400 

21.04 

22.28 

30 . 65 

223 

12425 

48.44 

12.26 

49.97 

256 

13425 

41.36 

22.25 

46.96 

242 

14425 

20.26 

21.68 

29.68 

223 

12450 

48.21 

11.90 

49.66 

256 

13450 

41.42 

23.08 

47.42 

241 

14450 

20.38 

20.33 

28.79 

225 

12475 

48.61 

11.71 

50.00 

256 

13475 

41.12 

23.53 

47.36 

240 

14475 

20.64 

19.50 

28.40 

226 

12500 

48.64 

12.08 

50.11 

256 

13500 

39.95 

22.82 

46.01 

240 

14500 

20.38 

19.39 

28.13 

226 

12525 

48.57 

12.48 

50.15 

255 

13525 

39.68 

23.52 

46.12 

239 

14525 

20.05 

19.12 

27.70 

2 26 

12550 

48. B4 

12.65 

50.45 

255 

13550 

39.94 

23.74 

46.46 

239 

14550 

20.14 

18.59 

27 . 41 

227 

12575 

49.13 

12.77 

50.76 

255 

13575 

39.35 

24.24 

46.22 

238 

14575 

20.09 

18.35 

27.21 

227 

12600 

49.20 

12.40 

50.74 

256 

13600 

37.92 

26.33 

46. 16 

235 

14600 

20.47 

17.59 

26.99 

229 

12625 

49.28 

12.35 

50.80 

256 

13625 

37.61 

26.37 

45.93 

235 

14625 

20.98 

17.00 

27 . 01 

231 

12650 

49.53 

12.61 

51.11 

256 

13650 

37.73 

26.16 

45.91 

235 

14650 

20.95 

17.40 

27.23 

230 

12675 

49.71 

13.16 

51.42 

255 

13675 

37.71 

27.17 

46.48 

234 

14675 

21.20 

16.90 

27.12 

231 

12700 

50.34 

12.76 

51.93 

256 

13700 

37.41 

27.49 

46.42 

234 

14700 

21.81 

16.70 

27.47 

232 

12725 

50.48 

12.50 

52.01 

256 

13725 

36.83 

27.40 

45.90 

233 

14725 

21.80 

17. L4 

27.73 

232 

12750 

50.46 

13.44 

52.22 

255 

13750 

35.77 

28.90 

45.99 

231 

14750 

21.63 

16.55 

27.24 

232 

12775 

50.66 

12.20 

52.30 

256 

13775 

35.51 

28.68 

45.65 

231 

14775 

21.93 

15.61 

26.92 

234 

12600 

51.13 

10.99 

52.30 

258 

13000 

34.58 

29.03 

45.15 

230 

14800 

22.01 

15.71 

27.04 

234 

12825 

50.70 

12.69 

52.27 

256 

13825 

33.53 

30.11 

4 5.06 

228 

14825 

21.77 

16.08 

27.07 

233 

12850 

50.77 

12.56 

52.30 

256 

13850 

32.72 

30.21 

44.53 

227 

14850 

22.58 

14.10 

26.62 

238 

12875 

50.79 

12.97 

52.42 

255 

13875 

31.96 

30.51 

44.19 

226 

14875 

22.92 

13.77 

26.74 

239 

12900 

50.32 

13.73 

52.16 

255 

13900 

31-11 

31.40 

44.20 

225 

14900 

23.16 

13.84 

26.98 

239 

12925 

50.15 

14.65 

52.25 

254 

13925 

30.19 

31.81 

43.86 

223 

14925 

23.70 

12.40 

26.75 

242 

12950 

50.11 

15.06 

52.32 

253 

13950 

30.98 

30.00 

43.12 

226 

14950 

23.38 

12.33 

26.44 

242 

12975 

50.23 

14.68 

52.33 

254 

13975 

31.65 

27.92 

42.21 

228 

14975 

22.98 

13.27 

26.54 

240 

13000 

50.01 

14.96 

52.20 

253 

14000 

31.02 

28.15 

41.89 

2 28 

15000 

23.68 

11.93 

26.51 

243 

13025 

49.22 

14.43 

51.29 

253 

14025 

31.20 

27.57 

41.64 

228 

15025 

24.18 

10.58 

26.39 

246 

13050 

48.70 

14.28 

50.75 

253 

14050 

31.47 

26.04 

40.85 

230 

1 5050 

24.24 

9.41 

26.00 

249 

13075 

47.90 

15.59 

50.38 

252 

14075 

31.40 

24.86 

40.05 

231 

15075 

24.07 

9.64 

25.93 

248 

13100 

48.22 

15.54 

50.66 

252 

14100 

31.73 

23.10 

39.24 

234 

15100 

23.95 

9.83 

25.89 

248 

13125 

48.48 

15.66 

50.96 

252 

14125 

31.79 

21.83 

38.56 

235 

15125 

23.35 

9.03 

25.04 

249 

13150 

48.20 

16.77 

51.03 

251 

14150 

30.98 

20.75 

37.29 

236 

15150 

23.99 

6.33 

24.81 

255 

13175 

47.73 

17.71 

50.91 

249 

14175 

29.83 

20.44 

36.16 

235 

15175 

23.93 

6.63 

24.83 

254 

13200 

47.30 

17.59 

50.46 

249 

14200 

26.91 

22.03 

34.78 

231 

15200 

23.37 

6.49 

24.25 

254 

13225 

46.59 

18.75 

50.22 

248 

14225 

25.87 

21.84 

33.86 

230 

1 5225 

23.46 

4.27 

23.85 

259 

13250 

46.01 

19.51 

49.98 

247 

14250 

26.18 

19.51 

32.65 

233 

15250 

23.05 

4.61 

23.51 

258 

13275 

45.08 

19.96 

49.30 

246 

14275 

25.43 

20.67 

32.77 

231 

15275 

23.49 

4.27 

23.87 

260 

ALT 

* ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

MZ - MERIDIONAL 

C0MP0NE NT , MS - 

HIND SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WlNO VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 516-06 01/27/65, 2129Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15300 

23.54 

4.94 

24.06 

258 

15325 

23.69 

4.12 

24.04 

260 

15350 

23.97 

3.18 

24.16 

2 62 

15375 

23.89 

3.42 

24.14 

262 

15400 

24.08 

2.90 

24.25 

263 

15425 

24.25 

1.51 

24.29 

266 

15450 

24.04 

2.08 

24.13 

265 

15475 

23.96 

2.16 

24.06 

265 

15500 

24.76 

0.70 

24.77 

268 

15525 

24.76 

1.02 

24.78 

267 

15550 

25.27 

0.22 

25.27 

269 

15575 

25.50 

-1.04 

25.52 

272 

15600 

25.68 

-0.20 

25.68 

270 

15625 

25.95 

-0.17 

25.45 

270 

15650 

26.08 

-1.52 

26.12 

273 

15675 

26.42 

-1.48 

26.46 

273 

15700 

26.51 

-2.04 

26.58 

274 

15725 

26.60 

-2.88 

26.75 

276 

15750 

26.37 

-2.26 

26.47 

275 

15775 

25.98 

-2.10 

26.07 

274 

15800 

25.76 

-1.79 

25.82 

274 

15825 

25.34 

-0.41 

25.34 

271 

15850 

24.52 

0.81 

24.53 

266 

15875 

24.22 

0. 14 

24.22 

269 

15900 

24.58 

0. 14 

24.58 

269 

15925 

24.72 

1.89 

24.79 

265 

15950 

24.16 

3.70 

24.44 

261 

15975 

23.46 

3.93 

23.79 

260 

16000 

23.89 

4.62 

24.33 

259 


ALT 

METERS 


MS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


ALT - ALTITUOE, MX - Z0NAL C0MP0NENT, MZ » MERIDI0NAL C0MP0NENT , MS « MINC SPEEO, 


FL0RIOA 

ALT MX MZ 

meters m/sec m/sec 


THETA « WIND D I RECTI 0N 


MS THETA 

M/SEC DEG 
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TABLE 1 1 -16 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

516-07 

ALT 

01/27/65 

WX 

, 2230Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

225 

-0.19 

-7.94 

7.94 

1 

1225 

7.65 

-8.14 

11.17 

317 

2225 

16.85 

-2.80 

17.08 

279 

250 

-0.22 

-7.95 

7.95 

1 

1250 

7.87 

-8.77 

11.78 

318 

2250 

17.23 

-2.82 

17.46 

279 

275 

-0.33 

-7.85 

7.86 

2 

1275 

7.88 

-9.29 

12.19 

320 

2275 

17.64 

-2.73 

17.85 

279 

300 

-0.30 

-7.62 

7.63 

2 

1300 

7.83 

-9.70 

12.47 

321 

2300 

18.01 

-2.62 

18.20 

278 

325 

-0.19 

-7.25 

7.26 

1 

1325 

8.31 

-10.34 

13.27 

321 

2325 

18.17 

-2.30 

18.32 

277 

350 

0.16 

-6.99 

6.99 

359 

1350 

9.28 

-10.98 

14.37 

320 

2350 

18.10 

-1.66 

18.18 

275 

375 

0.77 

-6.89 

6.94 

353 

1375 

9.74 

-10.83 

14.56 

318 

2375 

17.99 

-1.03 

18.02 

273 

400 

1.37 

-6.46 

6.61 

348 

1400 

9.73 

-10.30 

14.17 

316 

2400 

17.80 

-0.40 

17.80 

271 

425 

1 .90 

-6.13 

6.42 

343 

1425 

9.61 

-9.59 

13.58 

315 

2425 

17.45 

0.37 

17.45 

269 

450 

1.99 

-5.98 

6.31 

341 

1450 

9.48 

-8.72 

12.88 

312 

2450 

17.25 

0.95 

17.28 

267 

475 

2.35 

-5.91 

6.36 

338 

1475 

9.28 

-7. 88 

12.18 

310 

2475 

16.99 

1.36 

17.04 

265 

500 

3.03 

-5.92 

6.65 

333 

1500 

8.95 

-6.85 

11.27 

307 

2500 

16.94 

1.49 

17.01 

265 

525 

3.98 

-5.94 

7.15 

326 

1525 

8.80 

-5.78 

10.53 

303 

2525 

16.98 

1.35 

17.03 

265 

550 

4.81 

-5.81 

7.54 

320 

1550 

6.95 

-5.10 

10.30 

300 

2550 

17.07 

1.05 

17.10 

266 

575 

5.31 

-5.60 

7.86 

317 

1575 

9.14 

-4.80 

10.33 

298 

2575 

17.19 

0.97 

17.22 

267 

600 

5.76 

-5.95 

8.28 

316 

1600 

9.20 

-4.65 

10.31 

297 

2600 

17.30 

1.23 

17.34 

266 

625 

6.15 

-6.00 

8.59 

314 

1625 

9.37 

-4.43 

10.37 

295 

2625 

17.68 

1.42 

17.74 

265 

650 

6.71 

-6.10 

9.07 

312 

1650 

9.65 

-4.17 

10.52 

293 

2650 

10.36 

1.41 

18.41 

265 

675 

7.02 

-5.89 

9. 16 

310 

1675 

9.83 

-4.07 

10.64 

292 

2675 

18.80 

1.37 

18.93 

2 66 

700 

7.12 

-5.43 

8.95 

307 

1700 

9.91 

-4.00 

10.68 

292 

2700 

18.88 

1.42 

18.94 

266 

725 

6.83 

-4.99 

8.46 

306 

1725 

9.99 

-3.88 

10.72 

291 

2725 

19.25 

1.38 

19.30 

266 

750 

6.61 

-4.50 

8.00 

304 

1750 

10.40 

-3.84 

11.09 . 

290 

2750 

19.85 

1.62 

19 . 92 

265 

775 

6.76 

-4.25 

7.99 

302 

1775 

10.74 

-3.89 

11.42 

290 

2775 

19.95 

2.32 

20.09 

263 

300 

7.07 

-4.37 

8.31 

302 

1800 

10.83 

-3.87 

11.50 

290 

2800 

19.91 

2.70 

20.09 

262 

825 

7.36 

-4.54 

8.65 

301 

1825 

11.02 

-3.71 

11.63 

288 

2825 

20.02 

2.73 

20.21 

262 

850 

7.80 

-4.68 

9.10 

301 

1850 

11.22 

-3.46 

11.74 

287 

2850 

19.96 

2.89 

20.16 

262 

875 

8.23 

-4.71 

9.48 

300 

1875 

11.48 

-3.31 

11.95 

286 

2875 

19.76 

3.10 

20.00 

261 

900 

8.25 

-4.56 

9.43 

299 

1900 

11.71 

-3.03 

12.09 

2 84 

2900 

19.67 

3.18 

19.92 

261 

925 

8.26 

-4.59 

9.45 

299 

1925 

11.93 

-2.84 

12.26 

283 

2925 

19.63 

3.18 

19.89 

261 

950 

8.32 

-4.82 

9.62 

300 

1950 

12.22 

-2.77 

12. -53 

283 

2950 

19.46 

3.36 

19.75 

260 

975 

8.28 

-4.99 

9.67 

301 

1975 

12.36 

-2.43 

12.59 

281 

2975 

19.43 

3.55 

19.75 

259 

1000 

7.93 

-5.23 

9.50 

303 

2000 

12.44 

-2.13 

12.62 

280 

3000 

19.80 

3.91 

20.18 

259 

1025 

7.52 

-5.58 

9. 36 

306 

2025 

12.60 

-1.97 

12.76 

279 

3025 

20.17 

4.42 

20.65 

257 

1050 

7.28 

-5.90 

9.37 

309 

2050 

12.97 

-1.79 

13.10 

278 

3050 

20.49 

5.10 

21.12 

256 

1100 

7.20 

-6.20 

9.50 

311 

2100 

13.75 

-1.53 

13.83 

276 

3100 

21.16 

6.48 

22.13 

253 

1 125 

7.18 

-6.45 

9.65 

312 

2125 

14.34 

-1.87 

14.46 

277 

3125 

21.30 

7.07 

22.45 

251 

1150 

7.23 

-6.66 

9.85 

313 

2150 

15.18 

-2.09 

15.33 

278 

3150 

21.29 

7.44 

22.55 

251 

1175 

7.26 

-7.08 

10.14 

314 

2175 

15.81 

-2.09 

15.94 

277 

3175 

21.51 

7.87 

22.91 

250 

1200 

7.26 

-7.49 

10.43 

316 

2200 

16.28 

-2.38 

16.45 

278 

3200 

21.70 

8.51 

23.31 

248 

ALT 

- ALTITUOE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

, WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, WS - 

WIND SPEED* 

theta * 

WINO DIRECTION 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1HSPHERE WINO 
516-07 01/27/65, 22301 , 

ALT WX WZ 

VEL0C IT Y 
EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

NX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

21.58 

8.98 

23.37 

247 

4225 

26.42 

10.16 

28.31 

249 

5225 

31.35 

8.96 

32.61 

2 54 

3250 

21.59 

9.14 

23.45 

247 

4250 

26.65 

9.92 

28.44 

249 

£250 

30.90 

9.68 

32.38 

252 

3275 

21.42 

9.08 

23.27 

247 

4275 

26.89 

9.90 

28.66 

250 

5275 

30.76 

9.91 

32.32 

252 

3300 

21.43 

9.00 

23.24 

247 

4300 

26.97 

10.10 

28.80 

249 

5300 

30.79 

10.07 

32.39 

252 

3325 

21.57 

9.02 

23.38 

247 

4325 

27.04 

10.14 

28.88 

249 

5325 

30.68 

10.22 

32.34 

251 

3350 

21.32 

9.08 

23.18 

247 

4350 

26.91 

10.26 

28.80 

249 

5350 

30.62 

10.54 

32.36 

251 

3375 

21.37 

9.26 

23.29 

246 

4375 

27.31 

10.30 

29.19 

249 

5375 

30.49 

10.97 

32.40 

250 

3400 

21.48 

9.48 

23.48 

246 

4400 

28.10 

9.94 

29.81 

250 

5400 

30.32 

11.41 

32 .40 

249 

3425 

21.48 

9.64 

23.55 

246 

4425 

28.62 

9.49 

30.15 

251 

5425 

30.14 

11.73 

32.34 

249 

3450 

21.55 

9.93 

23.73 

245 

4450 

29.09 

9.21 

30.51 

252 

5450 

30.12 

11.77 

32.34 

248 

3475 

21.79 

10.47 

24.17 

244 

4475 

29.83 

8.86 

31.12 

253 

5475 

30.42 

11.75 

32.61 

249 

3500 

21.93 

11.34 

24.69 

242 

4500 

30.50 

8.07 

31.55 

255 

5500 

30.81 

11.73 

32.96 

249 

3525 

22.29 

12.21 

25.41 

241 

4525 

31.07 

7.41 

31.95 

256 

5525 

31.25 

11.79 

33.40 

249 

3550 

22.86 

12.83 

26.22 

241 

4550 

31.53 

7.02 

32.30 

257 

5550 

31.63 

11.88 

33.79 

249 

3575 

23.31 

13.07 

26.72 

241 

4575 

31.53 

6.73 

32.24 

258 

5575 

31.71 

11.96 

33.89 

249 

3600 

23.49 

12.89 

26.79 

241 

4600 

31.54 

6.69 

32.25 

258 

5600 

31.71 

12.33 

34.02 

249 

3625 

23.69 

12.67 

26.87 

242 

4625 

31.67 

6.63 

32.35 

258 

5625 

31.92 

12.69 

34.35 

248 

3650 

23.78 

12.52 

26.88 

242 

4650 

31.79 

6.57 

32.47 

258 

5650 

32.20 

12.86 

34.67 

248 

3675 

23.96 

12.41 

26.98 

242 

4675 

31.86 

6.39 

32.50 

258 

5675 

32.19 

12.97 

34.70 

248 

3700 

24.46 

12.20 

27.34 

243 

4700 

31.99 

6.07 

32.56 

259 

5700 

32.17 

13.05 

34.72 

248 

3725 

24.96 

11.90 

27.65 

244 

4725 

32.15 

6.02 

32.70 

259 

5725 

32.37 

13.38 

35.02 

247 

3750 

25.48 

11.82 

28.09 

245 

4750 

32.10 

6.10 

32.67 

259 

5750 

32.61 

13.71 

35.37 

247 

3775 

25.59 

11.90 

28.23 

245 

4775 

32.26 

6.06 

32.83 

259 

5775 

32.74 

13.80 

35.53 

247 

3800 

25.50 

12.25 

28.29 

244 

4800 

32.53 

6.04 

33.08 

259 

5800 

32.90 

13.88 

35.71 

247 

3825 

25.54 

12.47 

28.42 

244 

4825 

32.70 

5.99 

33.24 

259 

5825 

32.81 

13.91 

35.63 

247 

3850 

25.65 

12.46 

28.52 

244 

4850 

32.97 

5.77 

33.48 

260 

5850 

32.55 

13.87 

35.39 

247 

3675 

25.61 

12.64 

28.56 

244 

4875 

33.28 

5.69 

33.76 

260 

5875 

32.73 

13.81 

35.53 

247 

3900 

25.62 

12.74 

28.61 

243 

4900 

33.41 

6.05 

33.95 

260 

5900 

32.89 

13.72 

35.64 

247 

3925 

25.96 

12.52 

28.82 

244 

4925 

33.35 

6.47 

33.98 

259 

5925 

32.94 

13.93 

35.76 

247 

3950 

26.36 

12.32 

29.09 

245 

4950 

33.17 

6.51 

33.80 

259 

5950 

33.02 

13.94 

35.84 

247 

3975 

26.58 

12. 19 

29.24 

245 

4975 

33.16 

6.64 

33.82 

259 

5975 

33.02 

13.73 

35.76 

247 

4000 

26.48 

12.16 

29.13 

245 

5000 

33.06 

6.93 

33.78 

258 

6000 

33.17 

13.86 

35.95 

247 

4025 

26.35 

12.17 

29.02 

245 

5025 

32.85 

6.96 

33.58 

258 

6025 

33.65 

13.71 

36.33 

248 

4050 

26.14 

12.07 

28.79 

245 

5050 

32.82 

7.26 

33.61 

257 

6050 

34.19 

13.27 

36.67 

249 

4075 

25.84 

11.85 

28.43 

245 

5075 

32.55 

7.78 

33.47 

256 

6075 

34.45 

12.95 

36.81 

249 

4100 

25.73 

11.49 

28.18 

246 

5100 

32.22 

6.03 

33.21 

256 

6100 

34.61 

12.62 

36.84 

2 50 

4125 

25.72 

11.23 

28.06 

246 

5125 

31.82 

8.11 

32.84 

256 

6125 

34.77 

12.15 

36.63 

251 

4150 

25.79 

10.85 

27.98 

247 

5150 

31.64 

8.14 

32.67 

255 

6150 

35.34 

11.88 

37.28 

251 

4175 

26.00 

10. 50 

28.04 

240 

5175 

31.65 

8.14 

32.68 

255 

6175 

35.98 

11.58 

37.80 

252 

4200 

26.30 

10.33 

28.26 

248 

5200 

31.60 

8.22 

32.65 

255 

6200 

36.58 

11.16 

38.25 

2 53 
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TABLE 11-16 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 






TEST NUM8ER 

516-07 

01/27/65, 

2230Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6225 

37.18 

10.59 

38.66 

254 

7225 

41.38 

17.34 

44.87 

247 

8225 

48.65 

7.79 

49.27 

261 

6250 

37.67 

10.48 

39.10 

2 54 

7250 

41.37 

17.45 

44.90 

247 

8250 

48.31 

7.75 

48.93 

261 

6275 

38.04 

10.75 

39.53 

254 

7275 

41.27 

17.32 

44.76 

247 

8275 

48.10 

7.74 

48.72 

261 

6300 

38.57 

10.50 

39.97 

255 

7300 

41.09 

17.24 

44.56 

247 

8300 

48.27 

8.05 

48.93 

260 

6325 

39.17 

9.98 

40.42 

256 

7325 

40.93 

17.46 

44.50 

247 

8325 

48.35 

8.40 

49.08 

260 


6350 

39.72 

9.32 

40.79 

257 

7350 

41.13 

17.62 

44.74 

247 

8350 

48.37 

8.34 

49.08 

260 

6375 

40.64 

8.90 

41.60 

257 

7375 

41.39 

17.54 

44.95 

247 

8375 

48.26 

8.13 

48.94 

260 

6400 

42.01 

8.88 

42.94 

258 

7400 

41.52 

17.15 

44.92 

247 

8400 

48.49 

7.75 

49.10 

261 

6425 

43.25 

8.68 

44.11 

258 

7425 

41.81 

16.51 

44.96 

248 

8425 

48.79 

7.95 

49.43 

261 

6450 

43.87 

8.53 

44.69 

259 

7450 

42.17 

16.49 

45.28 

248 

8450 

48.57 

7.73 

49.18 

261 


6475 

44.13 

8.39 

44.92 

259 

7475 

42.48 

16.50 

45.57 

249 

8475 

48.66 

7.33 

49.21 

261 

6500 

44.14 

8.35 

44.92 

259 

7500 

42.27 

16.21 

45.27 

249 

8500 

40.91 

7.75 

49.52 

261 

6525 

44.20 

8.79 

45.07 

259 

7525 

42.19 

15.88 

45.08 

249 

8525 

49.23 

7.58 

49.81 

261 

6550 

44.23 

9.00 

45. 14 

258 

7550 

42.71 

15.58 

45.47 

250 

8550 

49.53 

7.41 

50.08 

261 

6575 

43.75 

9.14 

44.70 

258 

7575 

43.05 

15.34 

45.70 

250 

8575 

49.66 

7.38 

50.21 

261 


6600 

43.53 

9.51 

44.55 

257 

7600 

43.06 

15.24 

45.68 

250 

8600 

49.72 

7.53 

50.2 8 

261 

6625 

43.76 

9.76 

44.84 

257 

7625 

43.08 

14.77 

45. S5 

251 

6625 

49.66 

7.16 

50.17 

262 

6650 

43.78 

10.11 

44.94 

257 

7650 

43.17 

13.59 

45.26 

252 

8650 

49.40 

7.07 

49.91 

262 

6675 

43.51 

11.12 

44.91 

255 

7675 

43.09 

13.34 

45.11 

253 

8675 

49. 19 

7.39 

49.74 

261 

6700 

43.18 

11.75 

44.75 

255 

7700 

42.97 

13.00 

44.90 

253 

8700 

49.60 

7.10 

50.11 

262 


6725 

43.20 

11.04 

44.79 

254 

7725 

42.85 

12.20 

44.55 

254 

8725 

49.90 

7.55 

50.47 

261 

6750 

43.52 

12.40 

45.25 

254 

7750 

42.61 

11.84 

44.42 

254 

8750 

49.68 

7.84 

50.29 

261 

6775 

43.30 

12.74 

45. 13 

253 

7775 

42.78 

11.7* 

44.37 

254 

8775 

49.69 

7.69 

50.29 

261 

6800 

42.87 

12.80 

44.74 

253 

7800 

42.97 

11.39 

44.46 

255 

8800 

49.95 

7.84 

50.56 

261 

6825 

42.83 

13.13 

44.80 

253 

7825 

42.86 

11.21 

44.32 

255 

8825 

49.95 

7.73 

50.55 

261 


6850 

43.00 

13.73 

45. 14 

252 

7850 

42.76 

10.63 

44.06 

256 

0850 

50.00 

7.30 

50.53 

262 

6875 

42.79 

14.07 

45.04 

252 

7875 

43.15 

10.17 

44.33 

257 

0875 

50.29 

7.11 

50.79 

262 

6900 

42.38 

14.01 

44.63 

252 

7900 

43.65 

9.80 

44.73 

257 

8900 

50.75 

6.65 

51.18 

262 

6925 

42.19 

14.15 

44.50 

251 

7925 

43.88 

9.18 

44.83 

258 

8925 

51.14 

6.46 

51.54 

263 

6950 

42.33 

14.24 

44.66 

251 

7950 

44.08 

9.01 

44.99 

258 

8950 

51.35 

6.10 

51.72 

263 


6975 

42.46 

14.62 

44.91 

251 

7975 

44.68 

8.62 

45.50 

259 

8975 

51.87 

5.49 

52.16 

264 

7000 

42.08 

15.15 

44.72 

250 

8000 

45.00 

8.31 

45.76 

2 59 

9000 

51.98 

5.76 

52.30 

263 

7025 

41.81 

15.29 

44.52 

250 

8025 

45.08 

8.06 

45.79 

260 

9025 

51.76 

5.97 

52.10 

263 

7050 

41. *5 

15.59 

44.47 

24 9 

8050 

45.31 

7.43 

45.91 

261 

9050 

51.79 

5.77 

52.11 

263 

7075 

41.46 

15.74 

44.35 

249 

8075 

45.89 

7.41 

46.49 

261 

9075 

51.94 

5.86 

52.27 

263 


7100 

41.43 

15.88 

44.38 

249 

8100 

46.63 

7.42 

47.22 

261 

9100 

51.91 

6.09 

52.26 

263 

7125 

41.62 

16.18 

44.66 

249 

8125 

46.84 

7.22 

47.39 

261 

9125 

51.76 

6.07 

52.11 

263 

7150 

41.82 

16.68 

45.02 

248 

8150 

47.36 

7.33 

47.93 

261 

9150 

51.81 

6.19 

52.18 

263 

7175 

41.61 

16.84 

44.89 

248 

8175 

48.21 

7.40 

48.77 

261 

9175 

51.62 

6.36 

52.01 

263 

7200 

41.37 

16.94 

44.70 

248 

8200 

48.51 

7.76 

49.12 

261 

9200 

51.70 

6.15 

52.07 

263 

ALT 

■ ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT , 

WZ - ME R I D I 0NAL 

C0MP0N6 NT 

, WS • 

WIND SPEEO, 

THETA - 

WIND DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

516-07 

01/27/65, 

2230Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9225 

51.75 

6.64 

52. 17 

263 

10225 

58.07 

16.89 

60.48 

254 

11225 

53.78 

11.48 

54.99 

258 

9250 

51.74 

6.89 

52.19 

262 

10250 

57. 17 

17 . 16 

59.69 

253 

11250 

53.69 

11.58 

54.93 

258 

9275 

51.92 

6.77 

52.36 

262 

10275 

55.96 

17.85 

58.74 

252 

11275 

53.94 

11.08 

55.07 

258 

9300 

52.03 

6.70 

52.46 

262 

10300 

55. 14 

18.16 

58.06 

252 

11300 

54.71 

10.78 

55.77 

259 

9325 

52.11 

6.36 

52.50 

263 

10325 

54.25 

16.65 

57.37 

251 

11325 

55.37 

10.49 

56.36 

259 


9350 

52.37 

6.70 

52.60 

263 

10350 

53.61 

18.75 

56.98 

251 

11350 

55.99 

10.58 

56.98 

259 

9375 

52.55 

6.94 

53.01 

262 

10375 

52.90 

19.14 

56.25 

250 

11375 

55.84 

10.98 

56.91 

259 

9400 

52.33 

6.96 

52.79 

262 

10400 

52. 31 

19.39 

55.79 

249 

11400 

56.01 

10.12 

56.92 

260 

9425 

52.58 

6.94 

53.03 

262 

10425 

51.98 

19.30 

5 5.44 

249 

11425 

56.31 

10.81 

57.33 

259 

9450 

52.93 

7.06 

53.40 

262 

10450 

51.47 

19.33 

54.96 

249 

11450 

56.21 

11.40 

57.35 

258 

9475 

52.78 

7.76 

53.34 

261 

10475 

51.08 

19.42 

54.64 

249 

11475 

56.07 

10.59 

57.06 

259 

9500 

52.50 

8.04 

53.11 

261 

10500 

51.00 

18.72 

54.33 

250 

11500 

56.30 

10.47 

57.27 

259 

9525 

52.71 

7.67 

53.27 

262 

10525 

50.96 

16.46 

54.20 

250 

11525 

56.35 

11.08 

57.43 

259 

9550 

52.86 

7.30 

53.36 

262 

10550 

50.89 

18.98 

54.32 

249 

11550 

56.30 

11.63 

57.49 

258 

9575 

52.65 

7.14 

53.13 

262 

10575 

51.39 

18.24 

54.53 

250 

11575 

56.92 

12.19 

58.21 

258 

9600 

52.57 

7.02 

53.15 

261 

10600 

51.39 

17.83 

54.39 

251 

11600 

57.16 

12.27 

58.47 

258 

9625 

52.59 

7.62 

53.14 

262 

10625 

51.78 

17.47 

54.65 

251 

11625 

57.02 

11.88 

58.24 

258 

9650 

52.71 

7.53 

53.24 

262 

10650 

52.52 

17.08 

55.22 

252 

11650 

56.93 

12.17 

58. 

258 

9675 

52.88 

7.75 

53.45 

261 

10675 

53.01 

16.90 

55.64 

252 

11675 

56.55 

11.83 

57.77 

258 

9700 

53.02 

7.45 

53.55 

262 

10700 

53.35 

16.83 

55.94 

252 

11700 

56.45 

12.19 

57.75 

258 

9725 

53.05 

8.73 

53.77 

260 

10725 

53.56 

16.74 

56.11 

252 

11725 

56.57 

12.02 

57.84 

258 

9750 

53.60 

0.87 

54.33 

260 

10750 

54.24 

15.82 

56.51 

254 

11750 

56.21 

11.46 

57.36 

258 

9775 

54.01 

8.69 

54.70 

261 

10775 

54.33 

15.85 

56.60 

254 

11775 

55.88 

11.67 

57.09 

258 

9800 

54.04 

9.40 

54.85 

260 

10800 

54.15 

15.84 

56.42 

254 

11800 

55.72 

10.85 

56.77 

259 

9825 

54.34 

9.58 

55.18 

260 

10825 

53.76 

15.63 

55.98 

254 

11825 

55.37 

10.52 

56.36 

259 

9850 

54.40 

9.92 

55.29 

259 

10850 

53.89 

14.70 

55.86 

255 

11850 

54.00 

10.56 

55.02 

259 

9875 

54.20 

10.65 

55.24 

259 

10875 

53.87 

14.52 

55.80 

255 

11075 

53.93 

10.09 

54.87 

259 

9900 

54.15 

11.09 

55.27 

258 

10900 

52.75 

15.45 

54.97 

253 

11900 

53.93 

9.49 

54.76 

260 

9925 

54.42 

11.44 

55.61 

258 

10925 

52.67 

14.66 

54.67 

254 

11925 

53.17 

9.91 

54.09 

259 

9950 

54.73 

12.02 

56.04 

257 

10950 

52.35 

14.27 

54.26 

255 

11950 

52.98 

9.48 

53.82 

260 

9975 

55.13 

12.66 

56.56 

257 

10975 

51.94 

14.72 

53.90 

254 

11975 

5 2.92 

0.46 

53.59 

261 

10000 

55.45 

13. 10 

56.98 

257 

11000 

52.10 

14.22 

54.01 

255 

12000 

52.22 

7.84 

52 . 61 

261 

10025 

56.00 

13.22 

5 7.54 

257 

11025 

52.08 

13.69 

53.65 

255 

12025 

51.64 

6.91 

52 .10 

262 

10050 

56.66 

13.25 

58.19 

257 

11050 

52.27 

13.69 

54.04 

255 

12050 

51.26 

8.91 

52.03 

260 

10075 

57.36 

13.13 

58.85 

257 

11075 

52.64 

13.70 

54.39 

255 

12075 

51.04 

9.39 

51.90 

259 

10100 

58.34 

13.03 

59.77 

257 

11100 

53.15 

12.65 

54.64 

256 

12100 

50.77 

8.77 

51.53 

260 

10125 

59.18 

13.45 

60.69 

257 

11125 

53.63 

12 .47 

55.06 

257 

12125 

50.31 

8.70 

51 .06 

260 

10150 

59.54 

13.72 

61.10 

257 

11150 

53.74 

11.99 

55.06 

257 

12150 

50.06 

8.95 

50.85 

260 

10175 

59.40 

13.69 

60.96 

257 

11175 

53.53 

11.33 

54.71 

258 

12175 

49.71 

9.09 

50.53 

259 

10200 

50.77 

15.47 

60.77 

255 

11200 

53.24 

11.42 

54.45 

258 

12200 

49.39 

8.74 

50.16 

260 

ALT 

- ALT! 

ITUDE, WX 

« Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-16 (con't) 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VELOCITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

516-07 ( 

01/27/65, 

, 2230Z, 

EASTERN 

test range. 

FLORIDA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12225 

49.01 

8.65 

49.77 

260 

13225 

44.67 

18.09 

48.20 

248 

14225 

28.24 

22.62 

36.18 

231 

12250 

48.98 

9.31 

49.86 

259 

13250 

44.65 

17.87 

48.10 

248 

14250 

26.84 

22.93 

35.30 

229 

12275 

48.79 

9.67 

49.74 

259 

13275 

43.82 

16.72 

47.65 

247 

14275 

26.65 

21.85 

34.47 

230 

12300 

48.61 

10. 14 

49.66 

258 

13300 

43.35 

19.98 

47.73 

245 

14300 

25.42 

22.07 

33.66 

229 

12325 

48.61 

10.33 

49.70 

258 

13325 

42.91 

20.83 

47.69 

244 

14325 

24.83 

23.56 

34.23 

226 

12350 

48.61 

9.20 

49.47 

259 

13350 

42.86 

21.54 

47.97 

243 

14350 

23.71 

24.21 

33.89 

224 

12375 

48.59 

8.69 

49.36 

260 

13375 

42.93 

22.31 

48.38 

242 

14375 

22.55 

23.66 

32.68 

223 

12A0Q 

48.74 

9.60 

49.68 

259 

13400 

42.27 

23.41 

48.32 

241 

14400 

21.87 

22.96 

31.71 

223 

12425 

48.91 

9.70 

49.87 

259 

13425 

41.87 

22.92 

47.73 

241 

14425 

21.32 

22.13 

30.73 

224 

12450 

48.63 

10.06 

49.66 

258 

13450 

41.38 

23.73 

47.70 

240 

14450 

21.60 

22.11 

30.91 

224 

12^75 

48.93 

10.21 

49.99 

258 

13475 

40.99 

24.90 

47.96 

239 

14475 

21.36 

21.00 

29.95 

225 

12500 

49.59 

10.36 

50.66 

258 

13500 

40.59 

24.50 

47.41 

239 

14500 

20.69 

19.06 

28.13 

227 

12 525 

49.53 

10.63 

50.66 

258 

13525 

39.26 

25.61 

46.88 

237 

14525 

20.59 

20.15 

28.81 

225 

12550 

48.75 

11.12 

50.00 

257 

13550 

38.87 

26.81 

47.21 

235 

14550 

21.05 

19.89 

28 . 96 

226 

12575 

46.27 

11.71 

49.67 

256 

13575 

37.97 

28.07 

47.22 

233 

14575 

21.22 

19.52 

28.83 

227 

12 600 

48.51 

12.98 

50.22 

255 

13600 

37.20 

27.97 

46.54 

233 

14600 

21.26 

20.13 

29.28 

226 

12625 

48.78 

13.34 

50.57 

255 

13625 

36.83 

28.65 

46.66 

232 

14625 

21.70 

18.46 

2B.49 

229 

12650 

46.89 

12.97 

50.58 

255 

13650 

36.21 

29.49 

46.70 

231 

14650 

21.51 

17.93 

28.01 

230 

12675 

48.88 

12.23 

50.38 

256 

13675 

35.94 

29.17 

46.29 

231 

14675 

21.81 

18.38 

28 . 52 

230 

12700 

48.80 

12.81 

50.45 

255 

13700 

35.43 

29.69 

46.23 

230 

14700 

<0 

CM 

CM 

17.75 

28.39 

231 

12725 

48.85 

13.35 

50.64 

255 

13725 

35.16 

29.91 

46.16 

229 

14725 

21.83 

17.70 

28.10 

231 

12750 

48.72 

13.14 

50.46 

255 

13750 

35.12 

29.01 

45.55 

230 






12775 

48.56 

14.41 

50.65 

253 

13775 

33.33 

30.55 

45.22 

227 






12800 

48.34 

14.34 

50.42 

253 

13800 

33.75 

30.23 

45.31 

228 






12825 

48.43 

13.64 

50.31 

254 

13825 

33.98 

29.10 

44.73 

229 






12850 

48.34 

13.70 

50.24 

254 

13850 

32.48 

30.28 

44.41 

227 






12875 

48.26 

13.13 

50.01 

255 

13875 

32.00 

31.57 

44.95 

225 






12900 

48.71 

14.74 

50.89 

253 

13900 

31.89 

31.23 

44.64 

225 






12925 

48.50 

15.07 

50.79 

253 

13925 

31.32 

30.92 

44.01 

225 






12950 

47.80 

15.25 

50.18 

252 

13950 

30.62 

30.66 

43.33 

225 






12975 

48.40 

15.25 

50.74 

252 

13975 

30.35 

30.31 

42.89 

225 






13000 

48.17 

15.92 

50.73 

252 

14000 

30.10 

30.49 

42.84 

224 






13025 

47.32 

16.75 

50.20 

250 

14025 

28.81 

26.68 

39.26 

227 






13050 

47.73 

16.01 

50.35 

251 

14050 

29.65 

28.31 

40.99 

226 






13075 

47.22 

16.45 

50.01 

251 

14075 

29.79 

29.37 

41.84 

225 






13100 

46.07 

16.95 

49.09 

250 

14100 

30.02 

27.01 

40.38 

228 






13125 

45.74 

17.25 

46.89 

249 

14125 

30.06 

26.25 

39.91 

229 






13150 

45.83 

17.53 

49.07 

249 

14150 

29.64 

27.24 

40.26 

227 






13175 

45.67 

17.28 

48.83 

249 

14175 

29.63 

25.02 

38.78 

230 






13200 

44.94 

17.89 

48.37 

248 

14200 

29.26 

22.87 

37.14 

232 






ALT - ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

COMPONENT) 

, WZ * MERIDIONAL 

COMPONENT , WS * 

UINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 
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TABLE 11-17 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE HlNO VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

0734 

02/05/65, 

1308Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

NX 

HZ 

NS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

175 

-13.22 

-3.77 

13.74 

74 

1175 

-8.20 

1.23 

8.29 

98 

2175 

1.96 

2.58 

3.24 

217 

200 

-12.94 

-3.74 

13.47 

74 

1200 

-8.08 

1.49 

8.22 

100 

2200 

2.20 

2.47 

3.31 

222 

225 

-12.68 

-4.01 

13.30 

72 

1225 

-7.95 

1.54 

8.09 

101 

2225 

2.50 

2.39 

3.46 

226 

250 

-12.40 

-4.43 

13.17 

70 

1250 

-7.73 

1.74 

7.93 

102 

2250 

2.46 

2.09 

3.23 

229 

275 

-11.88 

-4.44 

12.68 

69 

1275 

-7.70 

2.04 

7.97 

105 

2275 

2.33 

1.33 

2.69 

240 

300 

-12.32 

-4.54 

13.13 

70 

1300 

-7.69 

2.22 

8.00 

106 

2300 

2.58 

0.65 

2.66 

256 

325 

-12.80 

-4.46 

13.56 

71 

1325 

-7.52 

2.19 

7.83 

106 

2325 

2.62 

0.31 

2.64 

263 

350 

-12.59 

-3.99 

13.20 

72 

1350 

-7.38 

2.21 

7.70 

106 

2350 

2.37 

-0.16 

2.37 

274 

375 

-12.76 

-3.65 

13.27 

74 

1375 

-7.17 

2.26 

7.52 

107 

2375 

2.41 

-0.32 

2.43 

277 

400 

-12.98 

-3.31 

13.39 

75 

1400 

-6.40 

2.13 

6.75 

108 

2400 

2.56 

-0.35 

2.58 

278 


425 

-13.09 

-3.20 

13.47 

76 

142 5 

-6.76 

2.27 

7.13 

108 

2425 

2.83 

-0.34 

2.85 

277 

450 

-12.87 

-3.14 

13.25 

76 

1450 

-7.29 

2.37 

7.66 

108 

2450 

3.36 

-0.21 

3.37 

273 

475 

-13.32 

-3.10 

13.68 

77 

1475 

-6.67 

2.47 

7.11 

lie 

2475 

3.91 

-0.02 

3.91 

270 

500 

-13.26 

-3.12 

13.63 

77 

1500 

-6.37 

2.78 

6.95 

113 

2500 

4.09 

-0.08 

4.09 

271 

525 

-12.66 

-3.24 

13.07 

75 

1525 

-6.35 

2.98 

7.02 

115 

2525 

4.15 

-0.21 

4.15 

273 


550 

-12.69 

-3.38 

13.13 

75 

1550 

-6.50 

3.29 

7.29 

117 

2550 

4.31 

-0.07 

4.31 

271 

575 

-12.61 

-3.39 

13.06 

75 

1575 

-6.61 

3.47 

7.47 

117 

2575 

4.42 

0.13 

4.42 

268 

600 

-12.74 

-3.34 

13.17 

75 

1600 

-6.3B 

3.83 

7.44 

121 

2600 

4.37 

0.32 

4.38 

266 

625 

-12.72 

-3.23 

13.12 

76 

1625 

-6.27 

4.08 

7.48 

123 

2625 

4.37 

0.54 

4.40 

263 

650 

-12.44 

-3.06 

12.81 

76 

1650 

-6.20 

4.29 

7.60 

124 

2650 

4.60 

0.79 

4.67 

260 


675 

-12.10 

-2.91 

12.45 

76 

1675 

-6.05 

4.47 

7.52 

126 

2675 

4.61 

0.94 

4.71 

258 

700 

-12.00 

-2.74 

12.31 

77 

1700 

-6.05 

4.71 

7.67 

128 

2700 

4.50 

0.88 

4.59 

259 

725 

-12.36 

-2.52 

12.61 

70 

1725 

-6.10 

5.09 

7.94 

130 

2725 

4.58 

0.88 

4.66 

259 

750 

-12.09 

-2.24 

12.29 

79 

1750 

-6.10 

5.42 

8.16 

131 

2750 

4.76 

1.12 

4.89 

257 

775 

-11.97 

-1.95 

12.12 

81 

1775 

-6.08 

5.50 

8.20 

132 

2775 

4.67 

1.42 

4.86 

253 


800 

-12.34 

-1.84 

12.48 

81 

1800 

-5.70 

5.34 

7.81 

133 

2800 

4.58 

1.50 

4.82 

252 

825 

-12.10 

-1.76 

12.23 

82 

1825 

-5.16 

5.59 

7.60 

137 

2825 

4.87 

1.37 

5.06 

254 

850 

-11.70 

-1.81 

11.84 

81 

1850 

-4.23 

5.63 

7.04 

143 

2850 

5.01 

1.05 

5.12 

258 

875 

-11.57 

-1.94 

11.73 

80 

1875 

-3.26 

5.83 

6.68 

151 

2875 

5.08 

0.85 

5.15 

260 

900 

-11.41 

-2.08 

11.60 

79 

1900 

-2.26 

5.77 

6.19 

158 

2900 

5.04 

0.76 

5.10 

261 


925 

-10.94 

-2.00 

11.12 

79 

1925 

-1.37 

5.12 

5.30 

165 

2925 

5.00 

0.67 

5.04 

2 62 

950 

-11.15 

-1.76 

11.29 

81 

1950 

-0.73 

5.01 

5.06 

171 

2950 

5.16 

0.81 

5.23 

261 

975 

-11.02 

-1.41 

11.11 

83 

1975 

-0.37 

5.00 

5.02 

176 

2975 

5.15 

0.89 

5.23 

260 

1000 

-10.64 

-0.95 

10.68 

85 

2000 

0.14 

4.90 

4.90 

182 

3000 

5.05 

0.84 

5.12 

260 

1025 

-10.31 

-0.33 

10.32 

88 

2025 

0.73 

4.88 

4.93 

188 

3025 

5.28 

0.75 

5.33 

262 


1050 

-9.65 

0.38 

9.66 

92 

2050 

0.92 

4.39 

4.49 

192 

3050 

5.28 

0.73 

5.33 

262 

1075 

-9.33 

0.69 

9.36 

94 

2075 

1.30 

4.03 

4.23 

198 

3075 

5.09 

0.67 

5.13 

262 

1100 

-9.47 

0.76 

9.50 

94 

2100 

1.74 

3.57 

3.97 

206 

3100 

5.29 

0.49 

5.31 

264 

1125 

-9.16 

0.83 

9.20 

95 

2125 

1.78 

3.06 

3.54 

210 

3125 

5.33 

0.43 

5.35 

265 

1150 

-8.62 

0.92 

8.67 

96 

2150 

1.87 

2.80 

3.37 

214 

3150 

5.21 

0.40 

5.22 

265 

ALT 

- ALTITUOE, WX 

= ZONAL 

COMPONENT , 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT, 

WS * 

WINC SPEED, 

THETA » 

WIND OIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/JlMSPHERE WIND VEL0C IT Y PR0FILE 






TEST NUMBER 

0734 

02/05/65, 

1308 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OEG 

3175 

5.60 

0.41 

5.62 

266 

4175 

5.77 

0.40 

5.79 

266 

5175 

9.91 

1.94 

10.10 

259 

3200 

5.94 

0.67 

5.98 

263 

4200 

5.71 

1.00 

5.80 

260 

5200 

9.74 

1.84 

9.91 

259 

3225 

6.13 

0.82 

6. IB 

262 

4225 

5.71 

1.68 

5.96 

253 

5225 

9.60 

1.70 

9.75 

260 

3250 

6.85 

0.61 

6.87 

265 

4250 

5.72 

2.37 

6.19 

247 

5250 

8.96 

1.64 

9.13 

259 

3275 

7.39 

0.60 

7.42 

265 

4275 

5.62 

3.15 

6.44 

2A1 

5275 

9.06 

1.74 

9.23 

259 


3300 

7.55 

0.73 

7.58 

264 

4300 

5.74 

3.64 

6.80 

237 

5300 

9.22 

1.82 

9.40 

259 

3325 

7.91 

0.60 

7.93 

265 

4325 

6.06 

3.59 

7.04 

239 

5325 

8.72 

1.86 

8.91 

258 

3350 

7.82 

0.48 

7.84 

266 

4350 

6.45 

3.54 

7.36 

241 

5350 

8.79 

1.94 

9.00 

257 

3375 

7.70 

0.56 

7.72 

266 

4375 

6.45 

3.65 

7.41 

240 

5375 

9.35 

2.26 

9.62 

256 

3400 

7.26 

0.55 

7.28 

266 

4400 

6.36 

3.83 

7.43 

2 39 

5400 

9.17 

2.31 

9.46 

256 


3425 

6.52 

0.48 

6.54 

266 

4425 

6.32 

3.77 

7.36 

239 

5425 

9.21 

2.49 

9.54 

255 

3450 

6.44 

0.54 

6.47 

265 

4450 

6.00 

3.67 

7.04 

23B 

5450 

9.21 

2.55 

9.55 

2 54 

3475 

6.12 

0.37 

6.13 

266 

4475 

5.67 

3.66 

6.75 

237 

5475 

8.76 

2.45 

9.10 

2 54 

3500 

6.01 

0.22 

6.02 

268 

4500 

5.50 

3.65 

6.60 

236 

5500 

9.05 

2.78 

9.47 

253 

3525 

6.26 

0.27 

6.27 

267 

4525 

5.37 

3.91 

6.64 

234 

5525 

9.19 

2.82 

9.61 

253 


3550 

6.00 

0.10 

6.00 

269 

4550 

5.08 

4.30 

6.66 

230 

5550 

9.33 

2.53 

9.67 

255 

3575 

6.08 

-0.12 

6.08 

271 

4575 

4.90 

4.45 

6.68 

228 

5575 

9.57 

2.08 

9.79 

258 

3600 

5.99 

-0.32 

6.00 

273 

4600 

5.49 

4.54 

7.12 

230 

5600 

9.37 

1.59 

9.51 

260 

3625 

5.47 

-0.56 

5.50 

276 

4625 

6.11 

4.67 

7.69 

232 

5625 

9.29 

1.13 

9.36 

263 

3650 

5.23 

-0.71 

5.27 

278 

4650 

6.41 

4.61 

7.90 

234 

5650 

9.47 

0.82 

9.51 

265 

3675 

5.41 

-0.80 

5.46 

278 

4675 

6.84 

4.31 

8.09 

238 

5675 

9.67 

0.84 

9.70 

265 

3700 

5.50 

-0.89 

5.57 

279 

4700 

7.45 

4.19 

8.54 

240 

5700 

9.88 

0.90 

9.92 

265 

3725 

5.52 

-1.02 

5.61 

280 

4725 

7.81 

4.17 

8.85 

242 

5725 

10.15 

0.61 

10.17 

266 

3750 

6.03 

-1.19 

6.15 

281 

4750 

7.83 

3.97 

8.77 

243 

5750 

10.37 

0.30 

10.38 

268 

3775 

6.13 

-1.34 

6.28 

202 

4775 

7.81 

3.78 

8.68 

244 

5775 

11.27 

0.27 

11.27 

268 

3800 

5.80 

-1.51 

6.00 

284 

4800 

8.00 

3.82 

8.86 

244 

5800 

11.75 

0.23 

11.75 

269 

3825 

5.56 

-1.45 

5.74 

284 

4825 

8.25 

3.84 

9.10 

245 

5825 

12.22 

0.01 

12.22 

2 70 

3050 

5.44 

- 1 . OB 

5.54 

281 

4850 

8.66 

3.90 

9.49 

246 

5850 

12.76 

-0.20 

12.76 

271 

3875 

5.26 

-0.87 

5.33 

279 

4875 

8.68 

3.69 

9.43 

247 

5875 

12.41 

-0.12 

12.41 

270 

3900 

5.00 

-0.80 

5.06 

279 

4900 

8.69 

3.41 

9.34 

248 

5900 

12.24 

0.03 

12.24 

270 

3925 

4.89 

-0.73 

4.95 

278 

4925 

9.05 

3.19 

9.59 

250 

5925 

12.05 

-0.15 

12.06 

271 

3950 

4.70 

-0.71 

4.76 

278 

4950 

9.36 

< .81 

9.77 

253 

5950 

11.97 

-0.57 

11.90 

273 

3975 

4.59 

-0.76 

4.65 

279 

4975 

9.74 

2.72 

10.11 

254 

5975 

12.00 

-0.83 

12.10 

274 

4000 

4.93 

-0.80 

4.99 

279 

5000 

9.86 

2.81 

10.25 

254 

6000 

12.32 

-0.74 

12.34 

273 

4025 

5.09 

-0.80 

5.15 

279 

5025 

9.75 

2.78 

10.14 

254 

6025 

12.31 

-0.49 

12.32 

272 

4050 

4.95 

-0.86 

5.02 

280 

5050 

9.72 

2.63 

10.07 

255 

6050 

12.21 

-0.60 

12.22 

273 

4075 

5.02 

-1.01 

5.12 

281 

5075 

9.91 

2.61 

10.25 

255 

6075 

12.23 

-1.02 

12.27 

275 

4100 

5.12 

-1.03 

5.22 

281 

5100 

10.09 

2.60 

10.42 

255 

6100 

12.23 

-1.21 

12.29 

275 

4125 

5.36 

-0.81 

5.42 

278 

5125 

10.15 

2.34 

10.41 

257 

6125 

12.08 

-1.49 

12.17 

2 77 

4150 

5.66 

-0.24 

5.67 

272 

5150 

10.10 

2.07 

10.31 

258 

6150 

11.79 

-2.03 

11.96 

280 


ALT - ALTITUDE, WX * Z0NAL C0MP0NENT, WZ =■ MERIDI0NAL C0MP0NENT, WS * WINC SPEED, THETA * WIND DIRECT 1 0N 
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TABLE 11-17 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

073* 02/05/65, 

1308Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

N/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6175 

11,59 

-2.56 

11.87 

282 

7175 

17.03 

-8.21 

18.90 

296 

8175 

24.91 

2.51 

25.03 

26* 

6200 

11.8* 

-2.99 

12.21 

28* 

7200 

17.53 

-8.57 

19.51 

296 

8200 

25.10 

2.83 

25.26 

263 

6225 

11.92 

-3.29 

12.37 

285 

7225 

17.8* 

-8.83 

19.91 

296 

8225 

25.15 

2.97 

25.33 

263 

6250 

11. *7 

-3.73 

12.06 

288 

7250 

17.29 

-8. *3 

19.2* 

296 

8250 

24.91 

3.22 

25.12 

262 

6275 

11.68 

-*.3* 

12. *6 

290 

7275 

17.50 

-8. *8 

19. *5, 

296 

8275 

24.7* 

3.55 

25.00 

26 2 

6300 

11.7* 

-*.65 

12.62 

291 

7300 

17. *6 

-8.39 

19.37 

295 

8300 

2*. 77 

3.87 

25.07 

261 

6325 

11.87 

-5.02 

12.89 

293 

7325 

16.92 

-7.75 

18.61 

29* 

8325 

2*. 82 

*.09 

25.16 

• 260 

6350 

12. *5 

-5.35 

13.55 

293 

7350 

17.66 

-7.66 

19.25 

293 

8350 

2*. 79 

*.15 

25.13 

260 

6375 

12. *7 

-5.3* 

13.57 

293 

7375 

18.32 

-7.57 

19.83 

292 

8375 

2*. 90 

*.19 

25.26 

260 

6*00 

12.81 

-5.39 

13.90 

293 

7*00 

18.66 

-7.52 

20.12 

292 

8*00 

25.09 

4.12 

25.43 

260 

6*25 

12.99 

-5.38 

1*. 06 

292 

7*25 

18.91 

-7. *9 

20.3* 

291 

8*25 

25. *2 

*.23 

25.77 

260 

6*50 

12.73 

-5.2* 

13.77 

292 

7*50 

20.00 

-8.16 

21.60 

292 

8*50 

25.6* 

*.38 

26.02 

260 

6*75 

12.76 

-5.35 

13.83 

293 

7*75 

20.17 

-8.71 

21.97 

293 

8*75 

25.5* 

*.27 

25.89 

260 

6500 

12.91 

-5. *9 

1A.03 

293 

7500 

19.03 

-8.38 

20.80 

29* 

8500 

25.61 

*.21 

25.96 

260 

6525 

13. *3 

-5.59 

1*. 55 

292 

7525 

19.72 

-8.61 

21.52 

293 

8525 

25.77 

*.18 

26.11 

261 

6550 

13.** 

-5.53 

1*. 5* 

292 

7550 

20.68 

-8.76 

22. *6 

293 

8550 

25.91 

3.99 

26.22 

261 

6575 

12.95 

-5.22 

13.96 

292 

7575 

20.03 

-7.98 

21.56 

292 

8575 

27.02 

3.83 

27.29 

2 62 

6600 

12.76 

-*.97 

13.70 

291 

7600 

21.31 

-7.8* 

22.71 

290 

8600 

26.88 

3.60 

27.12 

262 

6625 

12.22 

-*.83 

13.1* 

291 

7625 

22.56 

-7.71 

23.8* 

289 

8625 

26.30 

3.37 

26.51 

263 

6650 

12.52 

-*.77 

13. *0 

291 

7650 

22.13 

-6.93 

23.19 

287 

8650 

27.7* 

3.41 

27.95 

263 

6675 

12.63 

-*.*5 

13.39 

289 

7675 

22.35 

-6.18 

23.19 

*265 

8675 

28.02 

3.37 

28.22 

263 

6700 

12.36 

-3.91 

12.96 

287 

7700 

22. *8 

-5.** 

23.13 

283 

8700 

27.65 

3.36 

27.86 

263 

6725 

13.18 

-3.61 

13.66 

285 

7725 

23.52 

-5.12 

2*. 07 

282 

8725 

27.85 

3.** 

28.06 

263 

6750 

13.28 

— 3.A0 

13.71 

28* 

7750 

23.73 

-*.72 

2*. 19 

281 

8750 

28.03 

3.48 

28.25 

263 

6775 

13.08 

-3.37 

13.51 

28* 

7775 

22.68 

-*.10 

23.05 

280 

8775 

28.38 

3.28 

28.56 

263 

6800 

13.35 

-3.56 

13.82 

285 

7800 

23. *8 

-3.85 

23.79 

279 

8800 

27.98 

2.81 

28.12 

26* 

6825 

13.61 

-3.81 

1*. 13 

285 

7825 

23.29 

-3.35 

23.53 

278 

8825 

27.98 

2.52 

28.10 

265 

6850 

13.67 

-*.2* 

1*. 31 

287 

7850 

23. *0 

-2.91 

23.58 

277 

8850 

28.77 

2.39 

28.87 

265 

6875 

13.76 

-*.67 

1*. 53 

289 

7875 

2*. 22 

-2.53 

24.35 

276 

8875 

28.6* 

1.99 

28.71 

266 

6900 

13.92 

-5.01 

1 *• 79 

290 

7900 

23.80 

-1.58 

23.85 

27* 

8900 

28.59 

1.5* 

28.63 

267 

6925 

1* .07 

-5.** 

15.09 

291 

7925 

23.62 

-0.95 

23.6* 

272 

8925 

28.97 

1.26 

28.99 

267 

6950 

1*.39 

-5.90 

15.55 

292 

7950 

2*. 59 

-0.A8 

2*. 60 

271 

8950 

29.28 

0.97 

29.29 

268 

6975 

l* .60 

-6.29 

15.90 

293 

7975 

2*. 82 

-0.06 

2*. 82 

270 

8975 

29.72 

0.72 

29.73 

268 

7000 

1*.7* 

-6.69 

16.19 

29* 

8000 

2*. 90 

0.15 

2*. 90 

269 

9000 

28.96 

0.43 

28.96 

269 

7025 

1* .9* 

-6.96 

16. *8 

295 

8025 

25.12 

0.05 

25.12 

270 

% 

9025 

28.92 

0.31 

28.92 

269 

7050 

15.01 

-7.05 

16.58 

295 

8050 

23.78 

0.16 

23.78 

269 

9050 

29.73 

0 . *8 

29.73 

269 

7075 

15.29 

-7.17 

16.89 

295 

8075 

2*. 51 

0.66 

2*. 52 

268 

9075 

30. *5 

0.55 

30.45 

269 

7100 

15.87 

— 7.*0 

17.51 

295 

8100 

25.52 

1.29 

25.56 

267 

9100 

30.67 

0.59 

30.68 

269 

7125 

16.33 

-7.59 

18.01 

295 

8125 

2*. 66 

1.76 

2*. 73 

266 

9125 

30.10 

0.68 

30.11 

269 

7150 

ALT 

16.70 -7.85 

» ALTITUDE# WX 

18. *5 
* Z0NAL 

295 8150 2*. *9 2.02 2*. 57 265 

C0MP0NE NT# WZ - MERIDIONAL C0MP0NENT# WS * WINC SPEED, 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 073* 02/05/65, 1308Z, EASTERN TEST RANGE, 

9150 30.72 0.72 

THETA - WIND DIRECTION 

, FL0RIDA 

30.73 

268 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

HX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9175 

31.77 

0.53 

31.77 

269 

10175 

3*. 35 

-5.73 

3*. 83 

279 

11175 

*5.8* 

-11.72 

*7.32 

28* 

9200 

32. *3 

0.15 

32. *3 

270 

10200 

3*. 38 

-6.05 

3*. 91 

280 

11200 

*5.90 

-11.88 

47.41 

2 8* 

9225 

31.3* 

-0.08 

31.3* 

270 

10225 

3*. 12 

-6.05 

3*. 65 

280 

11225 

*5.15 

-11.82 

46.67 

2 8* 

9250 

32.88 

-0. *2 

32.88 

271 

10250 

32.86 

-5.85 

33.38 

280 

11250 

*5.28 

-11.83 

*6.80 

28* 

9275 

3*. 63 

-0.71 

3*. 63 

271 

10275 

33.99 

-6. *3 

3*. 59 

281 

11275 

*7. *3 

-12.01 

*8.93 

28* 

9300 

33.81 

-1.0* 

33.83 

272 

10300 

3*. 58 

-6.83 

35.25 

281 

11300 

*8.29 

-11.90 

*9.7* 

28* 

9325 

3*. 11 

-1.32 

3*. 13 

272 

10325 

33.50 

-6.98 

3*. 22 

282 

11325 

*7.95 

-11.59 

*9.33 

283 

9350 

3*. 26 

-1.3* 

3*. 29 

272 

10350 

3*. 59 

-7.88 

35. *8 

283 

11350 

*8.16 

-11.2* 

49.46 

283 

9375 

3*. 25 

-1.19 

3*. 27 

272 

10375 

35.35 

-6.62 

36.39 

28* 

11375 

48.66 

-11.09 

50.10 

283 

9*00 

3*. 06 

-1.09 

3*. 08 

272 

10*00 

3* . 0* 

-8.59 

35.10 

28* 

11*00 

*8.51 

-10.71 

49.68 

282 

9*25 

33.88 

-1.0* 

33.90 

272 

10*25 

3*. 87 

-8.87 

35.98 

28* 

11*25 

*8.98 

-10.47 

50.09 

282 

9*50 

32.75 

-0.95 

32.77 

271 

10*50 

36.16 

-9.30 

37.33 

28* 

11*50 

*6.99 

-9.9* 

*9.99 

281 

9*75 

33.66 

-0.98 

33.67 

271 

10*75 

3*. 80 

-9.2* 

36.01 

285 

11*75 

48.15 

-9.59 

*9.10 

281 

9500 

3*. 79 

-1.17 

3*. 81 

272 

10500 

35.53 

-9.7* 

36.8* 

285 

11500 

*9.86 

-9.96 

50.8* 

281 

9525 

32.9* 

-1.07 

32.95 

272 

10525 

35.86 

-9.82 

37.18 

285 

11525 

*8.63 

-9.52 

49.56 

281 

9550 

33.97 

-1.15 

33.99 

272 

10550 

35.93 

-10.17 

37.3* 

286 

11550 

*9.16 

-9.63 

50.09 

281 

9575 

3*. 26 

-1.57 

3*. 30 

272 

10575 

36.75 

-11.06 

38.37 

287 

11575 

50.83 

-9.46 

51.70 

280 

9600 

33.55 

-1.93 

33.60 

273 

10600 

37.05 

-10.95 

3B.63 

286 

11600 

*9.43 

-8.56 

50.17 

280 

9625 

3* . *1 

-2 .*1 

3*. 50 

27* 

10625 

38.13 

-10.92 

39.66 

286 

11625 

*9.65 

-8.63 

50.40 

280 

9650 

3*. *2 

-2.8* 

3*. 5* 

275 

10650 

38.67 

-11.11 

*0.2* 

286 

11650 

*8.59 

-8.31 

*9.30 

280 

9675 

3*. *7 

-3.17 

3*. 62 

275 

10675 

38.71 

-11.10 

*0.27 

286 

11675 

49.96 

-8.01 

50.59. 

279 

9700 

3*. 32 

-3.31 

3*. *8 

275 

10700 

39. *0 

-11.20 

*0.97 

286 

11700 

50.63 

-7.7* 

51.21 

279 

9725 

3*. 31 

-3. *3 

3*. *9 

276 

10725 

*0.02 

-11.21 

*1.56 

285 

11725 

49.48 

-7.2* 

50.01 

278 

9750 

3*. *7 

-3.69 

3*. 67 

276 

10750 

39.72 

-10.96 

*1.20 

285 

11750 

50.65 

-7.32 

51.18 

278 

9775 

32.78 

-3.65 

32.98 

276 

10775 

*0.5* 

-10.90 

*1.98 

285 

11775 

51.13 

-7.60 

51.69 

278 

9800 

33.79 

-3.89 

3*. 01 

276 

10800 

*1.71 

-10.88 

*3.11 

28* 

11800 

50.86 

-7.86 

51.46 

279 

9825 

35. *1 

-*.25 

35.66 

277 

10825 

*1.06 

-10.37 

*2.35 

28* 

11825 

50.31 

-8.59 

51.0* 

280 

9050 

3*. 11 

-*.30 

3*. 38 

277 

10850 

*1.18 

-10.05 

*2.39 

28* 

11850 

50.3* 

-9.42 

51.21 

280 

9875 

33.77 

-*.21 

3*. 03 

277 

10875 

*1.93 

-9.68 

*3.0* 

283 

11875 

51.17 

-9.75 

52.09 

281 

9900 

32.65 

-3.90 

32.88 

277 

10900 

*1.16 

-9.12 

*2.16 

282 

11900 

52.55 

-10.37 

53.57 

281 

9925 

33. *0 

-3.92 

33.63 

277 

10925 

*1.08 

-9.11 

*2.08 

282 

11925 

50.88 

-10.31 

51.92 

281 

9950 

33.7* 

-*. 11 

33.99 

277 

10950 

*2.05 

-9.36 

*3.09 

282 

11950 

52.33 

-10.75 

53.43 

281 

9975 

32.30 

-*.19 

32.57 

277 

10975 

*2.38 

-9.5* 

*3.** 

283 

11975 

53.35 

-11.05 

5*. *9 

282 

10000 

33. *7 

-*.36 

33.75 

277 

11000 

*1.71 

-9.72 

*2.83 

283 

12000 

51.** 

-11.0* 

52.61 

282 

10025 

33.91 

-*.30 

3*. 19 

277 

11025 

*2.02 

-9.92 

*3.18 

263 

12025 

52.92 

-12.00 

54.26 

283 

10050 

33.51 

-*.*7 

33.61 

277 

11050 

*3.3* 

-10.19 

**.52 

283 

12050 

53.6* 

-12.43 

55.06 

283 

10075 

32.9* 

-*.68 

33.27 

278 

11075 

*3.67 

-10. *9 

**.91 

283 

12075 

53.60 

-12.53 

55.0* 

283 

10100 

32.88 

-*.83 

33.23 

278 

11100 

*3.83 

-10.72 

*5.12 

28* 

12100 

52.89 

-12.32 

54.31 

283 

10125 

33.51 

-5.30 

33.93 

279 

11125 

*2.** 

-10.80 

*3.80 

28* 

12125 

53.0* 

-12.02 

54.38 

283 

10150 

33.8* 

-5.53 

3*. 29 

279 

11150 

*3.62 

-11.36 

*5.08 

28* 

12150 

52.17 

-12.12 

53.56 

283 
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TABLE 1 1 -17 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE MIND VEL0CITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

0734 

ALT 

02/05/65, 

WX 

, 1308Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLSRIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12175 

52.96 

-12.50 

54.41 

283 

13175 

43.50 

-19.47 

47.66 

294 

14175 

33.82 

-16.21 

37.50 

295 

12200 

51.69 

-12.04 

53.08 

283 

13200 

43.28 

-19.41 

47.43 

294 

14200 

33.73 

-16.42 

37.51 

296 

12225 

53.05 

-12.12 

54.42 

283 

13225 

44.19 

-19.87 

48.45 

294 

14225 

34.54 

-16.87 

38.44 

2 96 

12250 

54.25 

-12.12 

55.59 

282 

13250 

43.07 

-18.80 

47.00 

293 

14250 

33.80 

-16.71 

37.70 

2 96 

12275 

53.62 

-11.80 

54.90 

282 

13275 

43.23 

-18.72 

47.10 

293 

14275 

31.97 

-16.11 

35.80 

297 

12300 

54.79 

-12.08 

56.11 

282 

13300 

43.31 

-18.60 

47.14 

293 

14300 

32.78 

-15.52 

36.26 

295 

1 2325 

53.53 

-11.82 

54.82 

282 

13325 

43.29 

-18.30 

47.00 

293 

14325 

34.01 

-15.95 

37.56 

295 

12350 

54.10 

-11.69 

55.35 

282 

13350 

43.02 

-18.20 

46.71 

293 

14350 

33.18 

-14.92 

36 .38 

294 

12375 

53.52 

-11.68 

54.78 

282 

13375 

43.20 

-17.46 

46.60 

292 

14375 

32.77 

-14.07 

35.67 

293 

12400 

54.24 

-11.99 

55.55 

282 

13400 

43. 3B 

-17.14 

46.64 

291 

14400 

32.46 

-14.09 

35.39 

293 

12425 

55.12 

-11.95 

56.40 

282 

13425 

43.11 

-17.04 

46.35 

291 

14425 

30.45 

-13.27 

33.22 

293 

12450 

52.26 

-11.65 

53.54 

282 

13450 

<3.23 

-17.68 

46.70 

292 

14450 

30.68 

-11.63 

32.81 

291 

12475 

53.89 

-12.25 

55.26 

283 

13475 

43.17 

-18.21 

46.85 

293 

14475 

31.18 

-11.31 

33.16 

290 

12500 

12525 

55.37 

-12.78 

56.82 

283 

13500 

43.55 

-17.58 

46.96 

292 

14500 

29.55 

-10.29 

31.29 

289 

53.42 

-12.71 

54.91 

283 

13525 

44.01 

-16.78 

47.10 

291 

14525 

28.63 

-10.29 

30.42 

290 

12550 

53.74 

-12.87 

55.27 

283 

13550 

44.68 

-16.18 

47.52 

290 

14550 

29.03 

-10.08 

30.73 

289 

12575 

53.82 

-13.04 

55.38 

283 

13575 

45.39 

-16.61 

48.34 

290 

14575 

27.75 

-6.2T 

28.95 

286 

12600 

53.50 

-13.04 

55.06 

284 

13600 

44.93 

-17.45 

48.20 

291 

14600 

26.28 

-7.98 

27.47 

287 

12625 

53.52 

-13.24 

55.14 

284 

13625 

42.89 

-17.55 

46.34 

292 

14625 

28.05 

-7.62 

29.07 

285 

12650 

53.19 

-13.56 

54.89 

284 

13650 

43.22 

-17.95 

46.80 

292 

14650 

27.91 

-6.63 

28.69 

283 

12675 

51.23 

-13.46 

52.97 

285 

13675 

44.21 

-18.66 

47.99 

293 

14675 

26.30 

-6.14 

27.01 

283 

12700 

52.37 

-14.55 

54.35 

285 

1 3700 

42.93 

-18.90 

46.91 

294 

14700 

25.09 

-5.71 

25.74 

283 

12725 

53.60 

-15.34 

55.75 

206 

13725 

42.27 

-19.69 

46.63 

295 

14725 

26.23 

-5.26 

26.76 

281 

12750 

52.38 

-15.14 

54.53 

286 

13750 

41.07 

-20.08 

45.72 

296 

14750 

26.85 

-4.60 

27.24 

280 

12775 

51.80 

-15.36 

54.03 

286 

13775 

40.09 

-20. 6p 

45.07 

297 

14775 

26.29 

-4.25 

26.63 

279 

12800 

51.53 

-15.73 

53.88 

287 

13800 

38.85 

-20.52 

43.94 

298 

14800 

26.30 

-4.24 

26.64 

279 

12825 

52.28 

-16.33 

54.77 

287 

13825 

38.67 

-20.46 

43.74 

298 

14825 

26.09 

-3.74 

26.36 

278 

12850 

51.33 

-16.52 

53.93 

288 

13850 

38.40 

-20. B4 

43.69 

298 

14850 

26.03 

-3.38 

26.25 

277 

12075 

49.91 

-16.44 

52.54 

288 

13875 

37.58 

-20.36 

42.74 

298 

14875 

25.63 

-3.55 

25. B8 

278 

12900 

50.12 

-16.49 

52.76 

288 

13900 

37.35 

-20.02 

42.38 

298 

14900 

25.64 

-3.95 

25.94 

279 

12925 

49.74 

-16.42 

52.36 

266 

13925 

36.84 

-19.58 

41.72 

298 

14925 

25.99 

-3.51 

26.23 

278 

12950 

47.92 

-15.75 

50.45 

288 

13950 

35.27 

-18.93 

40.03 

298 

14950 

25.84 

-3.23 

26.04 

277 

12975 

46.98 

-15.83 

49.58 

288 

1 3975 

36.27 

-19.11 

41.00 

298 

14975 

25.31 

-3.47 

25.54 

27B 

13000 

48.35 

-17.36 

51.37 

290 

14000 

35.88 

-18.82 

40.52 

298 

15000 

25.58 

-3.50 

25.81 

278 

13025 

49.18 

-17.23 

52.11 

289 

14025 

35.04 

-19.22 

39.96 

299 

15025 

24.97 

-3.04 

25.15 

277 

13050 

47.15 

-16.33 

49.90 

289 

14050 

35.59 

-19.32 

40.50 

298 

15050 

26.23 

-2.63 

26.36 

276 

13075 

48.49 

-18.68 

51.96 

291 

14075 

34.31 

-18.33 

38.90 

298 

15075 

27.24 

-3.36 

27.44 

277 

13100 

48.62 

-19.99 

52.57 

292 

14100 

34.38 

-17.89 

38.76 

297 

15100 

25.81 

-3.21 

26.01 

277 

13125 

46.12 

-19.01 

50.20 

293 

14125 

34.18 

-17.26 

38.29 

297 

15125 

26.03 

-3.28 

26.23 

277 

13150 

45.86 

-20.17 

50.10 

294 

14150 

33.72 

-16.44 

37.51 

296 

15150 

25.75 

-3.50 

25.99 

278 


ALT - ALTITUDE, WX - Z0NAL C0MP0NE NT , WZ - MERIDIONAL C0MP0NE NT , WS - HINC SPEEO, THETA * WIND OIRECT1 0N 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0734 02/05/65, I308Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15175 

25.57 

-3.87 

25.86 

278 

15200 

25.82 

-4.16 

26.16 

279 

15225 

25.97 

-4.14 

26.30 

279 

15250 

25.75 

-4.21 

26.09 

279 

15275 

25.67 

-3.51 

25.91 

278 

15300 

27.46 

-3.24 

27.65 

277 

15325 

27.73 

-3.51 

27.95 

277 

15350 

26.46 

-3.78 

26.73 

278 

15375 

26.53 

-3.63 

26.77 

278 

15400 

26.74 

-2.99 

26.91 

276 

15425 

26.52 

-2.37 

26.62 

275 

15450 

26.65 

-2.19 

26.74 

275 

15475 

26.70 

-2.25 

26.80 

275 

15500 

27.08 

-2.57 

27.21 

275 

15525 

27.60 

-2.85 

27.75 

276 

15550 

27.19 

-2.98 

27.35 

276 

15575 

26.27 

-3.18 

26.46 

277 

15600 

26.25 

-2.94 

26.41 

276 

15625 

27.05 

-2.44 

27.16 

275 

15650 

26.83 

-2.23 

26.92 

275 

15675 

26.38 

-2.04 

26.46 

274 

15700 

26.3 8 

-2.01 

26.46 

274 

15725 

26.73 

-2.41 

26.84 

275 

15750 

26.68 

-2.89 

26.03 

276 

15775 

26.46 

-3.38 

26.67 

277 

15800 

25.86 

-3.58 

26.11 

27B 

15825 

25.68 

-3.02 

?5.86 

277 

15850 

25.60 

-2.33 

'25.70 

275 

15875 

25.14 

-2.25 

25.24 

275 

15900 

25.24 

-1.73 

25.30 

274 

15925 

25.75 

-1.14 

25.77 

272 

15950 

25.88 

0.27 

25.89 

269 

15975 

25.71 

0.83 

25.72 

268 

16000 

25.92 

0.90 

25.93 

268 

16025 

26.83 

0.99 

26.84 

260 

16050 

27.65 

1.13 

27.68 

267 

16075 

26.93 

1.30 

26.96 

267 


ALT 

METERS 


WZ 

M/SEC 


THETA 

CEG 
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ALT WX W2 
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M/SEC DEG 
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FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE MIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0869 02/10/65, 01002, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

MX 

M2 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

475 

-5.56 

1.51 

5.76 

105 

1475 

-6.57 

5.47 

8.55 

no 

2475 

-10.64 

1.35 

10.72 

97 

500 

-5.82 

1.26 

5.96 

102 

1500 

-7.08 

5.27 

8.82 

126 

2500 

-10.80 

1.22 

10.87 

96 

525 

-5.84 

1.33 

5.99 

103 

1525 

-6.76 

5.05 

8.44 

127 

2525 

-10.60 

1.02 

10.65 

95 

550 

-5.64 

1.68 

5.88 

106 

1550 

-6.49 

4.74 

8.04 

126 

2550 

-10.84 

1.27 

10.91 

96 

575 

-6.13 

2.11 

6.49 

109 

1575 

-6.17 

4.57 

7.68 

126 

2575 

-9.94 

1.78 

10.10 

100 

600 

-6.55 

1.98 

6.85 

107 

1600 

-5.94 

5.22 

7.91 

131 

2600 

-9.98 

1.67 

10.12 

99 

625 

-6.12 

1.53 

6.31 

104 

1625 

-6.11 

5.40 

8.15 

131 

2625 

-10.11 

1.68 

10.25 

99 

650 

-6.32 

1.72 

6.55 

105 

1650 

-5.97 

5.03 

7.80 

no 

2650 

-9.43 

1.94 

9.63 

101 

675 

-6.44 

1.93 

6.72 

107 

1675 

-6.14 

5.33 

8.13 

131 

2675 

-9.30 

1.89 

9.49 

101 

700 

-6.48 

2.08 

6.81 

108 

1700 

-6.45 

5.26 

8.32 

129 

2700 

-8.50 

1.90 

8.71 

102 

725 

-7.03 

2.10 

7.33 

106 

1725 

-6.64 

4.74 

8.16 

125 

2725 

-7.81 

2.32 

8.15 

106 

750 

-6.70 

2.95 

7.32 

114 

1750 

-7.44 

4.68 

8.79 

122 

2750 

-7.88 

2.68 

8.32 

109 

775 

-6.00 

3.34 

6.86 

119 

1775 

-7.89 

4.48 

9.07 

119 

2775 

-7.70 

2.89 

8.22 

no 

800 

-6.65 

2.52 

7.11 

111 

1800 

-7.80 

4.10 

8.81 

118 

2800 

-8.03 

2.61 

8.44 

108 

825 

-6.88 

2.10 

7.19 

107 

1825 

-8.26 

3.49 

8.97 

113 

2825 

-7.85 

2.05 

8.11 

104 

850 

-6.86 

2.84 

7.42 

112 

1850 

-8.38 

2.95 

8.88 

109 

2850 

-7.38 

1.96 

7.63 

105 

875 

-7.13 

2.90 

7.69 

112 

1875 

-8.99 

2.65 

9.38 

106 

2875 

-7.15 

1.98 

7.42 

105 

900 

-7.06 

2.30 

7.42 

108 

1900 

-9.23 

2.33 

9.52 

104 

2900 

-7.14 

1.74 

7.35 

104 

925 

-7.21 

3.13 

7.85 

113 

1925 

-9.57 

2.68 

9.94 

105 

2925 

-7.13 

1.51 

7.29 

102 

950 

-7.51 

3.43 

8.26 

114 

1950 

-9.52 

2.41 

9.82 

104 

2950 

-7.13 

1.27 

7.24 

100 

975 

-6,48 

3.14 

7.20 

116 

1975 

-9.07 

1.54 

9.20 

99 

2975 

-7.12 

1.04 

7.19 

98 

1000 

-6.17 

3.17 

6.93 

117 

2000 

-9.17 

1.36 

9.27 

98 

3000 

-6.09 

1.27 

6.22 

102 

1025 

-6.67 

3.37 

7.47 

117 

2025 

-9.51 

1.20 

9.59 

97 

3025 

-5.80 

1.67 

6.04 

106 

1050 

-6.16 

3.19 

6.94 

117 

2050 

-9.47 

0.81 

9.50 

95 

3050 

-5.83 

1.53 

6.02 

105 

1075 

-5.76 

2.88 

6.44 

116 

2075 

-9.61 

0.33 

9.62 

92 

3075 

-5.50 

1.17 

5.62 

102 

1100 

-6.43 

3.18 

7.17 

116 

2100 

-9.68 

0.33 

9.69 

92 

3100 

-5.54 

1.53 

5.75 

105 

1125 

-7.07 

3.07 

7.71 

113 

2125 

-9.27 

0.37 

9.28 

92 

3125 

-5.70 

1.75 

5.97 

107 

1150 

-6.97 

3.46 

7.78 

116 

2150 

-9.23 

1.04 

9.29 

96 

3150 

-5.55 

1.64 

5.79 

106 

1175 

-7.29 

3.71 

8.17 

117 

2175 

-9.61 

0.91 

9.65 

95 

3175 

-5.26 

1.75 

5.54 

108 

1200 

-7.19 

3.76 

8.11 

117 

2200 

-9.66 

0.90 

9.70 

95 

3200 

-5.11 

1.34 

5.29 

104 

1225 

-7.27 

4.39 

8.49 

121 

2225 

-9.55 

1.04 

9.61 

96 

3225 

-5.32 

1.47 

5.52 

105 

1250 

-7.59 

4.75 

8.95 

122 

2250 

-10.36 

1.96 

10.54 

101 

3250 

-5.02 

2.08 

5.44 

112 

1275 

-7.27 

5.15 

8.91 

125 

2275 

-10.45 

i .61 

10.57 

99 

3275 

-5.16 

2.26 

5.63 

114 

1300 

-7.02 

5.67 

9.02 

129 

2300 

-10.59 

1.03 

10.63 

95 

3300 

-5.46 

2.19 

5.88 

112 

1325 

-6.97 

5.73 

9.02 

129 

2325 

-10.87 

1.45 

10.97 

97 

3325 

-4.90 

2.16 

5.36 

114 

1350 

- f .Ui 

5.81 

9. 10 

129 

2350 

-10.61 

1.35 

10.69 

97 

3350 

-4.67 

2.32 

5.22 

116 

1375 

-6.75 

5.85 

8.93 

131 

2375 

-9.88 

0.97 

9.92 

95 

3375 

-4.76 

2.17 

5.23 

114 

1400 

-6.45 

5.64 

8.57 

131 

2400 

-10.45 

0.64 

10.47 

93 

3400 

-4.44 

1.97 

4.86 

114 

1425 

-6.78 

5.93 

9.00 

131 

2425 

-11.05 

0.66 

11.07 

93 

3425 

-4.12 

1.70 

4.46 

112 

1450 

ALT 

-6.56 5.80 

- ALTITUDE, MX 

8.76 
- ZONAL 

131 

C0HP0NENT, 

2450 -10.64 

MZ - MERIDIONAL 

0.98 

C0MP0NENT 

10.68 
, MS - 

95 

MINC SPEED, 

3450 
THETA - 

-3.97 1.97 

MINO DI RECTI 0N 

4.43 

116 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

0869 

ALT 

02/10/65, 

MX 

0100Z, 

MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

3475 

-3.80 

1.86 

4.23 

116 

4475 

-0.27 

2*68 

2.69 

174 

5475 

3.51 

2.95 

4.59 

230 

3500 

-3.56 

1.87 

4.02 

118 

4500 

-0.31 

2.73 

2.75 

173 

5500 

2.80 

3.45 

4.44 

219 

3525 

-3.45 

1.67 

3.83 

116 

4525 

-0.32 

2.89 

2.91 

173 

5525 

2.53 

3. 0B 

4.63 

213 

3550 

-3.46 

1.11 

3.63 

108 

4550 

-0.01 

2.63 

2.63 

180 

5550 

2.19 

3.54 

4.17 

212 

3575 

-3.04 

0.94 

3.18 

107 

4575 

-0.08 

2.73 

2.73 

178 

5575 

1.72 

3.34 

3.76 

207 

3600 

-2.56 

0.76 

2.67 

106 

4600 

-0.20 

2.60 

2.61 

175 

5600 

1.58 

3.84 

4.15 

2 02 

3625 

-2.24 

0.42 

2.28 

101 

4625 

-0.01 

2.69 

2.69 

180 

5625 

1.71 

4.16 

4.50 

202 

3650 

-2.31 

0.79 

2.44 

109 

4650 

0.08 

2.99 

2.99 

181 

5650 

1.87 

3.68 

4.13 

207 

3675 

-2.09 

1.60 

2.63 

127 

4675 

-0.00 

2.86 

2.86 

180 

5675 

2.15 

3.48 

4.09 

211 

3700 

-1.85 

1.91 

2.66 

136 

4700 

0.20 

2.82 

2.82 

184 

5700 

2.29 

3.41 

4.11 

214 

3725 

-1.76 

2.00 

2.67 

138 

4725 

1.00 

2.98 

3.14 

198 

5725 

2.70 

3.57 

4.47 

217 

3750 

-1.45 

2.27 

2.69 

147 

4750 

1.72 

2.67 

3.18 

213 

5750 

2.59 

3.80 

4.61 

214 

3775 

-1.33 

2.84 

3.14 

155 

4775 

1.69 

2.51 

3.02 

214 

5775 

2.32 

3.92 

4.56 

210 

3800 

-1.38 

3.73 

3.98 

160 

4800 

1.84 

2.81 

3.36 

213 

5800 

2.29 

3.75 

4.40 

211 

3825 

-0.67 

4.16 

4.21 

171 

4825 

1.71 

2.75 

3.23 

212 

5B25 

2.28 

3.39 

4.08 

214 

3850 

0.28 

4.34 

4.35 

184 

4850 

1.61 

2.92 

3.33 

209 

5850 

2.42 

3.47 

4.23 

215 

3875 

-0.09 

4.18 

4.18 

179 

4875 

1.76 

2.93 

3.42 

211 

5875 

2.37 

3.61 

4.32 

213 

3900 

0.15 ' 

3.74 

3.75 

182 

4900 

1.69 

3.04 

3.48 

209 

5900 

2.42 

3.25 

4.05 

216 

3925 

0.63 

3.00 

3.06 

192 

4925 

1.61 

3.61 

3.96 

204 

5925 

2.25 

2.42 

3.31 

223 

3950 

0.31 

3.32 

3.34 

185 

4950 

1.75 

4.06 

4.42 

203 

5950 

2.11 

2.55 

3.31 

219 

3975 

0.48 

3.88 

3.91 

187 

4975 

1.82 

4.05 

4.44 

204 

5975 

2.15 

2.46 

3.26 

221 

4000 

0.63 

3.17 

3.23 

191 

5000 

i • 85 

3.95 

4.36 

205 

6000 

1.76 

2.13 

2.76 

219 

4025 

0.16 

3.31 

3.31 

183 

5025 

2.20 

4.04 

4.60 

208 

6025 

1.20 

2.01 

2.34 

211 

4050 

0.24 

3.94 

3.95 

183 

5050 

2.38 

4.43 

5.03 

208 

6050 

0.87 

2.29 

2.45 

201 

4075 

0.38 

3.93 

3.95 

IBS 

5075 

2.04 

4.63 

5.06 

204 

6075 

0.70 

2.19 

2.30 

197 

4100 

0.51 

3.79 

3.83 

107 

5100 

1.70 

4.19 

4.52 

202 

6100 

0.33 

2.57 

2.59 

187. 

4125 

0.81 

3.12 

3.22 

194 

5125 

2.20 

4.00 

4.56 

209 

6125 

-0.14 

3.23 

3.24 

177 

4150 

0.47 

2.88 

2.92 

189 

5150 

2.65 

3.70 

4.55 

215 

6150 

-0.88 

2.87 

3.01 

163 

4175 

0.48 

3.08 

3.11 

189 

5175 

2.76 

3.44 

4.41 

219 

6175 

-0.58 

2.57 

2.64 

167 

4200 

0.33 

2.86 

2.88 

186 

5200 

3.00 

3.44 

4.57 

221 

6200 

-0.37 

2.68 

2.71 

172 

4225 

0.40 

2.52 

2.55 

189 

5225 

3.23 

3.28 

4.60 

224 

6225 

-0.38 

2.85 

2.88 

172 

4250 

0.62 

2.43 

2.50 

194 

5250 

3.55 

3.35 

4.88 

226 

6250 

-0.00 

2.58 

2.58 

180 

4275 

0.41 

2.07 

2.11 

191 

5275 

3.45 

3.20 

4.71 

227 

6275 

-0.84 

1.51 

1.73 

151 

4300 

-0.09 

1.72 

1.72 

177 

5300 

3.33 

3.05 

4.52 

227 

6 300 

-0.84 

1.54 

1.75 

151 

4325 

-0.07 

1.57 

1.58 

177 

5325 

3.28 

2.74 

4.28 

230 

6325 

-0.50 

1.24 

1.33 

158 

4350 

0.06 

1.76 

1.76 

182 

5350 

3.46 

2.70 

4.39 

232 

6350 

-0.30 

1.28 

1.31 

167 

4375 

-0.54 

1.99 

2.06 

165 

5375 

3.91 

2.80 

4.81 

234 

6375 

0.09 

1.34 

1.35 

184 

4400 

-0.62 

2.02 

2.12 

163 

5400 

4.19 

2.52 

4*89 

239 

6400 

-0.14 

0.88 

0.69 

171 

4425 

-0.17 

2.19 

2.19 

175 

5425 

4.26 

2.49 

4.94 

239 

6425 

-0.04 

0.94 

0.94 

178 

4450 

-0.29 

2.43 

2.45 

173 

5450 

4.07 

2.71 

4.89 

236 

6450 

-0.18 

0.84 

0.86 

168 
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TABLE 11-18 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1HSPHEAE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

0669 02/10/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 



WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6475 

-0.49 

0.74 

0.88 

147 

7475 

2.25 

2.22 

3.16 

225 

8475 

9.07 

1.15 

9.14 

263 

6500 

-0.38 

1.04 

I. 11 

160 

7500 

2.2B 

2.15 

3.13 

226 

8500 

9.20 

1.12 

9.27 

263 

6525 

-0.21 

0.86 

0.88 

166 

7525 

2.24 

1.64 

2.78 

234 

8525 

8.96 

1.04 

9.02 

263 

6550 

-0.23 

0.30 

0.38 

142 

7550 

2.75 

1.41 

3.08 

243 

8550 

9.25 

0.85 

9.29 

265 

6575 

-0.59 

0.17 

0.62 

106 

7575 

3.16 

1.45 

3.48 

245 

8575 

8.93 

0.82 

8.97 

265 

6600 

-0.38 

0.04 

0.38 

96 

7600 

3.35 

1.56 

3.70 

245 

8600 

8.34 

0.76 

8.38 

265 

6625 

-0.43 

-0.13 

0.45 

73 

7625 

3.50 

1.58 

3.84 

246 

8625 

7.99 

0.53 

8.01 

2 66 

6650 

-0.76 

-0.29 

0.82 

69 

7650 

3.87 

1.17 

4.04 

253 

8650 

7.54 

0.34 

7.55 

267 

6675 

-0.43 

-0.58 

0.73 

36 

7675 

4.64 

0.64 

4.68 

262 

8675 

7.36 

-0.28 

7.37 

272 

6700 

-0.71 

-0.69 

0.99 

46 

7700 

5.01 

0.70 

5.06 

262 

0700 

5.86 

-0.65 

5.90 

276 

6725 

-0.78 

-0.93 

1.22 

40 

7725 

5.49 

0.40 

5.51 

266 

8725 

5.68 

-0.75 

5.73 

277 

6750 

-0.17 

-1.01 

1.02 

10 

7750 

6.06 

0.41 

6.07 

266 

6750 

6.93 

-0.91 

6.99 

277 

6775 

-0.06 

-0.88 

0.88 

4 

7775 

6.12 

0.73 

6.16 

263 

8775 

6.85 

-0.89 

6.90 

277 

6800 

-0.15 

-0.94 

0.95 

9 

7800 

6.34 

0.66 

6.37 

264 

8800 

6.74 

-1.12 

6.84 

279 

6825 

-0.10 

-0.91 

0.91 

6 

7825 

6.81 

0.64 

6.84 

264 

0825 

6.58 

-1.16 

6.68 

280 

6850 

0.04 

-0.66 

0.86 

357 

7850 

7.12 

0.86 

7.17 

263 

8850 

6.34 

-1.27 

6.47 

281 

6875 

0.27 

-0.61 

0.67 

336 

7875 

7.17 

0.61 

7.20 

265 

8875 

6.17 

-1.41 

6.33 

283 

6900 

0.31 

-0.14 

0.34 

294 

7900 

7.64 

0.80 

7.68 

264 

0900 

7.05 

-1.80 

7.28 

284 

6925 

0.54 

-0.02 

0.54 

272 

7925 

7.72 

1.05 

7.80 

262 

0925 

6.57 

-1.54 

6.75 

283 

6950 

0.48 

0.10 

0.49 

259 

7950 

7.53 

1.05 

7.60 

262 

6950 

5.82 

-1.31 

5.96 

283 

6975 

-0.03 

0.18 

0.19 

171 

7975 

8.07 

1.51 

8.21 

259 

6975 

6.26 

-1.65 

6.47 

285 

7000 

0.03 

0.25 

0.25 

186 

8000 

8.22 

1.51 

8.35 

259 

9000 

6.17 

-1.67 

6.39 

285 

7025 

0.09 

0.53 

0.54 

190 

8025 

8.45 

1.55 

8.59 

259 

9025 

5.57 

-1.43 

5.75 

2 84 

7050 

0.06 

0.37 

0.38 

189 

8050 

8.46 

1.80 

8.65 

258 

5050 

5.06 

-1.37 

5.24 

285 

7075 

0.01 

-0.05 

0.05 

343 

8075 

8.87 

1.49 

8.99 

260 

9075 

4.84 

-1.59 

5.10 

288 

7100 

0.09 

0.40 

0.41 

192 

8100 

9.47 

1.66 

9.61 

260 

9100 

4.85 

-1.57 

5.10 

288 

7125 

0.53 

1.09 

1.21 

206 

8125 

9.31 

1.80 

9.48 

259 

9125 

4.74 

-1.49 

4.96 

287 

7150 

0.56 

1.10 

1.23 

207 

8150 

9.26 

1.92 

9.46 

258 

9150 

4.51 

-1.51 

4.75 

2B8 

7175 

0.36 

1.43 

1.48 

194 

8175 

9.04 

2.10 

9.28 

257 

9175 

4.25 

-1.66 

4.56 

291 

7200 

0.68 

1.54 

1.69 

204 

8200 

9.11 

2.05 

9.33 

257 

9200 

4.65 

-1.88 

5.02 

292 

7225 

1.01 

1.60 

1.89 

212 

8225 

8.66 

1.80 

8.84 

258 

9225 

5.23 

-1.87 

5.56 

289 

7250 

1.34 

2.11 

2.49 

212 

8250 

8.36 

1.62 

8.52 

259 

9250 

5.49 

-1.72 

5.75 

287 

7275 

1.59 

2.42 

2.90 

213 

8275 

8.28 

1.74 

8.46 

258 

9275 

5.76 

-1.52 

5.95 

285 

7300 

1.31 

2.52 

2.84 

207 

8300 

8.49 

1.64 

8.65 

259 

9300 

6.11 

-1.21 

6.23 

281 

7325 

1.45 

2.45 

2.84 

210 

8325 

9.46 

1.35 

9.56 

262 

9325 

6.31 

-1.16 

6.41 

280 

7350 

1.68 

2.53 

3.03 

213 

8350 

9.59 

0.94 

9.64 

264 

9350 

7. 48 

-1.15 

7.57 

279 

7375 

2.13 

2.52 

3.30 

220 

8375 

9.31 

1.25 

9.39 

262 

9375 

7.99 

-0.85 

8.03 

276 

7 400 

2.16 

2.45 

3.26 

221 

8400 

9.34 

1.45 

9.45 

261 

9400 

7.64 

-0.72 

7.68 

275 

7425 

2.19 

2.37 

3.23 

222 

8425 

9.03 

1.34 

9.13 

261 

9425 

7.59 

-0.90 

7.64 

277 

7450 

ALT 

2.22 2.30 

» ALTITUDE, WX 

3.19 
« ZONAL 

224 8450 8.79 1.23 8.88 262 

COMPONENT, WZ - MERIDIONAL COMPONE NT , WS - WINC SPEED, 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0669 02/10/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, 

9450 7.70 -1.03 

THETA • WIND DIRECTION 

, FL0RIOA 

7.77 

277 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9475 

7.57 

-0.97 

7.63 

277 

10475 

11.04 

-0.81 

11.07 

274 

11475 

10.86 

-0.93 

10.90 

275 

9500 

7.38 

-1.21 

7.48 

279 

10500 

10.85 

-0.91 

10.88 

275 

11500 

11.94 

-1.45 

12.03 

277 

9525 

7.90 

-1.19 

7.99 

278 

10525 

10.87 

-0.95 

10.91 

275 

11525 

13.27 

-1.95 

13.42 

278 

9550 

7.71 

-1.12 

7.79 

278 

10550 

10.83 

-0.68 

10.85 

273 

11550 

13.52 

-2.37 

13.73 

280 

9575 

7.35 

-1.40 

7.48 

281 

10575 

10.47 

-0.57 

10.48 

273 

11575 

14.43 

-2.84 

14.71 

281 

9600 

7.37 

-1.47 

7.51 

281 

10600 

10.99 

-0.39 

10.99 

272 

11600 

14.63 

-3.63 

15.08 

2 84 

9625 

7.36 

-1.05 

7.44 

278 

10625 

11.36 

-0.52 

11.37 

272 

11625 

14.03 

-3.87 

14.55 

2 85 

9650 

7.23 

-0.96 

7.29 

277 

10650 

10.86 

-0.55 

10.87 

273 

11650 

13.04 

-3.94 

13.62 

287 

9675 

6.93 

-1.32 

7.06 

281 

10675 

10.79 

-0.46 

10.80 

272 

11675 

12.87 

-4.19 

13.54 

288 

9700 

7.06 

-0.96 

7.13 

278 

10700 

11.03 

-0.50 

11.04 

272 

11700 

13.04 

-4.69 

13.86 

2 90 

9725 

7.06 

-0.82 

7.11 

276 

10725 

11.04 

-1.02 

11.09 

275 

11725 

12.75 

-5.38 

13.84 

293 

9750 

6.83 

-0.39 

6.84 

273 

10750 

10.86 

-1.03 

10.91 

275 

11750 

12.97 

-6.07 

14.32 

295 

9775 

7.65 

-0.19 

7.65 

271 

10775 

10.95 

-0.87 

10.98 

274 

11775 

12.94 

-6.69 

14.56 

2 97 

9800 

7.90 

0.02 

7.90 

270 

10800 

10.68 

-1.20 

10.75 

276 

11800 

13.67 

-7.46 

15.57 

298 

9825 

7.45 

0.11 

7.45 

269 

10825 

10.91 

-1.15 

10.97 

276 

11625 

14.12 

-0.35 

16.41 

300 

9850 

8.02 

-0.58 

8.04 

274 

10850 

10.56 

-1.41 

10.65 

277 

11850 

14.26 

-9.15 

16.95 

302 

9875 

8.50 

-0.81 

8.54 

275 

10875 

10.25 

-1.26 

10.32 

277 

11875 

14.25 

-9.64 

17.20 

304 

9900 

8.07 

-0.61 

8.10 

274 

10900 

11.53 

-1.20 

11.60 

276 

11900 

14.25 

-9.71 

17.24 

304 

9925 

7.84 

-0.67 

7.87 

275 

10925 

11.14 

-1.27 

11.21 

276 

1 1925 

15.38 

-10.63 

18.70 

304 

9950 

7.67 

-0.82 

7.71 

276 

10950 

10.49 

-1.21 

10.56 

276 

1 1950 

16.47 

-11.76 

20.24 

305 

9975 

9.07 

-0.18 

9.07 

271 

10975 

10.74 

-1.43 

10.84 

277 

11975 

17.19 

-12.83 

21.45 

307 

10000 

10.42 

-0.40 

10.43 

272 

11000 

10.89 

-1.18 

10.96 

276 

12000 

16.41 

-12.75 

20.78 

308 

10025 

9.97 

-0.64 

9.99 

273 

11025 

10.58 

-1.17 

10.64 

2 76 

12025 

15.99 

-12.76 

20.46 

308 

10050 

9.70 

-0.35 

9.70 

272 

11050 

10.21 

-1.33 

10.30 

277 

12050 

15.89 

-13.09 

20.59 

309 

10075 

11.44 

-0.33 

11.44 

271 

11075 

10.19 

-1.49 

10.30 

278 

12075 

15.68 

-13.59 

20.75 

311 

10100 

11.22 

-0.13 

11.22 

270 

11100 

10.16 

-1.68 

10.30 

279 

12100 

15.65 

-14.08 

21.05 

312 

10125 

9.63 

-0.01 

9.63 

270 

11125 

9.83 

-1.39 

9.93 

278 

12125 

16.72 

-15.70 

22.93 

313 

10150 

9.32 

0.24 

9.32 

268 

11150 

9.89 

-1.66 

10.02 

279 

12150 

17.13 

-16.82 

24.00 

314 

10175 

8.97 

0.31 

8.97 

268 

11175 

9.83 

-1.54 

9.95 

279 

12175 

15.95 

-16.83 

23.19 

316 

10200 

9.50 

0.16 

9.51 

269 

11200 

9.78 

-1.20 

9.85 

277 

12200 

15.61 

-17.52 

23.46 

318 

10225 

9.84 

0.44 

9.85 

267 

11225 

9. 80 

-1.35 

9.89 

278 

12225 

16.07 

-17.82 

24.00 

318 

10250 

9.58 

0.49 

9.5*} 

267 

11250 

9.22 

-1.08 

9.28 

276 

12250 

17.07 

-17.96 

24.78 

316 

10275 

10.05 

0.51 

10.06 

267 

11275 

8 . 9B 

-0.90 

9.02 

276 

12275 

17.49 

-17.74 

24.91 

315 

10300 

10.15 

0.33 

10.15 

268 

11300 

8.55 

-0.65 

8.58 

274 

12300 

18.76 

-18.25 

26.17 

314 

10325 

9.86 

0.00 

9.86 

270 

11325 

8.29 

-0.60 

8.31 

274 

12325 

19.53 

-18.96 

27.2? 

314 


10350 

10.05 

0.04 

10.05 

270 

11350 

8.25 

-0.53 

8.27 

273 

12350 

19.78 

-19.06 

27.46 

314 

10375 

10.42 

0.00 

10.42 

270 

11375 

7.94 

-0.54 

7.96 

274 

12375 

20.17 

-19.57 

28.10 

314 

10400 

9.3 1 

-0.26 

9.81 

271 

11400 

7.99 

-U.46 

8.01 

273 

12400 

19.93 

-19.49 

27.88 

314 

1D425 

10.33 

-0.3 3 

10.33 

272 

11425 

8.74 

-0.18 

8.75 

271 

12425 

20.40 

-19.61 

28.30 

314 

10450 

11.54 

-0.45 

11.55 

272 

11450 

10.14 

-0.38 

10.15 

272 

12450 

20.09 

-19.02 

27.66 

313 
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TABLE 11-18 (con't) 

EPS-16 RAOAR/J1MSPHERE MIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0869 02/10/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

12475 

20.68 

-19.19 

28.21 

313 

13475 

28.49 

-17.99 

12500 

21.81 

-20.52 

29.95 

313 

13500 

28.49 

-18.24 

12525 

21.58 

-20.58 

29.82 

313 

13525 

28.61 

-18.31 

12550 

21.77 

-20.08 

30.16 

314 

13550 

29.36 

-18.09 

12575 

22.42 

-21.18 

30.84 

313 

13575 

29.87 

-18.74 

12600 

23.00 

-20.67 

30.92 

312 

13600 

29.63 

-Id. 92 

12625 

22.98 

-19.58 

30.20 

310 

13625 

29.86 

-19.10 

12650 

22.98 

-18.93 

29.77 

309 

13650 

28.86 

-18.70 

12675 

23.52 

-19.00 

30.24 

309 

13675 

30.07 

-19.63 

12700 

23.87 

-18.81 

30.39 

308 

13700 

30.78 

-20.45 


12725 

23.71 

-18.26 

29.92 

307 

13725 

29.12 

-19.68 

12750 

23.57 

-17.85 

29.57 

307 

13750 

28.77 

-19.29 

12775 

23.48 

-17.88 

29.51 

307 

13775 

27.95 

-18.76 

12800 

23.24 

-17.60 

29.15 

307 

13800 

27.48 

-18.48 

12825 

22.99 

-17.56 

28.93 

307 

13825 

27.76 

-18.76 


12850 

23.42 

-17.94 

29.50 

307 

13850 

26.78 

-18.37 

12875 

22.81 

-17.18 

28.56 

307 

13875 

26.56 

-17.95 

12900 

22.33 

-16.82 

27.95 

307 

13900 

25.64 

-17.39 

12925 

22.92 

-16.75 

28.39 

306 

13925 

25.89 

-18.04 

12950 

23.11 

-16.30 

28.28 

305 

13950 

26.55 

-19.06 


12975 

23.71 

-16.45 

28.86 

305 

13975 

24.83 

-18.88 

13000 

24.00 

-16.40 

29.06 

304 

14000 

24.40 

-19.37 

13025 

24.18 

-16.56 

29.31 

304 

14025 

24.53 

-20.07 

13050 

25.29 

-16.87 

30.40 

304 

14050 

23.93 

-19.94 

13075 

25.84 

-17.07 

30.97 

303 

14075 

23.41 

-19.82 


13100 

25.52 

-16.76 

30.53 

303 

14100 

22.84 

-19.37 

13125 

25.96 

-16.57 

30.80 

302 

14125 

22.39 

-19.13 

13150 

27.38 

-17.32 

32.39 

302 

14150 

22.67 

-19.28 

13175 

27.15 

-17.50 

32.30 

303 

14175 

21.59 

-18.14 

13200 

26.64 

-17.60 

31.93 

303 

14200 

21.55 

-18.24 


13225 

26.94 

-18.71 

32.80 

305 

14225 

21.90 -18.76 

13250 

26.86 

-19.09 

32.95 

305 



13275 

26.38 

-18.41 

32.17 

305 



13300 

26.42 

-18.19 

32.07 

304 



13325 

27.35 

-10.75 

33.16 

304 




13350 

27.00 

-18.63 

32.80 

304 

13375 

26.79 

-18.26 

32.42 

304 

13400 

26.30 

-17.67 

31.69 

304 

13425 

26.89 

-18.11 

32.42 

304 

13450 

28.44 

-18.64 

34.00 

303 


MS THETA ALT MX WZ MS THETA 
M/SEC CEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 

33.70 302 
33.82 302 
33.97 302 
34.48 301 
35.27 302 


35.15 302 
35.45 302 
34.39 303 
35.91 303 
36.95 303 


35.14 304 
34.64 304 
33.66 304 
33.12 304 
33.51 304 


32.47 304 
32.05 304 
30.98 304 
31.55 305 
32.68 305 


31.19 307 
31.16 308 
31.70 309 
31.15 310 
30.68 310 


29.95 310 
29.45 310 
29.76 310 
28.19 310 
28.23 310 


28.83 310 
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TABLE 1 1 “19 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELfCITY PAtFILE 
TEST NUMBER 870-01 02/10/65* 1305Z, EASTERN TEST RANGE, FLtRIOA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

N/SEC 

M/SEC 

DEG 

250 

-5.31 

6.08 

8.07 

139 

1250 

-5.85 

4.11 

7.15 

125 

2250 

-2.43 

4.37 

5.00 

151 

275 

-5.43 

6.27 

8.30 

139 

1275 

-5.38 

4.00 

6.70 

126 

2275 

-2.51 

4.51 

5.16 

151 

300 

-5.39 

6.21 

8.22 

139 

1300 

-5.05 

4.11 

6.51 

129 

2300 

-2.59 

4.71 

5.38 

151 

325 

-5.54 

6.25 

8.35 

138 

1325 

-5.02 

4.21 

6.56 

130 

2325 

-2.66 

4.71 

5.41 

150 

350 

-5.67 

6.36 

8.52 

138 

1350 

-4.93 

4.36 

6.58 

131 

2350 

-2.68 

4.47 

5.21 

149 

375 

-5.67 

6.32 

8.49 

138 

1375 

-4.55 

4.27 

6.24 

133 

2375 

-2.90 

4.41 

5.27 

146 

AOO 

-5.77 

6.33 

8.57 

137 

1400 

-4.13 

3.86 

5.65 

133 

2400 

-2.28 

4.48 

5.03 

153 

425 

-5.78 

6.39 

8.62 

138 

1425 

-3.89 

3.58 

5.29 

133 

2425 

-1.01 

4.53 

4 . 64 

167 

450 

-5.87 

6.48 

8.74 

138 

1450 

-3.51 

3.28 

4.80 

133 

2450 

-0.52 

4.61 

4.64 

173 

475 

-5.82 

6.43 

8.67 

138 

1475 

-3.10 

.3.18 

4.44 

136 

2475 

-0.09 

4.51 

4.51 

179 

500 

-6.00 

6.32 

8.71 

136 

1500 

.-2 . 99 

3.41 

4.53 

139 

2500 

0.79 

3.97 

4.05 

191 

525 

-6.34 

6.22 

8.88 

134 

1525 

-3.04 

3.40 

4.56 

138 

2525 

1.47 

3.26 

3.57 

204 

550 

-6.38 

6.12 

8.84 

134 

1550 

-3.19 

3.29 

4.58 

136 

2550 

1.77 

2.69 

3.22 

213 

575 

-6.60 

6.19 

9.05 

133 

1575 

-3.33 

3.26 

4.66 

134 

2575 

1.91 

2.39 

3.05 

218 

600 

-6.74 

6.22 

9.17 

133 

1600 

-3.34 

3.33 

4.72 

135 

2600 

2.03 

2.28 

3.05 

221 

625 

-6.68 

6.12 

9.06 

132 

1625 

-3.32 

3.40 

4.75 

135 

2625 

2.10 

2.28 

3.10 

222 

650 

-6.82 

6.05 

9.11 

131 

1650 

-3.24 

3.49 

4.76 

137 

2650 

2.17 

2.21 

3.09 

224 

675 

-6.94 

5.89 

9.11 

130 

1675 

-3.06 

3.78 

4.87 

141 

2675 

2.13 

2.22 

3.08 

224 

700 

-7.04 

5.66 

9.03 

129 

1700 

-2.94 

3.92 

4.90 

143 

2700 

1.89 

2.25 

2.94 

220 

725 

-7.37 

5.33 

9. 10 

126 

1725 

-2.82 

4.00 

4.89 

145 

2725 

1.79 

2.13 

2.78 

220 

750 

-7.59 

5.13 

9. 16 

124 

1750 

-2.47 

4.04 

4.74 

148 

2750 

1.79 

2.22 

2.85 

219 

775 

-7.78 

5.12 

9.31 

123 

1775 

-2.12 

4.09 

4.61 

152 

2775 

1.47 

2.47 

2.87 

211 

800 

-8.02 

5. 03 

9.46 

122 

1800 

-1.78 

4.14 

4.50 

157 

2800 

0.92 

2.69 

2.85 

199 

825 

-8.00 

4.90 

9.38 

121 

1825 

-1.43 

4.19 

4.42 

161 

2825 

0.57 

2.88 

2.94 

191 

850 

-7.94 

4.68 

9.21 

120 

1850 

-1.49 

4.60 

4.27 

159 

2850 

0.47 

3.01 

3.04 

189 

875 

-7.87 

4.44 

9.04 

119 

1875 

-1.54 

3.69 

4.00 

157 

2875 

0.35 

3.25 

3.27 

186- 

900 

-7.86 

4.28 

8.95 

lie 

1900 

-1.59 

3.42 

3.77 

155 

2900 

0.16 

3.55 

3.56 

182 

925 

-7.82 

4.28 

8.92 

118 

1925 

-1.64 

3.55 

3.91 

155 

2925 

0.03 

3.67 

3.67 

180 

950 

-7.66 

4.33 

8.80 

119 

1950 

-1.70 

3.78 

4.14 

156 

2950 

-0.06 

3.68 

3.68 

179 

975 

-7.70 

4.14 

8.74 

118 

1975 

-1.76 

3.84 

4.22 

155 

2975 

-0.04 

4.02 

4.02 

179 

1000 

-7.71 

4.02 

8.70 

117 

2000 

-1.81 

3.88 

4.28 

155 

3000 

0.08 

4.62 

4.62 

181 

1025 

-7.56 

4.18 

8.64 

119 

2025 

-1.86 

3.79 

4.22 

154 

3025 

0.01 

5.19 

5.19 

180 

1050 

-7.37 

4.16 

8.47 

119 

2 050 

-1.91 

3.68 

4.15 

152 

3050 

-0.26 

5.47 

5.47 

177 

1075 

-7.11 

4.10 

8.21 

120 

2075 

-1.96 

3.62 

4.11 

151 

3075 

-0.26 

5.26 

5.26 

177 

1100 

-6.82 

4.17 

8.00 

121 

2100 

-1.99 

3.41 

3.95 

150 

3100 

-0.15 

4.79 

4.79 

178 

1125 

-6.68 

4.00 

7.79 

121 

2125 

-2.03 

3.28 

3.86 

148 

3125 

-0.17 

4.11 

4.12 

177 

1150 

-6.73 

3.94 

7.80 

120 

2150 

-2.09 

3.44 

4.02 

148 

3150 

-0.20 

4.01 

4.01 

177 

1175 

-6.82 

3.95 

7.88 

120 

2175 

-2.17 

3.71 

4.30 

149 

3175 

-0.43 

4.63 

4.65 

175 

1200 

-6.63 

3.82 

7.65 

120 

2200 

-2.26 

3.95 

4.55 

150 

3200 

-0.86 

5.17 

5.25 

170 

1225 

-6.23 

4.02 

7.42 

123 

2225 

-2.34 

4.16 

4.77 

150 

3225 

-1.23 

5.33 

5.47 

167 
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ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
870-01 02/10/65, 1305Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CIT Y 
EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

3250 

-1.03 

5.11 

5.22 

168 

4250 

1.53 

6.49 

6.67 

193 

5250 

5.94 

0.94 

6.01 

261 

3275 

-0.54 

4.63 

4.66 

173 

4275 

1.63 

6.52 

6.72 

194 

5275 

6.15 

0.82 

6.21 

262 

3300 

-0.28 

3,97 

3.98 

176 

4300 

1.79 

6.43 

6.67 

195 

5300 

6.35 

1.02 

6.43 

261 

3325 

-0.20 

3.73 

3.74 

177 

4325 

1.73 

6.28 

6.51 

195 

5325 

6.29 

1.05 

6.37 

260 

3350 

-0.16 

4.05 

4.06 

178 

4350 

1.64 

6.05 

6.27 

195 

5350 

6.27 

1.13 

6.37 

260 

3375 

-0.03 

4.44 

4.44 

179 

4375 

1.69 

5.79 

6.03 

196 

5375 

6.29 

1.32 

6.42 

258 

3400 

0.17 

4.77 

4.77 

182 

4400 

1.80 

5.51 

5.80 

198 

5400 

6.37 

1.47 

6.54 

257 

3425 

0.54 

4.83 

4.B6 

16b 

442 5 

2.00 

5.28 

5.64 

201 

5425 

6.54 

1.49 

6.71 

2 57 

3450 

0.98 

4.73 

4. 83 

191 

4450 

2.22 

5.07 

5.54 

203 

5450 

6.74 

1.43 

6.89 

258 

3475 

1.32 

4.70 

4. 88 

196 

4475 

2.25 

4.69 

5.20 

205 

5475 

6.88 

1.54 

7.05 

257 

3500 

1.70 

4.89 

5.18 

199 

4500 

2.28 

4.30 

4.87 

200 

5500 

6.99 

1.98 

7.27 

254 

3525 

2.22 

5.28 

5.73 

203 

4525 

2.35 

4.16 

4.78 

209 

5525 

7.05 

2.37 

7.43 

251 

3550 

2.66 

5.54 

6.14 

205 

4550 

2.35 

4.25 

4.85 

209 

5550 

6.99 

2.59 

7.46 

249 

3575 

3.02 

5.73 

6.47 

208 

4575 

2.24 

4.33 

4.88 

207 

5575 

7.12 

2.82 

7.66 

248 

3600 

3.24 

5.91 

6.74 

209 

4600 

2.13 

4.51 

4.99 

205 

5600 

7.42 

2.85 

7.95 

249 

3625 

3.27 

6.00 

6.84 

208 

4625 

2.17 

4.65 

5.13 

205 

5625 

7.86 

2.90 

8.38 

250 

3650 

3.52 

5.97 

6.93 

210 

4650 

2.28 

4.66 

5.19 

206 

5650 

8.21 

3.14 

8.79 

249 

3675 

3.99 

5.95 

7.17 

214 

4675 

2.32 

4.69 

5.23 

206 

5675 

8.01 

3.46 

8.72 

246 

3700 

4.09 

5.83 

7.13 

215 

4700 

2.31 

4.61 

5.16 

206 

5 700 

7.55 

3.72 

6.42 

244 

3725 

4^20 

5.72 

7.09 

216 

4725 

2.33 

4.59 

5.15 

207 

5725 

7.19 

3.98 

8:21 

241 

3750 

4.30 

5.60 

7.06 

217 

4750 

2.35 

4.73 

5.28 

206 

5750 

6.97 

4.18 

8.13 

239 

3775 

4.41 

5.48 

7.03 

219 

4775 

2.62 

4.58 

5.28 

210 

5775 

6.98 

4.35 

8.22 

238 

3800 

4.44 

5.30 

6.92 

220 

4800 

3.14 

4.02 

5.10 

218 

5800 

6.95 

4.61 

8.34 

2 36 

3825 

4.50 

5.17 

6.85 

221 

4825 

3.68 

3.28 

4.93 

228 

5825 

6.81 

4.90 

8.39 

234 

3850 

4.60 

5.13 

6.89 

222 

4050 

4.17 

2.79 

5.02 

236 

5850 

6.64 

5.25 

8.46 

231 

3875 

4.59 

5.15 

6.90 

221 

4875 

4.37 

2.43 

5.00 

241 

5875 

6.41 

5.53 

8.46 

229 

3900 

4.53 

5.03 

6.77 

222 

4900 

4.33 

2.14 

4.83 

243 

5900 

6.13 

5.49 

8.23 

2 2 ft 

3925 

4.52 

4.07 

6.64 

223 

4925 

4.31 

2.06 

4. 78 

244 

5925 

5.84 

5.54 

8.05 

226 

3950 

4.39 

4.86 

6.55 

222 

4950 

4.47 

1.91 

4.86 

247 

5950 

5.57 

5.84 

ft. 07 

223 

3975 

4.04 

5.03 

6.45 

219 

4975 

4.73 

1.77 

5.05 

249 

5975 

5.42 

6.05 

8.12 

222 

<.000 

3.71 

5.24 

6.42 

215 

5000 

4.79 

1.83 

5.13 

249 

6000 

5.60 

6.02 

0.22 

223 

4025 

3.37 

5.59 

6.53 

211 

5025 

4.84 

1.67 

5.19 

249 

6025 

5.97 

5.83 

8.34 

225 

4050 

2 .97 

5.89 

6.59 

207 

5050 

5.07 

1.90 

5.42 

249 

6050 

6.03 

5.60 

8.23 

227 

4075 

2.76 

5.97 

6.58 

205 

5075 

5.23 

1.90 

5.57 

250 

6075 

5.86 

5.45 

0.02 

227 

4100 

2.52 

6.16 

6.65 

202 

5100 

5.27 

1.77 

5.56 

251 

6100 

5.77 

5.40 

7.90 

227 

4125 

2.02 

6.32 

6.63 

198 

5125 

5.35 

1.68 

5.61 

252 

6125 

5.72 

5.40 

7.87 

226 

4150 

1.73 

6.35 

6.58 

195 

5150 

5.42 

1.51 

5.63 

254 

6150 

5.79 

5.53 

8.01 

226 

4175 

1.65 

6.39 

6.60 

194 

5175 

5.52 

1.32 

5.67 

256 

6175 

5.93 

5.73 

6.24 

22 6 

4200 

1.53 

6.37 

6.55 

193 

5200 

5.73 

1.38 

5.89 

256 

6200 

6.03 

5.82 

0.38 

226 

4225 

1.53 

6.39 

6.57 

193 

5225 

5.89 

1.37 

6.04 

257 

6225 

6.26 

5.83 

8.56 

227 
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TEST NUMBER 

870-01 

02/10/65, 

1305Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

WZ 

US 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6250 

6.62 

5.55 

6.64 

230 

7250 

6.41 

-0.61 

6.44 

275 

8250 

10.86 

1.49 

10.96 

262 

6275 

6. 81 

4.95 

8.42 

234 

7275 

6.28 

-0.39 

6.29 

273 

8275 

10.91 

1.50 

11.02 

262 

6300 

6.72 

4.63 

8. 16 

235 

7300 

6.06 

-0.20 

6.07 

272 

8300 

11.16 

1.42 

11.25 

263 

6325 

6.50 

4.67 

8.00 

234 

7325 

5.78 

0.04 

5.78 

269 

0325 

11.37 

1.39 

11.45 

263 

6350 

6.13 

4.56 

7.64 

233 

7350 

5.84 

0.18 

5i85 

268 

8350 

11.50 

1.55 

11.60 

262 


6375 

5.99 

4.14 

7.28 

235 

7375 

6.12 

0.15 

6.12 

268 

8375 

11.57 

1.60 

11.68 

262 

6400 

5.95 

3.73 

7.02 

238 

7400 

6.19 

0.03 

6.19 

270 

8400 

11.54 

1.71 

11.67 

261 

6425 

5.58 

3.51 

6.59 

238 

7425 

6.37 

-0.04 

6.37 

270 

8425 

11.43 

1.86 

11.58 

261 

6450 

5.21 

3.34 

6.19 

237 

7450 

6.73 

0.03 

6.73 

270 

8450 

11.39 

2.04 

11.57 

260 

6475 

4.94 

3.14 

5.85 

237 

7475 

6.89 

0.06 

6.89 

269 

8475 

11.42 

2.31 

11.65 

258 


6500 

4.68 

2.85 

5.48 

236 

7500 

6.82 

0.18 

6.82 

268 

8500 

11.26 

2.24 

11.48 

259 

6525 

4.57 

2.58 

5.25 

240 

7525 

6.75 

0.36 

6.76 

267 

8525 

11.15 

2.24 

11.37 

258 

6550 

4.79 

2.20 

5.27 

245 

7550 

6.87 

0.58 

6.89 

265 

8550 

11.12 

2.50 

11.39 

257 

6575 

5.26 

1.85 

5.58 

250 

7575 

6.96 

0.86 

7.01 

263 

8575 

11.09 

2.73 

11.42 

256 

6600 

5.55 

1.84 

5.84 

251 

7600 

6.91 

1.16 

7.01 

260 

8600 

11.16 

2.88 

11.52 

255 


6625 

5.65 

1.90 

5.96 

251 

7625 

7.00 

1.35 

7.13 

259 

8625 

11.05 

3.04 

11.46 

254 

6650 

5.74 

1.70 

5.98 

253 

7650 

7.29 

1.47 

7.43 

258 

8650 

10.96 

3.31 

11.45 

253 

6675 

5.95 

1.24 

6.07 

258 

7675 

7.56 

1.58 

7.73 

258 

8675 

10.95 

3.42 

11.47 

252 

6700 

6.15 

0.87 

6.21 

262 

7700 

7.67 

1.60 

7.84 

258 

8700 

10.95 

3.48 

11.49 

252 

6725 

6.14 

0.50 

6.16 

265 

7725 

7.72 

1.52 

7.87 

259 

8725 

10.95 

3.72 

11.57 

251 


6750 

6.32 

0.14 

6.32 

269 

7750 

7.79 

1.32 

7.91 

260 

8750 

10.86 

4.07 

11.60 

249 

6775 

6.48 

-0.05 

6.48 

270 

7775 

7.81 

1.02 

7.88 

262 

8775 

10.84 

4.36 

11.69 

248 

6800 

6.43 

-0.07 

6.43 

270 

7800 

7.94 

0.73 

7.97 

265 

8800 

10.84 

4.43 

11.71 

248 

6825 

6.36 

-0.05 

6.36 

270 

7825 

8.05 

0.58 

8.07 

266 

8825 

10.85 

4.51 

11.75 

247 

6850 

6.40 

-0.13 

6.41 

271 

7850 

8.06 

0.49 

8.07 

266 

8850 

10.94 

4.69 

11.90 

247 

6875 

6.40 

-0.25 

6.40 

272 

7875 

8.08 

0.40 

8.09 

267 

8975 

11.03 

4.71 

12.00 

247 

6900 

6.25 

-0.19 

6.25 

272 

7900 

8.^2 

0.45 

8.03 

267 

8900 

11.22 

4.65 

12.14 

247 

6925 

6.11 

-0.09 

6.11 

271 

7925 

8.0(9 

0.48 

6.11 

266 

8925 

11.44 

4.75 

12.38 

247 

6950 

5.88 

0.03 

5.88 

270 

7950 

8.39 

0.36 

8.40 

267 

8950 

11.64 

4.82 

12.60 

247 

6975 

5.72 

0.15 

5.73 

268 

7975 

8.77 

0.32 

8.78 

268 

8975 

11.91 

4.92 

12.88 

247 


7000 

5.81 

0.05 

5.81 

269 

8000 

9.06 

0.38 

9.07 

267 

9000 

12.20 

5.00 

13.19 

248 

7025 

6.02 

-0.19 

6.02 

272 

8025 

9.35 

0.40 

9.36 

267 

9025 

12.27 

4.85 

13.19 

248 

7050 

6.20 

-0.49 

6.22 

274 

8050 

9.72 

0.39 

9.73 

268 

9050 

12.23 

4.73 

13.11 

249 

7075 

6.14 

-0.63 

6.17 

276 

8075 

10.09 

0.45 

10.10 

267 

9075 

12.33 

4.74 

13.21 

249 

7100 

5.97 

-0.58 

6.00 

275 

810C 

10.56 

0.65 

10.58 

266 

9100 

12.43 

4.79 

13.32 

249 


7125 

5.95 

-0.48 

5.97 

274 

8125 

10.88 

0.82 

10.92 

266 

9125 

12.53 

4.88 

13.45 

249 

7150 

6.13 

-0.40 

6.14 

274 

8150 

11.07 

0.99 

11.11 

265 

9150 

12.68 

4.89 

13.59 

249 

7175 

6.28 

-0.43 

6.29 

274 

8175 

11.04 

1.22 

11.11 

263 

9175 

12.87 

4.88 

13.77 

249 

7200 

6.28 

-0.52 

6.30 

275 

8200 

10.91 

1.35 

11.00 

263 

9200 

13.04 

4.88 

13.92 

249 

7225 

6.40 

-0.64 

6.43 

276 

8225 

10.92 

1.46 

11.02 

262 

9225 

13.25 

4.84 

14.11 

250 

ALT 

* ALTITUDE, MX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDIONAL 

C0MP0NENT i 

> MS * 

MIND SPEED, 

THETA = 

MIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/ JIMS PHE RE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

870-01 

02/10/65, 

1305Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

NX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

wz 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9250 

13.50 

4.80 

14.33 

250 

10250 

14.56 

5.12 

15.43 

250 

11250 

13.64 

-3.14 

14.00 

283 

9275 

13.55 

4.73 

14.35 

251 

10275 

14.39 

5.14 

15.28 

250 

11275 

13.94 

-3.46 

14.36 

2 84 

9300 

13.53 

4.73 

14.33 

251 

10300 

14.39 

4.71 

15.15 

252 

11300 

14.62 

-3.77 

15.10 

2 84 

9325 

13.66 

4.86 

14.50 

250 

10325 

14.62 

4.08 

15.17 

254 

11325 

15.01 

-4.28 

15.61 

286 

9350 

13.95 

5.04 

14.83 

250 

10350 

14.82 

3.71 

15.28 

256 

11350 

15.12 

-4.57 

15.80 

287 


9375 

14.13 

4.93 

14.96 

251 

10375 

15.21 

3.52 

15.62 

257 

11375 

15.36 

-4.86 

16.11 

287 

9400 

14.18 

4.73 

14.95 

251 

10400 

15.56 

3.40 

15.93 

257 

11400 

15.62 

-6.00 

16.74 

291 

9425 

14.32 

4.65 

15.05 

252 

10425 

15.71 

3.29 

16.05 

256 

11425 , 

16.38 

-6.84 

17.75 

292 

9450 

14.42 

4.62 

15.14 

252 

10450 

15.82 

3.37 

16.17 

258 

11450 

16.85 

-7.20 

18.32 

293 

9475 

14.51 

4.58 

15.22 

252 

10475 

15.90 

3.45 

16.27 

258 

11475 

17.10 

-7.94 

18.85 

295 

9500 

14.69 

4.50 

15.36 

253 

10500 

15.91 

3.24 

16.24 

258 

11500 

17.38 

-8.60 

19.42 

296 

9525 

14.73 

4.46 

15.39 

253 

10525 

15.89 

2.94 

16.15 

259 

11525 

17.33 

-9.04 

19.54 

297 

9550 

14.52 

4.48 

15.19 

253 

10550 

15.72 

2.73 

15.95 

260 

11550 

17.73 

-9.43 

20.08 

298 

9575 

14.42 

4.50 

15.11 

252 

10575 

15.48 

2.57 

15.70 

260 

11575 

18.63 

-9.91 

21.10 

298 

9600 

14.41 

4.52 

15.11 

252 

10600 

15.34 

2.46 

15.53 

261 

11600 

19.39 

-10.38 

21.99 

298 

9625 

14.42 

4.58 

15.13 

252 

10625 

15.22 

2.36 

15.40 

261 

11625 

19.97 

-10.90 

22.75 

298 

9650 

14.66 

4.71 

15.39 

252 

10650 

14.97 

2. OB 

15.12 

262 

11650 

20.49 

-11.23 

23.36 

2 99 

9675 

14.94 

4.76 

15.66 

252 

10675 

14.46 

1.73 

14.56 

263 

11675 

21.00 

-11.62 

24.00 

299 

9700 

15.23 

4.68 

15.93 

253 

10700 

13.96 

1.35 

14.02 

264 

11700 

21.80 

-12.34 

25.05 

299 

9725 

15.55 

4.67 

16.24 

253 

10725 

13.53 

1.16 

13.58 

265 

11725 

22.71 

-13.38 

26.36 

300 

9750 

15.82 

4.50 

16.45 

254 

10750 

12.99 

1.00 

13.02 

265 

11750 

23.79 

-14.14 

27.68 

301 

9775 

15.92 

4.16 

16.46 

255 

10775 

12.41 

0.88 

12.45 

266 

11775 

24.62 

-14.42 

28.53 

300 

9800 

15.74 

4.13 

16.27 

255 

10800 

11.74 

1.11 

11.80 

264 

11800 

24.76 

-14.45 

26.67 

300 

9825 

15.23 

4.41 

15.86 

254 

10825 

11.52 

1.60 

11.63 

262 

11825 

24.78 

-14.46 

28.69 

300 

9850 

14.95 

4.64 

15.66 

253 

10850 

12.02 

2.13 

12.21 

260 

11850 

24.93 

-14.56 

28.87 

300 


9075 

14.92 

4.78 

15.66 

252 

10875 

12.39 

2.45 

12.63 

259 

11875 

24.85 

-14.47 

. 28.75 

300 

9900 

14.73 

4.78 

15.49 

252 

10900 

12.18 

2.78 

12.49 

257 

11900 

24.47 

-14.54 

28.47 

301 

9925 

14.64 

4.82 

15.41 

252 

10925 

11.78 

3.09 

12.17 

255 

11925 

24.13 

-14.92 

28.37 

302 

9950 

14.62 

5.02 

15.45 

251 

10950 

11.48 

3.26 

11.94 

254 

11950 

23.84 

-15.12 

28.23 

302 

9975 

14.58 

5.16 

15.47 

250 

10975 

11.24 

3.06 

11.65 

255 

11975 

23.69 

-15.30 

28.20 

3 03 

10000 

14.47 

5.16 

15.36 

250 

11000 

11.23 

2.46 

11.50 

257 

12000 

23.89 

-15.54 

28.50 

303 

10025 

14.36 

5.19 

15.27 

250 

11025 

11.34 

1.57 

11.45 

262 

12025 

24.21 

-15.75 

28.88 

303 

10050 

14.25 

5.19 

15.17 

250 

11050 

11.34 

0.65 

11.36 

267 

12050 

24.55 

-16.03 

29.32 

303 

10075 

14.00 

5.16 

14.92 

250 

11075 

11.51 

-0.34 

11.52 

272 

12075 

24.93 

-16.21 

29.73 

303 

10100 

14.04 

5.08 

14.93 

250 

11100 

11.90 

-1.26 

11.97 

276 

12100 

25.00 

-16.42 

29.91 

303 

10125 

14.42 

4.92 

15.24 

251 

11125 

12.16 

-1.68 

12.30 

278 

12125 

24.95 

-16.57 

29.95 

303 

10150 

14.65 

4.84 

15.42 

252 

11150 

12.30 

-1.95 

12.45 

279 

12150 

25.20 

-16.75 

30.26 

303 

10175 

14.65 

4.88 

15.45 

251 

11175 

12.67 

-2.39 

12.90 

260 

12175 

25.37 

-16.91 

30.49 

304 

10200 

14.56 

5.00 

15.40 

251 

11200 

13.20 

-2.74 

13.48 

282 

12200 

25.54 

-17.11 

30.74 

304 

10225 

14.51 

5.09 

15.38 

251 

11225 

13.49 

-2.92 

13.80 

282 

12225 

25.78 

-17.21 

31.00 

304 
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ALT 

METERS 

12250 

12275 

12300 

12325 

12350 


12375 

12400 

12425 

12450 

12475 


12500 

12525 

12550 

12575 

12600 


12625 

12650 

12675 

12700 

12725 


12750 

12775 

12800 

12825 

12850 


12875 

12900 

12925 

12950 

12975 


13000 

13025 

13050 

13075 

13100 


13125 

13150 

13175 

13200 

13225 


ALT 


ALT 

METERS 

15250 

15275 

15300 

15325 

15350 


15375 

15400 

15425 

15450 

15475 


15500 

15525 

15550 

15575 

15600 


15625 

15650 

15675 

15700 

15725 


15750 

15775 

15800 

15825 

15850 


15875 

15900 

15925 

15950 

15975 


16000 

16025 

16050 

16075 

16100 


16125 

16150 

16175 

16200 

16225 


AL 


TABLE 11-19 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 


WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

870-01 

ALT 

02/10/65 

WX 

. 1305Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE * 
THETA 

FLflRIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

25.93 

-17.29 

31.17 

304 

13250 

25.84 

-17.79 

31.37 

304 

14250 

22.30 

-20.50 

30.29 

312 

26.23 

-17.54 

31.55 

304 

13275 

25.83 

-17.80 

31.37 

304 

14275 

21.56 

-20.59 

29.82 

314 

26.51 

-17.53 

31.78 

303 

13300 

25.72 

-17.64 

31.19 

304 

14300 

21.15 

-20.36 

29.36 

314 

26.60 

-17.31 

31.73 

303 

13325 

25.29 

-17.67 

30.86 

305 

14325 

20.59 

-19.99 

28.70 

314 

27.02 

-17.23 

32.05 

302 

13350 

25.20 

-17.67 

30.77 

305 

14350 

20.16 

-19.67 

28.17 

314 

27.51 

-17.32 

32.51 

302 

13375 

25.11 

-17.49 

30.60 

305 

14375 

19.78 

-19.16 

27.54 

314 

27.59 

-17.60 

32.72 

302 

13400 

24.73 

-17.36 

30.21 

305 

14400 

19.18 

-18.64 

26.75 

314 

27.71 

-17.73 

32.90 

302 

13425 

24.48 

-17.38 

30.02 

305 

14425 

18.92 

-18.43 

26.41 

314 

27.82 

-17.86 

33.06 

303 

13450 

24.46 

-17.45 

30.05 

305 

14450 

18.55 

-18.22 

26.00 

314 

27.87 

-17.99 

33.17 

303 

13475 

24.30 

-17.14 

29.73 

305 

14475 

18.20 

-18.03 

25.61 

315 

27.81 

-17.93 

33.09 

303 

13500 

24.06 

-16.64 

29.27 

304 

14500 

18.04 

-17.81 

25.35 

314 

27.87 

-17.92 

33.13 

303 

13525 

24.13 

-16.31 

29.13 

304 

14525 

17.95 

-17.63 

25.16 

314 

28.05 

-17.88 

33.27 

302 

13550 

24.06 

-16.11 

28.96 

304 

14550 

18.01 

-17.47 

25.10 

314 

28.01 

-17.98 

33.28 

303 

13575 

24.01 

-15.80 

28.74 

303 

14575 

17.94 

-17.10 

24.78 

313 

27.95 

-18.15 

33.33 

303 

13600 

24.14 

-15.72 

26.81 

303 

14600 

17.76 

-16.54 

24.26 

313 

27.70 

-18.30 

33.20 

303 

13625 

24.16 

-15.83 

28.89 

303 

14625 

17.56 

-15.82 

23.63 

312 

27.42 

-18.47 

33.06 

304 

13650 

24.01 

-15.75 

28.72 

303 

14650 

17.34 

-15.20 

23.06 

311 

27.51 

-18.62 

33.22 

304 

13675 

24.24 

-15.93 

29.01 

303 

14675 

17.07 

-14.68 

22.51 

311 

27.65 

-18.81 

33.44 

304 

13700 

24.35 

-16.29 

29.30 

304 

14700 

17.16 

-14.18 

22.26 

309 

27.88 

-18.84 

33.65 

304 

13725 

24.26 

-16.54 

29.36 

304 

14725 

17.15 

-13.51 

21.83 

308 

28.04 

-18.69 

33.70 

304 

13750 

24.44 

-16.69 

29.59 

304 

14750 

16.82 

-12.84 

21.16 

307 

27.89 

-18.67 

33.56 

304 

13775 

24.51 

-16.89 

29.76 

304 

14775 

16.82 

-12.09 

20.72 

306 

27.72 

-10.62 

33.39 

304 

13600 

24.47 

-17.02 

29.81 

305 

14800 

16.58 

-11.56 

20.21 

305 

27.59 

-10.43 

33.18 

304 

13825 

24.42 

-17.13 

29.83 

305 

14825 

15.97 

-11.39 

19.61 

305 

27.72 

-18.30 

33.21 

303 

13850 

24.34 

-17.12 

29.76 

305 

14850 

15.68 

-10.87 

19.08 

305 

27.70 

-18.33 

33.28 

303 

13875 

24.37 

-17.16 

29.80 

305 

14875 

15.46 

-9.93 

18.37 

303 

27.60 

-18.46 

33.20 

304 

13900 

24.41 

-17.60 

30.09 

306 

14900 

15.45 

-9.39 

18.08 

301 

27.53 

-18.49 

33.16 

304 

13925 

24.22 

-17.78 

30.05 

306 

14925 

15.50 

-9.04 

17.94 

300 

27.72 

-18.48 

33.32 

304 

13950 

24.11 

-18.05 

30.12 

307 

14950 

15.75 

-8.39 

17.84 

298 

27.76 

-18.49 

33.35 

303 

13975 

23.86 

-18.35 

30.10 

307 

14975 

16.33 

-7.63 

18.02 

295 

27.64 

-18.24 

33.12 

303 

14000 

23.68 

-18.45 

30.02 

308 

15000 

16.53 

-7.06 

17.98 

293 

27.37 

-18.02 

32.77 

303 

14025 

23.79 

-18.56 

30.18 

308 

15025 

16.86 

-6.84 

18.19 

292 

27.16 

-17.91 

32.53 

303 

14050 

23.57 

-18.86 

30.18 

308 

15050 

17.35 

-6.96 

18.69 

292 

27.27 

-17.65 

32.48 

303 

14075 

23.15 

-19.23 

30.09 

310 

15075 

17.85 

-6. 85 

19.12 

291 

27.13 

-17.37 

32.22 

302 

14100 

22.89 

-19.50 

30.07 

3X0 

15100 

18.95 

-6.01 

19.86 

287 

26.99 

-17.31 

32.06 

302 

14125 

22.71 

-19.63 

30.02 

311 

15125 

19.50 

-5.70 

20.31 

286 

26.84 

-17.30 

31.94 

303 

14150 

22.54 

-19.52 

29.82 

311 

15150 

19.88 

-5.71 

20.69 

286 

26.74 

-17.34 

31.87 

303 

14175 

23.00 

-19.62 

30.23 

310 

15175 

20.54 

-5.09 

21.16 

284 

26.52 

-17.43 

31.74 

303 

14200 

23.21 

-19.94 

30.60 

310 

15200 

21.28 

-4.59 

21.77 

282 

26.09 

-17.56 

31.45 

304 

14225 

22.80 

-20.19 

30.45 

311 

15225 

22.12 

-4.78 

22.63 

282 

- ALTITUDE, WX 

- ZONAL COMPONENT, 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT, WS - 

WINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECT I BN 







FPS 

-16 RADAR/J1HSPHERE WINO 

VELOCITY 

PROFILE 









TEST NUMBER 

870-01 

02/10/65, 

, 1305Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

22.55 

-5.25 

23.15 

283 

16250 

12.07 

-12.49 

17.37 

316 






23.02 

-5.27 

23.62 

283 

16275 

12.07 

-12.26 

17.21 

315 






23.62 

-5.44 

24.24 

283 

16300 

12.06 

-11.77 

16.85 

314 






24.21 

-5.62 

24.85 

283 

16325 

12.06 

-11.74 

16.84 

314 






24.72 

-5.99 

25.44 

283. 

16350 

12.30 

-12.04 

17.21 

314 







25.00 

-6.40 

25.81 

2 84 

16375 

12.68 

-11.75 

17.28 

313 

25.49 

-6.37 

26.28 

264 

16400 

12.57 

-11.88 

17.30 

313 

25.92 

-6.44 

26. n 

284 

16425 

12.55 

-12.53 

17.74 

315 

26.43 

-6.60 

27.24 

284 

16450 

12.57 

-12.78 

17.93 

315 

27.10 

-6.74 

27.93 

284 

16475 

12.44 

-13.19 

18.13 

316 


27.66 

-6.96 

2 8.52 

284 

16500 

11.65 

-12.89 

17.38 

318 

28.05 

-7.80 

29.12 

285 

16525 

11.30 

-12.69 

16.99 

316 

28.31 

-8.25 

29.49 

286 

16550 

11.55 

-13.24 

17*57 

319 

28.66 

-8.83 

29.99 

287 

16575 

11.52 

-13.27 

17.57 

319 

28.49 

-9.57 

30.06 

2RB 

16600 

11.59 

-12.54. 

17.07 

317 


28.02 

-10.34 

29.86 

290 

16625 

11.56 

-11.47 

16.28 

315 

28.25 

-11.41 

30.47 

292 

16650 

11.26 

-11.53 

16.11 

315 

28.45 

-12.38 

31.03 

293 

1667 5 

10.65 

-11.56 

15.85 

317 

28.10 

-12.95 

30.94 

295 

16700 

10.96 

-10.49 

15.18 

314 

27.81 

-13.67 

30.98 

296 

16725 

11.05 

-10.37 

15.16 

313 


27.61 

-14.50 

31.18 

298 

16750 

11.00 

-11.20 

15.70 

315 

27.07 

-14.09 

30.89 

299 

16775 

11.27 

-11.82 

16.33 

316 

26.38 

-14.87 

30.28 

299 

16800 

12.02 

-12.51 

17.34 

316 

25.70 

-14.33 

29.43 

299 

16825 

12.49 

-12.61 

17.75 

315 

24.60 

-14.07 

28.34 

300 

16850 

12.26 

-12.55 

17.55 

316 


23. 

.51 

-14. 

.44 

27, 

.59 

301 

22. 

.58 

-14. 

.73 

26, 

.96 

303 

21. 

.82 

-14. 

.67 

26, 

.30 

304 

20. 

.70 

-14. 

.75 

25, 

.42 

305 

19. 

.36 

-15. 

.13 

24, 

.57 

308 


18, 

.19 

-15. 

.45 

23, 

. 86 

310 

17. 

.17 

-15. 

.33 

23, 

.01 

312 

16, 

.04 

-15. 

.42 

22. 

.25 

3L4 

15, 

.01 

-15, 

.53 

21, 

,60 

316 

14, 

.18 

-15. 

.43 

20, 

.96 

317 


13.16 -15.43 

12.08 -14.86 

11.50 -13.95 

11.60 -13.40 

11.98 -12.94 


20.28 319 
19.15 321 
18.08 320 
17.73 319 
17.63 317 
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TABLE 11-20 


FPS-16 RADAR/JIMS PHER 6 WIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 870-2 02/10/65 1428Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

PETERS 

M/SEC 

H / SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

2675 

0.42 

2.76 

2.79 

189 

3875 

3.46 

4.54 

5.70 

217 

4875 

3.70 

1.17 

3.88 

252 

2900 

0.52 

3.00 

3.05 

190 

3900 

3.30 

4.80 

5.83 

214 

49C0 

3.95 

0.57 

3.99 

262 

2925 

0.66 

3.38 

3.44 

191 

3925 

3.06 

5.15 

5.99 

211 

4925 

4.16 

0.06 

4.16 

269 

2950 

0.85 

3.38 

3.49 

194 

3950 

2.93 

5.35 

6.10 

209 

4950 

4.39 

-0.21 

4.39 

273 

2975 

1.05 

3.50 

3.66 

196 

3975 

2.90 

5.60 

6.31 

207 

4975 

4.41 

-0.33 

4.42 

274 

3000 

1.21 

3.98 

4. 16 

197 

4000 

2.81 

5.70 

6.35 

206 

5000 

4.34 

-0.24 

4.35* 

273 

3025 

1.27 

4.55 

4.72 

195 

4025 

2.81 

5.65 

6.31 

206 

5025 

4.39 

-0.07 

4.39 

271 

3050 

1.23 

5.29 

5.43 

193 

4050 

2.76 

5.78 

6.41 

205 

5050 

4.55 

-0.17 

4.55 

272 

3075 

1.04 

5.98 

6.07 

190 

4075 

2.49 

6.01 

6.51 

202 

5075 

4.65 

-0.38 

4.67 

274 

3 100 

0.87 

6.04 

6.11 

188 

4100 

2.2 1 

6.06 

6.45 

200 

5100 

4.66 

-0.47 

4.69 

276 

3125 

0.71 

5.96 

6.00 

187 

4125 

2 .06 

6.01 

6.36 

199 

5125 

4.76 

-0.24 

4.76 

273 

3150 

0.25 

6.12 

6. 12 

182 

4150 

2.07 

6.06 

6.40 

199 

5150 

4.83 

0.05 

4.83 

269 

3175 

0.16 

6.08 

6.08 

181 

4175 

2.01 

6.08 

6.41 

198 

5175 

4.81 

0.04 

4.81 

269 

3200 

0.55 

5.72 

5. 74 

185 

4200 

1.98 

5.96 

6.28 

198 

5200 

4.92 

0.03 

4.92 

269 

3225 

0.82 

5.42 

5.49 

188 

4225 

2.07 

5.88 

6.23 

199 

5225 

5.17 

0.07 

5.17 

269 

3250 

0.84 

4.98 

5.05 

189 

4250 

1.99 

5.96 

6.29 

198 

5250 

5.25 

0.16 

5.26 

268 

3275 

0.88 

4.50 

4.58 

191 

4275 

1.87 

5.91 

6.20 

197 

5275 

5.30 

0.34 

5.31 

266 

3300 

1.26 

4.60 

4. 77 

195 

4300 

1.82 

5.88 

6.16 

197 

5300 

5.39 

0.35 

5.40 

266 

3 32 5 

1.60 

5.03 

5. 28 

197 

4325 

1.68 

5.85 

6.09 

196 

5325 

5.50 

0.45 

5.52 

265 

3 350 

1.76 

5.40 

5.68 

198 

4350 

1.41 

5.68 

5.86 

194 

5350 

5.62 

0.62 

5.65 

263 

3375 

2.04 

5.46 

5.83 

200 

4375 

1.27 

5.39 

5.54 

193 

5375 

5.59 

0.57 

5.61 

264 

3400 

2.33 

5.30 

5. 79 

204 

4400 

1.16 

4.98 

5.12 

193 

5400 

5.58 

0.52 

5.60 

265 

3425 

2.59 

5.22 

5.83 

206 

4425 

1.16 

4.71 

4.85 

194 

5425 

5.61 

0.47 

5.63 

265 

3450 

2.97 

5. IB 

5. 97 

210 

4450 

1.28 

4.60 

4.7? 

195 

5450 

5.65 

0.40 

5.67 

266 

3475 

3.30 

5.05 

6. 04 

213 

4475 

1.45 

4.46 

4.69 

198 

5475 

5.65 

0.40 

5.66 

266 

3500 

3.51 

4.06 

5. 99 

216 

4500 

1.69 

4.29 

4.61 

201 

5500 

5.58 

0.40 

5.59 

266 

3525 

3.78 

4.74 

6. 06 

218 

4525 

1.73 

4.16 

4.50 

202 

5525 

5.67 

0.33 

5.68 

267 

3550 

3.96 

4.78 

6.21 

219 

4550 

1.66 

4.11 

4.43 

202 

5550 

5.84 

0.32 

5.85 

267 

3575 

3.82 

4.84 

6. 17 

210 

4575 

1.64 

4.17 

4.48 

201 

5575 

5.93 

0.53 

5.96 

265 

3600 

3.76 

4.79 

6.09 

218 

4600 

1.77 

4.27 

4.62 

202 

5600 

6.12 

0.59 

6.14 

264 

3625 

3.97 

4.87 

6.28 

219 

4625 

1.76 

4.42 

4.75 

202 

5625 

6.41 

0.45 

6.43 

266 

3650 

4.04 

4.98 

6.41 

219 

4650 

1.70 

4.47 

4.79 

201 

5650 

6.81 

0.49 

6.83 

266 

3675 

3.98 

4.91 

6.33 

219 

4675 

1.84 

4.42 

4.79 

202 

5675 

7.14 

0.66 

7.17 

2 65 

3700 

3.92 

4.82 

6.21 

219 

4700 

2.00 

4.42 

4.85 

204 

5700 

7.32 

0.95 

7.38 

262 

3725 

3.83 

4.88 

6. ?n 

?1 ft 

473ft 

3 13 

L. 3* 

L 77 


? 7 25 


1.32 


“ — 

3 750 

3.70 

4.93 

6. 16 

217 

4750 

2.3 2 

3.80 

4.45 

211 

5750 

7.59 

1.42 

7.72 

259 

3775 

3.75 

4.70 

6.01 

218 

4775 

2.68 

3.14 

4.13 

220 

5775 

7.96 

1.45 

8.09 

259 

3800 

3.79 

4.45 

5. 84 

220 

4800 

2.99 

2.48 

3.89 

230 

5800 

8.16 

1.6B 

8.33 

258 

3825 

3.62 

4.50 

5.77 

219 

4825 

3.29 

2.09 

3.90 

237 

5825 

7.93 

2.13 

8.21 

255 

3 650 

3.50 

4.54 

5.73 

217 

4850 

3.50 

1.69 

3.89 

244 

5850 

7.51 

2.65 

7.97 

250 


ALT - ALT ITUOE, WX « ZONAL C 0MP0NENT • WZ = HER IDI0NAL COMPONENT , WS * WINO SPEED, THETA = WINO DIRECTION 


FPS-16 RADAR/ J IMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 870-2 02/10/65 1428Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

5875 

7.17 

2.91 

7.74 

248 

6875 

6.42 

0.24 

6.43 

268 

5900 

7.08 

3.03 

7. 70 

247 

6900 

6.43 

0-02 

6.43 

270 

5925 

6.84 

3.19 

7.55 

245 

6925 

6.27 

-0.18 

6.27 

272 

5950 

6.47 

3.45 

7.33 

242 

6950 

6.07 

-0.15 

6.07 

271 

5975 

6.24 

3.72 

7.27 ' 

239 

6975 

6.02 

0.15 

6.03 

268 

6000 

6.21 

3.94 

7.35 

237 

7000 

5.99 

0.43 

6.01 

266 

6025 

6.35 

4.38 

7.71 

235 

7025 

5.82 

0.50 

5.84 

265 

6050 

6.29 

4.71 

7.86 

233 

7050 

5.55 

0.53 

5.58 

264 

6075 

6.03 

4.70 

7.65 

232 

7075 

5.50 

0.55 

5.52 

264 

6 100 

5.81 

4.76 

7. 51 

230 

7100 

5.68 

0.65 

5.72 

263 

6125 

5.74 

4.82 

7.50 

230 

7125 

5.76 

0.70 

5.80 

263 

6 150 

5.81 

4.95 

7.63 

229 

7150 

5.88 

0.68 

5.92 

263 

6175 

5.79 

5. 16 

7.76 

228 

7175 

6.20 

0.83 

6.25 

262 

6200 

5.69 

5.26 

7.75 

227 

7200 

6.17 

0.90 

6.23 

261 

622 5 

5.50 

5.24 

7.60 

226 

7225 

5.03 

0.95 

5.90 

261 

6250 

5.62 

5.11 

7.59 

227 

7250 

5.42 

0.95 

5.50 

260 

6275 

6.16 

5.17 

8.04 

230 

7275 

5.22 

1.03 

5.32 

259 

6300 

6.74 

5.12 

8.47 

233 

7300 

5.31 

1.09 

5.43 

258 

6325 

7.04 

4.83 

8.54 

235 

7325 

5.42 

1.11 

5.53 

258 

6350 

'7.24 

4.46 

8. 50 

238 

7350 

5.A9 

1 .09 

5.60 

259 

6375 

7.35 

4.03 

8.39 

241 

7375 

5.69 

1.20 

5.62 

258 

6 AOO 

7.30 

3.77 

6.22 

242 

7400 

6.03 

1.40 

6.19 

257 

6425 

7.19 

3.64 

8.06 

243 

7425 

6.29 

1.47 

6.46 

257 

6450 

7.02 

3.67 

7.92 

242 

7450 

6.25 

1.50 

6.43 

256 

6475 

6.73 

3.72 

7.69 

241 

7475 

5 .99 

1.46 

6.16 

256 

6500 

6.44 

3.53 

7.34 

241 

7500 

5.6 5 

1.35 

5.81 

256 

6 525 

6.32 

3.15 

7.06 

243 

7525 

5.47 

1.41 

5.65 

255 

6550 

6.13 

2.91 

6.78 

244 

7550 

5.41 

1.60 

5.64 

253 

6575 

5.79 

2.75 

6.41 

244 

7575 

5.40 

1.74 

5.67 

252 

6600 

5.49 

2.68 

6. 11 

244 

7600 

5.53 

1.81 

5.82 

252 

6625 

5.27 

2.58 

5.87 

244 

7625 

5.96 

1.87 

6.24 

252 

6650 

5.15 

2.33 

5.65 

246 

7650 

6.39 

1.63 

6.65 

2 54 

6675 

5.22 

2.12 

5.63 

248 

7675 

6.50 

1.95 

6.79 

253 

6 700 

5.32 

1.82 

5.62 

251 

7700 

6.48 

2.36 

6.90 

2 50 

6725 

5.46 

1.67 

5.71 

253 

7725 

6.65 

2.67 

7.16 

248 

6750 

5.59 

1.79 

5.87 

252 

7750 

6.90 

2.72 

7.42 

248 

6775 

5.68 

1.70 

5.93 

253 

7775 

7.21 

2.77 

7.72 

249 

6 800 

5.79 

1.20 

5.91 

258 

7800 

7.44 

2.93 

0.00 

248 

6825 

6.08 

0.83 

6. 14 

262 

7825 

7.50 

2.81 

6.01 

249 

6850 

6.41 

0.55 

6.44 

265 

7850 

7.72 

2.63 

8.16 

251 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

7875 

7.90 

2.45 

8.27 

253 

7900 

8.05 

2.11 

8.32 

255 

7925 

8.11 

1.86 

8.32 

257 

7950 

8.03 

1.74 

8.21 

258 

7975 

8.00 

1.60 

8.16 

258 

8000 

7.90 

1.53 

8.04 

259 

8025 

7.78 

1.59 

7.94 

258 

8050 

7.74 

1 . 8 L 

7.95 

257 

8075 

7.61 

1.92 

7.85 

256 

81 CO 

7.40 

1.74 

7.61 

257 

6125 

7.38 

1.60 

7.55 

258 

8150 

7.50 

1.54 

7.66 

258 

8175 

7.84 

1.63 

8.00 

258 

8200 

8.32 

1.75 

8.50 

258 

8225 

8.72 

1.93 

8.93 

2 57 

8250 

8.92 

2.06 

9. L5 

257 

8275 

9.13 

2.16 

9.38 

257 

83C0 

9.36 

2.26 

9.63 

256 

8325 

9.51 

2.23 

9.76 

257 

8350 

9.79 

2.20 

10.03 

257 

8375 

10.12 

2.24 

10.37 

257 

8400 

10.49 

2.29 

10.74 

258 

8425 

10.75 

2.30 

11-00 

258 

8450 

10. 84 

2.40 

11.10 

257 

8475 

10.94 

2.60 

11.25 

256 

8500 

11.04 

2.81 

11.39 

256 

8525 

10.97 

3.06 

1 1.39 

254 

8550 

10.90 

3.26 

11.38 

253 

8575 

10.94 

3.35 

11.44 

253 

8600 

11.02 

3.42 

11.54 

253 

8625 

11.15 

3.52 

11.69 

252 

8650 

11.33 

3.63 

11.90 

252 

8675 

11.41 

3.70 

11.99 

252 

87 CO 

11.36 

3.89 

12.01 

251 

8725 

11.26 

4.06 

11.97 

250 

8750 

11.07 

4.15 

11.02 

249 

8775 

11.02 

4.40 

11.86 

248 

8800 

11.01 

4.66 

11.96 

247 

8825 

10.93 

4.70 

n-90 

247 

8850 

10.91 

4.90 

11.96 

246 
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TABLE 1 1-20 (con’t) 


FPS-16 RADAR/ J 1 MSPHER6 WIND VELBCITY PR0FILE 





TEST NUHBfcR 

870-2 02/10/65 

1428Z, EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

MX 

M l 

ws 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

HE TER:S 

M/SEC 

H/SEC 

M/ SEC- 

DEG 

METERS 

H/SEC 

H/SEC 

H/SEC 

DEG 

HETERS 

H/SEC 

H/SEC 

H/SEC 

DEG 

8875 

10-96 

5.15 

12. 11 

245 

9875 

15.51 

5.06 

16.32 

252 

10875 

14.50 

1.89 

14.63 

262 

8 400 

11-00 

5.14 

12. 14 

245 

9900 

15.92 

4.57 

16.56 

254 

I09C0 

14.64 

1.07 

14.68 

266 

8925 

U.lfc 

5.15 

12.29 

245 

9925 

16.30 

4.10 

16.81 

256 

10925 

14.76 

0.20 

14.76 

2 69 

8950 

11.21 

5.11 

1 ?• 32 

245 

9950 

16.30 

3.53 

16.68 

258 

10950 

14.93 

-0.41 

14.94 

271 

8975 

11.30 

5.C6 

12.38 

246 

9975 

16.27 

2.93 

16.54 

260 

10975 

15.14 

-0.85 

15.17 

273 

9000 

11.52 

5.05 

12.58 

246 

10000 

16.08 

2.59 

16.28 

261 

11000 

15.12 

-1.31 

15.17 

275 

q 02 5 

11.63 

4.96 

12.65 

247 

10025 

15.89 

2.36 

16.07 

261 

11025 

15.10 

-1.73 

15.19 

276 

9 050 

11.66 

4.92 

12.66 

247 

10050 

15.56 

2.15 

15.71 

262 

11050 

15.28 

-2.34 

15.46 

279 

9075 

11.72 

4.92 

12.71 

247 

10075 

15.17 

1.99 

15.30 

262 

11075 

15.41 

-2.96 

15.69 

281 

9100 

11.94 

4.9? 

12.92 

247 

10100 

14.90 

1.80 

15.01 

263 

11100 

15.33 

-3.23 

15.67 

282 

9 125 

12.15 

4.78 

13.06 

248 

10125 

14.50 

1.68 

14.60 

263 

11125 

15.24 

-3.40 

15.62 

282 

9 150 

12.20 

4.63 

13.05 

249 

10150 

14.17 

1.56 

14.25 

264 

11150 

15.50 

-4.15 

16.04 

285 

9 17 5 

12.1? 

4.61 

12.97 

249 

10175 

13.90 

1.53 

13.96 

264 

11175 

15.80 

-4.66 

16.53 

287 

' 9200 

11.93 

4.60 

12.79 

249 

10200 

13.66 

1.64 

13.76 

263 

11200 

15.74 

-5.27 

16.59 

288 

9225 

11.81 

4.57 

12.66 

249 

10225 

13.41 

1.68 

13.52 

263 

11225 

15.78 

-5.72 

16.79 

290 

9250 

11.90 

4.54 

12.74 

249 

10250 

13.22 

1.75 

13.34 

262 

11250 

15.94 

-6.18 

17.09 

291 

9275 

12.00 

4.67 

12. 88 

249 

10275 

12.90 

1.81 

13.03 

262 

L 1275 

15.85 

-6.79 

17.25 

293 

9 300 

12.23 

4.86 

1 3. 16 

248 

10300 

12.49 

1 • 84 

12.62 

261 

113C0 

15.73 

-7.26 

17.32 

295 

9 32 5 

12.27 

5.02 

13. 26 

248 

10325 

12.16 

2.17 

12.35 

260 

11325 

15.99 

-8.15 

17.94 

297 

9350 

12.16 

5.18 

13.21 

247 

10350 

11.90 

2.80 

12.22 

257 

11350 

16.54 

-8.99 

18.83 

298 

9375 

12.28 

5.38 

1 3.41 

246 

10375 

11.63 

3.15 

12.05 

255 

1 1375 

16.81 

-9.32 

19.22 

299 

9400 

12.38 

5.55 

13.57 

246 

10400 

11.44 

3.52 

11.96 

253 

1 14C0 

16.92 

-9.77 

19.54 

300 

9525 

12.42 

5.61 

13.63 

246 

10425 

11.25 

3.71 

11.84 

252 

11425 

17.14- 

-10.03 

19.86 

300 

9450 

12.46 

5.58 

13.65 

246 

10450 

11.10 

3.87 

11.76 

251 

11450 

17.52 

-9.92 

20.13 

299 

9475 

12.50 

5.57 

13.69 

246 

10475 

11.10 

4.1*8 

11.86 

249 

11475 

18.02 

-10.13 

20.67 

299 

9 500 

12.68 

5.66 

13. 89 

246 

10500 

10.91 

4.12 

11.66 

249 

11500 

18.60 

-10.94 

21.58 

300 

9525 

12.72 

5.68 

13.93 

246 

10525 

10.77 

4.06 

11.52 

249 

11525 

19.35 

-11.85 

22.69 

301 

9550 

12.64 

5.62 

13.83 

246 

10550 

10.55 

4.30 

11.40 

248 

11550 

20.57 

-12.33 

23.98 

301 

9575 

12.66 

5.59 

13. 84 

246 

10575 

10.19 

4.62 

11.19 

245 

11575 

22.10 

-12.65 

25.47 

300 

9600 

12.73 

5.58 

13. 90 

246 

10600 

9.93 

4.65 

10.97 

245 

11600 

23.22 

-12.79 

26.51 

299 

9625 

12.77 

5.60 

1 3.94 

246 

10625 

10. A3 

4.11 

11.22 

248 

11625 

23.94 

-12.61 

27.15 

298 

9650 

12.84 

5.62 

14.01 

246 

10650 

11.75 

3.60 

12.29 

253 

11650 

24.61 

-12.89 

27.78 

297 

9675 

13.04 

5.71 

14.23 

246 

10675 

12.89 

3.37 

13.32 

255 

11675 

24.93 

-12.87 

28.06 

297 

9700 

13.24 

5.88 

14.49 

246 

10700 

13.94 

3.02 

14.27 

258 

11700 

25.03 

-12.81 

28.12 

297 

9 72 5 

13.66 

6.02 

14.93 

246 

10725 

14.96 

2.72 

15.21 

260 

11725 

25.13 

-12.93 

28.26 

297 

9750 

14.09 

6.06 

15.34 

247 

10750 

15.55 

2.47 

15.75 

261 

11750 

25.19 

-13.23 

28.45 

298 

9775 

14.40 

6.10 

15.64 

247 

10775 

15.74 

2.36 

15.91 

261 

11775 

25.23 

-13.55 

28.64 

298 

9600 

14.66 

5.99 

15. 84 

248 

10800 

15.63 

2.48 

15.83 

261 

11800 

25.28 

-13.67 

28.74 

298 

9825 

14.78 

5.70 

15.84 

249 

10825 

15.26 

2.48 

15.46 

261 

11825 

25.31 

-13.73 

28.79 

298 

9850 

15.17 

5.43 

16. 11 

250 

10850 

14.75 

2.30 

14.93 

261 

11850 

25.18 

-13.81 

28.72 

299 

AL r 

* ALTITUDE. MX 

* ZONAL 

C 0MP0NENT » 

WZ * MERIDIONAL 

C0MP0NENT 

, WS * 

WIND SPEED, 

, THETA » 

WINO DIRECT! 0N 




alt 

WX 

wz 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
IHETA 

-16 RAOAR/ JIHSPHERE WIND 
870-2 02/10/65 1428Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FL0R1DA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

H/SEC 

M/StC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

HETERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

11875 

25.2? 

- 13.82 

28.76 

299 

12875 

27.96 

-18.21 

33.37 

303 

13875 

22.51 

-1 7.79 

28.69 

308 

11900 

25.52 

-13.91 

29. 07 

298 

12900 

28.15 

-18.23 

33.54 

303 

13900 

22.60 

-17.89 

28.83 

308 

11 425 

25.79 

-14.25 

29.47 

299 

12925 

28.36 

-18.21 

33.70 

303 

13925 

22.63 

-18.09 

28.98 

308 

11950 

26.18 

- 14.46 

2 9.91 

2 99 

12950 

28.44 

-18.30 

33.82 

303 

13950 

22.78 

-18. 18 

29.14 

308 

11975 

26.51 

- 14.55 

30.24 

299 

12975 

28.48 

-18.50 

33.96 

303 

13975 

22.94 

-18.26 

29.32 

308 

12000 

26.76 

-14.63 

30. 50 

298 

13000 

28.51 

-18.77 

34.13 

303 

140C0 

22.91 

-18.47 

29.43 

309 

12025 

27.22 

- 14.72 

30.94 

298 

13025 

28.51 

-18.99 

34.25 

303 

14025 

23.06 

-18. 38 

29.49 

308 

120S0 

27.55 

-15.02 

31. 38 

29e 

1 3050 

28.43 

-18.93 

34.15 

303 

14050 

23. 15 

-18.60 

29.70 

309 

12075 

27.64 

-15.25 

31.57 

299 

13075 

28.23 

-18.80 

33.92 

303 

14075 

23.11 

-18.91 

29.86 

309 

12 100 

27.62 

-15.48 

31.66 

299 

13100 

28.03 

-18.67 

33.67 

303 

1 41 CO 

23.11 

-19.00 

29.92 

309 

12 i2 5 

27.49 

-15.64 

31. 63 

2 99 

13125 

27.75 

-18.58 

33.39 

304 

14125 

22.91 

-19.22 

29.91 

310 

12 150 

27.43 

-15.88 

31. 70 

300 

13150 

27.53 

-18.56 

33.20 

304 

14150 

22.97 

-19.54 

30.16 

310 

12175 

27.48 

-16.09 

31.84 

300 

13175 

27.20 

-18.47 

32.88 

304 

14175 

2 3.44 

-19.94 

30.77 

310 

12200 

27.47 

- 16.28 

31.93 

300 

13200 

26.84 

-18.18 

32.42 

304 

14200 

23.82 

-20.23 

31.25 

310 

12225 

27.61 

- 16.41 

32. 12 

30L 

13225 

26.42 

-18.07 

32.01 

304 

142 25 

24. 11 

-20.40 

31.58 

310 

12250 

27.60 

-16.39 

32. 10 

301 

13250 

26. Cl 

-17.98 

31.62 

304 

14250 

24. 14 

-20.56 

31.70 

310 

12275 

27.52 

- 16, 32 

32.00 

300 

13275 

25.70 

-17.56 

31.13 

304 

14275 

23.75 

-20.67 

31.49 

311 

12 300 

27.72 

- 16.C8 

32. C5 

300 

1 3 300 

24.99 

-17.31 

30.40 

306 

14300 

23.27 

-20.30 

30.88 

311 

12 325 

27.98 

- 15.89 

32. 18 

299 

13325 

24.75 

-17.11 

30.09 

304 

14325 

22.76 

-20.04 

30.32 

311 

12 350 

28.15 

-15.94 

32.35 

299 

13350 

24.64 

-16.69 

29.76 

304 

14350 

22.30 

-19.75 

29.78 

311 

12 375 

20.21 

- 15.99 

32.43 

299 

1 3375 

24.49 

-16.28 

29.41 

303 

14375 

21.85 

-L9.27 

29.13 

311 

12400 

28.42 

- 15.99 

32.61 

299 

13400 

24.45 

-16.02 

29.23 

303 

14400 

21.44 

-19.12 

28.73 

312 

12425 

28.30 

-16.21 

32.62 

300 

13425 

24.16 

-15.54 

28.7 2 

30 3 

14425 

21.06 

-te.85 

28.27 

312 

12450 

28.13 

-16.47 

32.60 

300 

1 3450 

23.86 

-15.04 

28.21 

302 

14450 

2 0.49 

-18.23 

27.43 

311 

12475 

28.30 

-16.67 

32.04 

3 00 

1 3475 

23.56 

-14.65 

27.74 

302 

14475 

19.94 

-17.49 

26.52 

311 

12500 

28.12 

- 16.70 

32.70 

301 

13500 

23.45 

- 14.59 

27.61 

302 

14500 

19.55 

-16.84 

25.80 

311 

12 625 

27.81 

- 16.48 

32.32 

300 

1 3525 

23.51 

-15.00 

27.89 

302 

14525 

19. 14 

-16.lt 

25.02 

310 

12 >60 

27.71 

-16.28 

32. 14 

300 

13550 

23.37 

-16.20 

2 7.88 

303 

14550 

18.66 

-15.25 

24.10 

309 

12>75 

27.71 

-16.35 

32. 17 

300 

13575 

23.20 

-15.67 

20.00 

304 

14675 

18.30 

- 14.65 

23.44 

309 

12600 

27.66 

- 16.65 

32. 19 

301 

1 3600 

23.25 

-16.00 

28.22 

304 

14600 

18.01 

-14.22 

22.95 

308 

L2o?5 

27,25 

-17.1? 

32.21 

302 

13625 

23.15 

-16.03 

28.16 

306 

14625 

17.73 

-13.49 

22.28 

307 

12 b50 

27.05 

- 17.47 

32. 20 

303 

13650 

22.89 

-16.28 

28.09 

305 

14650 

1 7.30 

-12.70 

21.46 

306 

12 67 5 

26.97 

-17.40 

32. 10 

303 

1 3675 

22.88 

-16.44 

28.17 

306 

14675 

16.96 

-12.22 

20.90 

306 

12 700 

27.23 

-17.90 

32 . 36 

303 

1 3700 

22.87 

-16.54 

28.23 

306 

14 700 

16.97 

-11.56 

20.53 

304 

12 12 5 

27.45 

-17.65 

32.63 

303 

1 3725 

22.92 

- 16.69 

28.35 

306 

14725 

16.96 

-11.01 

20.23 

303 

12 /50 

27.46 

- 17.8? 

32.75 

303 

13750 

23. C? 

-16.82 

28.51 

306 

14750 

16.90 

-10.60 

19.94 

302 

12 <15 

27.59 

—17.98 

32. 93 

303 

1 3 775 

22.74 

-16.77 

28.25 

306 

14775 

17.09 

-10.03 

19.82 

300 

12 600 

27.73 

- 18. 10 

33. 12 

303 

13800 

22.64 

-16.88 

28.24 

30? 

14800 

16.95 

-9.51 

19.43 

299 

1282 5 

27.89 

- 18. 13 

33.26 

303 

1 3825 

22.62 

-17.03 

28.31 

307 

14825 

16.80 

-8.94 

19.03 

298 

12650 

27.88 

-18.17 

33.28 

303 

l 3850 

22.55 

-17.29 

2 8.42 

307 

148 50 

16.94 

-8.44 

18.93 

296 
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ALT 

HE f EK.S 

14675 

14900 

14925 

14950 

14975 


15000 

15C25 

15050 

15075 

15100 


15125 

15150 

15175 

15200 

15225 


15250 
15275 
15 300 
15325 
15350 


15375 
15 400 
15425 
15450 
15475 


15500 
15525 
15550 
15575 
15 600 


15625 

15650 

15675 

15700 

1477 4 


15750 

15775 

15800 

15825 

15850 


TABLE 11-20 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J 1 MSPHERE HIND VELOCITY PROFILE 




TF ST NUMBER 

B70-2 02/10/65 

14262, EASTERN TEST RANGE, 

FLORIDA 





wx 

wz 

MS 

theta 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

wx 

HZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

16.96 

-8.07 

18. 78 

295 

15875 

23.87 

-14.20 

27.78 

301 

16875 

8.07 

-13.10 

15.38 

328 

16.42 

-7.62 

l 8. 11 

295 

15900 

23.09 

-13.76 

26.88 

301 

16900 

8.54 

-13.10 

15.64 

327 

16.36 

-7.34 

17. 94 

294 

15925 

22.12 

-13.75 

26.04 

302 

16925 

9.30 

-13.10 

16.06 

324 

16.94 

-6.93 

1 8. 30 

292 

15950 

20.99 

-13.80 

25.12 

303 

169 50 

9.87 

-12.18 

15.68 

321 

16.96 

-6.27 

18. 08 

290 

15975 

19.68 

-14.25 

24.30 

306 

16975 

9.78 

-11.72 

15.26 

320 

16 . 95 

-5.63 

17.86 

288 

16000 

18.37 

-14.62 

23.48 

308 

17000 

9.41 

-11.38 

14.77 

320 

17.00 

-5.44 

17. 85 

28B 

16025 

17. C6 

-14.43 

22.34 

310 

17025 

9.57 

-11.37 

14.86 

320 

17.23 

-5.25 

18. 01 

287 

16050 

15.45 

-14.78 

21.36 

314 

17050 

10.13 

-11.50 

15.33 

318 

17.63 

-4.79 

1 8. 27 

285 

16075 

14.15 

-15.05 

20.66 

317 

17075 

10.31 

-11.07 

15.13 

317 

18.26 

-4.63 

1 8. 84 

284 

16100 

13.19 

-14.71 

19.76 

318 

1 71 CO 

9.90 

-10.33 

14.31 

316 

18.64 

-4.34 

19. 14 

283 

16125 

12.04 

-14.46 

18.81 

320 

17125 

9. 19 

-10. OB 

13.64 

317 

19.17 

-4.24 

1 9. 63 

282 

16150 

11.05 

-14.24 

18.52 

320 

17150 

8.56 

-9.92 

13.10 

319 

20.01 

-4. 39 

20. 49 

282 

16175 

12. CO 

-14.37 

18.72 

320 

17175 

8.73 

-9.87 

13. 18 

318 

20.70 

-4.24 

21.13 

281 

16200 

12.49 

-14.55 

19.18 

319 

17200 

9.21 

-9.71 

13.38 

3 16 

21.19 

-3.45 

71. 47 

279 

16225 

13.27 

-14.37 

19.57 

317 

17225 

9.48 

-9.16 

13.18 

314 

21.63 

-3.31 

21. 88 

279 

16250 

13. C5 

-14.27 

19.34 

317 

17250 

9.25 

-8.78 

12.75 

313 

22.16 

-3.62 

22.48 

279 

16275 

12.57 

-14.62 

19.28 

319 






22.75 

-3.96 

23. 10 

280 

16300 

13.20 

-14.96 

19.95 

318 






23.49 

-5.08 

24. 03 

28 2 

16325 

13.82 

-14.91 

20.32 

317 






23.78 

-5.33 

24. 37 

282 

16350 

L4.47 

-14.66 

20.60 

315 






24.44 

-5.12 

24.97 

28 2 

16375 

14.53 

-14.52 

20.54 

315 






25.23 

-5.34 

?5.78 

282 

16400 

14.33 

-14.89 

20.67 

316 






25.55 

-5.74 

26. 19 

282 

16425 

14.84 

-15.40 

21.39 

316 






26.31 

-5.75 

26.93 

282 

16450 

15.00 

-15.56 

21.61 

3 16 






26.79 

-6.05 

27.46 

283 

16475 

14.83 

-15.44 

21.41 

316 






26.78 

-6.49 

27.55 

283 

16500 

14.38 

-15.50 

21.14 

317 






26.95 

-6.87 

27.81 

284 

16525 

13.97 

-15.60 

20.94 

318 






27.37 

-7.37 

28.35 

285 

16550 

13.96 

-15.55 

^0.90 

318 






27.94 

-7.83 

29.02 

285 

16575 

13.57 

-15.13 

20.32 

318 






28.16 

-8.44 

29.40 

287 

16600 

13.13 

-14.78 

19.77 

318 






28.06 

-9.50 

29.62 

289 

16625 

12.49 

-15.10 

19.60 

3-20 






27.82 

-10.83 

29.85 

291 

16650 

12.06 

-14.93 

19.19 

321 






27.37 

-11.84 

29. 82 

293 

16675 

12.12 

-14.32 

18.76 

320 






27.13 

-12.47 

29.86 

295 

16700 

11.49 

-14.00 

18.11 

320 






77.00 

-U.di 

Qfl 

704 

»fc77S 

l n .91 

-1 ^-78 

1 7.S7 

321 






27.18 

-13.42 

30. 32 

296 

16750 

10.63 

-13.67 

17.31 

322 






27.18 

-13.86 

30.51 

297 

16775 

10.38 

-13.94 

17.38 

323 






26.23 

-14.07 

29. 77 

298 

16B00 

9.72 

-14.28 

17.27 

326 






25.10 

-14.05 

28.77 

299 

16825 

9.C8 

-13.89 

16.60 

327 






24.57 

-14.11 

2 8.33 

300 

16850 

8.57 

-13.54 

16.02 

328 
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TABLE 1 1-21 

FPS-16 RAOAR/JIMSPHERE HIND VEL0C IT Y PR0F1LE 
TEST NUMBER 870-03 02/10/65* 15307, EASTERN TEST RANGE* FL0RIDA 


ALT 

WX 

MZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

250 

-3.45 

8.1* 

8.85 

157 

1250 

-7.39 

1.75 

7.59 

103 

2250 

-0.88 

3.68 

3.78 

166 

275 

-3.39 

8.03 

8.72 

157 

1275 

-6.99 

1.7* 

7.20 

10* 

2275 

-1.09 

3.8* 

3.99 

16* 

300 

-3.67 

7.86 

8.67 

155 

1300 

-6. *1 

1.87 

6.68 

106 

2300 

-1.38 

3.89 

*.13 

160 

325 

-3.87 

7.66 

8.58 

153 

1325 

-5.89 

2.08 

6.25 

109 

2325 

-1.56 

3.83 

*.13 

158 

350 

-*.0* 

7.57 

8.58 

152 

1350 

-5. *6 

2.25 

5.91 

112 

2350 

-1.56 

3.77 

*.07 

157 

375 

-*.01 

7.** 

8. *5 

151 

1375 

-*. 88 

2.79 

5.62 

120 

2375 

-1.32 

3.39 . 

3.63 

159 

*00 

-3.95 

7.37 

8.36 

152 

1*00 

-*.22 

3.31 

5.37 

128 

2*00 

-1.12 

2.98 

3.18 

159 

*25 

-3.96 

7.25 

8.26 

151 

1*25 

-3.68 

3.73 

5.2* 

135 

2*25 

-1.13 

2.78 

3.00 

158 

*50 

-3.83 

7.03 

8.01 

151 

1*50 

-3.26 

*.l* 

5.27 

1*2 

2*50 

-0.86 

2.39 

2.5* 

160 

*75 

-3.7* 

6.87 

7.82 

151 

1*75 

-3.09 

*.26 

5.26 

1** 

2*75 

-0. *7 

2.06 

2.11 

167 

500 

-3.7* 

6.82 

7.78 

151 

1500 

-2.90 

* . *9 

5.35 

1*7 

2500 

-0.28 

L. 97 

1.99 

172 

525 

-3.81 

6.88 

7.87 

151 

1525 

-2.91 

*.55 

5. *0 

1*7 

2525 

-0.05 

1.69 

1.69 

178 

550 

-3.8* 

6.83 

7.83 

150 

1550 

-3.01 

*.*9 

5. *1 

1*6 

2550 

0.30 

1.37 

1 .*0 

192 

575 

-3.78 

6.80 

7.78 

151 

1575 

-2.92 

*.40 

5.28 

1*6 

2575 

0.50 

1 . *6 

1.55 

199 

600 

-3.87 

6.71 

7.75 

150 

1600 

-2.7* 

*.20 

5.02 

1*7 

2600 

0.5* 

1.8* 

1.92 

196 

625 

-3.96 

6. *7 

7.59 

1*8 

1625 

-2.51 

3.91 

*.65 

1*7 

2625 

0. *9 

2.32 

2.37 

192 

650 

-A.O* 

6.37 

7.5* 

1*7 

1650 

-2.28 

3.66 

*.32 

1*8 

2650 

0.17 

2.65 

2.66 

18* 

675 

-*.12 

6.18 

7. *3 

1*6 

1675 

-2.09 

3.51 

*.09 

1*9 

2675 

0.07 

2. *9 

2. *9 

182 

700 

-*.06 

5.97 

7.22 

1*6 

1700 

-1.96 

3.6* 

*.13 

151 

2700 

0.26 

2. *6 

2. *8 

166 

725 

-*.27 

5.81 

7.21 

1*3 

1725 

-1.76 

*.12 

* . *8 

157 

2725 

0.** 

2.9* 

2.98 

188 

750 

-*.*0 

5.5* 

7.07 

1*1 

1750 

-1.53 

*.35 

*.61 

160 

2750 

0.78 

3.33 

3. *2 

193 

775 

-*.*5 

5.25 

6.89 

1*0 

1775 

-1.52 

*.32 

*.58 

160 

2775 

1.08 

3.59 

3.75 

197 

800 

-*.53 

5.01 

6.75 

138 

1800 

-1.69 

*.29 

*.61 

158 

2800 

1.20 

3.79 

3.97 

197 

825 

-*.51 

*.88 

6.65 

137 

1825 

-1.78 

*.33 

*.68 

157 

2825 

1.32 

3.77 

*.00 

199 

850 

-*.80 

*.67 

6.70 

13* 

1850 

-1.73 

* . *7 

*.79 

159 

2850 

1.27 

3.66 

3.88 

199 

875 

-5.09 

*.ll 

6.55 

129 

1875 

-1.62 

*.*2 

*.70 

160 

2875 

1.2* 

3.60 

3.81 

199 

900 

-5.27 

3.65 

6 . *1 

125 

1900 

-1.37 

*.36 

*.57 

162 

2900 

l.*3 

3.68 

3.9* 

201 

925 

-5. *8 

3.53 

6.52 

123 

1925 

-1.22 

*.*3 

*.59 

16* 

2925 

1.7* 

3.8* 

*.22 

20* 

950 

-5.33 

3.28 

6.25 

121 

1950 

-1.18 

*.30 

*.*5 

16* 

2950 

1.98 

*•16 

*.60 

205 

975 

-5.07 

3.03 

5.91 

121 

1975 

-1.12 

*.l* 

*.29 

165 

2975 

1.96 

*.*5 

*.86 

20* 

1000 

-5.13 

2.91 

5.90 

119 

2000 

-1.21 

*.03 

*.21 

163 

3000 

1.85 

*.88 

5.22 

201 

1025 

-5.31 

2.99 

6.10 

119 

2025 

-1.A2 

* .0* 

*.28 

160 

3025 

1.72 

5.68 

5.93 

197 

1050 

-5.60 

3.21 

6. *6 

120 

2050 

-1.69 

*.21 

*.5* 

158 

3050 

l.*5 

6.36 

6.52 

193 

1075 

-5.96 

3.19 

6.76 

118 

2075 

-1.88 

*.26 

*.66 

156 

3075 

1.25 

6.59 

6.71 

191 

1100 

-6.20 

3.11 

6.9* 

116 

2100 

-1.80 

*.15 

*.53 

156 

3100 

1.08 

6.71 

6.79 

189 

1125 

-6.31 

3.02 

7.00 

115 

2125 

-1.51 

*.11 

*.38 

160 

3125 

0.6* 

6.92 

6.95 

185 

1150 

-6 .*2 

2.90 

7.0* 

11* 

2150 

-1.2* 

*.05 

*.23 

163 

3150 

0.50 

7.07 

7.09 

18* 

1175 

-6.65 

2.68 

7.17 

112 

2175 

-1.03 

*.01 

*.l* 

165 

3175 

0.91 

6.86 

6.92 

187 

1200 

-7.11 

2.27 

7. *6 

108 

2200 

-0.96 

3.95 

*.06 

166 

3200 

l.*7 

6.37 

6.5* 

193 

1225 

-7. *5 

1.9* 

7.70 

10* 

2225 

-0.93 

3.7* 

3.85 

166 

3225 

1.87 

5.06 

6.15 

190 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

» Z0NAL 

C0HP0NE NT , 

WZ « MERIDIONAL 

COMPONENT 

, WS - 

WINC SPEED, 
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WIND DIRECTION 








EPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 

VEL0CITY PR0FILE 









TEST NUMBER 

870-03 

02/10/65 

, 1530Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

3250 

2.17 

5. *2 

5.8* 

202 

*250 

2.36 

5.95 

6 . *0 

201 

5250 

* . *7 

-0.57 

4.51 

277 

3275 

2.39 

5.23 

5.75 

20* 

*275 

2.13 

6.08 

6. *5 

199 

5275 

*.51 

-0.71 

*.56 

279 

3300 

2.56 

5.28 

5.86 

206 

*300 

1.62 

6.12 

6. 38 

196 

5300 

*.51 

-0.8* 

*.59 

280 

3325 

2.79 

5.29 

5.98 

208 

*325 

1.37 

5.66 

6.02 

193 

5325 

* . *6 

-1.01 

*.57 

283 

3350 

2.92 

5,33 

6.07 

209 

*350 

1.20 

5.59 

5.72 

192 

5350 

*.25 

-0.85 

*.33 

281 

3375 

3.11 

5 . * 1 

6.2* 

210 

*375 

1.23 

5.*0 

5.53 

193 

5375 

*.l* 

-0.53 

*.18 

277 

3*00 

3.** 

5.31 

6.33 

213 

**00 

1.01 

5.38 

5. *7 

190 

5*00 

*.35 

— 0. *3 

*.37 

275 

3*25 

3.66 

5.29 

6. *3 

215 

**25 

0.91 

5.35 

5. *2 

189 

5*25 

*.79 

-0.52 

*.82 

276 

3*50 

3.79 

5.26 

6. *8 

216 

**5 0 

0.88 

5.22 

5.29 

189 

5*50 

5.15 

-0.*6 

5.17 

275 

3*75 

3.85 

5.C9 

6.38 

217 

**75 

0.67 

5.17 

5.22 

187 

5*75 

5.35 

-0.31 

5.36 

273 

3500 

3.86 

5.00 

6.32 

217 

*500 

0.56 

5.11 

5.1* 

186 

5500 

5.35 

0.02 

5.35 

270 

3525 

3.81 

5.10 

6.17 

217 

*525 

0.70 

*.9* 

*.99 

188 

5525 

5.20 

0.21 

5.20 

267 

3550 

3.73 

5.25 

6. *3 

215 

*550 

1.03 

*.85 

*.96 

192 

5550 

5.20 

0.20 

5.20 

268 

3575 

3.65 

5.21 

6.36 

215 

*575 

1.22 

*.93 

5.07 

19* 

5575 

5.27 

0.40 

5.29 

265 

3600 

3.69 

5.12, 

6.31 

216 

*600 

1.2* 

*.9* 

5.10 

19* 

5600 

5.25 

0.51 

5.27 

2 6* 

3625 

3.63 

5.10 

6.26 

215 

*625 

1.29 

* • 88 

5.05 

195 

5625 

5.25 

0.59 

5.28 

263 

3650 

3.56 

5.07 

6.19 

215 

*650 

1.21 

*.86 

5.01 

19* 

5650 

5.38 

0.68 

5. *3 

263 

3675 

3.6* 

5.06 

6.23 

216 

*675 

1.07 

*.92 

5.03 

192 

5675 

5.72 

0. 68 

5.76 

263 

3700 

3.62 

5.1* 

6.28 

215 

*700 

1.05 

*.95 

5.06 

192 

5700 

6.0* 

0.72 

6.09 

263 

3725 

3.67 

5.07 

6.26 

216 

*725 

1.22 

*.96 

5.10 

19* 

5725 

6.21 

0.82 

6.27 

262 

3750 

3.83 

*.98 

6.28 

217 

*750 

1.50 

*.8* 

5.07 

197 

5750 

6.33 

0.86 

6.39 

262 

3775 

3.88 

5.11 

6.*1 

217 

*775 

1.70 

*.73 

5.03 

200 

5775 

6. *7 

0.93 

6.5* 

262 

3800 

3.97 

5.28 

6.61 

217 

*800 

1.79 

*.57 

*.90 

201 

5800 

6.78 

1.11 

6.87 

261 

3825 

*.05 

5.38 

6.73 

217 

*825 

2.06 

*.02 

*.52 

207 

5825 

7.15 

1.25 

7.26 

260 

3850 

3.82 

5. *5 

6.65 

215 

*850 

2. *5 

3.53 

*.30 

215 

5850 

7.19 

1.50 

7.3* 

258 

3875 

3.** 

5. *3 

6. *3 

212 

*875 

2.79 

3.13 

*.19 

222 

5875 

6.99 

1.82 

7.23 

255 

3900 

3.2* 

5.39 

6.28 

211 

*900 

3.20 

2.55 

*.09 

231 

5900 

6.88 

2.26 

7.2* 

252 

3925 

3.0* 

5.58 

6.36 

208 

*925 

3.56 

1.90 

*.03 

2*2 

5925 

6.91 

2.65 

7 • *1 

2*9 

3950 

2.87 

5.8* 

6.50 

206 

*950 

3.86 

1.13 

*.02 

25* 

5950 

7.01 

2.88 

7.58 

2*7 

3975 

2.86 

5.99 

6.63 

205 

*975 

*.0* 

0.*5 

*.07 

26* 

5975 

7.00 

3.20 

7.70 

2*5 

*000 

2.95 

6.02 

6.70 

206 

5000 

*.09 

-0.03 

*.09 

270 

6000 

6.82 

3. *5 

7.6* 

2*3 

*025 

3.01 

5.8* 

6.57 

207 

5025 

*.07 

-0.15 

*.07 

272 

6025 

6.57 

3.58 

7. *9 

2*1 

*050 

2.97 

5.60 

6 . * 1 

207 

5050 

3.99 

-0.10 

3.99 

271 

6050 

6.38 

3.81 

7. *3 

239 

*075 

2.93 

5.6* 

6.35 

207 

5075 

*.00 

-0.0* 

*.00 

270 

6075 

6.36 

*.12 

7.60 

237 

*100 

2.8* 

5.75 

6 • * 1 

206 

5100 

*.08 

-0.17 

*.08 

272 

6100 

6.53 

*.35 

7.85 

236 

*125 

2.72 

5.88 

6. *8 

205 

5125 

*.15 

-0.30 

*.16 

27* 

6125 

6.55 

*.50 

7.95 

235 

*150 

2.53 

5.85 

6.37 

203 

5150 

*.18 

-0.22 

*.18 

273 

6150 

6.77 

*.*1 

8.07 

237 

*175 

2.5* 

5.77 

6.31 

20* 

5175 

*.07 

-0.19 

*.07 

273 

6175 

7.13 

4.1* 

8.25 

2*0 

*200 

2.57 

5.79 

6.33 

20* 

5200 

*.08 

-0.23 

*.08 

273 

6200 

7.37 

3.8* 

8.31 

2*2 

*225 

2. *6 

5.69 

6.38 

202 

5225 

*.20 

-0.3* 

*.30 

27* 

6225 

7. *9 

3.62 

8.32 

2** 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

» Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDIONAL 

C0MP0NENT, WS * 

WINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 
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F PS-16 RADAR/ JIMSPHERE MIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

870-03 

02/10/65, 

1530Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

UX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

HX 

MZ 

WS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6250 

7.54 

3.57 

8.34 

244 

7250 

6.79 

1.65 

6.99 

256 

8250 

8.49 

2.80 

8.94 

252 

6275 

7.60 

3.50 

8.36 

245 

7275 

6.46 

1.82 

6.71 

254 

8275 

8.91 

2.96 

9.39 

251 

6300 

7.69 

3.37 

8.40 

246 

7300 

5.78 

1.94 

6.10 

251 

8300 

9.35 

3.05 

9.84 

252 

6325 

7.76 

3.22 

8.41 

247 

7325 

5.35 

2.09 

5.74 

248 

8325 

9.71 

3.07 

10.18 

252 

6350 

7.71 

3.16 

8.34 

248 

7350 

5.10 

2.23 

5.57 

246 

8350 

10.03 

3.05 

10.48 

2 53 


6375 

7.51 

2.93 

8.06 

248 

7375 

5.03 

2.37 

5.56 

245 

8375 

10.40 

3.04 

10.83 

254 

6400 

7.33 

2.74 

7.83 

249 

7400 

5.16 

2.38 

5.69 

245 

6400 

10.65 

3.08 

11.09 

254 

6425 

7.23 

2.90 

7.79 

248 

7425 

5.31 

2.43 

5.85 

245 

8425 

10.74 

3.17 

11.20 

253 

6450 

7.19 

3.15 

7.84 

246 

7450 

5.52 

2.37 

6.01 

247 

8450 

10.96 

3.40 

11.47 

253 

6475 

7.06 

3.25 

7.78 

245 

7475 

5.87 

2.34 

6.32 

248 

8475 

11.17 

3.78 

11.79 

251 


6500 

6.89 

3.09 

7.55 

246 

7500 

6.22 

2.54 

6.72 

248 

8500 

11.28 

4.06 

11.99 

250 

6525 

6.74 

2.96 

7.36 

246 

7525 

6.50 

2.77 

7.07 

247 

8525 

11.33 

4.21 

12.09 

249 

6550 

6.46 

2.88 

7.08 

246 

7550 

6.62 

2.76 

7.17 

247 

8550 

11.41 

4.23 

12.17 

249 

6575 

6.24 

2.72 

6.80 

246 

7575 

6.60 

2.65 

7.11 

248 

8575 

11.47 

4.27 

12.24 

249 

6600 

6.00 

2.56 

6.52 

247 

7600 

6.39 

2.73 

6.95 

247 

8600 

11.46 

4.41 

12.28 

249 

6625 

5.74 

2.20 

6.15 

249 

7625 

6.23 

2.76 

6.81 

246 

8625 

11.57 

4.53 

12.43 

248 

6650 

5.58 

1.88 

5.89 

251 

7650 

6.09 

2.70 

6.66 

246 

8650 

11.81 

4.52 

12.65 

249 

6675 

5.53 

1.82 

5.82 

252 

7675 

5.94 

2.79 

6.57 

245 

8675 

11.98 

4.39 

12.76 

250 

6700 

5.41 

1.85 

5.72 

251 

7700 

5.78 

3.08 

6.55 

242 

8700 

11.95 

4.33 

12.71 

250 

6725 

5.17 

1.76 

5.47 

251 

7725 

5.75 

3.36 

6.67 

239 

8725 

11.79 

4.41 

12.59 

249 


6750 

5.12 

1.81 

5.43 

250 

7750 

5.94 

3.37 

6.83 

240 

8750 

11.72 

4.57 

12.58 

249 

6775 

5.38 

2.01 

5.74 

249 

7775 

6.17 

3.24 

6.97 

242 

8775 

11.68 

4.57 

12.54 

248 

6800 

5.74 

1.92 

6.05 

251 

7800 

6.42 

3.39 

7.26 

242 

8800 

11.72 

4.50 

12.55 

249 

6825 

6.06 

1.56 

6.26 

255 

7825 

6.71 

3.51 

7.57 

242 

8825 

11.80 

4.64 

12.68 

248 

6850 

6.39 

1.24 

6.51 

259 

7850 

7.07 

3.75 

8.00 

242 

8850 

11.99 

4.81 

12.92 

248 


6875 

6.42 

1.03 

6.50 1 

261 

7875 

7.35 

3.96 

8.34 

242 

8875 

12.10 

4.94 

13.07 

248 

6900 

6.24 

0.93 

6.31 

261 

7900 

7.56 

3.86 

8.49 

243 

8900 

12.09 

4.90 

13.04 

240 

6925 

6.12 

0.87 

6.18 

262 

7925 

7.69 

3.64 

8.51 

244 

8925 

12.16 

4.86 

13.10 

248 

6950 

6.14 

0.78 

6.19 

263 

7950 

7.75 

3.35 

8.44 

246 

8950 

12.23 

4.84 

13.16 

248 

6975 

6.29 

0.80 

6.34 

263 

7975 

7.74 

2.96 

8.29 

249 

8975 

12.22 

4.96 

13.19 

248 


7000 

6.32 

0.98 

6.40 

261 

8000 

7.68 

2.68 

8.13 

251 

9000 

12.20 

5.10 

13.22 

247 

7025 

6.13 

1.17 

6.24 

259 

8025 

7.70 

2.74 

8.18 

250 

9025 

12.41 

4.98 

13.37 

248 

7050 

5.93 

1.38 

6.09 

257 

8050 

7.63 

2.81 

8.13 

250 

9050 

12.47 

4.72 

13.34 

249 

7075 

6.04 

1.51 

6.23 

256 

8075 

7.54 

2.84 

8.06 

249 

9075 

12.51 

4.58 

13.32 

250 

7 100 

6.2V 

i • 56 

6.«,B 

256 

6LUU 


2.0£ 

1.07 




4.3“ 

13.43 

233 

7125 

6.45 

1.53 

6.63 

256 

8125 

7.14 

2.83 

7.68 

248 

9125 

12.62 

4.67 

13.46 

249 

7150 

6.76 

1.52 

6.92 

257 

8150 

7.26 

2.77 

7.77 

249 

9150 

12.63 

4.75 

13.49 

249 

7175 

7.10 

1.44 

7.24 

258 

8175 

7.54 

2.70 

8.01 

250 

9175 

12.47 

4.78 

13.36 

249 

7200 

7.05 

1.32 

7.17 

259 

8200 

7.84 

2.71 

8.29 

251 

9200 

12.22 

4.72 

13.10 

249 

7225 

6.81 

1.41 

6.96 

258 

8225 

8.17 

2.66 

8.59 

252 

9225 

12.28 

4.66 

13.13 

249 

ALT 

- ALTITUDE, HX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

HZ = MERIDIONAL 

COMPONENT, 

HS * 

HINC SPEED, 

THETA « 

HIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE HIND 

VELOCITY 

PROFILE 






ALT 

HX 

HZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

870-03 

ALT 

02/10/65, 

HX 

1530Z, 

HZ 

EASTERN 

HS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9250 

12.34 

4.69 

13.21 

249 

10250 

10.18 

2.54 

10.49 

256 

11250 

16.45 

-6.58 

17.72 

292 

9275 

12.12 

4.59 

12.96 

249 

10275 

9.99 

3.21 

10.49 

252 

11275 

16.56 

-6.90 

17.95 

292 

9300 

12.00 

4.43 

12.79 

250 

10300 

10.19 

3.62 

10.81 

250 

11300 

16.96 

-7.35 

18.48 

293 

9325 

11.88 

4.62 

12.75 

249 

10325 

10.37 

3.91 

11.09 

249 

11325 

17.37 

-7.92 

19.09 

2 94 

9350 

11.87 

4.84 

12.82 

248 

10350 

10.35 

4.21 

11.17 

248 

11350 

17.39 

-8.60 

19.40 

2 96 

9375 

11.90 

4.82 

12.84 

248 

10375 

10.26 

4.40 

11.16 

247 

11375 

17.76 

-9.25 

20.03 

297 

9400 

11.88 

4.92 

12.86 

247 

10400 

10.24 

4.60 

11.23 

246 

11400 

18.41 

-9.87 

20.89 

298 

942 5 

11.70 

4.92 

12.76 

247 

10425 

10.41 

4.66 

11.41 

246 

11425 

18.81 

-10.33 

21 .46 

299 

9450 

11.48 

4.82 

12.45 

247 

10450 

10.64 

4.62 

11.60 

246 

11450 

19.13 

-10.51 

21.83 

299 

9475 

11.54 

4.91 

12.54 

247 

10475 

10.81 

4.46 

11.70 

247 

11475 

19.59 

-10.82 

22.38 

2 99 


9500 

11.77 

5.15 

12.85 

246 

10500 

11.29 

3.80 

11.91 

251 

11500 

20.19 

-11.33 

23.16 

299 

9525 

11.82 

5.16 

12.90 

246 

10525 

11.94 

2.98 

12.30 

256 

11525 

20.95 

-11.82 

24.05 

299 

9550 

11.89 

5.08 

12.92 

247 

10550 

12.51 

2.29 

12.72 

259 

11550 

21.87 

-12.38 

25.13 

299 

9575 

12.00 

5.14 

13.06 

247 

10575 

13.31 

1.86 

13.44 

262 

11575 

22.59 

-12.82 

25.97 

299 

9600 

12.19 

5.16 

13.24 

247 

10600 

14.29 

1.61 

14.41 

263 

11600 

23.52 

-12.86 

26.80 

298 


9625 

12.37 

5.21 

13.42 

247 

10625 

14.74 

1.82 

14.85 

263 

11625 

24.64 

-13.00 

27.86 

298 

9650 

12.68 

5.27 

13.73 

247 

10650 

14.28 

1.49 

14.36 

264 

11650 

25.28 

-13.33 

28.58 

298 

9675 

13.03 

5.18 

14.02 

248 

10675 

13.72 

0.75 

13.74 

267 

11675 

25.86 

-13.42 

29.14 

297 

9700 

13.38 

5.06 

14.30 

249 

10700 

13.52 

0.10 

13.52 

269 

11700 

26.50 

-13.47 

29.72 

297 

9725 

13 .96 

5.05 

14.85 

250 

10725 

13.36 

-0.26 

13.36 

271 

11725 

27.06 

-13.40 

30.20 

296 

9750 

14.45 

5.05 

15.31 

251 

10750 

13.24 

-0.40 

13.25 

272 

11750 

27.48 

-13.32 

30.54 

296 

9775 

14.77 

4.87 

15.55 

252 

10775 

13.16 

-0.63 

13.17 

273 

11775 

27.68 

-13.29 

30.71 

295 

9800 

15.37 

4.37 

15.98 

254 

10800 

13.04 

-0.78 

13.06 

273 

11800 

27.81 

-13.25 

30.80 

295 

9B25 

15.94 

3.65 

16.35 

257 

10825 

12.81 

-1.07 

12.85 

275 

11825 

27.86 

-13.28 

30.86 

295 

9850 

16.11 

3.29 

16.44 

258 

10850 

12.65 

-1.51 

12.74 

277 

11850 

28.00 

-13.39 

31.04 

295 

9875 

16.27 

3.27 

16.60 

258 

10875 

12.87 

-1.69 

12.98 

277 

11875 

28.13 

-13.59 

31.24 

2 96 

9900 

16.39 

3.29 

16.72 

258 

10900 

13.02 

-1.93 

13.17 

278 

11900 

28.24 

-13.81 

31.43 

296 

992 5 

16.43 

3.15 

16.73 

259 

10925 

13.11 

-2.12 

13.28 

279 

11925 

28.56 

-14.08 

31.84 

296 

9950 

16.42 

2.73 

16.65 

260 

10950 

13.31 

-2.31 

13.51 

280 

11950 

28.63 

-14.21 

31.96 

296 

9975 

16.06 

2.16 

16.20 

262 

10975 

13.58 

-2.50 

13.81 

280 

11975 

28.61 

-14.24 

31.96 

296 

10000 

15.53 

1.76 

15.63 

263 

11000 

13.85 

-2.77 

14.13 

281 

12000 

2B.57 

-14.30 

31.95 

296 

10025 

15.15 

1.63 

15.24 

264 

11025 

14.05 

-3.17 

14.40 

283 

12025 

28.64 

-14.40 

32.06 

297 

10050 

14.63 

1.57 

14.71 

264 

11050 

14.27 

-3.57 

14.71 

284 

12050 

28.99 

-14.45 

32.39 

2 96 

10075 

14.08 

1.49 

14.15 

264 

11075 

14.49 

-4.20 

15.09 

266 

12075 

29.19 

-14.58 

32.62 

296 

10100 

13.57 

1.51 

13.65 

263 

11100 

14.73 

-4.72 

15.47 

288 

12100 

29.21 

-14.79 

32.74 

297 


10125 

12.99 

1.58 

13.08 

263 

11125 

15.13 

-5.00 

15.94 

288 

12125 

28.97 

-14.78 

32.52 

2 97 

10150 

12.51 

1.58 

12.61 

263 

11150 

15.40 

-5.25 

16.27 

289 

12150 

28.64 

-14.58 

32.13 

297 

10175 

11.98 

1.68 

12.10 

262 

11175 

15.45 

-5.50 

16.40 

289 

12175 

28.29 

-14.07 

31.60 

296 

10200 

11.32 

1.76 

11.45 

261 

11200 

15.77 

-5.81 

16.80 

290 

12200 

28.20 

-13.99 

31.48 

2 96 

10225 

10.71 

1.98 

10.90 

259 

11225 

16.23 

-6.25 

17.39 

291 

12225 

28.49 

-14.40 

31.92 

2 97 
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TABLE 11-21 (con't) 

FPS-16 RAOAR/JIHSRHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

UX 

HZ 

TEST NUMBER 
US THETA 

870-03 

ALT 

02/10/65, 

UX 

» 1530Z « 
UZ 

EASTERN 

US 

TEST RANGE, 
THETA 

FLIR IDA 
ALT 

NX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

N/SEC 

M/SEC 

OEG 

12250 

28.56 

-1*. 68 

32.12 

297 

13250 

23.70 

-1*.20 

27.63 

301 

1*250 

23.00 

-17.33 

28.80 

307 

12275 

2 B .6* 

-15.06 

32.36 

298 

13275 

23.83 

-13.98 

27.62 

300 

1*275 

22.73 

-17.37 

28.61 

307 

12300 

28.81 

-15. *1 

32.67 

298 

13300 

23.77 

-13.99 

27.58 

300 

1*300 

22.18 

-17.25 

28.10 

308 

12325 

28.68 

-15.62 

32.66 

298 

13325 

23.97 

-13.96 

27.7* 

300 

1*325 

22.13 

-16.9* 

27 . 87 

307 

12350 

28.5* 

-15.81 

32.63 

299 

13350 

2*. 08 

-13.98 

27.8* 

300 

1*350 

22.2* 

-16.71 

27.82 

307 

12375 

26. *8 

-16.07 

32.70 

299 

13375 

23.87 

-1*. 13 

27.7* 

300 

1*375 

22.11 

-16.66 

27.68 

307 

12*00 

28. *3 

-16.37 

32.80 

300 

13*00 

23.82 

-1* .09 

27.68 

300 

J4400 

21.91 

-16.68 

27.53 

307 

12*25 

28. *6 

-16.53 

32.91 

300 

13*25 

23.70 

-l*.l* 

27.59 

301 

1**25 

21.55 

-16.41 

27.08 

307 

12*50 

28.51 

-16.65 

33.02 

300 

13*50 

23.62 

-l*.*7 

27.70 

301 

1**50 

21.12 

-15.95 

26.46 

307 

12*75 

28.53 . 

-16.75 

33.08 

300 

13*75 

23.53 

-1*. 60 

27.69 

302 

1**75 

20.71 

-15.50 

25.87 

307 

12500 

28.21 

-16.67 

32.77 

300 

13500 

23. *9 

—1* .*9 

27.59 

301 

1*500 

20.25 

-15.18 

25.31 

307 

12525 

28.12 

-16.62 

32.67 

300 

13525' 

23. *8 

-14.51 

27.60 

302 

1*525 

19.73 

-14.98 

24.77 

307 

12550 

28.17 

-16.79 

32.80 

301 

13550 

23.26 

-14.69 

27.51 

302 

1*550 

19.37 

-14.41 

24.1* 

306 

12575 

28.32 

-16.88 

32.97 

301 

13575 

23.19 

-14.98 

27.61 

303 

1*575 

19.01 

-13.77 

23.47 

306 

12600 

26.98 

-16.15 

31.** 

301 

13600 

23.11 

-15.20 

27.66 

303 

1*600 

18.58 

-12.90 

22.62 

305 

12625 

26.89 

-16.19 

31.39 

301 

13625 

23.12 

-15.2* 

27.69 

303 

1*625 

18.1* 

-12.07 

21.79 

303 

12650 

28.21 

-16.87 

32.87 

301 

13650 

23.32 

-15.40 , 

27.95 

303 

1*650 

17.75 

-11.56 

21.18 

303 

12675 

28.0* 

-16.80 

32.69 

301 

13675 

23.31 

-15.47 

27.98 

303 

1*675 

17.56 

-10.65 

20.53 

301 

12700 

28.05 

-16.89 

32.7* 

301 

13700 

23.33 

-15.55 

28.0* 

30* 

1*700 

17.49 

-9.87 

20.08 

299 

12725 

28.00 

-16.99 

32.75 

301 

13725 

23. *1 

-15.80 

28.2* 

30* 

1*725 

17.39 

-9.31 

19.73 

298 

12750 

27.86 

-16.9* 

32.61 

301 

13750 

23. *5 

-16.06 

28.42 

30* 

1*750 

17.20 

-8.77 

19.30 

297 

12775 

27.77 

-16.98 

32.55 

301 

13775 

23.37 

-16.23 

28.45 

305 

1*775 

17.31 

-8.42 

19.25 

2 96 

12800 

27.77 

-17.21 

32.67 

302 

13800 

23. *5 

-16.23 

28.52 

305 

1*800 

17.68 

-7.91 

19.37 

2 9* 

12825 

27.98 

-17.53 

33.02 

302 

13825 

23. *8 

-16.4* 

28.66 

305 

1*825 

17.72 

-7.0* 

19.07 

291 

12050 

28.10 

-17.77 

33.2* 

302 

13850 

23.67 

-J6.72 

28.98 

305 

1*850 

17.62 

-6.38 

18.7* 

290 

12875 

27.98 

-17.78 

33.15 

302 

13875 

23.89 

-16.69 

29.1* 

305 

1*875 

17.65 

-5.75 

18.56 

288 

12900 

27.77 

-17.69 

32.93 

302 

13900 

23.96 

-16.69 

29.20 

305 

1*900 

17.75 

-5.15 

18.49 

286 

12925 

27.51 

-17.68 

32.70 

303 

13925 

23.96 

-16.93 

29.3* 

305 

1*925 

18.03 

-*.*8 

18.58 

28* 

12950 

27.26 

-17.60 

32. *5 

303 

13950 

23.86 

-17.13 

29.37 

305 

1*950 

18.48 

-*.07 

18.93 

282 

12975 

26.83 

-17.30 

31.92 

303 

13975 

23.93 

-17.30 

29.53 

306 

1*975 

18.81 

-4.13 

19.26 

282 

13000 

26.33 

-16.75 

31.21 

302 

1*000 

2*. 13 

-17.50 

29.60 

306 

15000 

19.1* 

-3.45 

19.45 

280 

13025 

25.88 

-16.19 

30.53 

302 

1*025 

2*. *5 

-17.69 

30.18 

306 

15025 

19.32 

-3.03 

19.56 

279 

13050 

25.33 

-16.01 

29.97 

302 

1*050 

2*. 85 

-18.06 

30.72 

306 

15050 

19.55 

-3.01 

19. 78 

279 

13075 

2*. 79 

-16.07 

29.5* 

303 

1*075 

25.01 

-18.41 

31.05 

306 

15075 

20.07 

-2.83 

20.27 

278 

13100 

2*. 59 

-16.07 

29.37 

303 

1*100 

25.03 

-18.48 

31.12 

306 

15100 

20.60 

-3.17 

20.8* 

279 

13125 

2*. 76 

-16.17 

29.57 

303 

1*125 

2**81 

-18.47 

30.93 

306 

15125 

20.51 

-2.9* 

20.72 

278 

13150 

2*. 67 

-16.21 

29.51 

303 

1*150 

2*. 37 

-18.22 

30.43 

307 

15150 

20.73 

-3.25 

20.99 

279 

13175 

2*. *6 

-15.79 

29.12 

303 

1*175 

23.86 

-17.91 

29.83 

307 

15175 

21.26 

-3.86 

21.61 

2 80 

13200 

2*. 28 

-15.36 

28.73 

302 

1*200 

23. *9 

-17.59 

29.3* 

307 

15200 

21.60 

-3.55 

21.89 

279 

13225 

23.8* 

- 1* . 8* 

26.08 

302 

1*225 

23.26 

-17.36 

29.02 

307 

15225 

22.21 

-3.08 

22.42 

278 

alt 

■ ALTI 

TUDE, MX 

- 2 0NAL 

C0MP0NENT, 

UZ * MERIDIONAL 

C0MP0NE NT , MS - 

MINC SPEED, 

THETA ■ 

HIND DIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITV PR0F IL E 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15250 

22.71 

-3.15 

22.93 

270 

15275 

22.96 

-3.02 

23.16 

277 

15300 

23.7* 

-3.00 

23.93 

277 

15325 

24.6 8 

-3.68 

24.95 

278 

15350 

25.05 

-3.82 

25.34 

278 

15375 

25.05 

-3.71 

25.32 

278 

15*00 

24.98 

-4.88 

25.45 

281 

15*25 

25.81 

-5.11 

26.31 

281 

15*50 

26.5* 

-5.13 

27.03 

281 

15*75 

26.68 

-5.55 

27.25 

282 

15500 

27.0* 

-5.85 

27.66 

282 

15525 

27.61 

-6.7* 

28.42 

284 

15550 

28.45 

-6.55 

29.20 

203 

15575 

28.47 

-6.67 

29.24 

283 

15600 

28.12 

-7.39 

29.08 

285 

15625 

27.87 

-8.39 

29.10 

287. 

15650 

27.26 

-9.90 

29.00 

290 

15675 

26.96 

-9.80 

28.68 

290 

15700 

26.88 

-9.85 

28.62 

290 

15725 

26.42 

-10.65 

28.40 

292 

15750 

26.63 

-11.13 

28.87 

293 

15775 

27.29 

-11.68 

29.69 

293 

15800 

27.25 

-12.16 

29.84 

294 

15825 

26.93 

-12.5* 

29.71 

295 

15050 

26.2* 

-12.87 

29.22 

296 

15875 

25.43 

-13.19 

28.64 

297 

15900 

24.93 

-12.96 

28.10 

297 

15925 

24.28 

-12.61 

27.36 

297 

15950 

23.00 

-12.80 

26.32 

299 

15975 

22.1* 

-12.96 

25.66 

300 

16000 

21.86 

-13.06 

25.46 

301 

16025 

21.09 

-13.1* 

24.05 

302 

16050 

20.20 

-12.8* 

23.93 

302 

16075 

18.91 

-12.56 

22.70 

303 

16100 

17.08 

-12.86 

21.38 

307 

16125 

15.68 

-13.4* 

20.65 

310 

16150 

15.17 

-13.08 

2C.03 

311 


TEST NUMBER 870-03 
ALT 


02/10/65, 15302, 


METERS M/SEC M/SEC 


EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

M/SEC OEG 


ALTITUDE, MX - Z 0NAL C0NP0NE NT , MZ • ME R I D I 0NAL C 0MP0NE NT » WS « WIND SPEED, 


FLORIDA 

ALT MX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 


THETA - WINO DIRECT! 0N 


MS THETA 

M/SEC DEG 
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FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

870-0* 

ALT 

02/10/65 

MX 

, 16*52, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

200 

-2.87 

5.37 

6.09 

152 

1200 

-6.86 

3.92 

7.90 

120 

2200 

0.02 

3.15 

3.15 

180 

225 

-2.9* 

5.27 

6.0* 

151 

1225 

-6.96 

3.85 

7.96 

119 

2225 

0.06 

2.89 

2.90 

181 

250 

-2.78 

5. *7 

6.1* 

153 

1250 

-7.30 

3.71 

8.18 

117 

22 50 

-0.21 

2.73 

2.7* 

175 

275 

-2. *6 

5.69 

6.21 

156 

1275 

-7.52 

3.36 

6.2* 

11* 

2275 

— 0. *9 

2.9* 

2.98 

170 

300 

-2.50 

6. *2 

6.89 

159 

1300 

-7.60 

3-09 

8.20 

112 

2300 

-0.59 

3.06 

3.12 

169 

325 

-2.72 

7.08 

7.59 

159 

1325 

-7.** 

3.32 

8.15 

11* 

2325 

-0. *3 

2.99 

3.02 

172 

350 

-2.98 

7.33 

7.91 

158 

1350 

-7.02 

3.77 

7.97 

118 

2350 

-0.22 

3.02 

3.02 

176 

375 

-3.25 

7.70 

8.36 

157 

1375 

-6. *5 

3.70 

7.** 

120 

2375 

-0.25 

3.00 

3.01 

175 

*00 

-3.5* 

7.83 

8.59 

155 

1*00 

-5.80 

3.11 

6.58 

118 

2*00 

-0.32 

2.86 

2.88 

173 

<►2 5 

-3.68 

7.89 

8.71 

155 

1*25 

-5.21 

2.78 

5.91 

118 

2*25 

-0.*2 

2.60 

2.6* 

171 

*50 

-3.72 

8.03 

8.85 

155 

1*50 

-*.52 

3.05 

5. *5 

12* 

2*50 

-0.32 

2.28 

2.30 

172 

*75 

-3.78 

8.13 

fr.97 

155 

1*75 

-3.67 

3.68 

5.20 

135 

2*75 

-0.02 

2.02 

2.02 

179 

500 

-3.81 

8.2* 

9.08 

155 

1500 

-2.96 

*.23 

5.16 

1*5 

2500 

0.19 

1.66 

1.67 

186 

525 

-3.8* 

8.21 

9.07 

155 

1525 

-2. *6 

*.*0 

5.0* 

151 

2525 

0.37 

1.30 

1.35 

196 

550 

-3.87 

8.13 

9.00 

15* 

1550 

-2.09 

*.17 

*.67 

153 

2550 

0 • *2 

1.25 

1.32 

198 

575 

-3.88 

8.19 

9.06 

15* 

1575 

-1.76 

3.8* 

*.22 

155 

2575 

0.27 

1.65 

1.67 

189 

600 

-3.99 

8.11 

9.0* 

15* 

1600 

-1.68 

3.37 

3.76 

153 

2600 

0.13 

2.11 

2.12 

183 

625 

-*.17 

7.99 

9.01 

152 

1625 

-1.69 

2.86 

3.32 

1*9 

2625 

0.26 

2.67 

2.68 

185 

650 

-*.29 

7.87 

8.97 

151 

1650 

-1.6* 

2.60 

3.07 

1*8 

2650 

0.62 

3.25 

3.31 

191 

675 

-*.32 

7.83 

8.9* 

151 

1675 

-1.71 

2.61 

3.12 

1*7 

2675 

1.02 

3.39 

3.5* 

197 

700 

-*.5* 

7.82 

9.0* 

150 

1700 

-1.73 

2.78 

3.27 

1*8 

2700 

1.37 

3.39 

3.65 

202 

725 

-*.8* 

7.6* 

9.0* 

1*7 

1725 

-1.60 

2.95 

3.36 

151 

2725 

1.65 

3.30 

3.69 

206 

750 

-5.05 

7.** 

9.00 

1*6 

1750 

-1.33 

3.07 

3.3* 

156 

2750 

1.92 

3.20 

3.73 

211 

775 

-5.18 

7.27 

6.93 

1** 

1775 

-0.97 

3.18 

3.32 

163 

2775 

2.07 

3.19 

3.80 

213 

800 

-5.27 

7.05 

8.00 

1*3 

1800 

-0.72 

3.28 

3.36 

167 

2800 

2.16 

3.53 

*.l* 

211 

825 

-5.55 

6.81 

8.78 

1*1 

1825 

-0.63 

3.31 

3.37 

169 

2825 

2.23 

*.01 

*.59 

2 09 

050 

-5.92 

6.58 

8.85 

138 

1850 

-0.66 

3.32 

3.39 

169 

2050 

2.16 

*.*6 

*.95 

2 06 

075 

-6.06 

6.33 

8.77 

136 

1875 

-0.5* 

3. *3 

,3.*7 

171 

2875 

2.05 

*.82 

5.2* 

2 03 

900 

-6.00 

6.08 

8.5* 

135 

1900 

-0.28 

3.63 

3.6* 

175 

2900 

2.0* 

*.96 

5.37 

2 02 

925 

-5.89 

5.62 

8.1* 

133 

1925 

-0.11 

3.70 

3.70 

178 

2925 

2.17 

5.23 

5.67 

202 

950 

-5.86 

5.09 

7.76 

131 

1950 

-0.01 

3.65 

3.65 

180 

2950 

2. *2 

5.63 

6.12 

203 

975 

-5.86 

*. 78 

7.56 

129 

1975 

0.21 

3.59 

3.60 

103 

2975 

2.65 

5.89 

6. *5 

20* 

LOOO 

-5.9* 

*.61 

7.52 

128 

2000 

0.38 

3. *7 

3. *9 

1B6 

3000 

2.87 

6.13 

6.76 

205 

1025 

-6.05 

*.60 

7.60 

127 

2025 

0.37 

3.31 

3.33 

186 

3025 

2.67 

6.36 

6.90 

203 

1050 

-6.07 

*.63 

7.63 

127 

2050 

0.15 

3.16 

3.16 

183 

3050 

2.09 

6.81 

7.12 

197 

1075 

-6.26 

*• *3 

7.67 

125 

2075 

-0.08 

3.2* 

3.2* 

178 

3075 

l.*2 

7.32 

7. *6 

191 

1100 

-6.33 

*.29 

7.65 

12* 

2100 

-0.39 

3. *3 

3. *6 

173 

3100 

l.*5 

7.50 

7.63 

191 

1125 

-6.A1 

*.19 

7.66 

123 

2125 

-0.5* 

3.5* 

3.58 

171 

3125 

1.97 

7.00 

7.27 

196 

1150 

-6.59 

*.10 

7.76 

122 

2150 

-0.36 

3.57 

3.59 

17* 

3150 

2. *9 

6.10 

6.59 

202 

1175 

-6.77 

*.05 

7.89 

121 

2175 

-0.13 

3.37 

3.38 

178 

3175 

3.11 

5.53 

6.3* 

209 

ALT 

- ALTITUDE, MX 

* ZONAL C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDIONAL 

C0MP0NENT , US - 

WINC SPEED, 

THETA * 

MINO DIRECTI 0N 




ALT 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/ JIMS PHE RE MIND 
870-0* 02/10/65, lb*5Z, 

ALT WX MZ 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3200 

3.75 

5.00 

6.25 

217 

*200 

3.18 

5.29 

6.18 

211 

5200 

3.61 

0.15 

3.61 

267 

3225 

*.20 

*.8* 

6 .*1 

2 21 

*225 

3.00 

5.29 

6.08 

209 

5225 

3.46 

-0.07 

3.46 

271 

3250 

*.** 

*.98 

6.67 

222 

*250 

2.89 

5 .*0 

6.12 

206 

5250 

3.36 

0.02 

3.36 

269 

3275 

*.52 

5.15 

6.85 

221 

*275 

2.83 

5.50 

6.19 

207 

5275 

3.38 

0.26 

3.39 

265 

3300 

*.*0 

5.32 

6.91 

219 

*300 

2.61 

5.50 

6.08 

205 

5300 

3.65 

0.50 

3.69 

262 

3325 

*.31 

5. *2 

6.93 

218 

*325 

2.*0 

5. *9 

5.99 

203 

5325 

*.l* 

0.50 

*.17 

263 

3350 

*.*1 

5.37 

6.95 

219 

*350 

2.23 

5.58 

6.01 

202 

5350 

*.*7 

0.31 

*.*B 

266 

3375 

*.59 

5.19 

6.93 

221 

*375 

2.02 

5.6* 

5.99 

199 

5375 

*.73 

0.23 

*.73 

267 

3*00 

*.68 

5.18 

6.98 

222 

**00 

1.72 

5.5* 

5.80 

197 

5*00 

5.03 

0.01 

5.03 

270 

3*25 

*.61 

5.12 

6.89 

222 

**25 

l.*9 

5. *6 

5.66 

195 

5*25 

5.30 

0.12 

5.30 

268 

3*50 

*.52 

5.05 

6.78 

222 

**50 

1.36 

5.32 

5. *9 

19* 

5*50 

5.37 

0.56 

5.40 

2 6* 

3*75 

*.*8 

5.09 

6.78 

221 

**75 

1.16 

5.09 

5.22 

193 

5*75 

5.2* 

0.83 

5.30 

261 

3500 

*.53 

5.07 

6.80 

222 

*500 

1.13 

*.93 

5.06 

193 

5500 

5.23 

1.08 

5.3* 

258 

3525 

*.61 

5.02 

6.81 

222 

*525 

1.21 

*.76 

*.91 

19* 

5525 

5.2* 

1.28 

5.39 

256 

3550 

*.62 

*.99 

6.80 

223 

*550 

1.13 

*.67 

*.80 

193 

5550 

5.17 

1.39 

5.36 

255 

3575 

*.60 

*.90 

6.72 

223 

*575 

1.02 

*.61 

*.72 

192 

5575 

5.16 

1.5* 

5.38 

253 

3600 

*.51 

*.97 

6.71 

222 

*600 

0.98 

*.67 

*.77 

192 

5600 

5.36 

1.60 

5.59 

253 

3625 

*.*0 

5.03 

6.69 

221 

*625 

1.06 

*.7* 

*.86 

192 

5625 

5.61 

l.*l 

5.78 

256 

3650 

*.** 

*.92 

6.63 

222 

*650 

1.10 

* .61 

*.7* 

193 

5650 

5.9* 

1.09 

6.0* 

259 

3675 

*.50 

*.87 

6.63 

223 

*675 

0.99 

*.51 

*.62 

192 

5675 

6.27 

0.97 

6.35 

261 

3700 

*.*7 

*.97 

6.69 

222 

*700 

1.01 

*.*9 

*.60 

192 

5700 

6.51 

1.02 

6.59 

261 

3725 

4.38 

5.11 

6.7* 

220 

*725 

1.13 

*.33 

*.*8 

19* 

5725 

6.5* 

1.15 

6.6* 

260 

3750 

*.15 

5.2* 

6.68 

218 

*750 

1.31 

*.16 

*.36 

197 

5750 

6.57 

1.33 

6.71 

258 

3775 

*.02 

5.37 

6.70 

217 

*775 

1.** 

*.08 

*.33 

199 

5775 

6.62 

1.39 

6.76 

258 

3800 

*.00 

5. *3 

6.75 

216 

*800 

1.6* 

*.08 

*.*0 

202 

5800 

6.60 

l.*2 

6.75 

258 

3825 

3.8* 

5.5* 

6.7* 

215 

*825 

2.01 

3.98 

*.*6 

207 

5825 

6.5* 

1.41 . 

6.69 

258 

3850 

3.68 

5.57 

6.68 

213 

*850 

2.28 

3.70 

4.3* 

211 

5850 

6.48 

1.** 

6.6* 

257 

3875 

3.62 

5.60 

6.66 

213 

*875 

2. *7 

3.38 

*.19 

216 

5875 

6.62 

1.56 

6.80 

257 

3900 

3.59 

5.61 

6.66 

212 

*900 

2.68 

3.02 

*.03 

221 

5900 

6.90 

1.93 

7.16 

25* 

3925 

3.4* 

5.61 

6.58 

211 

*925 

2.02 

2.67 

3.88 

226 

5925 

6.99 

2.35 

7.38 

251 

3950 

3.2* 

5.55 

6. *3 

210 

*950 

2.90 

2.18 

3.69 

23* 

5950 

6.95 

2.58 

7.41 

2*9 

3975 

3.12 

5. *9 

6.32 

209 

*975 

3.10 

l.*7 

3.*3 

2** 

5975 

6.88 

2.9* 

7.48 

2*7 

*000 

2.97 

5.60 

6.3* 

208 

5000 

3.22 

1.05 

3.39 

252 

6000 

6.91 

3.21 

7.62 

2*5 

*025 

2.61 

5.85 

6.*1 

20* 

5025 

3.33 

1.01 

3.48 

253 

6025 

7.03 

3.30 

7.77 

2*5 

*050 

2. *6 

5.89 

6.38 

203 

5050 

3.27 

0.90 

3.40 

25* 

6050 

7.21 

3.33 

7.9* 

2*5 

*075 

2.69 

5.7* 

6.3* 

205 

5075 

3.15 

0.71 

3.23 

257 

6075 

7.42 

3.35 

8.15 

2*6 

*100 

2.95 

5.S8 

6.31 

208 

5100 

3.11 

0.68 

3.18 

258 

6100 

7.59 

3.52 

8.37 

2*5 

*125 

3.03 

5.36 

6.16 

209 

5125 

3.18 

0.70 

3.26 

257 

6125 

7.62 

3.67 

8.46 

2** 

*150 

3.06 

5.3* 

6.16 

210 

5150 

3.28 

0.67 

3.35 

258 

6150 

7.71 

3.7* 

8.57 

2** 

*175 

3.16 

5.36 

6.22 

210 

5175 

3. *7 

0.*9 

3.51 

262 

6175 

7.87 

3.50 

8.62 

2*6 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

■ Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDI0NAL 

COMPONENT , NS ■ 

WINC SPEED, 

THETA - 

WINO DIRECTION 
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TABLE 11-22 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

870-04 

02/10/65 

, 1645Z • 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

HS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/5EC 

M/SEC 

OEG 

6200 

7.96 

2.92 

8.48 

250 

7200 

7.26 

1.89 

7.51 

255 

8200 

6.95 

3.70 

7.87 

242 

6225 

7.82 

2.68 

6.26 

251 

7225 

6.98 

2.11 

7.30 

253 

8225 

6.81 

3.62 

7.71 

242 

6250 

7.69 

2.90 

8.22 

249 

7250 

6.69 

2.34 

7.09 

251 

8250 

6.76 

3.45 

7.59 

243 

6275 

7.60 

3.15 

8.23 

247 

7275 

6.39 

2.42 

6.84 

249 

0275 

7.00 

3.47 

7.81 

243 

6300 

7.37 

3.24 

8.05 

246 

7300 

6.24 

2.42 

6.69 

249 

8300 

7.45 

3.66 

8.30 

244 

6325 

7.17 

3.40 

7.94 

244 

7325 

6.07 

2.55 

6.59 

247 

8325 

8.00 

3.93 

8.91 

244 

6350 

7.03 

3.52 

7.87 

243 

7350 

6.15 

2.82 

6.76 

245 

8350 

8.39 

4.09 

9.34 

244 

6375 

6.90 

3.68 

7.82 

242 

7375 

6.42 

2.85 

7.02 

246 

0375 

8.71 

4.17 

9.66 

244 

6400 

6.74 

3.93 

7.80 

240 

7400 

6.48 

2.72 

7.03 

247 

0400 

9.00 

4.22 

9.94 

245 

6425 

6.61 

3.85 

7.65 

240 

7425 

6.64 

2.67 

7.16 

248 

8425 

9.26 

4.26 

10.19 

245 

6450 

6.48 

3.47 

7.35 

242 

7450 

6.92 

2.51 

7.36 

250 

8450 

9.50 

4.26 

10.41 

246 

6475 

6.38 

3.05 

7.07 

244 

7475 

7.05 

2.39 

7.44 

251 

8475 

9.71 

4.24 

10.59 

246 

6500 

6.17 

2.76 

6.76 

246 

7500 

7.20 

2.58 

7.64 

250 

8500 

9.94 

4.09 

10.75 

247 

6525 

5.76 

2.53 

6.29 

246 

7525 

7.16 

2.73 

7.67 

249 

8525 

10.21 

4.18 

11.03 

248 

6550 

5.43 

2.43 

5.95 

246 

7550 

7.17 

2.86 

7.72 

248 

8550 

10.50 

4.51 

11.43 

247 

6575 

5.47 

2.36 

5.95 

246 

7575 

7.33 

2.93 

7.90 

248 

8575 

10.71 

4.77 

11.73 

246 

6600 

5.74 

2.11 

6.12 

250 

7600 

7.44 

2.80 

7.95 

249 

8600 

10.99 

5.10 

12.11 

245 

6625 

6.09 

1.99 

6.40 

252 

7625 

7.53 

2.76 

8.02 

250 

8625 

11.18 

5.28 

12.36 

245 

6650 

6.34 

1.94 

6.64 

253 

7650 

7.59 

2.85 

0.11 

249 

8650 

11.32 

5.42 

12.55 

244 

6675 

6.42 

1.83 

6.67 

254 

7675 

7.57 

2.78 

8.06 

2 50 

0675 

11.39 

5.57 

12.67 

244 

6700 

6.39 

1.72 

6.62 

255 

7700 

7.38 

2.79 

7.89 

249 

8700 

11.47 

5.62 

12.78 

244 

6725 

6.34 

1.66 

6.56 

255 

7725 

7.12 

3.03 

7.73 

247 

8725 

11.45 

5.52 

12.71 

244 

6750 

6.29 

1.59 

6.49 

256 

7750 

6.87 

3.26 

7.61 

244 

8750 

11.37 

5.45 

12.61 

244 

6775 

6.27 

1.62 

6.48 

255 

7775 

6.69 

3.47 

7.53 

242 

8775 

11.33 

5.41 

12.55 

244 

6800 

6.21 

1.72 

6.44 

254 

7800 

6.62 

3.70 

7.59 

241 

8800 

11.35 

5.34 

12.55 

245 

6825 

6.18 

1.72 

6.41 

254 

7825 

6.61 

3.80 

7.62 

240 

8825 

11.42 

5.26 

12.57 

245 

6850 

6.31 

1.57 

6.50 

256 

7850 

6.72 

3.90 

7.77 

240 

8850 

11.41 

5.15 

12.52 

246 

6875 

6.47 

1.35 

6.61 

258 

7875 

7.04 

4.05 

8.12 

240 

0875 

11.55 

5.18 

12.65 

246 

6900 

6.88 

1.16 

6.98 

260 

7900 

7.27 

4.12 

8.36 

240 

8900 

11.71 

5.15 

12.79 

246 

6925 

7.30 

1.03 

7.38 

262 

7925 

7.27 

4.20 

8.40 

240 

0925 

11.77 

5.06 

12.81 

247 

6950 

7.38 

1.12 

7.46 

261 

7950 

7.21 

4.28 

8.39 

239 

8950 

11.82 

4.90 

12.79 

247 

6975 

7.27 

1.19 

7.37 

261 

7975 

7.20 

4.21 

8.34 

240 

8975 

11.82 

4.67 

12.71 

248 

7000 

7.22 

1.05 

7.30 

262 

8000 

7.19 

4.02 

8.24 

241 

9000 

12.01 

4.64 

12.87 

249 

7025 

7.22 

0.88 

7.28 

263 

8025 

7.27 

3.86 

8.23 

242 

9025 

12.22 

4.60 

13.05 

249 

7050 

7.12 

1.07 

7.20 

261 

8050 

7.41 

3.81 

8.33 

243 

9050 

12.23 

4.53 

13.05 

250 

7075 

6.96 

1.53 

7.13 

257 

8075 

7.31 

3.81 

8.24 

242 

9075 

12.32 

4.58 

13.14 

249 

7100 

6.91 

1.81 

7.15 

255 

8100 

7.18 

3.69 

8.08 

243 

9100 

12.35 

4.62 

13.18 

249 

7125 

7.19 

1.90 

7.44 

255 

8125 

7.15 

3.61 

8.01 

243 

9125 

12.22 

4.64 

13.07 

249 

7150 

7.44 

1.82 

7.66 

256 

8150 

7.11 

3.65 

7.99 

243 

9150 

12.10 

4.78 

13.01 

248 

7175 

7.43 

1.77 

7.64 

256 

8175 

7.05 

3.67 

7.94 

242 

9175 

12.04 

4.88 

12.99 

248 

ALT 

- ALTITUOE, WX 

- ZONAL 

C0MP0NE NT » 

WZ • MERIOI0NAL 

C0MP0NE 

NT, WS ■ 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECT10N 




ALT 

WX 

wz 

ws 

EPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 
870-04 02/10/65, 1645Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9200 

12.03 

4.90 

12.99 

248 

10200 

9.85 

2.90 

10.27 

253 

11200 

17.31 

-8.55 

19.31 

2 96 

9225 

12.03 

5.05 

13.05 

247 

10225 

10.00 

3.25 

10.51 

2 52 

11225 

17.68 

-8.93 

19.81 

297 

9250 

12.06 

5.28 

13.16 

246 

10250 

10.19 

3.64 

10.82 

250 

11250 

17.89 

-9.35 

20.19 

297 

9275 

11.99 

5.31 

13.11 

246 

10275 

10.65 

3.65 

11.26 

251 

11275 

18.46 

-10.05 

21.01 

298 

9300 

11.97 

5.32 

13.10 

246' 

10300 

10.93 

3.94 

11.62 

250 

11300 

19.10 

-10.66 

21.87 

299 

9325 

11.99 

5.37 

13.14 

246 

10325 

10.85 

4.59 

11.78 

247 

11325 

19.48 

-11.15 

22.45 

300 

9350 

11.87 

5.45 

13.06 

245 

10350 

10.79 

4.56 

11.71 

247 

11350 

19.77 

-11.49 

22.87 

3 00 

9375 

11.90 

5.55 

13.13 

245 

10375 

11.10 

3.99 

11.79 

250 

11375 

20.34 

-11.74 

23.49 

300 

9400 

11.05 

5.59 

13.10 

245 

10400 

11.81 

3.45 

12.31 

254 

11400 

21.69 

-11.90 

24.74 

299 

9425 

11.73 

5.67 

13.03 

244 

10425 

12.48 

3.12 

12.86 

256 

11425 

22.63 

-11.75 

25.50 

297 

9450 

11.00 

5.76 

13. ‘13 

244 

10450 

13.58 

2.65 

13.84 

259 

11450 

22.87 

-11.83 

25.75 

297 

9475 

11.93 

5.76 

13.25 

244 

10475 

14.80 

2.23 

14.96 

261 

11475 

24.11 

-12.18 

27.01 

297 

9500 

12.05 

5.70 

13.37 

244 

10500 

15.39 

1.84 

15.50 

263 

11500 

25.27 

-12.32 

28.12 

2 96 

9525 

12.23 

5 .7*2 

13.51 

245 

10525 

15.26 

1.68 

15.35 

264 

11525 

25.79 

-12.16 

28.51 

295 

9550 

12.65 

5.60 

13.04 

246 

10550 

15.08 

1.65 

15.17 

264 

11550 

26.53 

-12.00 

29.12 

294 

9575 

13.00 

5.48 

14.10 

247 

10575 

14.73 

1.86 

14.84 

263 

11575 

27.46 

-12.04 

29.98 

293 

9600 

13.28 

5.30 

14.30 

248 

10600 

14.15 

1.95 

14.29 

262 

1 1600 

26.01 

-11.40 

28.40 

293 

9625 

13.72 

5.27 

14.70 

249 

10625 

13.92 

1.71 

14.03 

263 

11625 

27.72 

-12.21 

30.29 

294 

9650 

14.06 

5.18 

14.99 

250 

10650 

14.13 

1.36 

14.20 

264 

11650 

30.60 

-13.54 

33.46 

294 

9675 

14.37 

4.99 

15.21 

251 

10675 

14.30 

0.93 

14.33 

266 

11675 

29.36 

-12.86 

32.05 

293 


9700 

14.81 

4.94 

15.61 

251 

10700 

14.26 

0.77 

14.28 

267 

11700 

29.68 

-12.90 

32.36 

293 

9725 

15.15 

4.77 

15.88 

252 

10725 

14.01 

0.75 

14.03 

267 

11725 

29.97 

-13.23 

32.77 

294 

9750 

15.35 

4.54 

16.01 

253 

10750 

13.91 

0.56 

13.93 

268 

11750 

30.18 

-13.39 

33.02 

294 

9775 

15.60 

4.36 

16.20 

254 

10775 

14.25 

0.42 

14.25 

268 

11775 

30.05 

-13.44 

32.92 

294 

9800 

15.87 

4.02 

16.37 

256 

10800 

14.55 

0.06 

14.55 

270 

11800 

29.92 

-13.30 

32.75 

294 


9825 

16.08 

3.76 

16.51 

257 

10825 

14.58 

-0.39 

14.59 

271 

11825 

29.81 

-13.23 

32.62 

294 

9850 

16.14 

3.37 

16.49 

258 

10050 

14.78 

-0.73 

14.79 

273 

11850 

29.74 

-13.43 

32.63 

2 94 

9875 

16.09 

2.89 

16.35 

260 

10875 

14.89 

-1.19 

14.94 

274 

1 1875 

29.83 

-13.51 

32.74 

2 94 

9900 

15.93 

2.53 

16.13 

261 

10900 

14.80 

-1.90 

14.92 

277 

11900 

29.95 

-13.50 

32.85 

2 94 

9925 

15.29 

2.21 

15.44 

262 

10925 

14.72 

-2.28 

14.89 

279 

11925 

29.95 

-13.61 

32.90 

294 

9950 

14.52 

2.04 

14.67 

26 2 

10950 

14.72 

—2.40 

14.92 

279 

11950 

30.00 

-13.65 

32.96 

2 94 

9975 

13.94 

1.99 

14.08 

262 

10975 

14.77 

-2.74 

15.03 

280 

11975 

30.24 

-13.63 

33.17 

2 94 

10000 

13.09 

1.86 

13.22 

262 

11000 

14.87 

-3.12 

15.20 

202 

12000 

30.34 

-13.78 

33.33 

294 

10025 

12.52 

1.90 

12.66 

261 

11025 

15.04 

-3.45 

15.43 

283 

12025 

30.45 

-13.93 

33.48 

294 

10050 

12.14 

1 . 8 B 

12.28 

261 

11050 

15.09 

-3.93 

15.60 

284 

12050 

30.35 

-13.78 

33.33 

2 94 


10075 

11.52 

1.84 

11.67 

261 

11075 

15.02 

-4.63 

15.72 

287 

12075 

30.12 

-13.68 

33.08 

294 

10100 

11.11 

2.06 

11.30 

259 

11100 

15.09 

-5.57 

16.09 

290 

12100 

29.87 

-13.66 

32.85 

2 94 

10125 

10.81 

2.31 

11.06 

258 

11125 

15.36 

-6.17 

16.55 

292 

12125 

29.58 

-13.30 

32.43 

2 94 

10150 

10.51 

2.55 

10.02 

256 

11150 

16.02 

-7.09 

17.51 

294 

12150 

29.49 

-13.08 

32.26 

2 94 

10175 

10.01 

2.81 

10.40 

254 

11175 

16.62 

-7.85 

18.38 

295 

12175 

29.54 

-13.10 

32.31 

294 

ALT 

-ALT 

1TU0E, WX 

» Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDI0NAL 

C 0MP0NE NT i 

• ws - 

WINC SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-22 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

87 0-04 

02/10/65, 

, 1645Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

US 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/S"EC 

CEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12200 

29.54 

-13.25 

32.37 

294 

13200 

24.47 

-14.08 

28.24 

300 

14200 

23.03 

-15.61 

27.83 

304 

12225 

29.47 

-13.42 

32.36 

294 

13225 

24.36 

-14.26 

28.23 

300 

14225 

22.88 

-15.64 

27.72 

304 

12250 

29.39 

-13.69 

32.42 

295 

13250 

24.20 

-14.43 

28.18 

301 

14250 

22.66 

-15.46 

27.43 

304 

12275 

29.28 

-14.04 

32.47 

295 

13275 

24.22 

-14.50 

28.23 

301 

14275 

22.26 

-15.14 

26.92 

304 

12300 

29.19 

-14.14 

32.44 

296 

13300 

24.27 

-14.69 

28.37 

301 

14300 

21.84 

-14.90 

26.44 

304 

12325 

29.19 

-14.30 

32.51 

296 

13325 

24.09 

-14.85 

28.30 

301 

14325 

21.58 

-14.79 

26.16 

304 

12350 

29.07 

-14.69 

32.57 

297 

13350 

24.04 

-14.87 

28.27 

302 

14350 

21.39 

-14.44 

25.81 

■ 304 

12375 

28.94 

-14.67 

32.45 

297 

13375 

23.95 

-15.00 

28.26 

302 

14375 

20.98 

-14.10 

25.28 

304 

12400 

28.82 

-14.50 

32.26 

297 

13400 

24.02 

-15.03 

28.34 

302 

14400 

20.36 

-13.84 

24.62 

304 

12425 

28.75 

-14.64 

32.26 

297 

13425 

24.31 

-15.12 

28.63 

302 

14425 

20.15 

-13.54 

24.28 

304 

12450 

20.84 

-14.93 

32.47 

297 

13450 

24.31 

-15.20 

28.67 

302 

14450 

20.08 

-13.30 

24.09 

303 

12475 

28.91 

-15.28 

32.70 

298 

13475 

24.32 

-15.23 

28.69 

302 

14475 

19.76 

-13.29 

23.81 

304 

12500 

28.91 

-15.35 

32.73 

298 

13500 

24.46 

-15.34 

28.87 

302 

14500 

19.51 

-13.12 

23.51 

304 

12525 

28.75 

-15.19 

32.51 

298 

13525 

24.68 

-15.64 

29.22 

302 

14525 

19.47 

-12.67 

23.23 

303 

12550 

28.66 

-15.04 

32.36 

298 

13550 

24.89 

-15.84 

29.50 

302 

14550 

19.14 

-12.53 

22.88 

303 


12575 

28.53 

-14.78 

32.13 

297 

13575 

25.04 

-15.86 

29.64 

302 

14575 

19.06 

-12.18 

22.62 

302 

12600 

28.48 

-14.88 

32.13 

297 

13600 

25.16 

-16.10 

29.87 

302 

14600 

18.86 

-11.65 

22.18 

301 

12625 

28.67 

-15.29 

32.49 

298 

13625 

25.34 

-16.39 

30.18 

303 

14625 

18.58 

-10.87 

21.53 

300 

12650 

28.63 

-15.67 

32.64 

299 

13650 

25.48 

-16.34 

30.27 

302 

14650 

18.52 

-10.31 

21.19 

299 

12675 

28.60 

-15.87 

32.71 

299 

13675 

25.73 

-16.33 

30.47 

302 

14675 

18.39 

-10.30 

21.08 

299 


12700 

28.68 

-15.77 

32.73 

299 

13700 

26.00 

-16.57 

30.83 

302 

14700 

18.47 

-9.88 

20.95 

298 

12725 

28.67 

-15.67 

32.67 

298 

13725 

26.00 

-16.68 

30.89 

303 

14725 

18.35 

-9.22 

20.53 

297 

12750 

28.67 

-15.57 

32.62 

298 

13750 

25.98 

-16.69 

30.88 

303 

14750 

18.37 

-9.10 

20.50 

296 

12775 

28.61 

-15.50 

32.54 

298 

13775 

25.97 

-16.70 

30.87 

303 

14775 

18.44 

-8.90 

20.47 

2 96 

12800 

28.54 

-15.55 

32.51 

298 

13800 

25.78 

-16.80 

30.77 

303 

1-4800 

18.21 

-8.45 

20.07 

295 

12825 

28.49 

-15.43 

32.40 » 

298 

13825 

25.61 

-16.62 

30.53 

303 

14825 

17.79 

-8.00 

19.51 

294 

12850 

28.44 

-15.40 

32.34 

298 

13850 

25.48 

-16.42 

30.31 

‘303 

14850 

17.93 

-7.74 

19.53 

293 

12875 

28.16 

-15.42 

32.10 

299 

13875 

25.33 

-16.48 

30.22 

303 

14875 

18.21 

-7.25 

19.60 

292 

12900 

27.85 

-15.18 

31.72 

298 

13900 

25.13 

-16.43 

30.03 

303 

14900 

17.95 

-6.55 

19.11 

290 

12925 

27.41 

-14.74 

31.12 

298 

13925 

25.11 

-16.37 

29.97 

303 

14925 

18.02 

-6.13 

19.03 

289 

12950 

26.87 

-14.49 

30.53 

298 

13950 

25.10 

-16.42 

29.99 

303 

14950 

18.26 

-5.75 

19.15 

2 87 

12975 

26.43 

-14.26 

30.03 

298 

13975 

24.84 

-16.42 

29.77 

303 

14975 

18.02 

-5.07 

18.71 

286 

13000 

26.25 

-14.33 

29.90 

298 

14000 

24.73 

-16.32 

29.63 

303 

15000 

17.95 

-4.10 

18.42 

283 

13025 

25.81 

-14.40 

29.56 

299 

14025 

24.59 

-16.55 

29.64 

304 

15025 

18.12 

-3.32 

18.42 

280 

13050 

25.39 

-14.27 

29.13 

299 

14050 

24.04 

-16.52 

29.17 

304 

* 

15050 

18.34 

-2.76 

18.55 

278 

13075 

25.36 

-14.31 

29.12 

299 

14075 

23.69 

-16.20 

28.70 

304 

15075 

18.79 

-2.24 

18.92 

277 

13100 

25.17 

-14.52 

29.06 

300 

14100 

23.54 

-16.12 

28.53 

304 

15100 

19.03 

-2.06 

19.14 

276 

13125 

24.82 

-14.44 

28.71 

300 

14125 

23.59 

-16.05 

28.53 

304 

15125 

19.18 

-1.96 

19.28 

276 

13150 

24.49 

-14.01 

26.21 

300 

14150 

23.40 

-15.78 

28.22 

304 

15150 

19.68 

-2.27 

19.81 

2 76 

13175 

24.40 

-13.97 

28.11 

300 

14175 

23.09 

-15.55 

27.84 

304 

15175 

20.12 

-2.56 

20.29 
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COMPONENT, 

WZ * MER 1 0 1 ANAL 

COMPONENT 
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WINC SPEED, 
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TEST NUMBER 

870-04 

02/10/65, 

, 1645Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

15200 

20.63 

-2.58 

20.79 

277 

16200 

18.04 

-13.04 

22.26 

306 



15225 

21.02 

-2.45 

21.17 

276 

16225 

18.20 

-13.03 

22.39 

305 



15250 

21.45 

-2.91 

21.65 

278 

16250 

17.97 

-13.13 

22.26 

306 



15275 

21.83 

-3.01 

22.04 

278 

16275 

18.01 

-13.39 

22.44 

306 



15 300 

21.92 

-2.68 

22.09 

277 

16300 

17.83 

-13.92 

22.62 

308 




15325 

22.04 

-2.61 

22.20 

277 

16325 

17.54 

-14.26 

22.61 

309 

15350 

22.86 

-2.89 

23.05 

277 

16350 

17.41 

-14.01 

22.34 

309 

15375 

23.70 

-3.39 

23.94 

278 

16375 

17.08 

-13.90 

22.03 

309 

15400 

24.32 

-3.62 

24.58 

278 

16400 

16.57 

-14.49 

22.02 

311 

15425 

24.98 

-3.91 

25.29 

279 

16425 

16.45 

-15.11 

22.34 

312 


15450 

25.37 

-3.96 

25.68 

279 

16450 

16.23 

-15.32 

22.32 

313 

15475 

25.81 

-4.44 

26.19 

260 

16475 

15.94 

-15.21 

22.03 

313 

15500 

26.34 

-4.76 

26.76 

280 

16500 

15.88 

-15.47 

22.17 

314 

15525 

26.56 

-5.05 

27.03 

281 

16525 

15.88 

-16.03 

22.56 

315 

15550 

26.81 

-5.61 

27.38 

282 

16550 

15.55 

-16.08 

22.37 

316 


15575 

27.11 

-5.70 

27.70 

282 

16575 

15.34 

-15.87 

22.07 

316 

15600 

27.41 

r5. 36 

27.93 

281 

16600 

14.59 

-15.73 

21.45 

317 

15625 

27.47 

-5.91 

28.10 

282 

16625 

13.94 

-15.79 

21.06 

318 

15650 

27.56 

-7.19 

28.49 

284 

16650 

13.55 

-15.54 

20.61 

319 

15675 

27.61 

-7.56 

28.63 

285 

16675 

13.21 

-15.36 

20.26 

319 


15700 

27.37 

-8.30 

28.60 

287 

16700 

12.79 -15.12 

19.80 

320 

15725 

27.28 

-9.28 

26.81 

289 





15750 

27.61 

-9.96 

29.35 

290 





15775 

27.73 

-10.40 

29.61 

290 





15000 

27.47 

-10.80 

29.52 

291 






15825 

27.54 

-11.34 

29.78 

292 

15850 

28.24 

-12.14 

30.74 

293 

15875 

28.98 

-13.04 

31.78 

294 

15900 

28.35 

-13.44 

31.38 

295 

15925 

27.15 

-13.42 

30.29 

296 


15950 

26.26 

-13.35 

29.46 

297 

15975 

25.50 

-13.53 

28.87 

298 

16000 

24.97 

-13.20 

28.24 

298 

16025 

24.08 

-12.84 

27.29 

298 

16050 

22.97 

-13.00 

26.39 

299 


16075 

21.81 

-13.15 

25.47 

301 

16100 

20.59 

-13.05 

24.38 

302 

16125 

19.65 

-12.75 

23.42 

303 

16150 

18.43 

-12.55 

22.30 

304 

16175 

17.90 

-12.82 

22.02 

305 


W2 

M/SEC 


WS THETA 

H/ SEC DEG 
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TABLE 11-23 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHE RE WIND VEL0CITY PROFILE 


ALT 

MX 

Hi 

TEST NUMBER 
MS THETA 

870-05 

ALT 

02/10/65 

MX 

, 1802Z, 
WZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R1DA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

225 

-3.31 

5.58 

6.49 

149 

1225 

-5.66 

4.60 

7.30 

129 

2225 

-0.52 

2.49 

2.55 

168 

250 

-3.92 

5.68 

6.90 

145 

1250 

-5.78 

4.48 

7.32 

128 

2250 

-0.25 

2.66 

2.67 

174 

275 

-4.10 

6.05 

7.31 

146 

1275 

-5.97 

4.53 

7.50 

127 

2275 

0.30 

2-54 

2.56 

186 

300 

-4.20 

6.50 

7.73 

147 

1300 

-6.20 

4.74 

7.80 

127 

2300 

0.63 

2.35 

2.43 

195 

325 

-4.39 

6.92 

8.20 

147 

1325 

-6.36 

4.67 

7.89 

126 

2325 

0.49 

2.39 

2.44 

191 

350 

-4.32 

7.25 

8.43 

149 

1350 

-6.40 

4.65 

7.91 

126 

2350 

0.23 

2.39 

2.40 

185 

375 

-4.43 

7.34 

8.57 

149 

1375 

-6.22 

4.54 

7.70 

126 

2375 

0.10 

2.53 

2.53 

182 

400 

-4.54 

7.44 

8.72 

148 

1400 

-6.03 

4.41 

7.47 

126 

2400 

0.01 

2.66 

2.66 

180 

425 

-4.63 

7.54 

8.84 

148 

1425 

-5.33 

4.62 

7.05 

131 

2425 

-0.04 

2.54 

2.54 

179 

450 

-4.78 

7.50 

8.89 

147 

1450 

-3.90 

4.71 

6.11 

140 

2450 

-0.10 

2.15 

2.15 

177 

475 

-4.75 

7.54 

8.91 

148 

1475 

-2.86 

4.51 

5.34 

147 

2475 

-0.02 

1.85 

1.65 

179 

500 

-4.80 

7.61 

9.00 

148 

1500 

• -2.16 

4.31 

4.82 

153 

2500 

0.14 

1.64 

1.64 

185 

525 

-5.00 

7.67 

9.15 

147 

1525 

-1.40 

4.20 

4.43 

161 

2525 

0.00 

1.47 

1.47 

180 

550 

-5.02 

7.68 

9.18 

147 

1550 

-0.72 

4.02 

4.08 

170 

2550 

-0.05 

1.47 

1.47 

178 

575 

-5.08 

7.75 

9.27 

147 

1575 

-0.26 

3.58 

3.59 

176 

2575 

-0.09 

1.69 

1.69 

177 

600 

-5.27 

7.80 

9.41 

146 

1600 

-0.34 

3.30 

3.31 

174 

2600 

-0.21 

1.99 

2.00 

174 

625 

-5.18 

7.76 

9.33 

146 

1625 

-0.65 

3.19 

3.26 

168 

2625 

-0.08 

2.39 

2.39 

178 

650 

-4.94 

7.70 

9.15 

147 

1650 

-0.70 

3.29 

3.37 

168 

2650 

0.61 

2.68 

2.74 

193 

675 

-5.08 

7.63 

9.17 

146 

1675 

-0.42 

3.39 

3.42 

173 

2675 

1.47 

2.81 

3.17 

2 07 

700 

-5.15 

7.58 

9.17 

146 

1700 

-0.22 

3.34 

3.35 

176 

2700 

1.94 

2.63 

3.27 

216 

725 

-5.19 

7.40 

9.04 

145 

1725 

0.03 

3.36 

3.36 

180 

2725 

2.09 

2.43 

3.20 

220 

7 50 

-5.19 

7.16 

8.85 

144 

1750 

0.23 

3.37 

3.38 

184 

2750 

2.26 

2.53 

3.39 

222 

775 

-5.05 

6.90 

8.55 

144 

1775 

0.19 

3.31 

3.32 

183 

2775 

2.63 

2.59 

3.69 

225 

800 

-5.28 

6.57 

8.43 

141 

1800 

0.12 

3.09 

3.09 

182 

2800 

2.88 

2.65 

3.91 

227 

825 

-5.48 

6.29 

8.34 

139 

1825 

0.15 

2.97 

2.98 

183 

2825 

3.11 

2.98 

4.31 

226 

850 

-5.51 

6.04 

8.18 

137 

1850 

0.27 

2.95 

2.96 

185 

2850 

3.22 

3.30 

4.61 

224 

875 

-5.45 

6.01 

8.11 

130 

1875 

0.36 

2.94 

2.96 

187 

2875 

3.28 

3.61 

4.88 

222 

900 

-5.39 

6.13 

8.16 

138 

1900 

0.38 

2.04 

2.87 

188 

2900 

3.41 

4.09 

5.32 

220 

925 

-5.37 

6.15 

8.17 

139 

1925 

0.49 

2.60 

2.65 

191 

2925 

3.38 

4.31 

5.48 

218 

950 

-5.37 

6.14 

8.16 

139 

1950 

0.48 

2.29 

2.34 

192 

2950 

3.26 

4.58 

5.62 

215 

975 

-5.72 

6.02 

8.30 

136 

1975 

o.u 

2.22 

2.23 

183 

2975 

3.31 

4.86 

5.88 

214 

1000 

-6.09 

5.82 

8.43 

134 

2000 

-0.19 

2.56 

2.56 

176 

3000 

3.36 

5.31 

6.28 

212 

1025 

-6.05 

5.64 

8.27 

133 

2025 

-0.12 

2.91 

2.91 

178 

3025 

2.93 

6.05 

6.73 

2 06 

1050 

-6.04 

5.43 

8.12 

132 

2050 

0.07 

3.10 

3.10 

181 

3050 

2.26 

6.81 

7.17 

198 

1075 

-6.28 

5.25 

8.18 

130 

2075 

0.27 

3.23 

3.24 

185 

3075 

2.07 

7.05 

7.35 

196 

1100 

-6.27 

4.92 

7.97 

128 

2100 

0.38 

3.12 

3.14 

187 

3100 

2.41 

6.60 

7.02 

200 

1125 

-6.23 

4.62 

7.75 

126 

2125 

0.24 

2.97 

2.98 

184 

3125 

2.85 

5.92 

6.57 

206 

1150 

-6.05 

4.66 

7.64 

127 

2150 

0.05 

2.73 

2.73 

181 

3150 

3.50 

5.22 

6.28 

214 

1175 

-5.80 

4.61 

7.41 

128 

2175 

-0.21 

2.43 

2.44 

175 

3175 

3.94 

4.83 

6.23 

219 

1200 

-5.71 

4.53 

7.29 

128 

2200 

-0.55 

2.39 

2.45 

167 

3200 

4.11 

4.84 

6.35 

220 

ALT 

- altitude, wx 

» Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - HER IO10NAL 

C 8MP8NENT i WS • 

WINC SPEED, 

THETA • 

WIND D1RECTI0N 




ALT 

MX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
MS THETA 

-16 RADAR/ JIM SPHERE WIND 
870-05 02/10/65, 1802Z, 

ALT MX WZ 

VEL0C1TY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FL0RIOA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

4.23 

5.02 

6.57 

220 

4225 

1.90 

5.95 

6.25 

198 

5225 

3.41 

0.45 

3.44 

262 

3250 

4.10 

5.14 

6.57 

216 

4250 

1.54 

5.95 

6.15 

194 

5250 

3.80 

0.27 

3.81 

266 

3275 

4.00 

5.24 

6.59 

217 

4275 

1.25 

5.91 

6.04 

192 

5275 

4.07 

0.13 

4.08 

268 

3300 

3.92 

5-30 

6.59 

216 

4300 

0.98 

6.10 

6.18 

189 

5300 

4.13 

-0.04 

4.13 

270 

3325 

3.74 

5.26 

6.46 

215 

4325 

0.99 

6.09 

6.17 

189 

5325 

4.18 

-0.24 

4.19 

273 

3350 

3.59 

5.09 

6.23 

215 

4350 

1.08 

5.87 

5.97 

190 

5350 

4.32 

-0.45 

4.34 

276 

3375 

3.55 

4.99 

6. 12 

215 

4375 

1.03 

5.53 

5.63 

190 

5375 

4.50 

-0.41 

4.51 

275 

3400 

3.61 

4.88 

6.07 

216 

4400 

0.95 

5.21 

5.29 

190 

5400 

4.78 

-0.18 

4.79 

2 72 

3425 

3.59 

4.90 

6.08 

216 

442 5 

0.88 

4.89 

4.97 

190 

5425 

4.95 

0.10 

4.95 

269 

3450 

3.58 

5.00 

6.15 

215 

4450 

0.90 

4.79 

4.88 

190 

5450 

4.91 

0.30 

4.92 

2 66 

3475 

3.53 

5.09 

6.19 

215 

4475 

0.91 

4.82 

4.90 

190 

5475 

4.88 

0.52 

4.91 

2 64 

3500 

3.53 

5.22 

6.30 

214 

4500 

0.84 

4.85 

4.92 

190 

5500 

4.93 

0.74 

4.98 

261 

3525 

3.58 

5.30 

6.40 

214 

4525 

0.79 

4.87 

4.93 

189 

5525 

4.89 

0.77 

4.95 

261 

3550 

3.66 

5.40 

6.53 

214 

4550 

0.94 

4.75 

4.84 

191 

5550 

5.10 

0.85 

5.17 

260 

3575 

3.64 

5.49 

6.59 

213 

4575 

1.11 

4.64 

4.77 

193 

5575 

5.25 

0.86 

5.32 

260 

3600 

3.54 

5.42 

6.47 

213 

4600 

1.16 

4.57 

4.72 

194 

5600 

5.34 

0.81 

5.40 

261 

3625 

3.31 

5.37 

6.31 

211 

4625 

1.08 

4.56 

4.69 

193 

5625 

5.63 

0.67 

5.67 

263 

3650 

3.10 

5.42 

6.25 

210 

4650 

0.89 

4.87 

4.95 

190 

5650 

5.91 

0.68 

5.95 

263 

3675 

3.12 

5.43 

6.27 

210 

4675 

0.80 

5.08 

5.15 

189 

5675 

6.19 

0.64 

6.22 

264 

3700 

3.16 

5.56 

6.40 

209 

4700 

1.09 

4.91 

5.03 

192 

5700 

6.49 

0.52 

6.51 

265 

3725 

3.11 

5.65 

6.45 

209 

4725 

1.61 

4.53 

4.81 

199 

5725 

6.71 

0.72 

6.75 

264 

3750 

3.15 

5.70 

6.51 

209 

4750 

2.04 

4.10 

4.58 

206 

5750 

6.67 

0.82 

6.72 

263 

3775 

3.24 

5.85 

6.69 

209 

4775 

2.38 

3.57 

4.29 

213 

5775 

6.62 

0.78 

6.67 

263 

3800 

3.04 

5.92 

6.65 

207 

4800 

2.43 

3.09 

3.93 

218 

5800 

6.67 

0.82 

6.72 

263 

3825 

2.74 

5.95 

6.55 

205 

4825 

2.47 

2.74 

3.69 

22 2 

5825 

6.60 

1.00 

6.68 

261 

3850 

2.52 

6.13 

6.62 

202 

4850 

2.60 

2.23 

3.43 

229 

5850 

6.58 

1.21 

6.70 

259 

3875 

2.48 

6.27 

6.75 

201 

4875 

2.71 

1.58 

3.14 

240 

5875 

6.60 

1.50 

6.77 

257 

3900 

2.44 

6. 12 

6.59 

202 

4900 

2.80 

1.27 

3.08 

245 

5900 

6.67 

1.56 

6.85 

257 

3925 

2.55 

5.66 

6.39 

203 

4925 

2.75 

1.17 

2.99 

247 

5925 

6.86 

1.46 

7.01 

258 

3950 

2.77 

5.63 

6.28 

206 

4950 

2.70 

l.U 

2.91 

247 

5950 

7.20 

1.60 

7.39 

257 

3975 

3.04 

5.41 

6.21 

209 

4975 

2.75 

0.92 

2.90 

251 

5975 

7.40 

2.00 

7.67 

255 

4000 

3.35 

5.19 

6.18 

213 

5000 

2.81 

0.70 

2.90 

256 

6000 

7.47 

2.29 

7.81 

253 

4025 

3.54 

5.16 

6.26 

214 

5025 

2.86 

0.57 

2.92 

259 

6025 

7.56 

2.35 

7.92 

253 

4050 

3.76 

5.28 

6.48 

215 

5050 

3.18 

0.29 

3.20 

265 

6050 

7.77 

2.33 

8.12 

253 

4075 

3.61 

5.30 

6.41 

214 

5075 

3.46 

0.14 

3.46 

268 

6075 

8.07 

2.28 

8.39 

254 

4100 

3.23 

5.34 

6.24 

211 

5100 

3.52 

0.09 

3.52 

268 

6100 

8.09 

2.31 

8.42 

2 54 

4125 

2.93 

5.38 

6.13 

208 

5125 

3.40 

0.05 

3.40 

269 

6125 

7.95 

2.62 

8.37 

252 

4150 

2.59 

5.48 

6.06 

205 

5150 

3.17 

0.14 

3.18 

267 

6150 

7.06 

2.62 

8.28 

251 

4175 

2.30 

5.63 

6.08 

202 

5175 

3.03 

0.29 

3.04 

264 

6175 

7.68 

2.53 

8.08 

252 

4200 

2.09 

5.80 

6.16 

200 

5200 

3.08 

0.46 

3.12 

261 

6200 

7.51 

2.66 

7.96 

250 

ALT 

=■ ALTITUOE, MX 

« Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIOI0NAL 

C0MP0NENT , WS * 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 11-23 (con't) 

F PS- 1 6 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

870-05 

02/10/65, 

1802Z, 

eastern 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6225 

7.68 

2.67 

7.96 

250 

7225 

8.33 

2.22 

8.62 

255 

8225 

8.56 

5.08 

9.96 

239 

6250 

7.69 

2.91 

8.22 

269 

7250 

8.28 

1.89 

8.69 

257 

8250 

8.62 

5.08 

10.01 

239 

6275 

7.83 

3.13 

8.63 

268 

7275 

8.25 

1.69 

8.62 

258 

8275 

8.73 

5.01 

10.07 

260 

6300 

7.75 

3.25 

8.61 

267 

7300 

8.66 

1.53 

8.58 

260 

8300 

9.09 

5.03 

10.39 

261 

6325 

7.81 

3.33 

8.69 

267 

7325 

8.57 

1.61 

8.72 

259 

8325 

9.53 

5.11 

10.82 

262 


6350 

7.77 

3.16 

8.38 

268 

7350 

8.T6 

1.72 

8.91 

259 

8350 

9.86 

5.27 

11.16 

242 

6375 

7.66 

2.91 

8.17 

269 

7375 

8.80 

1.59 

8.96 

260 

8375 

10.08 

5.29 

11.39 

242 

6600 

7.53 

2.75 

8. 01 

250 

7600 

8.81 

1.77 

8.99 

258 

8600 

10.60 

5.35 

11.70 

243 

6625 

7.37 

2.66 

7.86 

250 

7625 

8.81 

1.83 

9.00 

258 

8625 

10.52 

5.29 

11.78 

243 

6650 

7.26 

2.56 

7.67 

251 

7650 

8.69 

1.72 

8.86 

259 

8650 

10.53 

5.24 

11.76 

243 

6675 

7.08 

2.56 

7.52 

250 

7675 

8.78 

1.72 

8.96 

259 

8675 

10.76 

5.39 

12.04 

243 

6500 

6.86 

2.57 

7.31 

269 

7500 

8.83 

1.65 

8.98 

259 

8500 

10.86 

5.42 

12.14 

243 

6525 

6.65 

2.67 

7.09 

269 

7525 

8.76 

1.77 

8.92 

256 

8525 

11.07 

5.46 

12.34 

244 

6550 

6.69 

2.33 

7.08 

251 

7550 

8.68 

1.81 

8.86 

258 

8550 

11.28 

5.48 

12.54 

244 

6575 

6.70 

2.26 

7.07 

251 

7575 

8.69 

1.90 

8.70 

257 

8575 

11.34 

5.53 

12.62 

244 


6600 

6.65 

2.27 

7.03 

251 

7600 

8.46 

2.23 

8.75 

255 

6600 

11.48 

5.78 

12.86 

243 

6625 

6.66 

2.17 

7.00 

252 

7625 

8.30 

2.37 

8.63 

254 

8625 

11.45 

5.95 

12.91 

242 

6650 

6.73 

2.18 

7.08 

252 

7650 

8.00 

2.50 

8.38 

253 

B650 

11.38 

6.04 

12.88 

242 

6675 

6.89 

2.16 

7.22 

252 

7675 

8.12 

2.71 

8.56 

251 

8675 

11.41 

6.08 

12.93 

242 

6700 

6.96 

1.97 

7.24 

254 

7700 

8.42 

2.96 

8.92 

250 

8700 

11.46 

6.06 

12.96 

242 


6725 

7.02 

2.00 

7.30 

254 

7725 

8.64 

3.02 

9.15 

251 

8725 

11.62 

6.03 

13.09 

242 

6750 

7.12 

1.95 

7.39 

255 

7750 

8.76 

3.02 

9.26 

251 

8750 

11.88 

5.99 

13.31 

243 

6775 

7.32 

1.76 

7.53 

256 

7775 

6.82 

3.04 

9.33 

251 

8775 

12.11 

6.15 

13.58 

243 

6800 

7.62 

1.59 

7.78 

258 

7800 

8.83 

3.06 

9.35 

251 

8800 

12.11 

6.28 

13.64 

242 

6825 

7.85 

1.32 

7.97 

260 

7825 

8.73 

3.44 

9.39 

248 

8825 

12.08 

6.37 

13.66 

242 


6850 

8.13 

0.92 

8.19 

263 

7850 

8.57 

3.65 

9.32 

247 

8850 

12.21 

6.43 

13.79 

242 

6875 

8.32 

0.75 

8.36 

265 

7875 

8.50 

3.70 

9.27 

246 

8875 

12.15 

6.22 

13.65 

243 

6900 

8.45 

0.81 

8.49 

264 

7900 

8.47 

3.99 

9.37 

245 

8900 

12.04 

5.99 

13.45 

243 

6925 

8.53 

0.80 

8.56 

264 

7925 

8.45 

4.16 

9.42 

244 

8925 

12.15 

5.99 

13.54 

244 

6950 

8.38 

0.86 

8.42 

264 

7950 

8.40 

4.28 

9.43 

243 

6950 

12.32 

6.12 

13.76 

243 


6975 

8.23 

1.12 

8.31 

262 

7975 

8.40 

4.34 

9.46 

242 

8975 

12.38 

6.05 

13.78 

244 

7000 

8.32 

1.14 

8.40 

262 

8000 

8.38 

4.34 

9.44 

.242 

9000 

12.32 

5.82 

13.62 

245 

7025 

8.54 

1.10 

8.61 

263 

8025 

8.32 

4.43 

9.43 

242 

9025 

12.52 

5.76 

13.78 

245 

7050 

8.71 

1.21 

8.79 

262 

8050 

8.49 

4.47 

9.60 

242 

9050 

12.67 

5.80 

13.93 

245 

7075 

8.72 

1.34 

8.82 

261 

8075. 

8.73 

4.43 

9.79 

243 

9075 

12.51 

5.91 

13.84 

245 


7100 

8.71 

1.55 

8.84 

260 

8100 

8.81 

4.39 

9.84 

243 

9100 

12.41 

6.03 

13.80 

244 

7125 

8.67 

1.79 

8.85 

258 

8125 

8.55 

4.46 

9.64 

242 

9125 

12.41 

6.00 

13.79 

244 

7150 

8.48 

2.05 

8.73 

256 

8150 

8.27 

4.74 

9.53 

240 

9150 

12.54 

5.91 

13.86 

245 

7175 

8.27 

2.25 

8.57 

255 

8175 

8.64 

5.15 

10.05 

239 

9175 

12.78 

5.83 

14.05 

245 

7200 

8.21 

2.32 

8.53 

254 

8200 

8.79 

5.16 

10.19 

239 

9200 

12.93 

5.79 

14.17 

246 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT , 

» WS - 

WING SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
870-05 02/10/65, 1802Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9225 

13.07 

5.65 

14.24 

246 

10225 

9.46 

4.96 

10.68 

242 

11225 

18.82 

-9.67 

21.16 

297 

9250 

13.26 

5.62 

14.40 

247 

10250 

9.55 

5.05 

10.80 

242 

11250 

19.10 

-10.25 

21.68 

298 

9275 

13.43 

5.71 

14.59 

247 

10275 

9.95 

5.05 

11.16 

243 

11275 

18.78 

-10.90 

21.72 

300 

9300 

13.43 

5.68 

14.58 

247 

10300 

10.70 

4.81 

11.73 

246 

11300 

18.80 

-11.45 

22.02 

301 

9325 

13.46 

5.67 

14.60 

247 

10325 

11.79 

4.56 

12.64 

249 

11325 

19.59 

-11.77 

22.85 

301 


9350 

13.65 

5.59 

14.75 

248 

10350 

13.07 

4.21 

13.73 

252 

11350 

20.05 

-12.17 

23.45 

301 

9375 

13.73 

5.46 

14.77 

248 

10375 

13.91 

3.76 

14.41 

255 

11375 

20.45 

-12.53 

23.98 

301 

9400 

13.82 

5.55 

14.89 

248 

10400 

14.87 

3.23 

15.22 

258 

11400 

20.97 

-12.57 

24.45 

301 

9425 

13.88 

5.58 

14.96 

248 

10425 

15.65 

2.64 

15.87 

260 

11425 

21.61 

-12.67 

25.05 

300 

9450 

14.04 

5.54 

15.09 

248 

10450 

15.80 

1.86 

15.91 

263 

11450 

22.48 

-12.98 

25.96 

, 300 


9475 

14.24 

5.50 

15.26 

249 

10475 

15.64 

1.11 

15.68 

266 

11475 

23.41 

-13.13 

26.84 

299 

9500 

14.33 

5.42 

15.32 

249 

10500 

15.41 

0.66 

15.42 

267 

11500 

24.40 

-13.05 

27.67 

298 

9525 

14.37 

5.48 

15.37 

249 

10525 

14.96 

0.39 

14.96 

268 

11525 

25.66 

-12.92 

28.73 

297 

9550 

14.40 

5.50 

15.41 

249 

10550 

14.35 

0.35 

14.36 

268 

11550 

26.44 

-12.79 

29.37 

296 

9575 

14.56 

5.45 

15.55 

249 

10575 

13.86 

0.15 

13.86 

269 

11575 

26.82 

-12.75 

29.69 

295 


9600 

14.76 

5.44 

15.73 

250 

10600 

13.56 

-0.27 

13.56 

271 

11600 

27.33 

-12.73 

30.15 

295 

9625 

14.86 

5.49 

15.84 

250 

10625 

13.25 

-0.57 

13.27 

272 

11625 

27.67 

-12.80 

30.49 

295 

9650 

14.87 

5.30 

15.79 

250 

10650 

13.22 

-0.89 

13.25 

274 

11650 

2 8.07 

-12.99 

30.93 

295 

9675 

14.91 

5.08 

15.75 

251 

10675 

13.20 

-1.23 

13.26 

275 

11675 

28.54 

-12.93 

31.33 

294 

9700 

15.01 

4.88 

15.79 

252 

10700 

13.35 

-1.47 

13.43 

276 

11700 

28.86 

-12.82 

31.57 

294 


9725 

14.82 

4.48 

15.49 

253 

10725 

13.66 

-1.67 

13.76 

277 

11725 

29.36 

-12.80 

32.03 

293 

9750 

14.50 

4.15 

15.08 

254 

10750 

13.99 

-1.80 

14.11 

277 

11750 

29.73 

-13.07 

32.47 

2 94 

9775 

14.28 

3.87 

14.80 

255 

10775 

14.37 

-2.11 

14.53 

278 

11775 

29.86 

-13.47 

32.76 

294 

9800 

13.93 

3.69 

14.41 

255 

10800 

14.78 

-2.87 

15.06 

281 

11800 

30.25 

-13.67 

33.19 

294 

9825 

13.72 

3.47 

14.15 

256 

10825 

15.18 

-3.62 

15.60 

283 

11625 

30.55 

-13.62 

33.45 

2 94 


9850 

13.57 

3.31 

13.97 

256 

10850 

15.27 

-4.05 

15. BO 

285 

11850 

30.55 

-13.69 

33.48 

2 94 

9875 

13.26 

3.37 

13.68 

256 

10875 

15.32 

-4.27 

15.90 

285 

11675 

30.55 

-13.81 

33.52 

2 94 

9900 

12.89 

3.37 

13.32 

255 

10900 

15.59 

-4.51 

16.23 

286 

11900 

30.30 

-13.94 

33.35 

295 

9925 

12.48 

3.43 

12.94 

254 

10925 

15.80 

-4.70 

16.49 

286 

11925 

30.13 

-14.27 

33.34 

295 

9950 

12.03 

3.47 

12.52 

254 

10950 

15.81 

-5.15 

16.62 

288 

11950 

30.29 

-14.32 

33.51 

295 

9975 

11.62 

3.46 

12.12 

253 

10975 

15.86 

-5.60 

16.82 

289 

11975 

30.29 

-14.23 

33.47 

295 

10000 

11.17 

3.59 

11.73 

252 

11000 

15.89 

-6.12 

17.03 

291 

12000 

30.16 

-14.22 

33.34 

295 

10025 

10.80 

3.77 

11.44 

251 

11025 

15.41 

-6.68 

16.79 

293 

12025 

30.11 

-14.48 

33.40 

296 

10050 

10.48 

3.92 

11.19 

249 

11050 

15.96 

-7.50 

17.64 

295 

12050 

30.05 

-14.85 

33.52 

296 

10075 

10.04 

3.91 

10.77 

249 

11075 

16.61 

-8.39 

18.61 

297 

12075 

29.92 

-14.87 

33.41 

296 

10100 

9.61 

4.17 

10.48 

246 

11100 

16.62 

-8.49 

18.66 

297 

12100 

29.72 

-14.60 

33.11 

296 

10125 

9.45 

4.39 

10.42 

245 

11125 

17.09 

-8.22 

18.97 

296 

12125 

29.63 

-14.23 

32.87 

295 

10150 

9.46 

4.47 

10.46 

245 

11150 

17.23 

-8.05 

19.02 

295 

12150 

29.64 

-13.91 

32.74 

2 95 

10175 

9.44 

4.61 

10.50 

244 

11175 

17.32 

-8.32 

19.22 

295 

12175 

29.66 

-13.70 

32.67 

2 95 

10200 

9.46 

4.77 

10.59 

243 

11200 

18.07 

-9.03 

20.20 

296 

12200 

29.56 

-13.56 

32.53 

294 


ALT - ALTITUDE, WX - ZONAL COMPONENT, WZ - MERIDIONAL COMPONENT, WS - MINE SPEED, THETA - WIND DIRECTION 
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TABLE 11-23 (con't) 

FPS-16 RAOAR/J1M5PHERE WIND VEL0C ITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

870-05 

ALT 

02/10/65 

WX 

, 1802Z • 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 

theta 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12225 

29.41 

-13.61 

32.40 

295 

13225 

27.27 

-14.00 

30.65 

297 

14225 

23.40 

-13.77 

27.15 

300 

12250 

29.62 

“13.98 

32.75 

295 

13250 

27.22 

-14.10 

30.65 

297 

14250 

23.05 

-13.44 

26.68 

300 

12275 

29.79 

-14.38 

33.07 

296 

13275 

27.29 

-14.15 

30.74 

297 

14275 

22.52 

-13.48 

26.24 

301 

12300 

29.69 

-14.51 

33.05 

296 

13300 

27.45 

-14.21 

30.91 

297 

14300 

22.49 

-13.58 

26.28 

301 

12325 

29.56 

-14.68 

33.01 

296 

13325 

27.44 

-14.18 

30.89 

297 

14325 

22.35 

-13.42 

26.07 

301 

12350 

29.35 

-15.03 

32.97 

297 

13350 

27.43 

-14.55 

31.05 

298 

14350 

22.12 

-13.11 

25.71 

300 

12375 

29.32 

-15.33 

33.08 

297 

13375 

27.68 

-14.83 

31.41 

298 

14375 

21.90 

-13.11 

25.52 

301 

12400 

29.42 

-15.53 

33.26 

298 

13400 

28.02 

-14.83 

31.70 

298 

14400 

21.76 

-12.50 

25.10 

300 

12425 

29.34 

-15.43 

33.15 

298 

13425 

28.07 

-15.02 

31.83 

298 

14425 

21.63 

-12.23 

24.85 

299 

12450 

29.19 

-14.97 

32.80 

297 

13450 

28.14 

-15.16 

31.96 

298 

14450 

21.36 

-11.99 

24.50 

299 

12475 

29.06 

-14.63 

32.53 

297 

13475 

28.33 

-15.22 

32.16 

298 

14475 

21.10 

-H.49 

24.03 

298 

12500 

29.03 

-14.52 

32.45 

296 

13500 

28.61 

-15.19 

32.39 

296 

14500 

20.93 

-11.18 

23.73 

298 

12525 

29.25 

-14.37 

32.59 

296 

13525 

28.66 

-15.39 

32.53 

298 

14525 

20.90 

-10.92 

23.56 

297 

12550 

29,64 

-14.28 

32.90 

296 

13550 

28.43 

-15.54 

32.40 

298 

14550 

20.91 

-10.53 

23.41 

297 

12575 

29.76 

-14.39 

33.05 

296 

13575 

28.44 

-15.51 

32.39 

298 

14575 

20.81 

-9.93 

23.06 

295 

12600 

29.78 

-14.50 

33.12 

296 

13600 

28.42 

-15.67 

32.46 

299 

14600 

21.19 

-9.41 

23.19 

2 94 

12625 

29.69 

-14.63 

33.10 

296 

13625 

28.33 

-15.87 

32.47 

299 

14625 

21.39 

-9.07 

23.23 

293 

12650 

29.62 

-14.69 

33.06 

296 

13650 

28.27 

-15.81 

32.39 

299 

14650 

21.01 

-8.20 

22.56 

291 

12675 

29.60 

-14.77 

33.08 

296 

13675 

28.31 

-15.60 

32.32 

299 

14675 

21.07 

-7.73 

22.44 

290 

12700 

29.60 

-14.67 

33.04 

296 

13700 

28.47 

-15.76 

32.54 

299 

14700 

20.69 

-7.60 

22.04 

290 

12725 

29.65 

-14.69 

33.09 

296 

13725 

28.48 

-16.09 

32.71 

299 

14725 

20.00 

-7.08 

21.22 

209 

12750 

29.48 

-14.70 

32.94 

296 

13750 

28.41 

-16.03 

32.63 

299 

14750 

20.13 

-6.45 

21.14 

288 

12775 

29.14 

-14.34 

32.47 

296 

13775 

28.40 

-15.93 

32.56 

299 

14775 

19.88 

-5.99 

20.76 

267 

12800 

28.83 

-14.10 

32.09 

296 

13800 

28.34 

-15.98 

32.54 

299 

14800 

19.85 

-5.91 

20.71 

286 

12 825 

28.23 

-13.77 

31.40 

296 

13825 

28.27 

-16.20 

32.59 

300 

14825 

20.02 

-5.16 

20.68 

2 84 

12850 

28.00 

-13.35 

31.02 

295 

13850 

28.32 

-16.13 

32.59 

299 

14050 

19.67 

-4.46 

20.17 

2 83 

12875 

28.10 

-13.21 

31.05 

295 

13875 

28.13 

-16.05 

32.39 

300 

14875 

19.62 

-4.35 

20.10 

282 

12900 

27.75 

-13.32 

30.78 

295 

13900 

27.55 

-16.22 

31.97 

300 

14900 

19.83 

-4.32 

20.29 

282 

12925 

27.46 

-13.42 

30.57 

296 

13925 

27.06 

-15.80 

31.38 

300 

14925 

19.98 

-3.87 

20.36 

281 

12950 

27.28 

-13.69 

30.52 

296 

13950 

26.88 

-15.96 

31.26 

301 

14950 

20.03 

-3.46 

20.32 

280 

12975 

27.05 

-13.74 

30.34 

297 

13975 

26.71 

-16.21 

31.25 

301 

14975 

20.07 

-3.28 

20.33 

279 

13000 

26.81 

-13.57 

30.05 

297 

14000 

26.38 

-16.07 

30.89 

301 

15000 

19.94 

-3.28 

20.21 

279 

13025 

26.58 

-13.54 

29.83 

297 

14025 

26.07 

-16.04 

30.61 

301 

15025 

20.32 

-2.94 

20.53 

278 

13050 

26.49 

-13.46 

29.72 

297 

14050 

25.89 

-15.45 

30.14 

301 

15050 

20.74 

-1.99 

20.83 

275 

13075 

26.44 

-13.51 

29.69 

297 

14075 

25.47 

-15.05 

29.59 

300 

15075 

20.59 

-2.06 

20.69 

276 

13100 

26.86 

-13.69 

30.15 

297 

14100 

25.33 

-15.16 

29.53 

301 

15100 

2 0.98 

-3.17 

21.22 

270 

13125 

27.09 

-13.70 

30.36 

297 

14125 

25.21 

-14.83 

29.25 

300 

15125 

21.78 

-3.48 

22.05 

279 

13150 

26.98 

-13.81 

30.31 

297 

14150 

24.60 

-14.61 

28.61 

301 

15150 

22.32 

-4.01 

22.68 

280 

13175 

27.15 

-13.96 

30.53 

297 

14175 

24.22 

-14.23 

28.09 

300 

15175 

23.05 

-4.03 

23.39 

280 

13200 

27.28 

-13.94 

30.63 

297 

14200 

23.78 

-14.08 

27.63 

300 

15200 

23.33 

-3.03 

23.64 

279 

ALT 

- ALTITUDE, HX 

> ZONAL 

C0HP0NE NT, 

WZ ■ MERIDIONAL 

COMPONENT, WS - 

WIND SPEED, 

THETA « 

W1N0 DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND 

VEL0C ITY 

PR0FILE 





TEST NUMBER 

870-05 

02/10/65, 

, 1802Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15225 

23.88 

-3.85 

24.19 

279 

16225 

18.98 

-15.24 

24.34 

309 

15250 

24.50 

-3.82 

24.00 

279 

16250 

19.14 

-14.92 

24.27 

308 

15275 

24.82 

-3.97 

25.14 

279 

16275 

18.87 

-15.26 

24.27 

309 

15300 

25.20 

-3.74 

25.48 

278 

16300 

18.43 

-16.06 

24.45 

311 

15325 

25.54 

-3.18 

25.74 

277 

16325 

18.03 

-16.24 

24.27 

312 


15350 

25.46 

-3.46 

25.70 

278 

16350 

18.15 

-16.15 

24.30 

311 

15375 

25.45 

-4.22 

25.79 

279 

16375 

17.73 

-16.24 

24.04 

312 

15400 

25.49 

-4.77 

25.93 

280 

16400 

16.94 

-16.66 

23.76 

314 

15425 

25.48 

-5.27 

26.02 

282 

16425 

16.71 

-17.18 

23.96 

316 

15450 

25.66 

-5.89 

26.33 

283 

16450 

16.64 

-16.90 

23.72 

315 


15475 

26.07 

-6.63 

26.90 

284 

16475 

16.43 

- i6 . 64 

23.39 

315 

15500 

26.56 

-7.24 

27.53 

285 

16500 

15.65 

-16.92 

23.05 

317 

15525 

27.05 

-7.59 

28.10 

285 

16525 

14.64 

-17.12 

22.53 

319 

15550 

27.22 

-8.11 

28.40 

286 

16550 

14.19 

-17.11 

22.23 

320 

15575 

27.62 

-9 .is 

29.10 

288 

16575 

13.60 

-16.17 

21.18 

320 


15600 

28.18 

-9.29 

29.67 

288 

16600 

12.30 

-16.18 

20.32 

323 

15625 

28.94 

-9.21 

30.37 

207 

16625 

11.77 

-16.42 

20.20 

324 

15650 

29.36 

-9.67 

30.91 

288 

16650 

11.06 

-15.82 

19.30 

325 

15675 

29.44 

-10.49 

31.25 

289 

16675 

10.39 

-15.12 

18.35 

325 

15700 

29.65 

-11.29 

31.73 

291 

16700 

9.98 

-14.74 

17.80 

326 

15725 

30.12 

-11.45 

32.23 

291 

16725 

9.77 

-13.93 

17.01 

325 

15750 

30.57 

-11.69 

32.73 

291 

16750 

9.57 

-13.83 

16.82 

325 

15775 

31.12 

-12.41 

33. 50 

292 

16775 

9.53 

-14.17 

17.08 

3 26 

15800 

31.26 

- 12.99 

33.85 

292 

16800 

9.63 

-12.97 

16.15 

323 

15825 

30.87 

-13.74 

33.79 

294 

16825 

9.02 

-12.06 

15.06 

323 

15650 

30.17 

-14.35 

33.41 

295 

16850 

0.27 

-11.64 

14.29 

324 

15875 

29.8 5 

-14.66 

33.26 

296 

16875 

7.66 

-11.56 

13.87 

326 

15900 

28.56 

-14.94 

32.23 

297 

16900 

7.32 

-11.30 

13.46 

327 

15925 

27.39 

-15.09 

31.28 

299 

16925 

7.30 

-10.22 

12.55 

324 

15950 

26.31 

-14.87 

30.22 

299 

16950 

7.06 

-10.02 

12.25 

325 

15975 

25.22 

-14.40 

29.04 

300 

16975 

6.87 

-9.74 

11.92 

325 

16000 

24.02 

-14.95 

28.29 

302 





16025 

23.14 

-14.64 

27.30 

302 






16050 

22.34 

-13.76 

26.24 

301 






16075 

20.90 

-13.55 

24.91 

303 







16100 

19.85 

-13.54 

24.02 

304 

16125 

18.96 

-12.85 

22.91 

304 

16150 

18.02 

-12.90 

22.81 

304 

16175 

18.97 

-13.54 

23.30 

305 

16200 

18.87 

-14.45 

23.77 

307 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0I 


FL0RIOA 

ALT WX u 7 

meters m/sec m/sec 


THETA » WIND 0 1 RECTI 0N 


WS THETA 

M/SEC DEG 
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TABLE 11-24 

FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE HIND VEL0C IT Y PR0FILE 






TEST NUMBER 

870-06 

02/10/65, 

1915Z * 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OEG 

300 

-3.46 

6.74 

7.58 

153 

1300 

-6.50 

3.87 

7.57 

121 

2300 

0.39 

1.10 

1.16 

199 

3Z5 

-3.58 

6.65 

7.55 

151 

1325 

-6.47 

3.63 

7.42 

119 

2325 

0.34 

1.16 

1.21 

196 

350 

-3.86 

6.76 

7.78 

150 

1350 

-6.54 

3.52 

7.43 

lie 

2350 

0.27 

1.19 

1.22 

192 

3T5 

-3.95 

6.94 

7.99 

150 

1375 

-6.59 

3.51 

7.46 

118 

2375 

0.25 

1.28 

1.30 

191 

400 

-4.18 

7.02 

8.17 

149 

1400 

-6.00 

3.55 

7.05 

120 

2400 

0.29 

1.49 

1.52 

191 

425 

-4.45 

7.07 

8.36 

148 

1425 

-5.21 

3.72 

6.40 

125 

2425 

0.31 

1.44 

1.47 

192 

450 

-4.60 

7.15 

8.50 

147 

1450 

-4.14 

3.96 

5.73 

134 

2450 

0.34 

1.11 

1.17 ‘ 

197 

475 

-4.73 

7.25 

8.66 

147 

1475 

-3.16 

4.22 

5.27 

143 

2475 

0.39 

0.90 

o 

-o 

00 

203 

500 

-5.09 

7.51 

9.07 

146 

1500 

-2.26 

4.26 

4.83 

152 

2500 

0.44 

1.12 

1.21 

201 

525 

-5,44 

7.83 

9.53 

145 

1525 

-1.75 

4.17 

4.53 

157 

2525 

0.42 

1.39 

1.45 

196 


550 

-5.36 

3.14 

9.75 

146 

1550 

-1.33 

4.26 

4.47 

162 

2550 

0.36 

1.51 

1.55 

193 

575 

-5.41 

8.45 

10.04 

147 

1575 

-0.96 

4.36 

4.46 

167 

2575 

0.42 

1.54 

1.60 

195 

600 

-5.70 

8.70 

10.40 

147 

1600 

-0.52 

4.05 

4.08 

173 

2600 

0.38 

1.40 

1.53 

194 

625 

-5.91 

8.83 

10.62 

146 

1625 

-0.25 

3.74 

3.75 

176 

2625 

0.50 

1.35 

1.44 

200 

650 

-6.31 

8.68 

10.73 

144 

1650 

-0.27 

3.53 

3.54 

176 

2650 

1.07 

1.08 

1.52 

224 


675 

-6.06 

8.60 

10.52 

145 

1675 

-0.35 

3.28 

3.30 

174 

2675 

1.73 

0.93 

1.96 

242 

700 

-5.87 

8.46 

10.30 

145 

1700 

-0.48 

3.34 

3.37 

172 

2700 

2.21 

0.96 

2.41 

246 

725 

-6.32 

8.17 

10.33 

142 

1725 

-0.83 

3.57 

3.66 

167 

2725 

2.49 

1.01 

2.69 

248 

750 

-6.56 

8.03 

10.37 

141 

1750 

-1.00 

3.54 

3.67 

164 

2750 

2.59 

1.07 

2.80 

247 

775 

-6.62 

7.89 

10.30 

140 

1775 

-0.89 

3.40 

3.51 

165 

2775 

2.56 

1.16 

2.81 

245 


800 

-6.46 

7.58 

9.96 

139 

1800 

-0.72 

3.12 

3.20 

167 

2800 

2.73 

1.40 

3.07 

243 

825 

-6.41 

7.04 

9.52 

137 

1825 

-0.44 

2.64 

2.68 

170 

2825 

3.10 

1.64 

3.50 

24 2 

850 

-6.50 

6.65 

9.30 

135 

1850 

-0.18 

2.35 

2.35 

175 

2850 

3.22 

2.00 

3.80 

238 

875 

-6.35 

6.47 

9.07 

135 

1875 

-0.05 

2.23 

2.23. 

179 

2875 

3.20 

2.56 

4.10 

231 

900 

-6.06 

6.25 

8.71 

136 

1900 

-0.10 

2.15 

2.15 

177 

2900 

3.20 

2.98 

4.38 

227 

925 

-6.05 

6.07 

8.57' 

135 

1925 

-0.14 

2.13 

2.14 

176 

2925 

3.16 

3.14 

4.45 

225 

950 

-6.24 

6.06 

8.70 

134 

1950 

-0.04 

2.31 

2.31 

179 

2950 

3.14 

3.34 

4.59 

223 

975 

-6.52 

6.02 

8.88 

133 

1975 

0.13 

2.56 

2.56 

183 

2975 

2.97 

3.80 

4.83 

210 

1000 

-6.60 

6.09 

0.98 

132 

2000 

0.41 

2.70 

2.73 

188 

3000 

2.93 

4.10 

5.04 

215 

1025 

-6.54 

6.27 

9.06 

134 

2025 

0.66 

2.73 

2.81 

193 

3025 

3.09 

4.65 

5.58 

213 


1050 

-6.53 

6.37 

9.12 

134 

2050 

0.60 

2.41 

2.48 

194 

3050 

2.97 

5.43 

6.19 

209 

1075 

-6.41 

6.36 

9.03 

135 

2075 

0.35 

2.02 

2.05 

190 

3075 

2.56 

6.01 

6.54 

203 

1100 

-6.19 

6.36 

8.88 

136 

2100 

0.07 

1.90 

1.90 

182 

3100 

2.45 

6.34 

6.80 

201 

1125 

-5.99 

6.46 

8.81 

137 

2125 

-0.38 

1.62 

1.67 

167 

3125 

2.79 

6.04 

6.66 

205 

1150 

-5.98 

6.10 

8.54 

135 

2150 

-0.66 

1.42 

1.56 

155 

s 

3150 

3.22 

5.58 

6.44 

210 

1175 

-6.01 

5.57 

8.19 

133 

2175 

-0. 5.9 

1.56 

1.67 

159 

3175 

3.64 

5.27 

6.40 

214 

1200 

-5.97 

5.23 

7.93 

131 

2200 

-0.39 

1.55 

1.60 

166 

3200 

3.91 

4.74 

6.14 

219 

1225 

-6.02 

4.99 

7.82 

129 

2225 

-0.05 

1.32 

1.32 

177 

3225 

3.90 

4.68 

6.09 

220 

1250 

-6.23 

4.74 

7.83 

127 

2250 

0.44 

1.24 

1.31 

199 

3250 

3.66 

5.12 

6.29 

215 

1275 

-6.40 

4.31 

7.72 

124 

2275 

0.53 

1.15 

1.27 

204 

3275 

3.50 

5.48 

6.50 

212 

ALT 

- ALTITUOE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT t 

WZ » MERIDIONAL 

C0MP0NENT, 

WS * 

WIND SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND 

VELOCITY 

PR0FILE 






ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

870-06 

ALT 

02/10/65, 

WX 

1915Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

3300 

3.61 

5.64 

6.70 

212 

4300 

1.06 

6.04 

6.13 

190 

5300 

4.19 

0.51 

4.22 

263 

3325 

3.76 

5.77 

6.89 

213 

4325 

0.84 

6.08 

6.14 

188 

5325 

4.53 

0.41 

4.55 

265 

3350 

3.76 

5.74 

6.86 

213 

4350 

0.71 

6.09 

6.13 

186 

5350 

4.79 

0.33 

4.80 

266 

3375 

3.74 

5.52 

6.67 

214 

4375 

0.60 

6.02 

6.05 

185 

5375 

5.01 

0.22 

5.02 

267 

3400 

3.89 

5.35 

6.61 

216 

4400 

0.39 

5.84 

5.86 

184 

5400 

5.19 

0.04 

5.20 

269 


3425 

4.06 

5.35 

6.72 

217 

4425 

0.26 

5.75 

5.76 

182 

5425 

5.26 

-0.03 

5.26 

270 

3450 

4.00 

5.38 

6.71 

216 

4450 

0.23 

5.63 

5.64 

182 

5450 

5.34 

-0.01 

5.34 

270 

3475 

4.08 

5.31 

6.69 

217 

4475 

0.19 

5.66 

5.66 

182 

5475 

5.41 

-0.02 

5.41 

270 

3500 

4.37 

5.41 

6.96 

219 

4500 

0.26 

5.78 

5.78 

182 

5500 

5.59 

-0.10 

5.59 

271 

3525 

4.55 

5.45 

7.10 

220 

4525 

0.40 

5.74 

5.75 

184 

5525 

5.83 

-0.11 

5.83 

271 


3550 

4.63 

5.35 

7.08 

221 

4550 

0.31 

5.68 

5.69 

183 

5550 

6.03 

-0.14 

6.03 

271 

3575 

4.69 

5.40 

7.15 

221 

4575 

0.26 

5.54 

5.54 

182 

5575 

6.30 

-0.20 

6.30 

272 

3600 

4.66 

5.29 

7.05 

221 

4600 

0.56 

5.44 

5.47 

186 

5600 

6.70 

-0.10 

6.78 

271 

3625 

4.50 

5.21 

6 • 88 

221 

4625 

0.81 

5.46 

5.52 

186 

5625 

7.32 

-0.04 

7.32 

270 

3650 

4.34 

5.37 

6*91 

219 

4650 

0.93 

5.46 

5.54 

189 

5650 

7.59 

-0.06 

7.59 

270 


3675 

4.20 

5.41 

6.85 

218 

4675 

0.96 

5.49 

5.58 

190 

5675 

7.88 

-0.04 

7.88 

270 

3700 

4.15 

5.47 

6.87 

217 

4700 

1.18 

5.49 

5.61 

192 

5700 

7.99 

-0.02 

7.99 

270 

3725 

4.08 

5.62 

6.94 

216 

4725 

1.64 

5.26 

5.51 

197 

5725 

7.88 

0.12 

7.88 

269 

3750 

3.89 

5.71 

6.91 

214 

4750 

1.99 

4.80 

5.20 

202 

5750 

7.83 

0.30 

7.84 

268 

3775 

,3.61 

5.74 

6.78 

212 

4775 

2.26 

4.27 

4.83 

208 

5775 

7.69 

0.43 

7.70 

267 


3800 

3.49 

5.75 

6.72 

211 

4800 

2.37 

3.68 

4.38 

213 

5800 

7.68 

0.61 

7.70 

265 

3825 

3.50 

5.76 

6.73 

211 

4825 

2.32 

3.27 

4.01 

215 

5825 

7.93 

0.80 

7.97 

264 

3850 

3.36 

5.65 

6.58 

211 

4850 

2.32 

3.15 

3.91 

216 

5850 

8.13 

0.92 

0.18 

263 

3875 

3.35 

5.42 

6.37 

212 

4875 

2.39 

3.05 

3.88 

218 

5875 

8.20 

1.09 

8.27 

262 

3900 

3.50 

5.09 

6.18 

214 

4900 

2.51 

2.70 

3.69 

223 

5900 

8.09 

1.14 

8.17 

262 


3925 

3.60 

4.09 

6.08 

216 

4925 

2.61 

2.10 

3.35 

231 

5925 

8.12 

1.05 

8.18 

262 

3950 

3.71 

4.02 

6.08 

217 

4950 

2.69 

1.72 

3.19 

237 

5950 

8.29 

1.01 

8.35 

263 

3975 

3.80 

4.75 

6.08 

218 

4975 

2.71 

1.61 

3.15 

239 

5975 

8.44 

1.03 

8.50 

263 

4000 

3.83 

4.73 

6.09 

219 

5000 

2.73 

1.48 

3.11 

241 

6000 

8.78 

1.04 

8.84 

263 

4025 

3.75 

4.83 

6.12 

218 

5025 

2.67 

1.27 

2.95 

244 

6025 

9.07 

1.01 

9.12 

263 


4050 

3.53 

4.87 

6.02 

216 

5050 

2.68 

1.16 

2.92 

246 

6050 

9.21 

0.95 

9.26 

264 

4075 

3.25 

5.00 

5.96 

213 

5075 

2.94 

1.00 

3.11 

251 

6075 

9.40 

0.79 

9.43 

265 

4100 

2.85 

5.14 

5.87 

209 

5100 

3.15 

0.80 

3.25 

256 

6100 

9.54 

0.53 

9.55 

267 

4125 

2.53 

5.30 

5.87 

205 

5125 

r.2o 

0.77 

3.30 

256 

6125 

9.40 

0.59 

9.41 

266 

4150 

2.40 

5.65 

6.14 

203 

5150 

3.08 

0.84 

3.20 

255 

6150 

B . 96 

0.93 

9.01 

264 


4175 

2.03 

5.90 

6.24 

199 

5175 

3.06 

1.03 

3.23 

251 

6175 

8*63 

1.11 

8.70 

262 

4200 

1.45 

6.07 

6.24 

193 

5200 

3.13 

1.04 

3.29 

251 

6200 

8.35 

1.28 

8.45 

261 

4225 

1.12 

6.13 

6.23 

190 

5225 

3.17 

0.84 

3.28 

255 

6225 

8.24 

1.51 

8.38 

259 

4250 

1.08 

6.08 

6.18 

190 

5250 

3.52 

0.68 

3.58 

259 

6250 

8.42 

1.89 

8.63 

257 

4275 

1.14 

6.02 

6.13 

191 

5275 

3.92 

0.55 

3.96 

262 

6275 

8.54 

2.08 

8.79 

256 
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TABU 11-24 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WlNO VEL8C1TY PR0FIIE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
ws theta 

870-06 

ALT 

02/10/65, 

WX 

, 1915Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R1DA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6300 

8**2 

1.95 

8.6* 

257 

7300 

9.05 

1.96 

9.25 

258 

6300 

9.05 

5.21 

10.45 

240 

6325 

8.2* 

1.91 

8.46 

257 

7325 

8.98 

1.96 

9.19 

258 

8325 

9.07 

5.40 

10.56 

239 

6350 

8.02 

2.01 

8.27 

256 

7350 

8.78 

1.98 

9.00 

257 

8350 

9.16 

5.47 

10.67 

239 

6375 

7.87 

2.13 

8.16 

255 

7375 

8.60 

2.04 

8.8* 

256 

8375 

9.31 

5.53 

10.83 

239 

6*00 

7.8* 

2.08 

8.12 

255 

7400 

8.40 

2.14 

8.67 

256 

8*00 

9.52 

5.60 

11.04 

239 

6*25 

7.8* 

1.95 

8.00 

256 

7425 

8.19 

2.18 

8.47 

255 

8*25 

9.80 

5.50 

11.23 

241 

6*50 

7.91 

1.69 

8.13 

256 

7450 

8.11 

2.19 

8.40 

255 

8*50 

10.09 

5.46 

11.47 

241 

6*75 

7.95 

1.73 

8.1* 

258 

7475 

8.11 

2.13 

8.39 

255 

8*75 

10.37 

5.56 

11.77 

242 

6500 

8.01 

1 . *6 

8.1* 

260 

7500 

8.19 

2.10 

8.45 

255 

8500 

10.65 

5.52 

12.00 

242 

6525 

8.26 

1.3* 

8.37 

261 

7525 

8.35 

2.1* 

8.62 

255 

8525 

10.76 

5.46 

12.07 

243 

6550 

8.50 

1.18 

8.58 

262 

7550 

6.46 

2.06 

8.71 

256 

8550 

10.69 

5.39 

11 .97 

243 

6575 

8.78 

0.91 

8.62 

26* 

7575 

8.43 

1.85 

8.63 

257 

8575 

10.80 

5.29 

12.02 

244 

6600 

9.07 

0.67 

9.11 

26* 

7600 

8.37 

1.91 

8.59 

257 

8600 

11.20 

5.46 

12.46 

244 

6625 

9.26 

0.96 

9.31 

264 

7625 

8.39 

2.22 

8.68 

255 

8625 

11.37 

5.81 

12.77 

243 

6650 

9.38 

1.00 

9. *3 

26* 

7650 

8.34 

2-6*. 

8.69 

253 

8650 

11.43 

6.10 

12.95 

242 

6675 

9.02 

0.9* 

9.06 

26* 

7675 

8.42 

2.8* 

8.89 

251 

8675 

11.62 

6.11 

13.13 

242 

6700 

8.75 

0.97 

6.81 

263 

7700 

8.54 

3.17 

9.11 

2*9 

6700 

12.16 

6.13 

13.62 

243 

6725 

8.83 

1.00 

8.89 

263 

7725 

8.74 

3.22 

9.31 

250 

8725 

12.32 

6.22 

13.80 

243 

6750 

8.97 

0.90 

9.02 

26* 

7750 

6.87 

3.11 

9.40 

251 

8750 

12.27 

6.29 

13.79 

243 

6775 

9.08 

0.82 

9.12 

265 

7775 

9.05 

3.05 

9.55 

251 

8775 

12.43 

6.15 

13.87 

243 

6800 

9.0* 

0.77 

9.00 

265 

7800 

9.25 

3.08 

9.75 

251 

8800 

12.52 

5.98 

13.88 

244 

6825 

9.01 

0.78 

9.05 

265 

7825 

9.35 

3.17 

9.87 

251 

8825 

12.45 

5.93 

13.79 

244 

6850 

9.01 

0.77 

9.0* 

265 

7850 

9.39 

3.2* 

9.9* 

251 

8850 

12.38 

5.64 

13.60 

245 

6875 

8.99 

0.73 

9.02 

265 

7875 

9.34 

3.30 

9.90 

250 

8875 

12.52 

5.45 

13.66 

246 

6900 

8.96 

0.72 

8.99 

265 

7900 

9.44 

3. *7 

10.06 

250 

8900 

12.76 

5.59 

13.93 

246 

6925 

8.85 

0.97 

6.91 

2 6* 

7925 

9.61 

3.53 

10.24 

250 

8925 

12.83 

5.57 

13.99 

246 

6950 

8.71 

1.42 

8.83 

261 

7950 

9. *9 

3.59 

10.15 

2*9 

0950 

12.88 

5.38 

13.96 

247 

6975 

8.60 

1.68 

8.76 

259 

7975 

9.29 

3.90 

10.08 

2*7 

8975 

12.81 

5.15 

13.81 

248 

7000 

8.58 

1.86 

8. 78 

250 

8000 

9.26 

*.10 

10.12 

2*6 

9000 

12.77 

5.04 

13.73 

248 

7025 

8.66 

2.00 

6.89 

257 

8025 

9.56 

3.93 

10.33 

2*7 

9025 

12.72 

5.07 

13.70 

248 

7050 

8.48 

2.08 

8.73 

256 

8050 

9.81 

3.92 

10.57 

2*6 

9050 

12.72 

5.02 

13.68 

248 

7075 

8.28 

2.26 

8.59 

255 

8075 

9.82 

*.20 

10.68 

2*7 

9075 

12.82 

5.02 

13.77 

248 

7100 

8 . *2 

2.37 

8.75 

25* 

8100 

9.73 

*.*5 

10.70 

2*5 

9100 

12.93 

5.23 

13.95 

248 

7125 

8.53 

2.19 

8.81 

255 

8125 

9.49 

*.67 

10.58 

244 

9125 

13.01 

5.33 

14.06 

248 

7150 

8.6* 

1.97 

8.66 

257 

8150 

9.43 

*.83 

10.59 

243 

9150 

12.99 

5.29 

14.02 

248 

7175 

6.92 

1.87 

9.12 

258 

8175 

9.46 

4.95 

10.68 

242 

9175 

13.08 

5.34 

14.13 

248 

7200 

9.13 

1.73 

9.29 

259 

B200 

9.31 

5.03 

10.58 

241 

9200 

13.25 

5.47 

14.34 

247 

7225 

9 .* 1 

1.76 

9.57 

259 

8225 

9.21 

*.99 

10.47 

241 

9225 

13.30 

5.61 

14.43 

247 

7250 

9.50 

1.90 

9.69 

250 

8250 

9.01 

5.08 

10.35 

240 

9250 

13.43 

5.69 

14.59 

247 

7275 

9.19 

1.92 

9.39 

258 

8275 

8.94 

5.1* 

10.32 

2*0 

9275 

13.64 

5.81 

14.83 

247 
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ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
870-06 02/10/65, 1915Z, 

alt WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

RR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9300 

13.72 

5.91 

1* . 9* 

2*6 

10300 

17.01 

2.27 

17.16 

262 

11300 

21.56 

-13.95 

25.68 

303 

9325 

13.87 

5.9* 

15.09 

2*7 

10325 

16.63 

1.55 

16.70 

26* 

11325 

22.57 

—1*. 6* 

26.90 

303 

9350 

1* . 05 

5.97 

15.27 

2*7 

10350 

16.32 

1.03 

16.36 

266 

11350 

23.30 

-1*. 95 

27.76 

302 

9375 

1* . 0 5 

5.82 

15.21 

2*7 

103T5 

15.92 

0.81 

15.9* 

267 

11375 

2*. 17 

-15.00 

28. *5 

302 

9*00 

1* . 1 8 

5.60 

15.2* 

2*8 

10*00 

15.55 

0.65 

15.57 

267 

11*00 

2*. 70 

-1*. 86 

28.83 

301 

9*25 

1*.** 

5.5* 

15. *6 

2*9 

10*25 

15.30 

0.6* 

15.32 

267 

11*25 

25.70 

-1*.*7 

29. *9 

299 

9*50 

13.96 

5.32 

1 * . 9* 

2*9 

10*50 

15.00 

0.62 

15.01 

267 

11*50 

27.05 

-13.97 

30.** 

2 97 

9*75 

1* .06 

5.39 

15.06 

2*9 

10*75 

1*.91 

0.30 

1 * • 9 1 

269 

11*75 

27.67 

-13.55 

30.80 

296 

9500 

1 * .75 

5.57 

15.76 

2*9 

10500 

1* . 98 

-0.03 

l*.98 

270 

11500 

27.9* 

-13.29 

30.9* 

295 

9525 

1* . B 8 

5.** 

15.85 

250 

10525 

15.0* 

-0.10 

15.0* 

270 

1 1525 

20.03 

-13.22 

30.99 

295 

9550 

1* .96 

5.3* 

15.08 

250 

10550 

15.05 

-0.02 

15.05 

2 70 

11550 

28.17 

-13.15 

31 .09 

295 

9575 

15.10 

5.23 

15.99 

251 

10575 

1*.86 

-0.0* 

1* . 86 

270 

11575 

28.37 

-13.10 

31.2* 

295 

9600 

15.35 

5.19 

16.20 

251 

10600 

1*. 83 

-0.2* 

1 *. 8 3 

271 

11600 

28.58 

-13.12 

31. *5 

2 94 

9625 

15. *1 

*.87 

16.16 

252 

10625 

1*. 7* 

-0.51 

1 *. 75 

272 

11625 

29.10 

-13.10 

31.91 

2 94 

9650 

1*.99 

*.67 

15.70 

253 

10650 

1*.*0 

-1.1* 

1*.*5 

27* 

1 1650 

29.62 

-13.03 

32.36 

29* 

9675 

1* . 59 

*.79 

15.35 

252 

10675 

1*.29 

-1.85 

1*.*1 

277 

11675 

29.76 

-12.88 

32. *3 

293 

9700 

1*.29 

*.71 

15.05 

252 

10700 

1*.*3 

-2.*1 

1*.63 

279 

11700 

30.06 

-12.57 

32.59 

293 

9725 

1* .0 7 

*.60 

1**80 

252 

10725 

1*. 32 

-2.75 

1 *. 58 

281 

1 1725 • 

30.38 

-12.58 

32.88 

292 

9750 

1* • 06 

*.36 

14.72 

253 

10750 

1*.21 

-2.81 

1 *• *9 

201 

11750 

30.8* 

-13.00 

33. *7 

293 

9775 

1 * . 1 2 

*.00 

1 *. 68 

25* 

10775 

1*. 36 

-3.02 

1 * • 6 8 

282 

11775 

31.17 

-13.3* 

33.91 

293 

9800 

13.90 

3.69 

1*. 38 

255 

10800 

1*. 82 

-3.63 

15.26 

28* 

11800 

31.19 

-13.72 

3*. 07 

2 9* 

9825 

13.39 

3. *7 

13.03 

255 

1082 5 

1*. 75 

-*.12 

15.31 

205 

11825 

31.35 

-l*. 22 

3*. *3 

29* 

9850 

12.90 

3.20 

13.29 

256 

10850 

1*. *6 

-*.32 

15.09 

286 

1 1850 

31.33 

- 1* . 56 

3*. 5* 

295 

9875 

12.59 

3.27 

13.01 

255 

10875 

1* . 66 

-*.33 

15.28 

286 

1 1875 

31.2* 

-15.00 

34.66 

295 

9900 

12.13 

3.59 

12.65 

253 

10900 

l*. 88 

-*.30 

15. *9 

286 

11900 

31.31 

-15.23 

34.82 

296 

9925 

11.68 

3.71 

12.25 

252 

10925 

15.1* 

-*.65 

15.8* 

207 

11925 

31. *5 

-15.30 

34.98 

296 

9950 

11.26 

3.92 

11.92 

251 

10950 

15.23 

-5.61 

16.23 

290 

11950 

31. *1 

-15.35 

34.96 

296 

9975 

10.89 

*. 13 

11.65 

2*9 

10975 

15.25 

-6.60 

16.61 

293 

11975 

31. *0 

-15. *2 

34.98 

296 

10000 

10.75 

*.33 

11.59 

2*8 

11000 

15. *2 

-7.87 

17.31 

297 

12000 

31.36 

-15. *8 

34.97 

296 

10025 

10.85 

*.58 

11.77 

2*7 

11025 

15.9* 

-8.75 

18.18 

299 

12025 

31.31 

-15.39 

34.89 

296 

10050 

11.09 

*.90 

12.12 

2*6 

11050 

16.32 

-9.07 

18.67 

299 

12050 * 

31.1* 

-15. *2 

34.75 

2 96 

10075 

11.22 

5.10 

12.33 

2*5 

11075 

16.39 

-9.35 

18.87 

300 

12075 

31.09 

-15.30 

34.65 

296 

10100 

11. *3 

5.08 

12.51 

2*6 

11100 

17.08 

-10.00 

19.79 

300 

12100 

30.99 

— 1* . 97 

34.42 

296 

10125 

11.95 

*.98 

12.95 

2*7 

11125 

18.26 

-10. *9 

21.06 

300 

12125 

30.76 

- 1*.63 

3*. 07 

295 

10150 

12.92 

*.72 

13.75 

250 

11150 

18.95 

-10.6* 

21.73 

299 

12150 

30.9* 

-1*. 38 

34.11 

2 95 

10175 

1* .32 

*.19 

1 A. 92 

253 

11175 

19.35 

-11.18 

22.35 

3C0 

12175 

31.03 

- 1* . 18 

34.11 

29* 

10200 

15.25 

3.65 

15.68 

256 

11200 

19.25 

-11.83 

22.59 

301 

12200 

31.01 

- 1*. 2* 

34.12 

29* 

10225 

15.83 

3.28 

16.16 

258 

11225 

19.32 

-12.28 

22.89 

302 

12225 

30.82 

- 1* . *0 

34.02 

295 

10250 

16.38 

3.11 

16.67 

259 

11250 

19.92 

-12.8* 

23.70 

303 

12250 

30.60 

-l*.62 

33.92 

295 

10275 

16.96 

2.81 

17.19 

260 

11275 

20.61 

-13.5* 

2*. 66 

303 

1 2275 

30.50 

— 1* . 87 

33.93 

296 


ALT ■ ALTITUDE, WX * ZBNAL C 0MP0NE NT , WZ - MERIDI0NAL C0MP0NENT, W$ * WlNC SPEED, THETA » WIND 0 1 RECTI 0N 
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TABLE 11-24 (con't) 

FPS-16 RADAR/ JIM SPHERE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

870-06 

02/10/65 

, 191 5 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

MZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12300 

30. *9 

-16.79 

33.89 

296 

13300 

30.51 

-1*.71 

33.87 

296 

1*300 

2*. 12 

-10.89 

26. *6 

29* 

12325 

30. *3 

-1* .70 

33.79 

296 

13325 

30.5* 

-1*.38 

33.76 

295 

1*325 

23.77 

-10.68 

26.06 

29* 

12350 

30.16 

- 1* • 53 

33. *8 

296 

13350 

30.31 

-1* .67 

33.68 

296 

1*350 

23.82 

-10.23 

25.93 

2 93 

12375 

29.9* 

- 1*. 16 

33.12 

295 

13375 

30.05 

-1* .68 

33. *5 

296 

1*375 

23.77 

-9. *2 

25.57 

291 

12*00 

29.7* 

-13.81 

32.79 

295 

13*00 

30.11 

-l*.*i 

33.38 

295 

1**00 

23.65 

-9.28 

25. *1 

291 

12*25 

29.73 

-13.6* 

32.71 

29* 

13*25 

30.15 

-1*.00 

33.2* 

295 

1**25 

23.37 

-8.87 

2*. 99 

291 

12*50 

29.86 

-13.39 

32.73 

29* 

13*50 

29.91 

-13.99 

33.02 

295 

1**50 

23.07 

-8.18 

2*. *8 

289 

12*75 

29.89 

-13.17 

32.66 

29* 

13*75 

29.7* 

— 1*.*6 

33.07 

296 

1**75 

22.76 

-7.82 

2*. 06 

289 

12500 

30.01 

-13.19 

32.78 

29* 

13500 

29.91 

-1*.6* 

33.30 

296 

1*500 

22. *3 

-7.58 

23.67 

288 

12525 

30.33 

-13.39 

33.16 

29* 

13525 

30.06 

-1* .76 

33. *9 

296 

1*525 

22.28 

-7.36 

23. *7 

288 

12550 

30. *5 

-13.73 

33. *0 

29* 

13550 

30.0* 

-15.22 

33.68 

297 

1*550 

22.36 

-7.25 

23.51 

288 

12575 

30.30 

-13.86 

33.32 

29* 

13575 

29.89 

-15. *8 

33.65 

297 

1*575 

22. *2 

-6.81 

23. *3 

287 

12600 

29.68 

-13.9* 

32.97 

295 

13600 

29.89 

-15.81 

33.81 

298 

1*600 

22.68 

-6.77 

23.67 

2 86 

12625 

29.33 

-13.89 

32. *5 

295 

13625 

29.82 

-16.20 

33.93 

298 

1*625 

22.88 

-6.81 

23.87 

286 

12650 

28.92 

-13.70 

32.00 

295 

13650 

29.** 

-16.03 

33.53 

298 

1*650 

22.93 

-6.15 

23.7* 

265 

12675 

28.88 

-13.92 

32.06 

296 

13675 

29.10 

-15.5* 

32.99 

298 

1*675 

23.1* 

-5.** 

23.77 

283 

12700 

29.01 

-1*. 12 

32.27 

296 

13700 

29.01 

-15.55 

32.92 

298 

1*700 

23.21 

-5.3* 

23.82 

283 

12725 

28.97 

-13.75 

32.07 

295 

13725 

29.10 

-16.08 

33.2* 

299 

1*725 

22.93 

-*.89 

23.** 

2 82 

12750 

28.62 

-13.29 

31.56 

295 

13750 

28.96 

-15.83 

33.00 

298 

1*750 

23.02 

-*.5* 

23. *7 

2B1 

12775 

27.98 

-13.02 

30.86 

295 

13775 

28.79 

-15.35 

32.63 

298 

1*775 

23.23 

-*.*7 

23.66 

281 

12800 

27.62 

-12.96 

30.51 

295 

13800 

28.16 

-15.03 

31.92 

298 

1*800 

23.21 

-*.25 

23.60 

280 

12825 

27.62 

-12.85 

30. *6 

295 

13825 

27.7* 

-1*.*0 

31.25 

297 

1*825 

23.61 

-*.6* 

2*. 06 

281 

12B50 

27.57 

-12.89 

30.** 

295 

13050 

27.72 

-l*.ll 

31.11 

297 

1*850 

2*. 09 

-*.67 

2*. 5* 

281 

12875 

27.76 

-13.02 

30.66 

295 

13875 

27. *9 

-1*. 1 3 

30.90 

297 

1*875 

2*. 35 

-*.58 

2*. 78 

280 

12900 

28.36 

-13.02 

31.21 

29* 

13900 

27.67 

—1* .38 

31.18 

297 

1*900 

2*. 50 

-*.2* 

2*. 87 

280 

12925 

28.89 

-13.26 

31.79 

29* 

13925 

27. *9 

-1*.2* 

30.96 

297 

1*925 

25.05 

-*.8* 

25.52 

281 

12950 

29.25 

-13.52 

32.22 

295 

13950 

27.38 

-13.72 

30.63 

296 

1*950 

25.32 

-5.80 

25.98 

283 

12975 

29.60 

-13. *6 

32.51 

29* 

13975 

27. *3 

-13.97 

30.78 

297 

1*975 

25.19 

-6.32 

25.97 

28* 

13000 

29.91 

-13.6* 

32.87 

29* 

1*000 

26.95 

—1* . 16 

30.** 

298 

15000 

25.0* 

-7.05 

26.01 

2B6 

13025 

30.10 

-13.85 

33.13 

295 

1*025 

26.8* 

-13.77 

36.16 

297 

15025 

25.03 

-6.89 

25.96 

285 

13050 

30.0* 

-13.80 

33.06 

29* 

1*050 

26.69 

-13.59 

29.95 

297 

15050 

2*. 90 

-6.85 

25.83 

2 85 

13075 

29.96 

-13.60 

32.90 

29* 

1*075 

26.33 

-13.** 

29.56 

297 

15075 

2*. 70 

-7.19 

25.72 

286 

13100 

30.17 

- 1*.07 

33.29 

295 

1*100 

26.18 

-13.32 

29.37 

297 

15100 

2*. 71 

-7.52 

25.83 

287 

13125 

30.13 

-1*. 58 

33. *7 

296 

1*125 

26.0* 

-13.00 

29.10 

296 

15125 

2*. 88 

-7.95 

26.12 

288 

13150 

30.17 

- 1*. 66 

33.55 

296 

1*150 

25.81 

-12. *3 

28.65 

296 

15150 

25.30 

-7.98 

26.53 

287 

13175 

30.33 

- 1*. 90 

33.79 

296 

1*175 

25.80 

-12. *0 

28.63 

295 

15175 

25.3* 

-7. *2 

26. *1 

286 

13200 

30.31 

-15.12 

33.87 

296 

1*200 

25. *0 

-12.38 

28.26 

296 

15200 

2*. 8* 

-7. *8 

25.9* 

2 87 

13225 

30. *6 

-15.28 

3*. 08 

296 

1*225 

25.22 

-12.02 

27.9* 

295 

15225 

2*. 21 

-7.17 

25.25 

2 86 

13250 

30.50 

-15.27 

3*. 11 

296 

1*250 

25.01 

-11.72 

27.61 

295 

15250 

2**0* 

-6.62 

2*. 93 

285 

13275 

30. *5 

-15.20 

3*.0* 

296 

1*275 

2*. *8 

-11.52 

27.06 

295 

15275 

23.78 

-6.57 

2*. 67 

285 

ALT 

» ALTITUDE, HX 

« Z0NAL 

COMPONENT. 

«Z - HER IDI 0NAL 

C0MP0NENT, US - 

HINC SPEED, 

THETA *= 

WIND DIRECT! 0N 




FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

870-06 

02/10/65 

, 1915Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

MZ 

HS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15300 

23.97 

-6.87 

2*. 9* 

286 

16300 

20.32 

-16.27 

26.03 

308 

15325 

2*. 21 

-6.35 

25.03 

285 

16325 

20.31 

-16.35 

26.07 

309 

15350 

2*. 07 

-6.** 

2*. 92 

285 

16350 

20.65 

-16.05 

26.15 

308 

15375 

2*. 06 

-7.0* 

25.07 

286 

16375 

20.91 

-16.73 

26.78 

308 

15*00 

2*. 35 

-6.85 

25.30 

286 

16*00 

20. *7 

-16.8* 

26.51 

309 

15*25 

2*. 71 

-6. *8 

25.5* 

285 

16*25 

19.25 

-16.00 

25.03 

310 

15*50 

25.08 

-6.07 

25.81 

283 

16*50 

18.0* 

-15.90 

2*. 05 

311 

15*75 

25. *8 

-6.09 

26.20 

283 

16*75 

17.59 

-15.87 

23.69 

312 

15500 

25.67 

-6.15 

26. *0 

283 

16500 

16.8* 

-15.71 

23.03 

313 

15525 

25.67 

-6.2* 

26. *2 

283 

16525 

15.77 

-15.7* 

22.28 

315 

15550 

25.69 

-6.30 

26. *5 

28* 

16550 

1*. 76 

-15.29 

21.25 

316 

15575 

25. *9 

-6 . * 1 

26.28 

28* 

16575 

1*. 9* 

-15.20 

21.31 

315 

15600 

25.92 

-6. *6 

26.71 

28* 

16600 

1*. 59 

-15.11 

21.00 

316 

15625 

26.23 

-6.85 

27.11 

28* 

16625 

13. *5 

-15.22 

20.31 

318 

15650 

26.59 

-7. *5 

27.61 

285 

16650 

12.5* 

-1*.95 

19.51 

320 

15675 

26.87 

-7.8* 

27.99 

286 






15700 

26.91 

-7.96 

28.06 

286 






15725 

27.3* 

-7.72 

28. *1 

286 






15750 

28.23 

-8.22 

29. *0 

286 






15775 

28.99 

-8.68 

30.27 

286 






15800 

29.77 

-9.19 

31.15 

287 






15825 

30. *2 

-9.7* 

31.95 

288 






15850 

30.63 

-11.15 

32.59 

290 






15875 

30.22 

-12. *1 

32.67 

292 






15900 

29.20 

-13. *1 

32.1* 

29* 






15925 

28.10 

-1*. 15 

31. *7 

297 






15950 

27.31 

-l*.36 

30.86 

298 






15975 

26.65 

- 1*. 72 

30.** 

299 






16000 

25.72 

- 1*.93 

29.7* 

300 






16025 

2*. 66 

- t*. 77 

28.7* 

301 






16050 

23. *8 

-15.16 

27.95 

303 






16075 

22.50 

-15.60 

27.38 

305 






16100 

21.73 

-15.85 

26.90 

306 






16125 

21.29 

-15.87 

26.56 

307 






16150 

21.03 

-16.01 

26. *3 

307 






16175 

20.78 

-16.26 

26.39 

308 






16200 

20.5* 

-15.87 

25.96 

308 






16225 

20.19 

-15. *7 

25. *3 

307 






16250 

20.10 

-15.80 

25.57 

308 






16275 

20. *8 

-16.11 

26.06 

308 






ALT 

- ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

MZ « MERIO10NAL 

C0MP0NENT, US * 

HINC SPEED, 


FLORIDA 

ALT MX MZ 

METERS M/SEC H/SEC 


THETA « HIND DIRECTION 


HS THETA 

M/SEC DEG 
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TABLE 11-25 

FPS-16 RADAR/ J1 MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

870-07 

02/10/65, 

2031Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

r . J 

THETA 

METERS 

rt/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/$EC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

5775 

28.38 

13. *0 

31.39 

2*5 

6775 

35.83 

12.85 

38.06 

250 

7775 

39.37 

10.59 

*0.77 

255 

5800 

28. *0 

13.80 

31.57 

2*4 

6800 

35.96 

13.2* 

38.32 

250 

7800 

39.7* 

10.10 

*1.01 

256 

5825 

28.87 

13.83 

32.01 

2** 

6825 

36.00 

13.71 

38.52 

2*9 

7825 

39.8* 

10.35 

*1.16 

255 

5850 

29.26 

13.32 

32.15 

2*5 

6850 

35.98 

IA.29 

38.72 

2*8 

7850 

39.82 

10.15 

*1.10 

256 

5875 

29.56 

13.0* 

32.31 

2*6 

6875 

36.00 

1*.71 

38.89 

2*8 

7875 

*0.0* 

9.70 

*1.20 

256 

5900 

29.76 

12. B5 

32. *1 

2*6 

6900 

36.1* 

1*.95 

39.11 

2*7 

7900 

*0.*7 

9.60 

*1.59 

256 

5925 

30.03 

12.52 

32.5* 

2*7 

6925 

36.32 

15. *5 

39. *6 

2*7 

7925 

*0.89 

8.87 

*1.8* 

256 

5950 

30.31 

12. *5 

32.77 

2*7 

6950 

36.56 

15.80 

39.83 

2*6 

7950 

*1.3* 

8.30 

*2.16 

258 

5975 

30.** 

12.23 

32.81 

2*8 

6975 

36.86 

15.60 

*0.11 

2*7 

7975 

*1.70 

8.21 

*2.50 

259 

6000 

30.6* 

11.91 

32.88 

2*9 

7000 

37.08 

15.71 

*0.27 

2*7 

8000 

42.00 

0.41 

*2.8* 

258 

6025 

30.7* 

11.87 

32.96 

2*9 

7025 

37. *8 

15.81 

*0.68 

2*7 

8025 

*2.37 

8.20 

*3.15 

259 

6050 

30.8* 

11.99 

33.09 

2*9 

7050 

37.9* 

16.10 

*1.21 

2*7 

8050 

*2.91 

7.30 

*3.52 

260 

6075 

31.08 

11.79 

33.25 

2*9 

7075 

38.80 

16.19 

*2.0* 

2*7 

8075 

*3.61 

7.25 

*4.20 

260 

6100 

31.11 

11.70 

33.23 

2*9 

7100 

39.25 

16.23 

*2. *7 

2*7 

8100 

**.*8 

6.90 

*5.01 

261 

6125 

31.13 

11.75 

33.28 

2*9 

7125 

39.15 

15.98 

*2.29 

2*8 

8125 

*5.01 

6.39 

*5.46 

262 

6150 

31.56 

11.5* 

33.61 

250 

7150 

30.97 

15.50 

*1.9* 

2*8 

8150 

*5.22 

6.35 

*5.66 

262 

6175 

32.03 

11.6* 

3*. 08 

250 

7175 

38.7* 

15.11 

*1.58 

2*9 

8175 

*5.53 

5.59 

*5.88 

263 

6200 

32.55 

11. BO 

3*. 62 

250 

7200 

38.63 

1* . 71 

*1.33 

2*9 

8200 

*5.75 

5.18 

*6.05 

263 

6225 

33.09 

11.9* 

35.18 

250 

7225 

38.59 

1* .3* 

*1.16 

2*9 

8225 

*6.0* 

*.75 

*6.28 

2 6* 

6250 

33.** 

11.7* 

35.** 

250 

7250 

38.55 

1*. 29 

*1.12 

2*9 

6250 

*6.38 

*.63 

*6.61 

26* 

6275 

33.58 

11.51 

35.50 

251 

7275 

3B.*5 

1* . 18 

*0.98 

250 

8275 

*6.32 

*.65 

*6.55 

26* 

6300 

33.96 

11.61 

35.89 

251 

7300 

38.30 

13.93 

*0.76 

250 

8300 

*6.19 

*.*8 

*6.41 

26* 

6325 

3*. 28 

11.68 

36.21 

251 

7325 

38.29 

13.6* 

*0.65 

250 

8325 

*6.*l 

*.*0 

*6.62 

26* 

6350 

3*.*1 

12.05 

36. *6 

251 

7350 

38.1* 

13.35 

*0.*1 

251 

8350 

*6.75 

4.00 

*6.92 

265 

6375 

3*. 6* 

12.18 

36.72 

250 

7375 

37.90 

13. *0 

*0.20 

250 

8375 

*6.96 

3.66 

*7.11 

265 

6*00 

3*. 70 

12.3* 

36.83 

250 

7*00 

37.87 

13.32 

*0.1* 

250 

8*00 

*6.86 

3.69 

*7.00 

265 

6*2 5 

3*. 76 

12.63 

36.99 

250 

7*25 

37.89 

13.21 

*0.12 

251 

8*25 

*6.77 

3.6* 

*6.91 

265 

6*50 

3*. 8* 

12.68 

37.08 

250 

7*50 

37.88 

13. *1 

*0.18 

250 

8*50 

*6.83 

3.3* 

*6.95 

266 

6*75 

3*. 93 

12.75 

37.19 

250 

7*75 

37.93 

12.89 

*0.06 

251 

8*75 

*6.8* 

3.51 

*6.97 

266 

6500 

3*. 87 

12.77 

37.13 

250 

7500 

37.73 

12.71 

39.82 

251 

8500 

*7.02 

3.58 

*7.16 

265 

6525 

3*. 88 

12.97 

37.21 

2*9 

7525 

37.59 

12.92 

39.75 

251 

8525 

*7.37 

3.13 

*7.47 

266 

6550 

35.07 

13.05 

37. *2 

2*9 

7550 

37.80 

12.67 

39.87 

251 

8550 

*7.79 

3.46 

*7.91 

266 

6575 

35.17 

12.85 

37.** 

250 

7575 

38.08 

12.2* 

*0.00 

252 

8575 

*7.81 

*.27 

*8.00 

265 

6600 

35. *3 

12.92 

37.71 

250 

7600 

38.1* 

12.00 

39.99 

252 

8600 

*7.76 

*.33 

*7.96 

265 

6625 

35. *7 

12.99 

37.77 

250 

7625 

38. 2B. 

12.37 

*0.23 

252 

8625 

*7.92 

*.27 

*8.11 

265 

6650 

35. *7 

12.82 

37.72 

250 

7650 

3B.61 

12.36 

*0.5* 

252 

6650 

*8.26 

*.18 

*8.** 

265 

6675 

35.67 

12.60 

37.83 

250 

7675 

38.66 

11.77 

*0.*l 

253 

8675 

*8.81 

*.10 

*8.98 

265 

6700 

35.66 

12.60 

37.82 

250 

7700 

38.67 

11.66 

*0.39 

253 

8700 

*9.16 

*.07 

*9.32 

265 

6725 

35.83 

12.78 

38.0* 

250 

7725 

38.81 

11. *6 

*0.*7 

253 

8725 

*9.32 

3.9* 

*9.48 

265 

6750 

35.92 

12.75 

38.12 

250 

7750 

38.9* 

11.03 

*0.*7 

25* 

8750 

*9. *9 

3.7* 

*9.63 

266 


ALT - ALTITUDE, MX - 20NAI C0MP0NE NT , WZ « HER IDI 0NAL COMPONENT, WS - MINE SPEED, THETA - WIND DIRECTION 


ALT 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
870-07 02/10/65, 2031Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M.SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

8775 

*9.52 

3.75 

*9.67 

265 

9775 

51.11 

12.03 

52.51 

257 

1 0775 

*3.8* 

22.17 

*9.12 

2*3 

8800 

*9.5* 

3.80 

*9.68 

265 

9800 

51.28 

12.11 

52.69 

257 

10800 

*4.21 

21.5* 

*9.17 

2** 

8825 

*9.52 

3.46 

*9. 6* 

266 

9825 

51.12 

12.25 

52.57 

256 

1CB25 

*4.56 

21.71 

*9.57 

2*4 

8850 

*9.2* 

3.99 

*9.40 

265 

9850 

50.91 

12.70 

52.48 

256 

1 0 B 50 

44.B9 

21.63 

*9.83 

2*4 

8875 

*9.12 

*. 59 

*9.33 

26* 

9875 

51.02 

12.90 

52.62 

256 

10875 

*5.07 

21.6* 

50.00 

2** 

8900 

*9.39 

*.50 

*9.59 

265 

9900 

51.46 

12.3* 

52.92 

256 

10900 

*5.23 

21.11 

*9.91 

2*5 

0925 

*9.27 

*.17 

*9.45 

265 

9925 

51.6* 

12.50 

53.13 

256 

10925 

*5.13 

21.13 

*9.83 

2*5 

8950 

*9.13 

*.*8 

*9.33 

265 

9950 

51.7* 

12.86 

53.31 

256 

1C950 

*4.55 

21.31 

*9.39 

2*4 

0975 

*9.32 

*.76 

*9.55 

26* 

9975 

51.8* 

12.68 

53.37 

256 

10975 

*4.70 

21.05 

*9.41 

2*5 

9000 

*9.27 

*.90 

*9.52 

26* 

10000 

51.91 

12.23 

53.33 

257 

11000 

*4.91 

21.62 

*9.8* 

2*4 

9025 

*9.03 

5.47 

*9.33 

263 

10025 

51.92 

12.42 

53.38 

256 

11025 

*5.31 

20.73 

*9.83 

2*5 

9050 

*9.08 

5.58 

*9.40 

263 

10050 

51.92 

12.40 

53.38 

256 

11050 

*5.56 

20.72 

50.05 

2*5 

9075 

*9.36 

5.62 

*9.68 

263 

10075 

51.9* 

11.82 

53.27 

257 

11075 

*5.93 

20.63 

50.36 

2*6 

9100 

*9.60 

5.73 

*9.93 

263 

10100 

52.12 

12.31 

53.55 

257 

11100 

*6.38 

20.1* 

50.56 

2*6 

9125 

*9.68 

5 . 8*7 

50.03 

263 

10125 

52.43 

12.37 

53.87 

257 

11125 

*6.63 

20.3* 

51.06 

2*6 

9150 

*9.70 

6.50 

50.13 

262 

10150 

52.45 

12.90 

54.02 

256 

11150 

*7.22 

20.16 

51.3* 

2*7 

9175 

*9.69 

6.8* 

50.15 

262 

10175 

53.01 

12.93 

54.56 

256 

11175 

*7.01 

19.97 

51.08 

2*7 

9200 

*9.79 

6.62 

50.23 

262 

10200 

53.89 

12.41 

55.30 

257 

11200 

*7.09 

19.07 

50.80 

2*8 

9225 

*9.71 

6.59 

50.1* 

262 

10225 

53.48 

13.91 

55.26 

255 

11225 

*7.18 

18.41 

50.65 

2*9 

9250 

*9.88 

6.99 

50.36 

262 

10250 

52.42 

15.17 

54.57 

25* 

11250 

*7.38 

17.87 

50.6* 

2*9 

9275 

*9.78 

7.17 

50.29 

262 

10275 

51.43 

16.55 

54.03 

252 

11275 

*7.37 

18.56 

50.08 

2*8 

9300 

*9.60 

6.71 

50.05 

262 

10300 

50.27 

17.47 

53.21 

251 

11300 

*6.87 

18.70 

50.46 

2*8 

9325 

*9.68 

7.35 

50.22 

261 

10325 

*8.5* 

18.48 

51.9* 

2*9 

11325 

*6.02 

18.96 

*9.77 

2*7 

9350 

*9.65 

7.88 

50.27 

261 

10350 

*6.95 

20.55 

51.2* 

2*6 

11350 

*5.62 

17.79 

*8.96 

2*9 

9375 

*9.82 

7.0* 

50.31 

262 

10375 

*5.97 

21.23 

50.63 

2*5 

11375 

*5.18 

17.15 

*8.32 

2*9 

9*00 

*9.92 

6.90 

50.39 

262 

10*00 

*4.78 

21.25 

*9.56 

2*4 

11*00 

*4.73 

17.1* 

*7.90 

2*9 

9*25 

50.03 

7.29 

50.56 

262 

10*25 

*3.46 

22.19 

*8.80 

2*3 

11*25 

**.*5 

16.3* 

*7.35 

250 

9*50 

50.12 

7.** 

50.67 

261 

10*50 

*2.90 

22.51 

*8.4* 

2*2 

11*50 

*4.01 

15.98 

*6.82 

250 

9*75 

*9.89 

8.** 

50.60 

260 

10*75 

*3.10 

22.02 

*8.40 

2*3 

11*75 

*3.71 

15.2* 

*6.29 

251 

9500 

*9.90 

8.55 

50.63 

260 

10500 

*3.17 

22.05 

*8. *7 

2*3 

11500 

*3.53 

14.82 

*5.99 

251 

9525 

50.42 

7.78 

51.02 

261 

10525 

*3.01 

22.06 

*8.3* 

2*3 

11525 

*3.13 

14.98 

*5.66 

251 

9550 

50.57 

8.50 

51.28 

260 

10550 

*2.76 

22.02 

*8.10 

2*3 

11550 

*2.57 

13.91 

*4.7 8 

252 

9575 

50.45 

9.10 

51.27 

260 

10575 

*3.05 

21.31 

*8.03 

2*3 

11575 

*2.36 

12.90 

*4.28 

253 

9600 

50.50 

9.88 

51.45 

259 

10600 

*3.00 

21.9* 

*8.28 

2*3 

11600 

*1.9* 

12.95 

*3.90 

253 

9625 

50.62 

10.07 

51.61 

259 

10625 

*3.20 

22.0* 

*8.50 

2*3 

11625 

*1.6* 

12.98 

*3.81 

253 

9650 

50.61 

10.22 

51.6* 

258 

1065 0 

*3.42 

21.85 

*8.61 

2*3 

1 1650 

*1.98 

12.02 

*3.67 

25* 

9675 

50.66 

10.76 

51.79 

258 

10675 

*3.22 

21.99 

*8.49 

2*3 

1 1675 

*1.82 

11.77 

*3.4* 

25* 

9700 

50.69 

11.48 

51.97 

257 

10700 

*3.51 

21.62 

* B . 62 

2*3 

1 1700 

*1.30 

11.90 

*2.99 

25* 

9725 

50.95 

11.47 

52.22 

257 

1072 5 

*3.78 

22.02 

*9.01 

2*3 

1 1725 

*0.61 

11.32 

*2.16 

25* 

9750 

51.02 

11.48 

52.29 

257 

10750 

*3.82 

22.31 

*9.17 

2*3 

1 1750 

*0.76 

10.32 

*2.0* 

256 

ALT 

- ALT 

itude , WX 

- 20NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ * HER IDI 0NAI 

C0MP0NENT, WS * 

WINC SPEED, 

THETA * 
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TABLE 1 1 -25 (con't) 

F PS-1 6 RADAR/J1MSPHERE HINO VEL0CIT7 PR0FILE 






TEST NUMBER 

870-07 

02/10/65, 

2031 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, FL0RIDA 

ALT 

HX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

WS 

THETA ALT 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG METERS 

11775 

41.42 

9.52 

42.50 

257 

12775 

47.90 

11.16 

49.18 

257 

11000 

41.50 

10.21 

42.74 

256 

12800 

47.28 

11.09 

48.56 

257 

11825 

41.78 

10.30 

43.03 

256 

12825 

47.56 

12.70 

49.23 

255 

11850 

42.25 

9.75 

43.36 

257 

12850 

48.13 

11.77 

49.54 

256 

11875 

42.71 

8.91 

43.63 

258 

12875 

47.99 

11.21 

49.2b 

257 

11900 

43.05 

8.10 

43.80 

259 

12900 

47.49 

12.36 

49.07 

255 

11925 

43.06 

8.34 

43.86 

259 

12925 

47.58 

12.01 

49.07 

256 

11950 

43.16 

8.02 

43.89 

259 

12950 

47.36 

13.35 

49.20 

254 

11975 

43.72 

6.29 

44.17 

262 

12975 

47. 4B 

13.17 

49.27 

254 

12000 

44.26 

5.94 

44.66 

262 

13000 

47.60 

12.65 

49.25 

255 

12025 

44.54 

6.72 

45.04 

261 

13025 

47.19 

13.23 

49.01 

254 

12050 

44.91 

6.56 

45.38 

262 

13050 

47.02 

13.55 

48.93 

254 

12075 

45.18 

5.65 

45.54 

263 

13075 

47.05 

13.83 

49.04 

253 

12100 

46.03 

6.17 

46.44 

262 

13100 

47.58 

13.85 

49.56 

254 

12125 

46.24 

7.07 

46.78 

261 

13125 

47.78 

14.35 

49.89 

>53 

12150 

46.14 

6.46 

46.59 

262 

13150 

47.47 

14.05 

49.51 

253 

12175 

46.08 

6.63 

46.56 

262 

13175 

47.18 

13.28 

49.01 

254 

12200 

46.09 

7.08 

46.63 

261 

13200 

47.06 

12.42 

48.67 

255 

12225 

46.18 

6.92 

46.69 

261 

13225 

46.39 

14.26 

48.53 

253 

12250 

46.44 

6.73 

46.93 

262 

13250 

46.29 

15.31 

48.75 

252 

12275 

46.42 

7.04 

46.95 

261 

13275 

46.49 

14.05 

48.56 

253 

12300 

46.15 

7.18 

46.70 

261 

13300 

45.98 

15.00 

48.36 

252 

12325 

46.02 

7.55 

46.63 

261 

13325 

45.53 

16.67 

48.48 

250 

12350 

45.73 

8.32 

46.48 

260 

13350 

45.19 

16.77 

48.20 

249 

12375 

45.53 

8.00 

46.22 

260 

13375 

44.96 

16.09 

47.75 

250 

12*00 

45.78 

7.38 

46.37 

261 

13400 

44.42 

16.36 

47.34 

250 

12425 

45.61 

7.08 

46.16 

261 

13425 

43.48 

16.45 

46.49 

249 

12450 

45.50 

8.36 

46.26 

259 

13450 

43.33 

16.45 

46.35 

249 

12475 

45.68 

8.82 

46.53 

259 

13475 

42.80 

16.09 

45.73 

249 

12500 

45.48 

8.61 

46.28 

259 

13500 

42.17 

16.43 

45.26 

249 

12525 

45.56 

8.70 

46.39 

259 

13525 

40.92 

17.22 

44.40 

247 

12550 

46.43 

7.74 

47.07 

260 

13550 

40.59 

16.73 

43.91 

247 

12575 

46.82 

8.69 

47.62 

259 

13575 

40.12 

17.04 

43.59 

247 

12600 

46.98 

9.87 

48.01 

258 






12625 

47.18 

9.19 

48.07 

259 






12650 

47.42 

10.26 

48.52 

258 






12675 

47.91 

10.16 

48.98 

258 






12700 

48.03 

10.09 

49.08 

258 






12725 

47.76 

11.17 

49.05 

257 






12750 

47.85 

11.53 

49.22 

256 







ux 

M/SEC 


HZ W$ 

M/SEC H/SEC 


THETA 

OEG 


ALT « ALTITUOE. WX » Z0NAL C0MP0NE NT* HZ - MERIDIONAL COMPONENT, HS * MINC SPEED, THETA - HIND DIRECTI 0N 
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TABLE 11-26 


FPS-16 RADAR/ JIMSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
HS THETA 

M/SEC DEG 

870-09 02/10/65, 

ALT HX 

METERS M/SEC 

23052 , EASTERN TEST RANGE, 
HZ US THETA 

M/SEC M/SEC DEG 

FL0R1OA 

ALT HX HZ HS THETA 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC OEG 

200 

225 

250 

275 

300 

-7.85 

-7.84 

-7.78 

-7.44 

-7.12 

7.35 

7.38 

7.22 

7.12 

7.20 

10.75 

10.77 

10.61 

10.30 

10.13 

133 

133 

133 

134 

135 

1200 

1225 

1250 

1275 

1300 

1.55 

1.70 

2.11 

2.47 

2.45 

1.11 

1.01 

1.08 

1.41 

1.50 

1.91 

1.98 

2.37 

2.84 

2.88 

234 

239 
243 

240 
238 

2200 

2225 

2250 

2275 

2300 

0.46 

0.27 

0.26 

0.42 

0.53 

1.68 

2.00 

2.19 

2.37 

2.50 

1.74 

2.02 

2.21 

2.40 

2.55 

195 

188 

187 

190 

192 

325 

350 

375 

400 

425 

-7.26 

-7.43 

-7.66 

-7.83 

-7.86 

7.36 

7.52 

7.53 
7.45 
7.43 

10.34 

10.57 

10.75 

10.81 

10.81 

135 

135 

134 

133 

133 

1325 

1350 

1375 

1400 

1425 

2.62 

2.78 

2.57 

2.29 

1.90 

1.39 

1.39 

1.41 

1.44 

1.55 

2.96 

3.11 

2.94 

2.70 

2.45 

242 

243 
241 
238 
231 

2325 

2350 

2375 

2400 

2425 

0.80 

1.10 

1.02 

0.77 

0.75 

2.65 

2.87 

3.06 

3.17 

3.23 

2.77 

3.07 

3.22 

3.26 

3.32 

197 
201 

198 
193 
193 

450 

475 

500 

525 

550 

-7.89 

-7.80 

-7.53 

-7.03 

-6.68 

7.37 

7.46 

7.49 

7.41 

7.59 

10.79 

10.79 

10.62 

10.21 

10.11 

133 

134 

135 

136 
138 

1450 

1475 

1500 

1525 

1550 

1.39 

0.99 

0.62 

-0.00 

-0.72 

1.55 

1.49 

1.94 

2.20 

2.06 

2.08 

1.79 

2.04 

2.20 

2.19 

222 

213 

197 

180 

161 

2450 

2475 

2500 

2525 

2550 

0.99 

1.24 

1.37 

1.24 

0.98 

3.02 

2.63 

2.31 

2.09 

2.14 

3.18 

2.91 

2.69 

2.43 

2.35 

198 

205 

210 

210 

205 

575 

600 

625 

650 

675 

-6.55 

-6.40 

-5.99 

-5.44 

-4.95 

7.77 

7.64 

7.24 

6.96 

6.87 

10.16 

9.97 

9.40 

8.83 

8.46 

140 

140 

140 

142 

144 

1575 

1600 

1625 

1650 

1675 

-1.36 

-1.81 

-1.92 

-1.78 

-1.64 

2.06 

1.94 

1.92 

2.07 

2.20 

2.47 

2.65 

2.72 

2.73 

2.74 

146 

137 

135 

139 

143 

2575 

2600 

2625 

2650 

2675 

0.78 

0.69 

0*65 

0.40 

0.19 

1.91 

1.55 

1.49 

1.49 

1.61 

2.06 

1.70 

1.63 

1.55 

1.62 

202 
2 04 
203 
195 
186 

700 

725 

750 

775 

800 

-4.56 

-4.21 

-3.92 

-3.81 

-3.52 

6.55 
6.09 
5.76 

5.55 
5.53 

7.98 

7.40 

6.97 

6.73 

6.55 

145 

145 

146 
145 

147 

1700 

1725 

1750 

1775 

1800 

-1.47 

-1.00 

-0.50 

-0.30 

-0.37 

2.30 

2.46 

2.52 

2.59 

2.69 

2.73 

2.65 

2.57 

2.61 

2.72 

147 

158 

169 

173 

172 

2700 

2725 

2750 

2775 

2800 

0.15 

0.53 

1.17 

1.88 

2.47 

1.71 

1.67 

1.63 

1.66 

1.07 

1.71 

1.75 

2.01 

2.51 

3.09 

185 

197 

216 

228 

233 

825 

850 

075 

900 

925 

-3.25 

-2.88 

-1.09 

-1.07 

-0.60 

5.51 

4.89 

4.13 

3.04 

3.63 

6.39 

5.68 
4.54 
3.98 

3.68 

149 

149 

155 

164 

170 

1825 

1650 

1875 

1900 

1925 

-0.59 

-0.92 

-1.21 

-1.22 

-0.87 

2.68 

2.62 

2.45 

2.36 

2.29 

2.74 

2.78 

2.73 

2.65 

2.45 

167 

160 

153 

152 

159 

2825 

2850 

2875 

2900 

2925 

2.79 

3.16 

3.44 

3.40 

3.32 

2.07 

2.14 

2.13 

2.33 

2.59 

3.48 

3.82 

4.05 

4.12 

4.21 

233 

236 

238 

235 

232 

950 

975 

1000 

1025 

1050 

0.06 

0.75 

1.22 

1.54 

1.61 

3.61 

3.79 

3.59 

3.25 

3.08 

3.61 

3.86 

3.79 

3.60 

3.48 

181 

191 

199 

205 

207 

1950 

1975 

2000 

2025 

2050 

-0.60 

-0.35 

0.00 

0.30 

0.71 

2.15 

2.19 

2.09 

1.93 

1.91 

2.23 

2.22 

2.09 

1.95 

2.04 

164 

171 

180 

189 

200 

2950 

2975 

3000 

3025 

3050 

3.41 

3.44 

3.26 

2.B9 

2.66 

2.57 

2.57 

2.93 

3.40 

3.73 

4.27 

4.30 

4.39 

4.46 

4.58 

233 

233 

228 

220 

215 

1075 

1100 

1125 

1150 

1175 

1.64 

1.75 

1.81 

1.68 

1.54 

2.44 

1.78 

1.51 

1.39 

1.28 

2.94 

2.49 

2.36 

2.18 

2.00 

214 

224 

230 

230 

230 

2075 

2100 

2125 

2150 

2175 

0.86 

0.68 

0.57 

0.66 

0.69 

1.93 

1.85 

1.63 

1.52 

1.51 

2.11 

1.98 

1.73 

1.65 

1.66 

204 

200 

199 

203 

204 

3075 

3100 

3125 

3150 

3175 

2.63 

2.75 

2.97 

2.97 

2.82 

3.45 

2.77 

2.55 

2.83 

3.20 

4.34 

3.90 

3.91 
4.10 
4.26 

217 

225 
229 

226 
221 

ALT - ALTITUDE, HX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT 

, HZ - MERIOI0NAL C 0HP0NE NT , HS - HINC SPEEO, 

THETA - HIND OIRECTI0N 



ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

FPS-16 RAOAR/ JIMSPHERE HIND 
TEST NUMBER 870-09 02/10/65, 2305Z, 

MS THETA ALT HX HZ 

M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC 

VEL0CITY PR0EILE 
EASTERN TEST RANGE 
HS THETA 

M/SEC OEG 

, FL0RIOA 
ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

HS 

H/SEC 

THETA 

OEG 

3200 

3225 

3250 

3275 

’3300 

2.77 

3.08 

3.44 

3.49 

3.55 

3.31 

3.24 

3.09 

3.11 

3.23 

4.32 

4.47 

4.63 

4.67 

4.80 

220 

223 

228 

228 

227 

4200 

4225 

4250 

4275 

4300 

0.56 

0.52 

0.65 

0.83 

0.92 

5.22 

5.19 

5.27 

5.56 

5.84 

5.25 
5.22 
5.31 
5.62 
5. 91 

186 

186 

187 

188 
189 

5200 

5225 

5250 

5275 

5300 

2.28 

2.26 

2.28 

2.22 

2.17 

1.21 

1.17 

0.83 

0.62 

0.30 

2.58 

2.57 

2.43 

2.31 

2.20 

242 

243 
250 
2 54 
262 

3325 

3350 

3375 

3400 

3425 

3.58 

3.44 

3.28 

3.19 

3.32 

3.28 

3.30 

3.33 

3.44 

3.57 

4.85 

4.77 

4.67 

4.70 

4.87 

227 

226 

224 

223 

223 

4325 

4350 

4375 

4400 

4425 

0.86 

0.73 

0.68 

0.64 

0.56 

6.08 

6.17 

6.24 

6.33 

6.36 

6.14 

6.21 

6.27 

6.36 

6.38 

180 

187 

186 

1B6 

185 

5325 

5350 

5375 

5400 

5425 

2.40 

2.79 

3.18 

3.56 

3.97 

-0.20 

-0.62 

-0.72 

-0.74 

-0.84 

2.41 

2.86 

3.26 

3.66 

4.05 

275 
282 
203 
2 82 
282 

3450 

3475 

3500 

3525 

3550 

3.53 

3.61 

3.65 

3.73 

3.71 

3.49 

3.40 

3.37 

3.36 

3.39 

4.97 

4.96 

4.97 
5.02 
5.02 

225 

227 

227 

228 
227 

4450 

4475 

4500 

4525 

4550 

0.44 

0.17 

0.11 

0.14 

0.15 

6.71 

7.09 

6.96 

6.48 

6.03 

6.72 

7.09 

6.97 

6.48 

6.03 

184 

181 

181 

181 

181 

5450 

5475 

5500 

5525 

5550 

4.30 

4.46 

4.52 

4.55 

4.71 

-0.89 

-1.06 

-1.28 

-1.40 

-1.60 

4.39 

4.60 

4.70 

4.76 

4.97 

202 
283 
2 86 
287 
289 

3575 

3600 

3625 

3650 

3675 

3.65 

3.59 

3.68 

3.86 

3.91 

3.27 

3.16 
3.19 

3.17 
3.37 

4.90 

4.79 

4.87 

4.99 

5.16 

228 

220 

229 

230 
229 

4575 

4600 

4625 

4650 

4675 

0.05 

-0.22 

-0.22 

-0.19 

-0.24 

5.78 

5.70 

5.60 

5.51 

5.59 

5.78 

5.71 

5.60 

5.52 

5.59 

180 

178 

178 

178 

177 

5575 

5600 

5625 

5650 

5675 

5.15 

5.60 

5.82 

6.05 

6.33 

-1.78 

-1.67 

-1.56 

-1.58 

-1.55 

5.45 

5.04 

6.02 

6.25 

6.52 

289 

286 

285 

284 

284 

3700 

3725 

3750 

3775 

3800 

3.94 

3.86 

3.65 

3.43 

3.23 

3.67 

3.68 
3.64 
3.63 

3.69 

5.38 

5.34 

5.15 

5.00 

4.90 

227 

226 

225 

223 

221 

4700 

4725 

4750 

4775 

4800 

-0.24 

-0.22 

-0.08 

0.07 

0.29 

5.73 

5.84 

5.66 

5.25 

5.04 

5.74 

5.84 

5.66 

5.25 

5.05 

177 

178 

179 
181 
183 

5700 

5725 

5750 

5775 

5800 

6.58 

6.93 

7.21 

7.35 

7.39 

-1.31 

-0.92 

-0.48 

-0.12 

-0.07 

6.71 

6.99 

7.22 

7.35 

7.39 

281 

277 

274 

271 

270 

3825 

3850 

3875 

3900 

3925 

3.03 

2.92 

2.87 

2.59 

2.33 

3.86 

4.26 

4.75 

5.19 

5.31 

4.91 

5.16 

5.55 

5.80 

5.00 

218 

214 

211 

206 

203 

4825 

4850 

4875 

4900 

4925 

0.86 

1.57 

2.08 

2.38 

2.38 

4.87 

4.61 

4.49 

4.43 

4.20 

4.95 

4.87 

4.95 

5.03 

4.03 

190 

199 

205 

208 

209 

5825 

5850 

5875 

5900 

5925 

7.33 
7.63 
7.70 
7.36 

7.34 

-0.16 

-0.41 

-0.19 

0.31 

0.46 

7.34 
7.64 
7.71 
7.37 

7.35 

271 

273 

271 

267 

266 

3950 

3975 

4000 

4025 

4050 

2.29 

2.34 

2.41 

2.49 

2.46 

5.19 

5.18 

5.00 

4.78 

4.78 

5.67 

5.68 
5.55 
5.38 
5.38 

204 

204 

206 

207 

207 

4950 

4975 

5000 

5025 

5050 

2.43 

2.37 

2.09 

1.95 

1.79 

3.77 

3.29 

2.93 

2.71 

2.40 

4.49 

4.05 

3.60 

3.34 

2.99 

213 

216 

215 

216 
217 

5950 

5975 

6000 

6025 

6050 

6.61 

6.79 

7.53 

7.15 

7.10 

0.52 

0.79 

1.05 

0.86 

0.72 

6.63 

6.84 

7.61 

7.20 

7.14 

265 
263 
262 
263 
2 64 

4075 

4100 

4125 

4150 

4175 

2.13 

1.64 

1.21 

1.05 

0.82 

4.78 

4.89 

5.02 

5.02 

5.13 

5.24 
5.15 
5. 16 
5.13 
5.19 

204 

198 

193 

192 

189 

5075 

5100 

5125 

5150 

5175 

1.72 

1.82 

2.12 

2.36 

2.35 

2.10 

1.70 

1.18 

0.98 

0.99 

2.72 

2.49 

2.42 

2.56 

2.55 

219 
227 
2 A 1 
247 
247 

6075 

6100 

6125 

6150 

6175 

6.99 

6.92 

6.77 

6.66 

6.74 

0.55 

0.33 

0.12 

-0.12 

-0.33 

7.01 

6.93 

6.78 

6.66 

6.75 

265 

267 

269 

271 

273 
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TABLE 11-26 (con't) 

FPS-16 RAOAR/JlMSPHERE HIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

870-09 

02/10/65, 

► 2305Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R1DA 





ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6200 

6.73 

-0.78 

6.77 

276 

7200 

8.52 

2.32 

8.83 

255 

8200 

11.05 

3.16 

11.49 

254 

6225 

6.65 

-1.18 

6.76 

280 

7225 

8.60 

2.20 

8.88 

255 

8225 

11.19 

3.26 

11.65 

254 

6250 

6.69 

-1.24 

6.80 

280 

7250 

8.65 

2.11 

8.90 

256 

8250 

11.44 

3.36 

11.92 

253 

6275 

6.76 

-1.29 

6.88 

281 

727 5 

8.53 

2.10 

6.79 

256 

8275 

11.78 

3.56 

12.30 

253 

6300 

6.76 

-1.32 

6.89 

281 

7300 

8.39 

2.15 

8.66 

255 

8300 

11.93 

3.71 

12.49 

253 

6325 

6.72 

-1.27 

6.64 

281 

7325 

8.34 

2.22 

8.63 

255 

8325 

11.92 

3.48 

12.41 

254 

6350 

6.76 

-1.16 

6.86 

280 

7350 

8.41 

2.31 

8.72 

254 

8350 

11.62 

3.15 

12.04 

255 

6375 

6.78 

-1.15 

6.87 

279 

7375 

8.55 

2.47 

8.90 

254 

8375 

11.40 

3.03 

11.79 

255 

6400 

6.75 

-1.11 

6.84 

279 

7400 

8.72 

2.73 

9.14 

252 

8400 

11.23 

3.00 

11.62 

255 

6425 

6.79 

-1.14 

6.88 

279 

7425 

8.76 

3.01 

9.26 

251 

8425 

11.08 

2.90 

11.45 

255 

6450 

6.83 

-1.29 

6.95 

280 

7450 

8.74 

2-99 

9.24 

251 

8450 

11.14 

2.73 

11.47 

256 

6475 • 

6.95 

-1.28 

7.07 

280 

7475 

8.97 

2.87 

9.42 

252 

8475 

11.01 

2.59 

11.31 

257 

6500 

6.99 

-1.37 

7.12 

281 

7500 

9.27 

2.71 

9.66 

254 

8500 

10.85 

2.43 

11.12 

257 

6525 

6.93 

-1.40 

7.07 

281 

7525 

9.56 

2.72 

9.94 

254 

8525 

10.85 

2.22 

11 .08 

258 

6550 

6.81 

-1.33 

6.94 

281 

7550 

9.76 

2.90 

10.18 

253 

8550 

11.01 

2.01 

11.19 

259 

6575 

6.60 

-1.22 

6.72 

280 

7575 

9.58 

2.91 

10.01 

253 

8575 

11.19 

1.87 

11.3 , 

260 

6600 

6.49 

-0.97 

6.56 

278 

7600 

9.43 

2.91 

9.87 

253 

8600 

11.20 

1.73 

11.34 

261 

6625 

6.47 

-0.41 

6.48 

273 

7625 

9.40 

2.88 

9.83 

253 

8625 

11.41 

1.53 

11.51 

262 

6650 

6.55 

0.16 

6.55 

268 

7650 

9.35 

2.88 

9.78 

253 

8650 

11.65 

1.33 

11.73 

263 

6675 

6.57 

0.41 

6.58 

266 

7675 

9.33 

2.97 

9.80 

252 

8675 

11.76 

1.15 

11.81 

264 

6700 

6.43 

0.58 

6.46 

265 

7700 

9.20 

2.84 

9.63 

253 

8700 

11.83 

0.79 

11.86 

266 

6725 

6.38 

0.75 

6.43 

263 

7725 

9.09 

2.75 

9.50 

253 

8725 

1 1*72 

0.54 

11.73 

267 

6750 

6.53 

1.03 

0.61 

261 

7750 

9.11 

2.78 

9.53 

253 

8750 

11.57 

0.37 

11.58 

268 

6775 

6.88 

1.27 

6.99 

259 

7775 

9.28 

2.62 

9.64 

254 

8775 

11.50 

0.08 

11.50 

269 

6800 

7,06 

1.48 

7.21 

258 

7800 

9.33 

2.56 

9.67 

254 

8800 

11.45 

-0.07 

11.45 

270 

6825 

6.98 

1.62 

7.17 

257 

7825 

9.25 

2.64 

9.62 

254 

8825 

11.40 

-0.29 

11.40 

271 

6850 

7.09 

1.80 

7.31 

256 

7850 

9.16 

2.58 

9.52 

254 

8850 

11.39 

-0.52 

11.41 

272 

6875 

7.24 

2.19 

7.57 

253 

7875 

9.06 

2.50 

9.40 

254 

8875 

11.52 

-0.46 

11.53 

272 

6900 

7.47 

2.55 

7.89 

251 

7900 

9.00 

2.45 

'9.32 

255 

8900 

11.63 

-0.46 

11.64 

272 

6925 

8.03 

2.74 

8.48 

251 

7925 

8.91 

2.24 

9.18 

256 

8925 

11.63 

-0.73 

11.65 

273 

6950 

8.64 

2.78 

9.08 

252 

7950 

8.93 

2.10 

9.17 

257 

8950 

11.74 

-0.99 

11.78 

275 

6975 

8.87 

2.75 

9.28 

253 

7975 

9.11 

2.28 

9.39 

256 

8975 

12.02 

-1.04 

12.07 

275 

7000 

8.87 

2.75 

9.28 

253 

8000 

9.31 

2.41 

9.61 

255 

9000 

12.19 

-1.00 

12.23 

275 

7025 

8.92 

2.75 

9.34 

253 

8025 

9.44 

2.39 

9.74 

256 

9025 

12.08 

-0.93 

12.12 

274 

7050 

8.89 

2.56 

9.25 

254 

8050 

9.52 

2.37 

9.81 

256 

9050 

11.98 

-0.87 

12.02 

274 

7075 

8.89 

2.45 

9.22 

254 

8075 

9.69 

2.43 

9.99 

256 

9075 

12.13 

-0.90 

12.16 

274 

7100 

8.98 

2.52 

9.33 

254 

8100 

10.06 

2.55 

10.38 

256 

9100 

12.57 

-1.07 

12.62 

275 

7125 

8.97 

2.51 

9.31 

254 

8125 

10.33 

2.62 

10.66 

256 

9125 

13.21 

-1.26 

13.27 

275 

7150 

8.80 

2.49 

9.15 

254 

8150 

10.58 

2.65 

10.91 

256 

9150 

13.56 

-1.46 

13 . 64 

276 

7175 

8.60 

2.45 

8.94 

254 

8175 

10.88 

2.90 

11.26 

255 

9175 

13.45 

-1.78 

13.57 

277 

ALT 
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• 20NAL 

C0MP0NE NT , 

MZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, MS * 

MIND SPEED, 

THETA - 

HIND OIRECTI0N 




ALT 

MX 

MZ 

FPS 

TEST NUMBER 
HS THETA 

-16 RADAR/JIMS PH ERE HIND 
870-09 02/10/65, 2305Z, 

ALT HX HZ 

VEL0CITV 

EASTERN 

MS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

HX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9200 

13.74 

-2.51 

13.97 

280 

10200 

16.50 

-4.42 

17.08 

285 

11200 

24.77 

-14.62 

28.77 

300 

9225 

14.33 

-3.23 

14.69 

283 

10225 

16.47 

-4.44 

17.06 

285 

11225 

25.57 

-15.06 

29.67 

300 

9250 

14.31 

-3.63 

14.76 

284 

10250 

16.26 

-4.52 

16.88 

285 

11250 

26.20 

-15.38 

30.38 

300 

9275 

13.93 

-4.28 

14.57 

287 

10275 

15.97 

-4.33 

16.55 

285 

11275 

26.54 

-15.77 

30.87 

301 

9300 

13.68 

-4.79 

14.50 

289 

10300 

15.78 

-3.96 

16.27 

284 

11300 

26.60 

-15.99 

31.04 

301 

9325 

13.82 

-4.90 

14.66 

289 

10325 

15.60 

-3.76 

16.04 

283 

11325 

26.64 

-16.02 

31.09 

301 

9350 

14.06 

-4.84 

14.87 

289 

10350 

15.30 

-3.55 

15.71 

283 

11350 

26.98 

-15.77 

31.25 

300 

9375 

13.96 

-4.68 

14.72 

288 

10375 

15.07 

-3.62 

15.49 

283 

11375 

27.41 

-15.25 

31.36 

299 

9400 

13.81 

-4.66 

14.58 

286 

10400 

14.89 

-3.79 

15.37 

284 

11400 

27.89 

-14.76 

31.56 

298 

9425 

15.00 

-5.21 

15.88 

289 

10425 

14.83 

-4.10 

15.39 

285 

11425 

28.45 

-14.12 

31.77 

296 

9450 

15.59 

-5.41 

16.50 

289 

10450 

14.80 

-4.42 

15.45 

286 

11450 

31.79 

-15.04 

35.17 

295 

9475 

14.43 

-5.02 

15.28 

289 

10475 

14.74 

-4.48 

15.40 

287 

11475 

32.03 

-15.04 

35,39 

295 

9500 

14.10 

-4.97 

14.95 

289 

10500 

14.73 

-4.40 

15.37 

286 

11500 

29.23 

-13.53 

32.21 

295 

9525 

14.09 

-4.97 

14.94 

289 

10525 

14.61 

-4.34 

15.24 

286 

11525 

29.55 

-13.39 

32.44 

2 94 

9550 

14.16 

-4.89 

14.98 

289 

10550 

14.44 

-4.45 

15.11 

287 

11550 

29.84 

-13.45 

32.73 

294 

9575 

14.34 

-4.93 

15.17 

289 

10575 

14.37 

-4.70 

15.12 

288 

11575 

29.84 

-13.50 

32.75 

294 

9600 

14.33 

-4.96 

15.16 

289 

10600 

14.24 

-4.77 

15.02 

288 

11600 

29.61 

-13.89 

32.70 

295 

9625 

14.17 

-4.71 

14.94 

288 

10625 

14.16 

-4.78 

14.94 

288 

11625 

29.76 

-14.30 

33.01 

295 

9650 

14.13 

-4.41 

14.80 

287 

10650 

14.26 

-4.94 

15.09 

289 

11650 

30.34 

-14.12 

33 .46 

295 

9675 

14.19 

-4.26 

14.82 

207 

10675 

14.16 

-5.03 

15.02 

289 

11675 

30.75 

-14.00 

33.79 

294 

9700 

14.16 

-4.07 

14.73 

286 

10700 

13.88 

-4.99 

14.75 

290 

11700 

30.95 

-14.15 

34.03 

294 

9725 

14.21 

-3.88 

14.73 

285 

10725 

13.82 

-5.15 

14.75 

290 

11725 

30.80 

-14.21 

33.92 

295 

9750 

14.29 

-3.87 

14.81 

285 

10750 

13.90 

-5.40 

14.91 

291 

11750 

30.57 

-14.54 

33.85 

295 

9775 

14.23 

-3.83 

14.74 

285 

10775 

13.85 

-5.68 

14.97 

292 

11775 

30.48 

-14.50 

33.75 

295 

9800 

14.27 

-3.75 

14.76 

285 

10800 

13.64 

-5.99 

14.90 

294 

11800 

30.06 

-14.22 

33.26 

295 

9825 

14.47 

-3.80 

14.96 

285 

1 082 5 

13.44 

-5.96 

14.71 

294 

11825 

2 9.79 

-14.23 

. 33.01 

295 

9850 

14.61 

-3.83 

15.11 

285 

10850 

13.57 

-6.21 

14.93 

294 

11850 

29.80 

-14.23 

33.02 

295 

9875 

14.53 

-3.83 

15.03 

285 

10875 

13.84 

-6.78 

15.41 

296 

11875 

29.84 

-14.32 

33.10 

295 

9900 

14.57 

-3.87 

15.08 

285 

10900 

14.24 

-7.32 

16.02 

297 

11900 

30.02 

-14.56 

33.36 

296 

9925 

14.80 

-3.86 

15.30 

284 

10925 

14.99 

-7.94 

16.96 

298 

11925 

29.92 

— 14 . 66 

33.32 

296 

9950 

15.02 

-3.96 

15.54 

285 

10950 

15.88 

-0.64 

18.08 

298 

11950 

29.31 

-14.52 

32.71 

296 

9975 

15.51 

-3.99 

16.02 

284 

10975 

16.82 

-9.49 

19.31 

299 

11975 

29.35 

-14.43 

32 .71 

296 

10000 

16.25 

-3.93 

16.72 

283 

11000 

17.47 

-10.36 

20.31 

301 

12000 

29.87 

-14.27 

33.11 

295 

10025 

17.09 

-3.59 

17.46 

282 

11025 

18.09 

-10.84 

21.09 

301 

12025 

30.08 

-13.71 

33.06 

294 

10050 

17.55 

-3.23 

17.85 

280 

11050 

19.10 

-11.19 

22.14 

300 

12050 

30.25 

-13.26 

33.02 

293 

10075 

17.41 

-3. 18 

17.70 

280 

11075 

20.47 

-12.01 

23.74 

300 

12075 

30.31 

-13.04 

33.00 

293 

10100 

18.57 

-3.76 

18.95 

281 

11100 

21.90 

-12.68 

25.31 

300 

12100 

30.55 

-13.01 

33.21 

293 

10125 

18.08 

-4.14 

18.55 

283 

11125 

22.92 

-12.88 

26.29 

299 

12125 

30.83 

-13.25 

33.56 

293 

10150 

16.32 

-4.11 

16.83 

284 

11150 

23.42 

-13.16 

26.86 

299 

12150 

30.83 

-13.19 

33.54 

293 

10175 

16.40 

-4.38 

16.97 

285 

11175 

23.88 

-13.85 

27.60 

300 

12175 

30.55 

-12.92 

33.18 

293 
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TABLE 11-26 Icon't) 


F PS-16 RADAR/ JIMS PH ERE MIND VEL0CITY PROFILE 


ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
MS THETA 

M/SEC DEG 

870-09 02/10/65, 

ALT MX 

METERS M/SEC 

i 2305Z, 
MZ 

M/SEC 

EASTERN 

MS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
DEG 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

12200 

12225 

12250 

122T5 

12300 

30,55 
30.61 
30. *3 
31.15 
3*. 03 

-12.83 

-12.76 

-12.92 

-13.12 

-14.26 

33.13 

33.16 

33.06 

33.80 

36.89 

293 

292 

293 
293 
293 

13200 

13225 

13250 

13275 

13300 

28.80 

28.73 

28.87 

28.61 

28.64 

-21.14 

-21.09 

-20.91 

-20.74 

-20.56 

35.73 

35.64 

35.65 
35.34 
35.26 

306 

306 

306 

306 

305 

14200 

14225 

1*250 

14275 

14300 

27.85 

27.07 

26.48 

26.17 

25.87 

-17.24 

-17.34 

-17.00 

-16.61 

-16.67, 

32.75 

32.14 

31.46 

31.00 

30.78 

302 

302 

303 

302 

303 

12325 

12350 

12375 

12*00 

12*25 

33.23 

30.27 

29.99 

30.18 

30.36 

-14.23 

-13.26 

-13.14 

-13.41 

-13.92 

36.15 

33.04 

32.7* 

33.02 

33.40 

293 

293 

293 

294 
294 

13325 

13350 

13375 

13400 

13425 

28.33 

27.61 

27.73 

27.6* 

27.41 

-20.47 

-20.39 

-20.29 

-19.97 

-19.70 

34.95 

34.32 

34.36 

34.10 

33.76 

306 

306 

306 

306 

306 

14325 

14350 

14375 

14400 

14425 

25.56 

25.24 

25.03 

2*. ee 

24.66 

-16.62 

-16.09 

-15.82 

-15.28 

-14.59 

30.49 

29.93 

29.61 

29.20 

28.66 

303 

302 

302 

301 

300 

12*50 

12*75 

12500 

12525 

12550 

30.42 

30.59 

30.10 

29.98 

30.35 

-13.98 

-14.25 

-14.27 

-14.05 

-13.99 

33.47 

33.74 

33.31 

33.11 

33.42 

294 

295 
295 
295 
295 

13450 

13475 

13500 

13525 

13550 

27.72 

28.1* 

27.8* 

27.51 

28.2* 

-19.91 

-19.73 

-19.26 

-19.11 

-19.01 

34.13 

34.37 

33.85 

33.50 

34.0* 

306 

305 

304 

305 
304 

14450 

14475 

14500 

14525 

14550 

24.55 

24.65 

24.50 

24.24 

24.15 

-14.18 

-13.38 

-12.49 

-11.93 

-11.57 

28.35 

28.04 

27.50 

27.01 

26.78 

300 

298 

297 

296 

295 

12575 

12600 

12625 

12650 

12675 

30.32 

30.55 

30.66 

30.79 

31.18 

-14.14 

-14.76 

-14.98 

-15.09 

-15.72 

33.46 

33.92 
34.12 
34.28 

34.92 

295 

296 
296 

296 

297 

13575 

13600 

13625 

13650 

13675 

28.59 

28.56 

28.76 

28.85 

28.80 

-18.60 

-18.61 

-18.64 

-18.99 

-19.61 

34.11 

34.08 

34.29 

34.54 

34.84 

303 

303 

303 

303 

304 

14575 

14600 

14625 

14650 

14675 

24.03 

23.97 

23.81 

23.48 

23.31 

-11.25 

-11.00 

-11.13 

-10.65 

-9.96 

26.53 

26.37 

26.28 

25.78 

25.35 

295 
2 94 
295 
294 
293 

12700 

12725 

12750 

12775 

12800 

31. *2 
31.56 
31.28 
30.80 
30.40 

-16.05 

-16.48 

-16.88 

-16.92 

-16.86 

35.28 

35.60 

35.5* 

35.14 

34.76 

297 

297 

298 

299 
299 

13700 

13725 

13750 

13775 

13800 

29.13 

29.32 

29.10 

29.2* 

29.27 

-19.85 

-19.76 

-19.59 

-20.06 

-20.50 

35.25 

35.36 

35.08 

35.46 

35.73 

304 

304 

304 

304 

305 

14700 

14725 

14750 

14775 

14800 

23.28 

22.96 

23.11 

23.52 

23.13 

-9.71 

-9.37 

-8.15 

-7.65 

-7.55 

25.22 

24.80 

24.51 

24.73 

24.33 

292 

292 

289 

288 

288 

12825 

12850 

12875 

12900 

12925 

30.18 

30.01 

29.92 

29.90 

30.17 

-17.06 

-17.48 

-17.79 

-18.48 

-19.01 

34.67 

34.73 

34.81 

35.15 

35.66 

299 

300 

301 

302 
302 

13825 

13850 

13875 

13900 

13925 

28.90 

28.87 

31.30 

31.56 

28.74 

-19.98 

-19.81 

-21.53 

-21.29 

-19.26 

35.13 

35.01 

37.99 

38.07 

34.60 

304 

304 

304 

304 

304 

14825 

14850 

14875 

14900 

14925 

23.33 

24.19 

24.68 

24.88 

25.15 

-7.39 

-7.34 

-6.92 

-6.38 

-6.41 

24.47 

25.28 

25.63 

25.68 

25.95 

287 
287 
285 
2 84 
284 

12950 

12975 

13000 

13025 

13050 

30.25 

30.04 

30.37 

30.41 

30.35 

-19.45 

-19.76 

-19.81 

-20.19 

-20.47 

35.96 

35.96 

36.26 

36.51 

36.61 

303 

303 

303 

303 

304 

13950 

13975 

14000 

14025 

14050 

28.37 

28.37 

28.39 

28.56 

28.83 

-18.97 

-18.79 

-18.51 

-17.96 

-17.50 

34.13 

34.03 

33.89 

33.74 

33.73 

30* 

303 

303 

302 

301 

14950 

14975 

15000 

15025 

15050 

25.38 

25.79 

25.9* 

25.86 

26.18 

-7.01 

-6.82 

-6.45 

-6.97 

-6.25 

26.33 

26.67 

26.73 

26.79 

26.91 

285 

285 

284 

285 
283 

13075 

13100 

13125 

13150 

13175 

30.69 

30.43 

30.12 

30.12 

29.60 

-20.38 

-21.0* 

-21.19 

-20.90 

-21.15 

36.84 

36.99 

36.63 

36.67 

36.38 

303 

304 

305 
305 
305 

14075 

14100 

14125 

14150 

14175 

28.53 

28.43 

28.80 

28.69 

28.31 

-17.75 

-17.57 

-17.70 

-17,50 

-16.94 

33.60 
33.42 
33. B1 

33.61 
32.99 

302 

302 

301 

301 

301 

15075 

15100 

15125 

15150 

15175 

26.11 

26.46 

27.12 

27.71 

28.02 

-5.96 

-6.63 

-6.87 

-7.17 

-7.69 

26.78 

27.28 

27.98 

28.62 

29.06 

283 
28* 
2 8* 

284 

285 


ALT « ALTITUDE, MX - Z0NAL C0MP0NE NT , MZ - HER 1 0 1 0NAL C0HP0NENT, MS - MIND SPEED, THETA - MIND DIRECTION 


FPS-16 RADAR/ JINS PH ERE MlNO VEL0CITY PR0F1LE 





TEST NUMBER 

870-09 02/10/65, 

2305Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

DEG 

15200 

27.86 

-8,50 

29.13 

287 

16200 

23.93 

-16.88 

29.29 

305 

17200 

6.23 

-3.42 

7.11 

2 99 

15225 

27.66 

-9.34 

29.19 

288 

16225 

22.65 

-17.21 

28.45 

307 

17225 

5.62 

-3.78 

6.77 

304 

15250 

27.35 

-9.85 

29.07 

290 

16250 

21.03 

-17.25 

27.20 

309 

17250 

4.67 

-3.52 

5.85 

307 

15275 

26.72 

-10.50 

28.71 

291 

16275 

20.10 

-17.38 

26.57 

311 

17275 

3.75 

-3.01 

4.81 

309 

15300 

26.65 

-10.78 

28.75 

292 

16300 

18.55 

-18.15 

25.96 

314 

17300 

2.95 

— 2 *67 

3.98 

312 

15325 

27.10 

-11.41 

29.40 

293 

16325 

17.49 

-18.61 

25.54 

317 

17325 

3.17 

-2.21 

3.87 

305 

15350 

26.97 

-12.13 

29.57 

294 

16350 

16.38 

-18.19 

24.48 

318 

17350 

3 • 66 

-2.29 

4.32 

302 

15375 

26.63 

-12.14 

29.27 

294 

16375 

16.02 

-18.01 

24.10 

318 

17375 

4.57 

-2,46 

5.19 

298 

15400 

26.71 

-12.61 

29.54 

295 

16400 

14.92 

-17.91 

23.31 

320 

17400 

5.52 

-2.72 

6.16 

2 96 

15425 

26.57 

-12.68 

29.44 

295 

16425 

14.12 

-17.15 

22.22 

320 

17425 

6.10 

-2.76 

6.70 

2 94 

15450 

26.29 

-13.60 

29.60 

297 

16450 

13.72 

-16.85 

21.73 

321 

17450 

6.50 

-2.97 

7.15 

2 94 

15475 

26.51 

- 14. f 4 

30.24 

299 

16475 

13.12 

-16.84 

21.35 

322 

17475 

7.30 

-3.77 

8.21 

2 97 

15500 

26.66 

-14.63 

30.41 

299 

16500 

12.59 

-16.42 

20.69 

322 

17500 

7.81 

-2.90 

8.33 

2 90 

15525 

26.73 

-15.20 

30.75 

299 

16525 

12.01 

-15.78 

19.03 

323 






15550 

26.94 

-15.56 

31.11 

300 

16550 

11.33 

-15.41 

19.12 

323 






15575 

26.40 

-15.97 

30.85 

301 

16575 

10.86 

-14.34 

17.99 

323 






15600 

26.12 

-15.59 

30.42 

301 

16600 

10.27 

-13.26 

16.77 

322 






15625 

26.05 

-15.55 

30.34 

301 

16625 

9.73 

-13.54 

16.67 

324 






15650 

24.85 

-15.66 

29.38 

302 

16650 

9.68 

-13.31 

16.46 

324 






15675 

23.7* 

-16.02 

28.64 

304 

16675 

9.64 

-13.37 

16.48 

324 






15700 

23.38 

-16.26 

28.47 

305 

16700 

9. 16 

-13.71 

16.48 

326 






15725 

23.18 

-15.55 

27.91 

304 

16725 

8.70 

-12.81 

15.53 

325 






15750 

23.02 

-15.27 

27.62 

303 

16750 

8.68 

-11.71 

14.58 

323 






15775 

22.57 

-14.41 

26.76 

302 

16775 

8.36 

-11.58 

14.28 

324 






15800 

22.25 

-13.25 

25.90 

301 

16800 

8.57 

-12.13 

14.85 

325 






15825 

22.30 

-13.56 

26.10 

301 

16825 

8. SO 

-12.00 

14.88 

324 






15850 

22.05 

-13.49 

25.85 

301 

16850 

8.29 

-10.69 

13.53 

322 






15875 

21.49 

-13.73 

25.50 

302 

16875 

7.77 

-9.90 

12.59 

322 






15900 

21.59 

-13.44 

25.43 

302 

16900 

7.12 

-10.03 

12.30 

324 






15925 

22.11 

-12.74 

25.52 

300 

16925 

6.43 

-9.80 

11.72 

327 






15950 

22.23 

-12.75 

25.62 

300 

16950 

6.80 

-9.39 

11.59 

324 






15975 

22.23 

-12.12 

25.32 

298 

16975 

7.06 

-8.82 

11.30 

321 






16000 

22.12 

-11.50 

24.93 

297 

17000 

6.78 

-7.95 

10.45 

319 






16025 

22.43 

-11.17 

25.05 

296 

17025 

6.49 

-7.11 

9.62 

317 






16050 

22.79 

-11.95 

25.73 

297 

17050 

6.90 

-6.53 

9.50 

313 






16075 

23.41 

-12.39 

26.49 

298 

17075 

6.86 

-5.70 

8.92 

310 






16100 

24.23 

-13.25 

27.62 

298 

17100 

6.29 

-4.61 

7.80 

306 






16125 

24.68 

-14.91 

28.84 

301 

17125 

6.30 

-4.02 

7.47 

302 






16150 

24.91 

-15.93 

29.56 

302 

17150 

6.91 

-4.14 

8.05 

301 






16175 

24.74 

-16.44 

29.70 

303 

17175 

6.89 

-3.79 

7.86 

299 
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TABLE 11-27 

FPS-16 RA0AR/J1MSPHER6 WIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

870-10 

02/11/65, 

0035Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

HX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

200 

-7.77 

7.18 

10.58 

133 

1200 

1.79 

0.62 

1.89 

251 

2200 

-0.07 

2.67 

2.67 

178 

225 

-7. *2 

7.1* 

10.30 

13* 

1225 

1.85 

0.59 

1.9* 

252 

2225 

0.3* 

2.85 

2.07 

187 

250 

-7.03 

7.16 

10.03 

135 

1250 

2.10 

Q.*l 

2.1* 

259 

2250 

0.81 

2.76 

2.88 

196 

275 

-6.91 

7.17 

9.96 

136 

1275 

2.51 

0.25 

2.53 

26* 

2275 

1.06 

2.80 

2.99 

201 

300 

-6.90 

7.29 

10.03 

136 

1300 

2.72 

0.27 

2.73 

26* 

2300 

1.1* 

2.82 

3.0* 

2 02 

325 

-6.97 

7.36 

10. 1* 

136 

1325 

2.75 

0.19 

2.75 

266 

2325 

1.12 

2.76 

2.98 

202 

350 

-6.97 

7. *6 

10.21 

137 

1350 

2.76 

0.0* 

2.76 

269 

2350 

1.01 

2.77 

2.95 

200 

375 

-7.06 

7.59 

1C. 37 

137 

1375 

2.58 

0.06 

2.58 

269 

2375 

1.0* 

2.52 

2.73 

202 

*00 

-7.21 

7.66 

10.52 

137 

1*00 

2.26 

0.06 

2.26 

268 

2*00 

0.98 

1.96 

2.19 

2 66 

425 

-7.19 

7.83 

10.63 

137 

1*25 

1.96 

0.06 

1.96 

268 

2*25 

0.73 

1**6 

1.6* 

206 

*50 

-7.12 

8.09 

10.77 

138 

1*50 

1.6* 

0.10 

1.6* 

266 

2*50 

0.37 

1.27 

1.32 

196 

*75 

-6.9* 

8.19 

10.7* 

1*0 

1*75 

1.31 

0.07 

1.31 

267 

2*75 

-0.17 

1.23 

1.2* 

172 

500 

-6.62 

8.13 

10. *9 

1*1 

1500 

1.01 

0.23 

1.03 

257 

'2500 

-0.60 

1.19 

1.33 

153 

525 

-6.25 

8.05 

10.19 

1*2 

1525 

0.55 

0.** 

0.70 

231 

2525 

-0.72 

1.12 

1.33 

1*7 

550 

-6.00 

8.05 

10.0* 

1*3 

1550 

-0.06 

0.61 

0.62 

17* 

2550 

-0.7* 

1.22 

l.*3 

1*8 

575 

-5.87 

7.92 

9.86 

1*3 

1575 

-0.55 

0.82 

0.99 

1*6 

2575 

-0.75 

1.35 

1.55 

151 

600 

-5.89 

7. *8 

9.51 

1*2 

1600 

-0.96 

1.06 

l.*3 

138 

2600 

-0.78 

1.** 

1.6* 

151 

625 

-5.62 

6.96 

8.95 

1*1 

1625 

-1.25 

1.26 

1.78 

135 

2625 

-0.60 

l.*7 

1.59 

158 

650 

-5.3* 

6.52 

8. *3 

1*0 

1650 

-1.28 

l.*l 

1.91 

138 

2650 

-0.15 

1.21 

1.22 

173 

675 

-5.22 

6.08 

8.01 

139 

1675 

-1.13 

1.60 

1.95 

1*5 

2675 

0.35 

0.89 

0.96 

202 

700 

-*.91 

5.79 

7.58 

1*0 

1700 

-0.69 

1.82 

1.9* 

l%9 

2700 

0.88 

0.61 

1.07 

235 

725 

-*.59 

5.** 

7.12 

1*0 

1725 

-0.27 

2.0* 

2.05 

172 

2725 

1.19 

0.2* 

1.22 

258 

750 

-*.l* 

5.15 

6.60 

1*1 

1750 

-0.*5 

2.10 

2.15 

168 

2750 

1.35 

-0.28 

1.38 

2 82 

775 

-3.60 

*.96 

6.13 

1** 

1775 

-0.92 

2.10 

2.29 

156 

2775 

1.60 

-0.66 

1.73 

292 

800 

-3.20 

*.72 

5.71 

1*6 

1800 

-1.35 

2.23 

2.60 

1*9 

2800 

1.82 

-0.50 

1.89 

285 

825 

-3.00 

*.*5 

5.37 

1*6 

1825 

-1.71 

2. *6 

2.99 

1*5 

2825 

1.89 

0.0* 

1.89 

269 

850 

-2.80 

*.01 

*.89 

•1*5 

1850 

-1.80 

2.59 

3.15 

1*5 

2850 

1.87 

0 . *8 

1.93 

255 

875 

-2. *3 

3. *2 

*.20 

1** 

1875 

-1.61 

2.60 

3.05 

1*8 

2875 

1.91 

0.9* 

2.13 

2** 

900 

-2.00 

2.79 

3. *3 

1** 

1900 

-1.23 

2.52 

2.80 

15* 

2900 

1.95 

1.33 

2.36 

236 

925 

-1.57 

2.25 

2.7* 

1*5 

1925 

-0.72 

2. *9 

2.59 

16* 

2925 

1.82 

1.38 

2.28 

233 


950 

-1.28 

1.85 

2.25 

1*5 

1950 

-0.12 

2. *3 

2.**. 

177 

2950 

1.70 

l.*2 

2.21 

230 

975 

-1.06 

1.0* 

1 • *8 

13* 

1975 

0.36 

2.22 

2.25 

189 

2975 

1.67 

1.77 

2. *3 

223 

1000 

-0.59 

0.18 

0.62 

107 

2000 

0.6* 

2.09 

2.19 

197 

3000 

1.51 

2. *2 

2.85 

212 

1025 

0.02 

0.0* 

0.0* 

209 

2025 

0.77 

2.0* 

2.18 

200 

3025 

1.17 

3.28 

3. *9 

199 

, r»sn 

n -Xi. 


c . ?? 

2iC 

2 C' C 

0.77 

1.77 

2. 11 

201 

3U3W 

U.B5 


*.u» 

192 


1075 

0.62 

0.15 

0.63 

256 

2075 

0.63 

1.99 

2.09 

197 

3075 

0.70 

*.12 

*.10 

189 

1100 

0.87 

0.30 

0.92 

251 

2100 

0.53 

2.07 

2.1* 

19* 

3100 

0.79 

3.69 

3.77 

192 

1125 

1.16 

0.3* 

1.21 

253 

2125 

0. *7 

2.23 

2.28 

192 

3125 

1.02 

3.13 

3.29 

198 

1150 

1.43 

0 . *6 

1.50 

252 

2150 

0.29 

2.35 

2.37 

187 

3150 

1.26 

2.78 

3.06 

20* 

1175 

1.6* 

0.59 

1.75 

250 

2175 

-0.06 

2.38 

2.38 

178 

3175 

1.39 

2.88 

3.20 

2 06 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ » MERIDIONAL 

component. 

WS * 

WIND SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTION 




FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

870-10 

02/11/65, 

0035Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3200 

1.39 

3.16 

3. *5 

203 

*200 

1.10 

5.21 

5.32 

192 

5200 

-0.22 

3. *7 

3. *7 

176 

3225 

1.31 

3.1* 

3.*0 

202 

*225 

0.88 

5.23 

5.31 

189 

5225 

-0.08 

3.20 

3.20 

178 

3250 

1.59 

2.95 

3.35 

206 

*250 

0.8* 

5.62 

5.68 

186 

5250 

-0.09 

2.9* 

2.9* 

178 

3275 

2.1* 

2.83 

3.55 

217 

*275 

0.77 

5.52 

5.57 

188 

5275 

-0.15 

2.60 

2.60 

177 

3300 

2.31 

2.91 

3.72 

218 

*300 

0.70 

5.20 

5.25 

187 

5300 

-0.09 

2.16 

2.17 

177 


3325 

2.29 

2.95 

3.73 

218 

*325 

0.76 

5.01 

5.07 

188 

5325 

0.17 

1.68 

1.68 

185 

3350 

2.37 

2.8* 

3.69 

220 

*350 

0.9* 

*.91 

5.00 

191 

5350 

0.*6 

1.2* 

1.33 

200 

3375 

2.53 

2.67 

3.68 

223 

*375 

0.93 

*.96 

5.05 

190 

5375 

0.89 

0.97 

1.31 

223 

3*00 

2.63 

2.50 

3.63 

226 

**00 

0.79 

5.08 

5.1* 

189 

5*00 

1.3* 

0.75 

1.53 

2*0 

3*25 

2.63 

2. *5 

3.59 

227 

**25 

0.80 

5.18 

5.2* 

189 

5*25 

1.66 

0.50 

1.7* 

253 

3*50 

2.62 

2.50 

3.62 

226 

**50 

1.01 

5.17 

5.27 

191 

5*50 

1.93 

0.35 

1.96 

260 

3*75 

2.6* 

2.65 

3.7* 

225 

**75 

1.16 

5.16 

5.29 

193 

5*75 

2.01 

0.21 

2.02 

26* 

3500 

2.68 

2.91 

3.96 

223 

*500 

1.17 

5.36 

5.48 

192 

5500 

2.06 

0.0* 

2.06 

269 

3525 

2.83 

3.11 

*.20 

222 

*525 

1.19 

5. *9 

5.62 

192 

5525 

2.18 

-0.16 

2.18 

27* 

3550 

2.87 

3.19 

*.29 

222 

*550 

1.17 

5.58 

5.70 

192 

5550 

2 . *0 

-0.53 

2. *6 

282 


3575 

2.85 

3.19 

*.28 

222 

*575 

1.12 

5.87 

5.97 

191 

5575 

2.78 

-0.72 

2.87 

2 8* 

3600 

2.97 

3.1* 

*.32 

223 

*600 

1.02 

6.19 

6.28 

189 

5600 

3.0* 

-0.67 

3.11 

282 

3625 

2.98 

3.15 

*.33 

223 

*625 

0.76 

6.30 

6.35 

187 

5625 

3.08 

-0.56 

3.13 

280 

3650 

2.95 

3.17 

*.33 

223 

*650 

0.30 

5.95 

5.96 

183 

5650 

3.12 

-0.37 

3.1* 

277 

3675 

2.9* 

3.20 

*.3* 

222 

*675 

-0.09 

5. *6 

5. *6 

179 

5675 

3.36 

-0.22 

3.36 

27* 

3700 

2.92 

3.32 

*.*2 

221 

*700 

-0. 10 

5.29 

5.29 

179 

5700 

3.56 

-0.28 

3.57 

27* 

3725 

2.8* 

3.53 

*.53 

219 

*725 

0.28 

5.19 

5.20 

183 

5725 

3.73 

-0.23 

3.73 

273 

3750 

2.67 

3.73 

*.59 

215 

*750 

0.72 

*.98 

5.03 

188 

5750 

3.98 

-0.15 

3.98 

272 

3775 

2.61 

3.92 

*.71 

213 

*775 

0.97 

4.81 

*.91 

191 

5775 

*.11 

-0.29 

*.12 

27* 

3800 

2.68 

3.98 

*.80 

21* 

*800 

0.98 

*.76 

*.66 

191 

5800 

*.** 

-0.15 

*.** 

272 


3825 

2.72 

3.87 

*.73 

215 

*825 

0.95 

*.71 

*.80 

191 

5825 

*.79 

0.09 

*.79 

269 

3850 

2.65 

3.87 

*.69 

21* 

*850 

0.9* 

*.56 

*.65 

191 

5850 

*.9* 

0.2* 

*.9* 

267 

3875 

2.56 

*.02 

*.77 

212 

*875 

0.92 

*« *6 

*.56 

191 

5875 

5.15 

0. *2 

5.17 

265 

3900 

2.61 

*.21 

*.95 

212 

*900 

0.9* 

*.28 

*.39 

192 

5900 

5.78 

0.67 

5.82 

263 

3925 

2.67 

*.33 

5.09 

211 

*925 

0.90 

*.05 

*.15 

192 

5925 

6.35 

1.15 

6. *5 

260 


3950 

2.56 

*.*5 

5.13 

210 

*950 

0.9* 

3.93 

4.0* 

193 

5950 

6.21 

1.77 

6. *6 

25* 

3975 

2. *7 

*.60 

5.23 

208 

*975 

0.70 

3.91 

3.99 

191 

5975 

5.95 

2.19 

6.3* 

250 

*000 

2.39 

*.66 

5.2* 

207 

5000 

0.30 

*.0* 

*.05 

18* 

6000 

5.00 

2.31 

6.2* 

2*8 

*025 

2.25 

*.70 

5.21 

205 

5025 

-0.1* 

*.06 

*.06 

170 

6025 

5.82 

2.35 

6.28 

2*8 

*050 

2.15 

*.69 

5.16 

20* 

5050 

-0.33 

3.9* 

3.95 

175 

6050 

5.80 

2.22 

6.21 

2*9 


*075 

2.03 

*.61 

5.0* 

20* 

5075 

-0.36 

3.73 

3.75 

17* 

6075 

5.70 

2.2* 

6.12 

2*8 

*100 

1.88 

*.70 

5.06 

202 

5100 

-0.37 

3.*1 

3.43 

17* 

6100 

5.66 

2.32 

6.12 

2*8 

*125 

1.63 

*.82 

5.09 

199 

5125 

-0.36 

3.25 

3.27 

173 

6125 

5.47 

2.17 

5.88 

2*8 

*150 

1.3* 

*.91 

5.09 

195 

5150 

-0.*0 

3.30 

3.32 

173 

6150 

5.26 

2.17 

5.69 

2*7 

*175 

1.28 

5.2* 

5**0 

19* 

5175 

-0.39 

3. *6 

3.46 

173 

6175 

5.20 

2.11 

5.61 

2*8 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

* ZONAL 

component. 

WZ - merioional 

COMPONENT, 

WS » 

WINC SPEED, 

THETA * 

WINO DIRECTION 
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TABU 11-27 taon't) 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

870-10 02/11/65, 

ALT WX 

0035 Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

6200 

6225 

5.21 

1.96 

5.57 

249 

7200 

8.64 

3.31 

9.25 

249 

8200 

11.02 

1.59 

11.14 

5.24 

1.B4 

5.56 

250 

7225 

8.93 

3.45 

9.58 

249 

8225 

10.94 

1.32 

11.02 

6250 

5.24 

1.78 

5.54 

251 

7250 

9.36 

3.53 

10.00 

249 

8250 

11.05 

0.92 

11 . 09 

6275 

5.38 

1.69 

5.64 

252 

7275 

9.79 

3.35 

10.35 

251 

8275 

11.31 

0.62 

11.33 

6300 

5.56 

1.43 

5.74 

255 

7300 

10.18 

3.11 

10.65 

253 

8300 

11.40 

0.58 

11 .41 

6325 

5.62 

1.33 

5.78 

257 

7325 

10.34 

2.83 

10.72 

254 

8325 

11.35 

0.56 

11.36 

6350 

5.65 

1.30 

5.80 

257 

7350 

10.57 

2.76 

10.92 

255 

8350 

11.48 

0.29 

11 .48 

6375 

5.66 

1.22 

5.79 

258 

7375 

10.85 

2.81 

11.21 

255 

8375 

11.87 

0.05 

11.87 

6400 

5.70 

1.19 

5.83 

258 

7400 

10.96 

2.82 

11.31 

255 

8400 

12.07 

-0.02 

12.07 

6425 

6.02 

1.28 

6.16 

258 

7425 

10.88 

2.86 

11.25 

255 

8425 

12.06 

-0.05 

12 . 06 

6450 

6.52 

1.41 

6.67 

258 

7450 

10.59 

2.75 

10.94 

255 

0450 

12.27 

-0.24 

12.28 

6475 

6.94 

1.49 

7.10 

258 

7475 

10.36 

2.66 

10.70 

256 

8475 

12.49 

-0.62 

12.51 

6500 

7.22 

1.57 

7.39 

258 

7500 

10.31 

2.75 

10.67 

255 

8500 

12.40 

-0.00 

12.43 

6525 

6550 

7.20 

1.67 

7.39 

257 

7525 

10.27 

2-78 

10.64 

255 

8525 

12.37 

-0.85 

12.40 

7.10 

1.77 

7.31 

256 

7550 

10.19 

2.66 

10.53 

255 

8550 

12.45 

-0.92 

12.48 

657 5 

6.98 

2.01 

7.27 

254 

7575 

10.09 

2.45 

10.38 

256 

8575 

12.50 

-1.10 

12.54 

6600 

6.82 

2.34 

7.21 

251 

7600 

10.18 

2.13 

10.40 

258 

8600 

12.63 

-1.30 

12.70 

6625 

6.78 

2.62 

7.27 

249 

7625 

10.27 

2.06 

10.48 

258 

8625 

12.75 

-1.65 

12.05 

6650 

6.91 

2.71 

7.42 

248 

7650 

10.28 

2.21 

10.52 

258 

8650 

12.89 

-1.87 

13.02 

6675 

7.06 

2.71 

7.56 

249 

7675 

10.33 

2.26 

10.57 

257 

8675 

12.88 

-2.12 

13.06 

6700 

7.27 

2.82 

7.80 

249 

7700 

10.38 

2.27 

10.62 

257 

8700 

12.69 

-2.15 

12.87 

6725 

7.36 

3.01 

7.96 

248 

7725 

10.24 

2.22 

10.46 

258 

8725 

12.51 

-1.83 

12 . 64 

6750 

7.46 

3.42 

8.21 

245 

7750 

10.12 

1.99 

10.32 

259 

8750 

12.44 

— 1.67 

12.55 

6775 

7.93 

3.68 

8.74 

245 

7775 

10.23 

1.82 

10.39 

260 

8775 

12.66 

-1.79 

12.78 

6800 

6.60 

3.69 

9.36 

247 

7800 

10.34 

1.82 

10.50 

260 

8800 

12.86 

-1.80 

12.99 

6825 

9.16 

3.64 

9.86 

248 

7825 

10.42 

1.89 

10.59 

260 

8825 

13.07 

-1.75 

13.19 

6850 

9.34 

3.58 

10.00 

249 

7850 

10.43 

2.01 

10.62 

259 

6850 

13.54 

-1.95 

13 . 68 

6875 

9.15 

3.81 

9.91 

247 

7875 

10. 3B 

2.28 

10.63 

257 

8875 

13.71 

-2.33 

13.90 

6900 

9.01 

3.91 

9.82 

246 

7900 

10.44 

2.45 

10.72 

257 

8900 

13.56 

-2.53 

13.80 

6925 

9.04 

3.75 

9.70 

247 

7925 

10.55 

2.44 

10.83 

257 

0925 

13.49 

-2.75 

13.76 

6950 

9.06 

3.67 

9.77 

248 

7950 

10.66 

2.35 

10.91 

257 

8950 

13.29 

-3.11 

13.65 

6975 

9.16 

3.51 

9.81 

249 

7975 

10.99 

2.29 

11.22 

258 

8975 

13.05 

-3.28 

13.46 

7000 

9.35 

3.29 

9.91 

250 

8000 

11.24 

2.37 

11.49 

258 

9000 

12.85 

-3.66 

13.36 

7025 

9.49 

3.19 

10.01 

251 

8025 

11.41 

2.52 

11.69 

257 

9025 

12.78 

-4.10 

13.42 

7050 

9.45 

3.25 

10.00 

251 

8050 

11.65 

2.79 

11.98 

256 

9050 

12.99 

-4.33 

13.70 

7075 

9.20 

3.29 

9.77 

250 

8075 

11.61 

2.02 

11.94 

256 

9075 

13.19 

-4.55 

13.96 

7100 

8.91 

3.36 

9.52 

249 

8100 

11.37 

2.70 

11.69 

256 

9100 

13.26 

-4.90 

14.14 

7125 

8.68 

3.40 

9.32 

248 

8125 

11.09 

2.51 

11.37 

257 

9125 

13.39 

-5.19 

14.36 

7150 

8.60 

3.30 

9.22 

249 

8150 

10.86 

2.17 

11.07 

258 

9150 

13.51 

-5.45 

14.57 

7175 

8.59 

3.27 

9.19 

249 

8175 

10.92 

1.84 

11.07 

260 

9175 

13.44 

-5.77 

14.63 


ALT « ALTITUDE, WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ - MERIDI0NAL C0MP0NENT, WS ■ WIND SPEED, THETA - WIND DIRECTI 0N 


THETA 

DEG 

262 

263 

265 

267 

267 


267 

268 
270 
270 
270 


271 

273 

274 
274 
2 74 


275 

276 

277 
270 
279 


279 

278 

277 

278 
278 


277 

278 

279 

280 
281 


283 
2 84 
286 
288 
288 


289 

290 

291 

292 

293 


FPS-16 RAOAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

070-10 

02/11/65, 

, 0035Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9200 

13.56 

-5.94 

14.80 

293 

10200 

14.08 

-4.49 

14.78 

2B8 

11200 

26.17 

-15.50 

30.42 

300 

9225 

13.73 

-6.03 

14.99 

294 

10225 

13.97 

-4.10 

14.56 

286 

11225 

26.87 

-15.84 

31.20 

300 

9250 

13.76 

-6.22 

15.10 

294 

10250 

13.06 

-3.71 

14.35 

285 

11250 

27.19 

-15.93 

31.51 

300 

9275 

13.75 

-6.35 

15.15 

295 

10275 

13.66 

-3.60 

14.13 

205 

11275 

27.37 

-15.76 

31.58 

300 

9 300 

13.61 

-6.58 

15.12 

296 

10300 

13.53 

-3.68 

14.03 

285 

11300 

27.53 

-15.72 

31.70 

300 

9325 

13.49 

-6.63 

15.12 

297 

10325 

13.59 

-3.58 

14.05 

285 

11325 

27.72 

-15.53 

31.77 

299 

9350 

13.46 

-6.87 

15.11 

297 

10350 

13.42 

-3.60 

13.89 

285 

11350 

28.06 

-15.39 

32.00 

299 

9375 

13.54 

-6.87 

15.18 

297 

10375 

13.32 

-3.60 

13.80 

285 

11375 

28.29 

-15.37 

32.20 

298 

9400 

13.63 

-6.76 

15.22 

296 

10400 

13.35 

-3.43 

13.79 

284 

11400 

28.70 

-15.18 

32 .46 

290 

9425 

13.52 

-6.77 

15.12 

296 

1042 5 

13.09 

-3.30 

13.50 

204 

11425 

29.17 

-14.81 

32.71 

297 

9450 

13.32 

-6.84 

14.97 

297 

10450 

12.68 

-3.29 

13.10 

284 

11450 

29.44 

-14.57 

32.84 

296 

9475 

13.24 

-6.78 

14.87 

297 

10475 

12.52 

-3.37 

12.97 

285 

11475 

29.55 

-14.73 

33.01 

296 

9500 

13.28 

-6.81 

14.93 

297 

10500 

12.51 

-3.40 

12.96 

205 

11500 

29.95 

-15.00 

33.50 

296 

9525 

13.32 

-6.84 

14.98 

297 

10525 

12.38 

-3.26 

12.81 

285 

11525 

30.29 

-15.04 

33.82 

296 

9550 

13.30 

-6.76 

14.92 

297 

10550 

12.04 

-2.88 

12.38 

283 

11550 

30.49 

-15.07 

34.01 

296 

9575 

13.24 

-6.75 

14.86 

297 

10575 

11.67 

-2.71 

11.98 

283 

11575 

31.06 

-15.35 

34.65 

2 96 

9600 

13.30 

-6.78 

14.93 

297 

10600 

11.64 

-2.99 

12.02 

284 

11600 

31.31 

-15.37 

34.88 

296 

9625 

13.23 

-6.71 

14.84 

297 

1062 5 

11.65 

-3.36 

12.13 

286 

11625 

31.12 

-15.45 

34.75 

296 

9650 

13.17 

-6.51 

14.69 

296 

10650 

11.70 

-3.92 

12.34 

288 

11650 

31.05 

-15.70 

34.80 

297 

9675 

13.41 

-6.20 

14.78 

295 

10675 

12.00 

-4.36 

12.84 

290 

11675 

31.14 

-15.59 

34.82 

296 

9700 

13.58 

-5.87 

14.79 

293 

10700 

12.56 

-4.45 

13.33 

289 

11700 

31.08 

-15.36 

34.67 

2 96 

9725 

13.71 

-5.61 

14.82 

292 

10725 

13.00 

-4.92 

13.90 

291 

11725 

30.93 

-15.24 

34.48 

296 

9750 

14.07 

-5.38 

15.06 

291 

10750 

13.18 

-5.67 

14.35 

293 

11750 

30.85 

-15.27 

34.42 

296 

9775 

14.31 

-5.08 

15.18 

209 

10775 

13.55 

-6.25 

14.92 

295 

11775 

30.74 

-15.25 

34.32 

296 

9800 

14.39 

-4.91 

15.20 

289 

10800 

13.90 

-6.87 

15.58 

296 

1 1 BOO 

30.58 

-15.08 

34.09 

296 

9825 

14.42 

-4.82 

15.20 

288 

10825 

14.01 

-7.39 

15.84 

298 

11825 

30.60 

-15.14 

34.14 

296 

9850 

14.34 

-4.64 

15.07 

200 

10850 

14.14 

-7.86 

16.18 

299 

1 1850 

31.00 

-15.26 

34.56 

296 

9875 

14.38 

-4.59 

15.09 

288 

10075 

14.53 

-8.43 

16.80 

300 

11875 

31.27 

-15.01 

34 .68 

295 

9900 

14.67 

-4.56 

15.36 

287 

10900 

14.94 

-8.90 

17.40 

301 

11900 

31.39 

-14.70 

34.67 

295 

9925 

14.86 

-4.35 

15.48 

286 

10925 

15.66 

-9.79 

18.47 

302 

11925 

31.53 

-14.51 

34.71 

295 

9950 

15.13 

-4.08 

15.67 

285 

10950 

16.60 

-10.88 

19.85 

303 

11950 

31.38 

-14.13 

34.42 

294 

9975 

15.43 

-4. 18 

15.98 

285 

1 0975 

17.93 

-11.65 

21.38 

303 

11975 

31.29 

-13.75 

34.18 

294 

10000 

15.55 

-4.71 

16.25 

287 

11000 

19.29 

-12.23 

22.84 

302 

12000 

31.35 

-13.81 

34 . 25 

2 94 

10025 

15.63 

-5.11 

16.44 

208 

11025 

20.39 

-12.81 

24.08 

302 

1202 5 

31.43 

-13-58 

34 . 24 

293 

10050 

15.42 

-5.12 

16.25 

288 

11050 

21.36 

-13.25 

25.13 

302 

12050 

31.55 

-13.17 

34.19 

292 

10075 

15.24 

-4.94 

16.02 

288 

11075 

22.21 

-13.61 

26.05 

301 

12075 

31.55 

-12.84 

34.06 

292 

10100 

15.09 

-4.02 

15.84 

288 

11100 

22.94 

-14.05 

26.90 

301 

12100 

31.66 

-12.53 

34 . 05 

2 91 

10125 

14.82 

-4-66 

15.53 

287 

11125 

23.49 

-14.49 

27.60 

302 

12125 

31.66 

-12.35 

33 . 99 

291 

10150 

14.54 

-4.62 

15.25 

267 

11150 

23.99 

-14.79 

28.18 

301 

12150 

31.38 

-12.18 

33 . 66 

291 

10175 

14.23 

-4.72 

15.00 

288 

11175 

24.99 

-15.14 

29.21 

301 

12175 

31.33 

-12.09 

33.58 

2 91 


ALT * ALTITUDE, WX * Z0NAL C 0MP0NE NT , WZ « MERIDIONAL C0MP0NE NT , WS * WIND SPEED, THETA « WIND D I RECTI 0N 
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TABLE 11-27 (con't) 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

870-10 

02/11/65, 

, 0035Z. 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

12200 

31.2* 

-12.26 

33.56 

291 

13200 

27.37 

-19.17 

33. *2 

305 

1*200 

28.29 

-19.0* 

3*. 10 

12225 

31.2* 

-12.80 

33.76 

292 

13225 

27.02 

-19.26 

33.18 

305 

1*225 

28.00 

-18.96 

33.81 

12250 

31. *0 

-13.10 

3*. 03 

292 

13250 

27.07 

-19.67 

33. *7 

306 

1*250 

27.75 

-19.57 

33.95 

12275 

31.39 

-13.16 

3*. 0* 

293 

13275 

27.39 

-19.67 

33.72 

306 

1*275 

27.51 

-19.51 

33.73 

12300 

31. *6 

-13. *6 

3*. 22 

293 

13300 

27. *9 

-19.71 

33.83 

. 305 

1*300 

27.51 

-19.23 

33.57 

12325 

31.** 

-13.77 

3*. 32 

293 

13325 

27.53 

-19.67 

33.83 

305 

1*325 

27.29 

-19.23 

33.39 

12350 

31.21 

-13.81 

3*. 13 

29* 

13350 

27.76 

-19.59 

33.98 

305 

1*350 

27.05 

-19.16 

33.15 

12375 

31.05 

-13.72 

33.95 

29* 

13375 

27.91 

-19.93 

3*. 29 

305 

1*375 

26.73 

-18.86 

32.72 

12*00 

30.65 

-13.61 

33.5* 

29* 

13*00 

28.16 

-20.09 

3*. 60 

305 

1**00 

26. *6 

-18.52 

32.30 

12*25 

30.57 

-13.5* 

33. *3 

29* 

13*25 

28. *1 

-20.07 

3*. 79 

305 

1**25 

26. *2 

-18.35 

32.17 

12*50 

30.92 

-13.60 

33.78 

29* 

13*50 

28.** 

-20.2* 

3*. 91 

305 

1**50 

26.57 

-18.13 

32.16 

12*75 

31.12 

-13.59 

33.96 

293 

13*75 

28.5* 

-20.55 

35.17 

306 

1**75 

26.30 

-17.70 

31.70 

12500 

31. *8 

-13.8* 

3*. 38 

29* 

13500 

28.59 

-20.68 

35.28 

306 

1*500 

25.91 

-17.5* 

31.29 

12525 

31.96 

-1*.*1 

35.06 

29* 

13525 

28. *8 

-20.5* 

35.11 

306 

1*525 

26.06 

-17. *8 

31.37 

12550 

32.26 

- 1* . 93 

35.55 

295 

13550 

28.27 

-20.7* 

35.06 

306 

1*550 

26.25 

-17.12 

31.3* 

12575 

32.18 

-15.31 

35.6* 

295 

13575 

28.28 

-20.56 

3*. 96 

306 

1*575 

26.36 

-16.76 

31.2* 

12600 

31.85 

-15.5* 

35.** 

296 

13600 

28.35 

-20.29 

3*. 86 

305 

1*600 

26.07 

-16.30 

30.75 

12625 

31.57 

-15.72 

35.26 

296 

13625 

28.1* 

-20.26 

3*. 67 

306 

1*625 

25. *7 

-16.12 

30.1* 

12650 

31. *0 

-15.8* 

35.17 

297 

13650 

27.91 

-20.15 

3*. *3 

306 

1*650 

25.26 

-15.75 

29.77 

12675 

31.21 

-16.08 

35.11 

297 

13675 

27.78 

-19.97 

3*. 21 

306 

1*675 

2*. 85 

-15.12 

29.09 

12700 

30.90 

-16.27 

3*. 92 

298 

13700 

27.28 

-19.55 

33.56 

305 

1*700 

2*. 30 

-15.1* 

28.63 

12725 

30.5* 

-16.79 

3*. 85 

299 

13725 

26.89 

-19.12 

33.00 

305 

1*725 

2*. 19 

-1*.B2 

28.37 

12750 

30.61 

-17.28 

35.15 

299 

13750 

26.75 

-18.81 

32.70 

305 

1*750 

2*.*0 

-1*. 31 

28.29 

12775 

30.56 

-17. *0 

35.17 

299 

13775 

26. *7 

-18.26 

32.16 

30* 

1*775 

2*. 57 

-13.97 

28.26 

12800 

29.99 

-17.35 

3*. 65 

300 

13800 

26.11 

-17.61 

31.50 

30* 

1*800 

2*. 53 

-1*. 13 

28.31 

12825 

29.57 

-17.51 

3*. 37 

300 

13825 

25.99 

-17.33 

31.2* 

30* 

1*825 

2*. 56 

-1*.0* 

28.30 

12850 

29.75 

-17.92 

3*. 73 

301 

13850 

26. *1 

-17.3* 

31.59 

303 

1*850 

2*.*0 

-13.05 

27.67 

12875 

29.90 

-18. *3 

35.19 

301 

13875 

26.97 

-17. *9 

32.1* 

303 

1*875 

2*. 03 

-12.91 

27.28 

12900 

30.07 

-18.90 

35.52 

302 

13900 

27. *5 

-17.70 

32.67 

303 

1*900 

2*. 3* 

-12.7* 

27. *8 

12925 

30.12 

-19.06 

35.6* 

302 

13925 

27.65 

-17.96 

32.47 

303 

1*925 

2*. 63 

-11.93 

27.36 

12950 

30.21 

-19.31 

35.85 

302 

13950 

27.** 

-18.12 

32.88 

303 

1*950 

2*. 17 

-11.08 

26.59 

12975 

30.07 

-19.20 

35.68 

302 

13975 

27.38 

-17.93 

32.73 

303 

1*975 

2*. 3* 

-9.85 

26.25 

13000 

29.59 

-19.11 

35.23 

303 

1*000 

27.67 

-17.72 

32.86 

302 . 

15000 

2*. 69 

-9.56 

26. *8 

13025 

29.62 

-19.35 

35.38 

303 

1*025 

28.07 

-17.88 

33.28 

302 

15025 

2*. 53 

-9.26 

26.22 

13050 

30.09 

-19.83 

36.0* 

303 

1*050 

28.27 

-18.0* 

33.5* 

302 

15050 

2*. 65 

-9.09 

76.77 


13075 

30.05 

-19.92 

36.06 

303 

1*075 

28.19 

-18.05 

33. *8 

302 

15075 

2*. 59 

-9.00 

26.19 

13100 

29. *9 

-19.65 

35. *3 

303 

1*100 

28.12 

-18. *3 

33.62 

303 

15100 

2*. 79 

-8.57 

26.23 

13125 

28.56 

-19.8* 

3*. 77 

305 

1*125 

28.17 

-18.57 

33.7* 

303 

15125 

2*. 96 

-8. *1 

26.3* 

13150 

28.06 

-19.81 

3*. 35 

305 

1*150 

28.37 

-18.62 

33.9* 

303 

15150 

2*. 97 

-8.33 

26.33 

13175 

27.77 

-19. *9 

33.92 

305 

1*175 

28.61 

-19.2* 

3*. *7 

30* 

15175 

2*. 98 

-8.12 

26.26 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

* ZONAL 

COMPONENT, 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT 

, WS » 

WIND SPEED, 

THETA * 

WINO DIRECTION 



FPS-16 RADAR/JINS PHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

870-10 02/11/65, 

0035 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15200 

25.2* 

-7.81 

26. *2 

287 





15225 

25.65 

-8.17 

26.92 

287 





15250 

25.57 

-9.2* 

27.19 

290 





15275 

25. *0 

-9.53 

27.13 

290 





15300 

25.16 

-9.85 

27.02 

291 






15325 

2*. 95 

-10. *8 

27.07 

293 

15350 

2*. 95 

-10.75 

27.16 

293 

15375 

25.02 

-11.56 

27.56 

295 

15*00 

2*. 56 

-11.9* 

27.31 

296 

15*25 

2*. 59 

-11.90 

27.32 

296 


15*50 

25.33 

-12.20 

28.11 

296 

15*75 

25.38 

-12.70 

28.38 

296 

15500 

25. *5 

-13.36 

28.7* 

298 

15525 

25.6* 

-13.93 

29.18 

298 

15550 

25.90 

- 1*. 37 

29.61 

299 


15575 

25.99 

-1*.*2 

29.72 

299 

15600 

25.83 

-13.95 

29.36 

298 

15625 

25. *8 

- 1*. 06 

29.11 

299 

15650 

2*. 50 

- 1* . 98 

28.72 

301 

15675 

2*. 33 

-15.06 

28.61 

302 


15700 

2*. 29 

-15.16 

28.6* 

302 

15725 

23.28 

-15.23 

27.82 

303 

15750 

22. *8 

-1*.99 

27.01 

30* 

15775 

21.88 

-1*.85 

26.** 

30* 

15800 

21.63 

-1*.60 

26.10 

30* 


15825 

20.95 - 1*. 31 

25.37 

30* 

15850 

20.22 -13. *2 

2*. 27 

303 

15875 

19.8* -13.70 

2*. 11 

30* v 

C0MP0NE NT , WZ * MER1OI0NAL C0MP0NE NT , WS » 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

» Z0NAL 


FL0RIDA 

ALT WX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 


THETA - WIND DIRECTI0N 


WS 

M/SEC 


PAGE 201 


THETA 

DEG 

30* 

30* 

305 

305 

305 


305 

305 

305 

305 

305 


30* 

30* 

30* 

30* 

303 


302 

302 

302 

302 

301 


3 02 
301 
300 
2 99 
300 


300 
298 
298 
297 
2 96 


2 9* 
292 
291 
2 90 
?on 


290 

289 

288 

288 

288 


THETA 

DEG 



PAGE 202 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

425 

-7.49 

4.34 

8.66 

120 

450 

-7.04 

4.35 

8.27 

121 

475 

-6.39 

4.34 

7.72 

124 

500 

-5.56 

4.28 

7.02 

127 

525 

-4.72 

4.30 

6.39 

132 

550 

-4.12 

4.39 

6.02 

137 

575 

-3.66 

4.40 

5.72 

140 

600 

-3.33 

4.54 

5.64 

144 

625 

-3.07 

4.95 

5.82 

148 

650 

-2.98 

5.21 

6.00 

150 

675 

-2.07 

5.44 

6.15 

152 

700 

-2.83 

5.54 

6.22 

153 

725 

-2.87 

5.64 

6.33 

153 

750 

-3.00 

5.82 

6.55 

153 

775 

-3.22 

5.94 

6.75 

151 

000 

-3.38 

5.93 

6.83 

150 

025 

-3.60 

5.76 

6.79 

148 

850 

-4.07 

5.06 

7.14 

145 

875 

-4.17 

5.43 

6.85 

142 

900 

-4.18 

4.69 

6.29 

138 

925 

-4.25 

4.C7 

5.89 

134 

950 

-4.57 

3.87 

5.98 

130 

975 

-4.93 

3.74 

6.19 

127 

1000 

-4.50 

3.05 

5.44 

124 

1025 

-4.36 

2.53 

5. 04 

120 

1050 

-4.64 

2.25 

5.16 

116 

1075 

-4.80 

2.02 

5.21 

113 

1100 

-4.82 

1.61 

5.08 

108 

1125 

-5.11 

1.09 

5.23 

102 

1150 

-5.24 

0.48 

5.26 

95 

1175 

-4.87 

0.13 

4.87 

91 

1200 

-5.10 

-0.19 

5.11 

88 

1225 

-4.90 

-0.83 

4.97 

80 

1250 

-4.47 

-1.51 

4.72 

71 

1275 

-4.66 

-2.06 

5.09 

66 

1300 

-5.07 

-2.68 

5.74 

62 

1325 

-4.06 

-2.49 

4.76 

58 

1350 

-1.19 

-0.51 

1.29 

66 

1375 

0.64 

0.94 

1.13 

214 

1400 

1.14 

1.33 

1.75 

220 

AL1 

1 - ALT] 

[TUDE, MX 

> Z0NAL 

C0MP0NE NT 


TABLE 11-28 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITV PR0FILE 
TEST NUMBER 0982 02/12/65, 1633Z 

AIT MX MZ 

METERS M/SEC M/SEC 


EASTERN TEST RANGE, 


MS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


F10RIDA 

ALT 

METERS 


MX 

M/SEC 


2325 

0.96 

0.78 

1.23 

231 

3325 

2350 

1.32 

1.05 

1.69 

231 

3350 

2375 

1.62 

1.10 

1.96 

235 

3375 

2400 

1.74 , 

1.29 

2.17 

233 

3400 


0.51 

0.37 

0.22 

0.33 

0.59 


MS 

M/SEC 


1425 

1.24 

1.55 

1.99 

219 

2425 

1.69 

1.72 

2.41 

1450 

1.47 

1.75 

2.29 

220 

2450 

1.56 

2.28 

2.76 

1475 

1.57 

1.86 

2.43 

220 

2475 

1.3B 

2.65 

2.99 

1500 

1.73 

1.78 

2.48 

224 

2500 

1.11 

2.82 

3.03 

1525 

2.11 

1.61 

2.65 

232 

2525 

0.84 

3.10 

3.21 

1550 

2.42 

1.55 

2.87 

237 

2550 

0.77 

3.43 

3.51 

1575 

2.51 

1.62 

2.99 

237 

2575 

0.70 

3.77 

3.83 

1600 

2.59 

1.68 

3.09 

237 

2600 

0.57 

3.99 

4.03 

1625 

2.62 

1.57 

3.05 

239 

2625 

0.47 

4.07 

4.10 

1650 

2.66 

1.53 

3.06 

240 

2650 

0.36 

4.34 

4.36 

1675 

2.93 

1.41 

3.25 

244 

2675 

0.01 

4.41 

4.41 

1700 

2.88 

0.92 

3.02 

252 

2700 

-0.22 

4.28 

4.29 

1725 

2.74 

Q.06 

2.74 

269 

2725 

-0 » ?4 

4.35 

4.35 

1750 

2.73 

-0.68 

2.81 

284 

2750 

-0.30 

4.49 

4.50 

1775 

2.52 

-1.32 

2.84 

297 

2775 

-0.29 

4.24 

4.25 

1800 

2.16 

-1.3B 

2.56 

302 

2800 

-0.04 

4.26 

4.26 

182 5 

1.84 

-1.04 

2.11 

299 

2825 

0.06 

4.61 

4.61 

1850 

1.47 

-1.22 

1.91 

310 

2850 

0.11 

4.77 

4.77 

1875 

1.17 

-1.55 

1.94 

323 

2875 

0.19 

4.96 

4.97 

1900 

1.05 

-1.94 

2.21 

331 

2900 

0.09 

4.98 

4.98 

1925 

0.87 

-2.23 

2.40 

338 

2925 

0.08 

5.05 

5.05 

1950 

0.73 

-1.80 

1.95 

338 

2950 

0.09 

5.16 

5.16 

1975 

0.81 

-1.58 

1.78 

333 

2975 

0.11 

5.50 

5.50 

2000 

1.04 

-1.25 

1.63 

320 

3000 

0.11 

5.63 

5.64 

2025 

1.05 

-0.73 

1.28 

305 

3025 

0.32 

5.71 

5.72 

2050 

0.79 

-0.74 

1.09 

313 

3050 

0.52 

5.51 

5.53 

2075 

0.71 

-1.14 

1.34 

328 

3075 

0.61 

4.87 

4.91 

2100 

0.70 

-1.54 

1.69 

335 

3100 

0.69 

4.54 

4.59 

2125 

0.46 

-1.84 

1.90 

346 

3125 

0.69 

4.34 

4.39 

2150 

0.34 

-2.00 

2.03 

350 

3150 

0.61 

3.95 

3.99 

2175 

0.22 

-1.90 

1.91 

353 

3175 

0.55 

3.47 

3.52 

2200 

0.12 

-1.64 

1.64 

356 

3200 

0.59 

3.17 

3.22 

2225 

0.35 

-1.26 

1.31 

344 

3225 

0.56 

2.74 

2.79 

2250 

0.54 

-0.79 

0.95 

326 

3250 

0.48 

2.30 

2.35 

2275 

0.61 

-0.27 

0.67 

294 

3275 

0.46 

1.88 

1.93 


1.52 

1.33 

1.03 

0.90 

1.08 


1.60 

1.38 

1.05 

0.96 

1.23 


MZ « MERIOI0NAL C0MP0NE NT , MS * MINE SPEED, THETA « MIND DIRECTI0 


FPS-16 RA0AR/J1HSPHERE MINO VEL0CITY PR0FILE 


TEST NUMBER 0982 02/12/65, 


ALT 

MX 

wz 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

3425 

0.94 

1.17 

1.50 

218 

442 5 

0.52 

3450 

1.24 

1.06 

1.63 

229 

4450 

0.43 

3475 

1.35 

0.95 

1.65 

235 

4475 

0.42 

3500 

1.46 

0.91 

1.72 

238 

4500 

0.42 

3525 

1.68 

0.00 

1.85 

244 

4525 

0.32 

3550 

1.79 

0.59 

1.89 

252 

4550 

0.19 

3575 

1.67 

0.40 

1.72 

256 

4575 

0.10 

3600 

1.61 

0.17 

1.62 

264 

4600 

0.01 

3625 

1 .66 

-0.06 

1.66 

272 

4625 

0.08 

3650 

1.61 

-0.39 

1.65 

283 

4650 

0.28 

3675 

1.47 

-0.67 

1.62 

294 

4675 

0.53 

3700 

1.54 

-0.80 

1.73 

297 

4700 

0.72 

3725 

1.40 

-0..79 

1.60 

299 

4725 

0.94 

3750 

1.32 

-0.53 

1.42 

292 

4750 

1.20 

3775 

1.17 

0.01 

1.17 

270 

4775 

1.30 

3800 

0.81 

0.52 

0.96 

237 

4800 

1.42 

3825 

0.60 

0.94 

1.12 

212 

4825 

1.41 

3B50 

0.30 

1.19 

1.22 

194 

4850 

1.33 

3875 

-0.30 

1.39 

1.42 

168 

4875 

1.43 

3900 

-0.70 

1.84 

1.97 

159 

4900 

1.55 

3925 

-0.59 

2.24 

2.32 

165 

4925 

1.85 

3950 

-0.40 

2.65 

2.69 

170 

4950 

2.26 

3975 

-0.37 

3.05 

3.07 

173 

4975 

2.60 

4000 

-0.26 

3. A 5 

3.46 

176 

5000 

3.28 

4025 

-0.05 

4.14 

4.14 

179 

5025 

3.91 

4050 

0.26 

4.50 

4.51 

183 

5050 

4.43 

4075 

1.04 

4.67 

4.78 

192 

5075 

4.92 

4100 

1.48 

4.65 

4.08 

197 

5100 

5.33 

4125 

1.58 

4.37 

4.64 

200 

5125 

5.66 

4150 

1.54 

4.04 

4.32 

201 

5150 

5.85 

4175 

1.22 

4.02 

4.20 

197 

5175 

6.09 

4200 

1.04 

3.92 

4.06 

195 

5200 

6.39 

4225 

1.10 

3.87 

4.03 

196 

5225 

6.45 

4250 

1.12 

3.98 

4.14 

196 

5250 

6.39 

4275 

0.81 

4.03 

4.11 

191 

5275 

6.47 


1633 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 




HZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

3.78 

3.82 

180 

5425 

6.91 

8.79 

11.18 

3.58 

3.61 

187 

5450 

6.94 

9.61 

11.86 

3.61 

3.63 

186 

5475 

6.81 

10.32 

12.36 

3.63 

3.66 

186 

5500 

6.30 

10.48 

12.23 

3.71 

3.72 

185 

5525 

6.10 

10.88 

12.47 

3.73 

3.74 

103 

5550 

5.93 

11.34 

12.79 

3.71 

3.71 

181 

5575 

5.89 

11.71 

13.10 

4.02 

4.02 

180 

5600 

5.88 

12.26 

13.60 

4.09 

4.09 

181 

5625 

5.72 

12.65 

13.88 

3.71 

3.72 

184 

5650 

5.28 

12.89 

13.93 

3.65 

3.69 

188 

5675 

4.86 

13.18 

14.04 

3.93 

4.00 

190 

5700 

4.68 

14.03 

14.79 

4.35 

4.45 

192 

5725 

4.45 

14.02 

14.71 

4.48 

4.64 

195 

5750 

4.26 

13.25 

13.92 

4.54 

4.72 

196 

5775 

4.42 

13.10 

13.82 

4.88 

5.08 

196 

5800 

4.76 

12.99 

13.83 

4.68 

4.89 

197 

5825 

5.07 

12.64 

13.61 

4.35 

4.55 

197 

5850 

5.19 

12.25 

13.31 

4.31 

4.54 

198 

5875 

5.39 

12.45 

13.56 

4.36 

4.62 

199 

5900 

5.16 

12.31 

13.35 

4.51 

4.87 

202 

5925 

5.04 

12.00 

13.01 

4.63 

5.15 

206 

5950 

5.20 

12.08 

13.15 

4.82 

5.47 

208 

5975 

5.10 

12.00 

13.03 

5.18 

6.13 

212 

6000 

5.15 

12.04 

13.10 

5.26 

6.55 

216 

6025 

5.18 

12.24 

13.29 

4.97 

6.66 

222 

6050 

5.11 

12.24 

13.27 

4.80 

6.88 

226 

6075 

4.96 

12.27 

13.23 

4.05 

7.21 

228 

6100 

5.11 

12.57 

13.57 

4.88 

7.47 

229 

6125 

5.63 

12.36 

13.58 

4.72 

7.51 

231 

6150 

5.96 

11.67 

13.10 

4.68 

7.69 

232 

6175 

6.14 

11.24 

12.81 

4.98 

8.10 

232 

6200 

6.30 

10.75 

12.46 

5.12 

8.23 

231 

6225 

6.57 

10.29 

12.21 

5.23 

8.26 

230 

6250 

6.74 

10.14 

12.17 

5.50 

8.49 

229 

6275 

6.62 

9.80 

11.83 


4300 

0.56 

3.96 

A. 00 

180 

4325 

0.64 

3.96 

A. 01 

189 

4350 

0.61 

4.01 

A. 06 

188 

4375 

0.52 

3.94 

3.97 

187 

4400 

0.52 

3.94 

3.97 

187 


ALT * ALTITUDE, MX * Z0NAL C0MP0NENT, 


5300 

6.51 

5.65 

8.62 

229 

5325 

7.02 

6.39 

9.49 

227 

5350 

7.47 

7.05 

10.27 

227 

5375 

7.49 

7.54 

10.63 

225 

5400 

7.31 

8.36 

11.10 

221 

* MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, MS * 

MINC SPEED, 


6300 

6325 

6350 

6375 

6400 


6.72 

6.99 

7.22 

7.53 

7.83 


9.67 

9.67 

9.47 

9.32 

9.00 


THETA - MIND DIRECTION 


11.78 

11.93 

11.91 

11.98 

11.93 


THETA 

DEG 

224 

214 

207 

201 

195 


193 

190 

168 

186 

185 


180 

177 

177 

176 

176 


179 

181 

181 

182 

181 


181 

181 

181 

181 

183 


185 

107 

188 

189 

189 


189 

190 

191 
191 
194 


198 

195 

192 

200 

208 


THETA 

DEG 

218 

216 

213 

211 

209 


2 07 
207 
205 
204 
202 


200 

198 

197 

198 
198 


200 

202 

203 

203 

203 


203 

203 

203 

203 

203 


202 

202 

202 

204 

207 


208 

210 

212 

213 

214 


215 

216 
217 
219 
221 
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TABLE 11-28 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

M2 

HS 

TEST NUMBER 
THETA 

0982 

ALT 

02/12/65, 

WX 

1633Z, 

wz 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6425 

8.20 

8.56 

11.91 

224 

7425 

11.58 

4.44 

12.40 

249 

8425 

8.94 

2.43 

9.26 

255 

6450 

8.69 

8.28 

12.00 

226 

7450 

11.62 

4.26 

12.38 

250 

8450 

8.71 

2.59 

9.09 

253 

6475 

8.62 

7.86 

11.66 

227 

7475 

11.28 

3.83 

11.91 

251 

8475 

8.35 

2.64 

8.76 

252 

6500 

8.73 

7.80 

11.71 

228 

7500 

11.11 

3.52 

11.65 

252 

8500 

8.23 

2.87 

8.72 

251 

6525 

9.27 

7.91 

12.19 

229 

7525 

11.38 

3.51 

11.91 

253 

8525 

8.25 

3.21 

8.85 

249 


6550 

9.46 

7.70 

12.19 

231 

7550 

11.45 

3.57 

11.99 

253 

8550 

8.22 

3.41 

8.90 

247 

6575 

9.62 

7.53 

12.21 

232 

7575 

11.28 

3.64 

11.86 

252 

8575 

8.34 

3.63 

9.10 

246 

6600 

9.95 

7.55 

12.49 

233 

7600 

11.03 

3.58 

11.60 

252 

8600 

8.41 

3.97 

9.30 

245 

6625 

10.09 

7.74 

12.72 

232 

7625 

10.78 

3.37 

11.29 

252 

8625 

8.50 

4.26 

9.50 

243 

6650 

9.92 

7.77 

12.60 

232 

7650 

10.63 

3.29 

11.12 

253 

8650 

8.60 

4.34 

9.63 

243 


6675 

9.75 

7.51 

12.31 

232 

7675 

10.81 

3.18 

11.27 

253 

8675 

8.62 

4.40 

9.68 

243 

6700 

9.97 

7.34 

12.38 

233 

7700 

10.69 

2.99 

11.10 

254 

8700 

8.62 

4.40 

9.68 

243 

6725 

10.45 

7.24 

12.71 

235 

7725 

10.91 

3.20 

11.37 

253 

8725 

8.65 

4.40 

9.71 

243 

6750 

10.65 

7.05 

12.77 

236 

7750 

11.11 

3.26 

11.58 

253 

8750 

8.52 

4.45 

9.61 

242 

6775 

10.86 

6.90 

12.66 

237 

7775 

10.59 

2.96 

11.00 

254 

8775 

8.32 

4.33 

9.38 

242 


6800 

11.22 

6.71 

13.08 

239 

7800 

10.44 

2.91 

10.84 

254 

8800 

8.07 

4.20 

9.10 

242 

6825 

11.41 

6.47 

13.12 

240 

7825 

10.48 

2.97 

10.69 

254 

8825 

8.00 

4.38 

9.13 

241 

6850 

11.52 

6.26 

13.11 

241 

7850 

10.64 

2.97 

11.04 

254 

8850 

8.12 

4.51 

9.29 

241 

6875 

11.54 

6.15 

13.08 

242 

7875 

10.53 

2.86 

10.92 

255 

8875 

6.12 

4.32 

9.20 

242 

6900 

11.49 

6.06 

13.00 

242 

7900 

10.48 

2.90 

10.87 

254 

8900 

8.19 

4.21 

9.21 

243 


6925 

11.31 

5.98 

12.80 

242 

7925 

10.50 

3.03 

10.93 

2 54 

8925 

8.49 

3.90 

9.34 

245 

6950 

11.41 

5.99 

12.89 

242 

7950 

10.21 

2.93 

10.62 

254 

8950 

8.91 

3.21 

9.47 

250 

6975 

11.68 

6.03 

13.15 

242 

7975 

10.13 

2.93 

10.54 

2 54 

8975 

8.93 

2.80 

9.35 

252 

7000 

11.76 

5.99 

13.19 

243 

8000 

10.09 

2.75 

10.46 

255 

9000 

9.66 

2.55 

9.99 

255 

7025 

11.86 

5.95 

13.27 

243 

8025 

10.21 

2.56 

10.53 

256 

9025 

10.21 

2.35 

10.48 

257 


7050 

11.90 

5.81 

13.24 

244 

8050 

10.46 

2.46 

10.75 

257 

9050 

10.17 

1.95 

10.35 

259 

7075 

11.62 

5.47 

12.84 

245 

8075 

10.62 

2.44 

10.89 

257 

9075 

10.30 

1.59 

10.42 

261 

7100 

11.80 

5.53 

13.03 

245 

8100 

10.57 

2.40 

10.84 

257 

9100 

9.98 

1.35 

10.07 

262 

7125 

12.27 

5.76 

13.55 

245 

8125 

10.45 

2.01 

10.64 

259 

9125 

9.90 

1.24 

9.97 

263 

7150 

12.30 

5.63 

13.53 

245 

8150 

9.98 

1.76 

10.14 

260 

9150 

10.13 

0.93 

10.17 

265 


7175 

12.37 

5.48 

13.53 

246 

8175 

9.24 

1.8B 

9.43 

258 

9175 

10.27 

0.39 

10.27 

268 

7200 

12.38 

5.31 

13.47 

247 

8200 

8.75 

1.85 

8.94 

2 50 

9200 

10.55 

-0.06 

10.55 

270 

7225 

12.31 

5.19 

13.36 

247 

8225 

8.85 

2.06 

9.09 

257 

9225 

10.96 

-0.40 

10.97 

272 

7250 

12.48 

5.26 

13.55 

247 

0250 

9.05 

2.39 

9.36 

255 

9250 

11.27 

-0.66 

11.29 

273 

7275 

12.73 

5.43 

13.84 

247 

8275 

8.84 

2.26 

9.12 

255 

9275 

11.47 

-0.86 

11.50 

274 

7300 

12.53 

5.49 

13.68 

246 

8300 

9.17 

2.14 

9.42 

s 

2 57 

9300 

11.66 

-1.18 

11.72 

276 

7325 

12.11 

5.46 

13.29 

246 

8325 

9.45 

2.14 

9.69 

257 

9325 

11.74 

-1.43 

11.82 

277 

7350 

11.69 

5.30 

12.84 

245 

8350 

9.41 

2.18 

9.66 

257 

9350 

11. B2 

-1.47 

11 . 91 

277 

7375 

11.64 

5.20 

12.75 

246 

8375 

9.33 

2.12 

9.57 

257 

9375 

11-98 

-1.59 

12.08 

277 

7400 

11.68 

4.84 

12.64 

247 

8400 

9.15 

2.18 

9.41 

256 

9400 

11.95 

-1.67 

12.07 

278 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDI8NAL 

C0MP0N6NT » 

WS - 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE HIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

HX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

0982 

ALT 

02/12/65 

WX 

, 1633Z, EASTERN 
WZ WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9425 

12.27 

-1.87 

12.41 

278 

10425 

22.75 

1.77 

22.82 

265 

11425 

28.63 

13.72 

31.74 

244 

9450 

12. B2 

-2.13 

12.99 

279 

10450 

23.36 

1.79 

23.43 

265 

11450 

28.79 

13.96 

32.00 

244 

9475 

13.15 

-2.21 

13.34 

279 

10475 

24.49 

1.83 

24.56 

266 

11475 

28.78 

13.71 

31.88 

244 

9500 

13.45 

-2.11 

13.61 

279 

10500 

26.60 

1.47 

26.64 

267 

11500 

28.75 

13.28 

31.67 

245 

9525 

14.03 

-1.89 

14.16 

277 

10525 

20.09 

1.28 

28.12 

267 

11525 

29.37 

13.14 

32.18 

246 

9550 

14.76 

-1.81 

14.87 

277 

10550 

30.25 

1.51 

30.29 

267 

11550 

28,72 

12.38 

31.28 

246 

9575 

15.38 

-1.74 

15.48 

276 

10575 

31.52 

1.64 

31.56 

267 

11575 

2 8.84 

12.18 

31.30 

247 

9600 

15.52 

-1.81 

15.63 

276 

10600 

31.76 

2.25 

31.84 

266 

11600 

29.18 

11.77 

31.46 

248 

9625 

15.74 

-1.99 

15.87 

277 

10625 

31.73 

3.19 

31.89 

264 

11625 

28.88 

10.79 

30.83 

249 

9650 

16.36 

-2.12 

16.49 

277 

10650 

31.70 

4.13 

31.97 

262 

11650 

29.17 

10.53 

31.01 

250 

9675 

16.75 

-2.17 

16.89 

277 

10675 

32.03 

5.10 

32.44 

261 

11675 

29.69 

10.49 

31.49 

250 

9700 

16.34 

-1.96 

16.46 

277 

10700 

32.45 

5.75 

32.96 

260 

11700 

29.62 

10.00 

31.26 

251 

9725 

16.46 

-1.96 

16.58 

277 

10725 

33.36 

6.58 

34.00 

259 

11725 

29.02 

9.46 

30.53 

252 

9750 

17.11 

-2.29 

17.26 

277 

10750 

32.41 

7.14 

33.19 

257 

11750 

29.08 

9.60 

30.62 

252 

9775 

17.07 

-2.42 

17.24 

278 

10775 

31.74 

8.02 

32.73 

256 

11775 

29.73 

10.35 

31.48 

251 

9600 

17.18 

-2.45 

17.35 

278 

10800 

32.33 

9.05 

33.57 

254 

11800 

29.70 

10.76 

31.59 

250 

9825 

16.62 

-2.37 

16.79 

278 

10825 

31.99 

9.82 

33.47 

253 

11825 

29.46 

10.95 

31.43 

249 

9850 

17.38 

-2.31 

17.53 

277 

10850 

31.76 

10.19 

33.36 

252 

11850 

28,71 

11.07 

30.77 

249 

9075 

18.12 

-2.31 

18.26 

277 

10875 

32. 6B 

10.61 

34.36 

252 

11875 

28.32 

11.31 

30.49 

248 

9900 

17.82 

-2.29 

17.97 

277 

10900 

33.29 

11.05 

35.07 

251 

11900 

28.34 

11.63 

30.64 

248 

992 5 

18.26 

-2.31 

16.41 

277 

10925 

33.57 

11.82 

35.59 

250 

11925 

27.98 

11.76 

30.35 

247 

9950 

18.31 

-2.32 

18.46 

277 

10950 

33.57 

12.48 

35.02 

249 

11950 

27.87 

11.66 

30.21 

247 

9975 

18.35 

-2.40 

18.51 

277 

10975 

33.46 

12.69 

35.78 

249 

11975 

28.35 

11.72 

30.68 

247 

10000 

18.58 

-2.37 

18.73 

277 

11000 

33.39 

13.02 

35.84 

249 

12000 

27.72 

11.27 

29.92 

248 

10025 

18.73 

-2.23 

18.86 

277 

11025 

32.32 

13.15 

34.89 

248 

12025 

28.51 

11.45 

30.73 

248 

10050 

18.80 

-2.33 

18.95 

277 

11050 

32.55 

13.54 

35.25 

247 

12050 

28.95 

11.47 

31.14 

248 

10075 

19.08 

-2.43 

19.23 

277 

11075 

32.76 

13.74 

35.52 

247 

12075 

28.27 

10.90 

30.33 

249 

10100 

19.36 

-2.50 

19.52 

277 

11100 

31.71 

13.51 

34.47 

247 

12100 

28.75 

11.33 

30.90 

248 

10125 

19.30 

-2.54 

19.47 

277 

11125 

31.35 

13.53 

34.15 

246 

12125 

28.96 

11.33 

31.10 

248 

10150 

19.83 

-2.70 

20.01 

278 

11150 

30.91 

13.39 

33.68 

246 

12150 

28.93 

11.19 

31.02 

249 

10175 

20.63 

-2.89 

20.83 

278 

11175 

30.65 

13.45 

33.47 

246 

12175 

28.66 

11.17 

30.76 

249 

10200 

20.50 

-2.97 

20.71 

278 

11200 

30.34 

13.54 

33.22 

246 

12200 

28.76 

11.40 

30.93 

248 

10225 

20.58 

-2.67 

20.78 

278 

11225 

29.93 

13.36 

32.77 

246 

12225 

28.92 

11.49 

31.12 

248 

10250 

21.12 

-2.73 

21.30 

277 

11250 

29.73 

12.87 

32.39 

246 

12250 

28.42 

11.54 

30.67 

248 

10275 

21.08 

-2.74 

21.25 

277 

11275 

29.59 

12.67 

32.19 

247 

12275 

28.08 

11.62 

30.38 

247 

10300 

20.02 

-2.20 

20.14 

276 

11300 

29.08 

12.76 

31.75 

246 

12300 

28.44 

11.53 

30.69 

248 

10325 

19.42 

-0.91 

19.44 

273 

11325 

29.11 

13.01 

31.88 

246 

12325 

28.13 

11.54 

30.40 

248 

10350 

19.93 

0.42 

19.94 

269 

11350 

29.82 

13.62 

32.78 

245 

12350 

27.91 

11.46 

30.17 

247 

10375 

20.47 

1.41 

20.52 

266 

11375 

28.88 

13.53 

31.89 

245 

12375 

28.23 

11.48 

30.47 

248 

10400 

21.42 

1.89 

21.50 

265 

11400 

28.88 

13.67 

31.95 

244 

12400 

28.70 

11.84 

31 .04 

247 

ALT 

* ALTITUDE* WX 

* Z0NAL C0MP0NENT, 

WZ » MERIDI0NAL 

C 0MP0NE NT 

, WS - 

WINC SPEEO, 

ThETA * 

WIND DIRECTI0N 
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ALT 

WX 

WZ 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

12*25 

28.78 

12.02 

12*50 

28. *6 

11.60 

12*75 

28.29 

11.75 

12500 

28.08 

11.82 

12525 

28.08 

11.83 

12550 

27.9 5 

12.10 

12575 

27.39 

11.75 

12600 

27.31 

11.93 

12625 

27.02 

12. *8 

12650 

27.69 

12.65 

12675 

26.57 

12.50 

12700 

27.11 

12.9* 

12725 

27.85 

13. *0 

12750 

27.12 

13.28 

12775 

27.08 

13.38 


1 2 BOO 

27.06 

13. *3 

12825 

26.86 

13.37 

12850 

27.2* 

13.5* 

12875 

27.63 

13.91 

12900 

27. *0 

13.79 


TABLE 11-28 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0982 02/12/65, 1633Z. EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


HS THETA ALT 
M/SEC DEG METERS 

31.19 2*7 13*25 
30.73 2*8 13*50 
30.63 2*7 13*75 
30. *7 2*7 13500 
30. *7 2*7 13525 


30. *6 2*6 13550 
29.80 2*7 13575 
29.80 2*6 13600 
30. *9 2*6 13625 
30. *5 2*5 13650 


29.36 2*5 13675 
30. C* 2** 13700 
30.91 2** 13725 
30.20 2** 13750 
30.20 2** 13775 


30.21 2*3 13800 
30.00 2*3 13825 
30.42 2*3 13850 
30.93 2*3 13875 
30,67 2*3 13900 


WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

28.59 

16.60 

33.07 

2*0 

28.62 

16. *3 

33.00 

2*0 

29.05 

16.7* 

33.53 

2*0 

28.95 

16.52 

33.33 

2*0 

28.67 

16.** 

33.05 

2*0 


28.82 

16.62 

33.27 

2*0 

28.9 * 

16.10 

33.11 

2*1 

29.27 

15.79 

33.26 

2*1 

29.52 

16.22 

33.68 

2*1 

29.71 

16.20 

33.8* 

2*1 


29.01 

15.6* 

32.95 

2*1 

30.09 

16.37 

3*. 25 

2*1 

30.57 

16. *7 

3*. 72 

2*2 

30.71 

16.79 

35.00 

2*1 

31.13 

17.13 

35.53 

2*1 

30.97 

16.50 

35.09 

2*2 

31.26 

16.25 

35.23 

2*2 

30.81 

15.62 

3*. 5* 

2*3 

30.58 

15.2* 

3*. 17 

2*3 

29.96 

1* . 52 

33.30 

2** 


ALT 


METERS 

M/SEC 

M/SEC 

1**25 

29.5* 

8 . *0 

1**50 

29.62 

7.85 

1**75 

28.83 

7. *2 

1*500 

28.63 

7.69 

1*525 

29.93 

7.8* 

1*550 

29.86 

7.57 

1*575 

2 9. *0 

7.50 

1*600 

29.81 

7.53 

1*625 

29.97 

7.** 

1*650 

29.7* 

7. *8 

1*675 

2 9.60 

7.26 

1*700 

30.2* 

7.29 

1*725 

31.17 

8.31 

1*750 

30.81 

8.79 


1*775 29.60 8.25 


1*800 28. *6 7.8* 
1*825 27.51 7.26 
1*850 26.79 6.67 
1*875 26.08 6.52 
1*900 25.50 6.18 


WS 

M/SEC 

30.72 

30.6* 

29.77 

29.6* 

30.9* 


30.80 

30.3* 

30.7* 

30.87 

30.67 


30. *8 
31.11 
32.2 6 
32.0* 
30.73 


29.52 
28. *5 
27.61 
26.88 
26.2* 


12925 

27.38 

13.90 

30.71 

2*3 

13925 

30. 1* 

12950 

27. *0 

13.92 

30.7* 

2*3 

13950 

30.2* 

12975 

27.75 

1* . 02 

31.09 

2*3 

13975 

29.62 

13000 

27.92 

1* * 27 

31.36 

2*3 

1*000 

29.3* 

13025 

27.88 

l*.0i 

31.20 

2*3 

1*025 

29.31 

13050 

28.09 

13.91 

31.35 

2*3 

1*050 

29.30 

13075 

26.77 

13.66 

30.05 

2*3 

1*075 

27.72 

13100 

28.07 

1* • 60 

31.6* 

2*2 

1*100 

28.28 

13125 

29.29 

1* . 96 

32.89 

2*3 

1*125 

28.77 

13150 

28.22 

1* . 5 8 

31.76 

2*2 

1*150 

28.03 

13175 

28.66 

15.18 

32. *3 

2*2 

1*175 

28.06 

13200 

29.17 

15.80 

33.17 

2*1 

1*200 

27.32 

13225 

28.60 

16. *6 

33.00 

2*0 

1*225 

27.61 

13250 

28.28 

17. *6 

33.2* 

238 

1*250 

27.83 

13275 

28.00 

17.90 

33.23 

237 

1*275 

28.56 


13300 

27.75 

17.60 

32.86 

237 

1*300 

28.96 

13325 

28.16 

17.33 

33.06 

238 

1*325 

29. *1 

13350 

28.72 

17. *3 

33.59 

239 

1*350 

30.05 

13375 

28.99 

17.32 

33.77 

239 

1*375 

29.81 

13*00 

28.88 

17.0* 

33.53 

239 

1**00 

29.55 


1*.*2 

33. *1 

2** 

1*925 

2*. 96 

6.02 

25. 6B 

1* . 35 

3 3. *7 

2** 

1*950 

23.7* 

5.72 

2*. *2 

l* .07 

32.79 

2** 

1*975 

23.23 

5.86 

23.96 

13.80 

32. *3 

2*5 

15000 

22.80 

6.17 

23.62 

13.6* 

32.33 

2*5 

15025 

21.26 

6.1* 

22.13 

13.57 

32.29 

2*5 

15050 

20.2* 

6.23 

21.18 

12.76 

30.51 

2*5 

15075 

19.37 

6.16 

20.33 

13.11 

31.17 

2*5 

15100 

18.76 

6.33 

19.80 

13.0* 

31.59 

2*5 

15125 

10.3* 

6.50 

19. *5 

12.38 

30.6* 

2*6 

15150 

18.28 

6.62 

19. *5 

12.01 

30.52 

2*7 

15175 

18.97 

6.72 

20.12 

11.27 

29.56 

2*7 

15200 

19.08 

6.96 

20.31 

10.52 

29.55 

2*9 

15225 

18.2* 

7.60 

19.76 

10.07 

29.60 

250 

15250 

18.75 

8.65 

20.65 

9.78 

30.19 

251 

15275 

19.21 

9.08 

21.2* 

9.85 

30.59 

251 

15300 

19.07 

9.37 

21.25 

9.58 

30.93 

252 

15325 

18.92 

9. *5 

21.15 

9.23 

31. *3 

253 

15350 

18.51 

9.00 

20.58 

9.15 

31.18 

253 

15375 

18.16 

9.12 

20.3* 

8.6* 

30.76 

25* 

15*00 

18.2* 

9.80 

20.71 


ALT * ALTITUDE, WX * Z0N AL COMPONENT, WZ - MERIDIONAL C0MP0NENT, N$ - WIND SPEED, THETA - WIND DIREC T 1 0N 


ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

15*25 

18. *2 

15*50 

18.55 

15*75 

IB .69 

15500 

17.82 

15525 

18.33 

15550 

19.61 

15575 

10.70 

15600 

18.26 

15625 

19.37 

15650 

19.31 

15675 

19.19 

15700 

19.25 

15725 

16.92 

15750 

19.16 

15775 

19.35 

15800 

18.75 

15825 

18.68 

1 5850 

19.52 

15875 

19.02 

15900 

18.78 

15925 

19.25 

15950 

19. *8 

15975 

19.36 

16000 

19.60 

16025 

20.06 

16050 

20.5* 

16075 

21.02 

16100 

20.57 

16125 

20.90 

16150 

21.5* 

16175 

21.55 

16200 

21. *2 

16225 

21.55 

16250 

21. *7 

16275 

21.10 

16300 

20.63 

16325 

18.73 

16350 

19.26 

16375 

20.92 

16*00 

19.99 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 




TEST NUMBER 

0982 ( 

WZ 

WS 

THE TA 

ALT 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

9.61 

2C.77 

2*2 

16*25 

9.2* 

20.72 

2*3 

16*50 

9.92 

21.16 

2*2 

16*75 

10. 10 

20. *8 

2*0 

16500 

11.16 

21. *6 

238 

16525 


12. *5 

23.23 

237 

16550 

12.58 

22.5* 

236 

16575 

11.99 

21.95 

237 

16600 

12.16 

22.88 

238 

16625 

12.57 

2 3.0* 

237 

16650 


12.17 

22.73 

237 

16675 

12.69 

23.06 

236 

16700 

13.27 

23.10 

235 

16725 

13.25 

23.30 

235 

16750 

13.86 

23.81 

23* 

16775 


13.05 

23.31 

233 

16800 

13.79 

23.22 

233 

16825 

1* . 38 

2*. 2* 

233 

16850 

1* . 07 

23.66 

233 


1 * ♦ 91 

23.98 

231 



15, 

.59 

2*. 

,77 

231 

15, 

.06 

2*. 

.62 

232 

15. 

.1* 

2*, 

,58 

232 

1*. 

► 90 

2*. 

,62 

233 

1*. 

,73 

2*. 

.09 

23* 


1*. 

.28 

25. 

,02 

235 

13. 

.7* 

25, 

.11 

237 

12, 

.85 

2*. 

,25 

238 

12, 

.*0 

2*. 

,31 

239 

11 , 

.95 

2*. 

.63 

2*1 


10, 

, *9 

23. 

,97 

2** 

10, 

. 33 

23. 

,78 

2** 

10. 

,01 

23. 

,76 

2*5 

8, 

.9* 

23. 

.26 

2*7 

7. 

.65 

22. 

, *5 

250 


6.76 

21.71 

252 

5.27 

19. *6 

25* 

*. *9 

19.73 

257 

*.39 

21. 37 

250 

3.87 

20.36 

259 


1/12/65, 

1633Z , 

EASTERN 

TEST RANGE 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

19. 87 

3.31 

20.1* 

260 

19.72 

2.62 

19.90 

262 

19. 7* 

1.91 

19.83 

26* 

19.61 

l.*3 

19.66 

266 

18.91 

1.22 

18.95 

266 

19.09 

0.85 

19.11 

267 

19. 18 

0 .61 

19.19 

268 

18.69 

0.53 

16.70 

268 

19.28 

0.77 

19.30 

268 

19.28 

0.80 

19.30 

267 

19.06 

0.16 

19.06 

269 

18.9* 

0.13 

18.9* 

269 

18.2* 

0.16 

18.25 

269 

17.5* 

-0.13 

17.5* 

270 

16.97 

0.15 

16.97 

269 

16.62 

0.80 

16.6* 

267 

16.06 

1.36 

16.12 

265 

15.50 

1.21 

15.55 

265 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


wx 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


ALT * ALTITUDE, WX * ZONAL C0MP0NENT, WZ * MERIDIONAL C 0MP0NE NT , WS * WINC SPEED, THETA - WIND DIRECTION 


THETA 

DEG 

2 5* 
255 
255 
255 
255 


256 

256 

256 

256 

256 


256 

256 

255 

25* 

25* 


2 5* 

255 

256 
256 
256 


256 
256 
256 
255 
2 5* 


253 

252 

251 

250 

250 


250 

250 

2*7 

2*5 

2*5 


2 ** 

2*3 

2 ** 

2*3 

2*2 


theta 

DEG 
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ALT 

METERS 

1100 

1125 

1150 

1175 

1200 


1225 

1250 

1275 

1300 

1325 


1350 

1375 

1400 

1425 

1450 


147 5 
1500 
1525 
1550 
1575 


1600 

1625 

1650 

1675 

1700 


1725 

1750 

1775 

1800 

1825 


1050 

1875 

1900 

1925 

1950 


2000 

2025 

2050 

2075 


ALT 


ALT 

METERS 

4100 

4125 

4150 

4175 

4200 


4225 

4250 

4275 

4300 

4325 


4350 

4375 

4400 

4425 

4450 


4475 

4500 

4525 

4550 

4575 


4600 

4625 

4650 

4675 

4700 


4725 

4750 

4775 

4800 

4825 


4850 

4875 

4900 

4925 

4950 


4975 

5000 

5025 

5050 

5075 


TABLE 11-29 

FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE HIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0977 02/16/65, 0525Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


wx 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

-5.86 

1.07 

5.95 

100 

2100 

6.39 

0.52 

-5.14 

1.16 

5.27 

103 

2125 

6.32 

0.20 

-4.78 

1.47 

5.00 

107 

2150 

6.30 

-0.17 

-4.62 

1.87 

4.99 

112 

2175 

6.35 

-0.58 

-3.73 

1.05 

4.16 

116 

2200 

6.53 

-0.97 

-3.22 

2.07 

3.83 

123 

2225 

6.60 

-1.70 

-3.28 

2.16 

3.93 

123 

2250 

6.59 

-2.46 

-3.46 

2.10 

4.05 

121 

2275 

6.54 

-2.84 

-3.89 

2.00 

4.38 

117 

2300 

6.56 

-2.96 

-3.86 

2.04 

4.36 

118 

2325 

6.61 

-2.69 

-3.74 

2.23 

4.36 

121 

2350 

6.55 

-2.16 

-3.93 

2.39 

4.60 

121 

2375 

6.54 

-1.61 

-3.55 

2.53 

4.36 

125 

2400 

6.44 

-1.24 

-2.82 

2.72 

3.92 

134 

2425 

6.63 

-1.05 

-2.06 

2.73 

3.42 

143 

2450 

6.91 

-0.61 


-0.80 

3.08 

3.18 

165 

2475 

6.70 

-0.10 

0.09 

3.59 

3.59 

181 

2500 

6.64 

0.17 

0.44 

3.72 

3.74 

187 

2525 

6.59 

0.36 

0.80 

3.74 

3. 82 

192 

2550 

6.44 

0.53 

1.59 

3.01 

4.13 

202 

2575 

6.34 

0.47 

2.31 

3.48 

4.17 

213 

2600 

5.93 

0.41 

3.04 

3.19 

4.40 

223 

2625 

5.60 

0.24 

3.36 

3.45 

4.82 

224 

2650 

5.59 

0.01 

3.61 

3.24 

4.85 

228 

2675 

5.83 

0.15 

4.05 

2.79 

4.92 

235 

2700 

5.94 

0.25 


4.71 

2.53 

5.35 

242 

2725 

5.91 

0.12 

5.08 

2.21 

5.54 

246 

2750 

6.22 

0.15 

5.64 

1.95 

5.96 

251 

2775 

6.33 

0.08 

6.10 

1.99 

6.41 

252 

2800 

6.16 

-0.16 

6.21 

1.89 

6.49 

253 

2825 

6.08 

-0.30 

6.72 

1.78 

6.95 

255 

2850 

6.31 

-0.41 

6.92 

1.76 

7.14 

256 

2875 

6.34 

-0.55 

6.91 

1.68 

7.11 

256 

2900 

6.29 

-0.65 

7.15 

1.67 

7.35 

257 

2925 

6.85 

-0.65 

7.27 

1.83 

7.49 

256 

2950 

7.00 

-0.81 



/ . 04 

254 

2975 

6.71 

-0.85 

7.60 

2.23 

7.93 

253 

3000 

6.93 

-0.70 

7.34 

1.91 

7.59 

255 

3025 

7.33 

-0.64 

6.76 

.1.49 

6.92 

257 

3050 

7.16 

-0.59 

6.34 

1.02 

6.42 

261 

3075 

7.28 

-0.51 


HS 

THETA 

ALT 

HX 

WZ 

HS 

THETA 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6.42 

265 

3100 

7.45 

-0.48 

7.47 

274 

6.32 

268 

3125 

7.30 

-0.37 

7.31 

273 

6.30 

271 

3150 

7.34 

-0.17 

7.34 

271 

6.38 

275 

3175 

7.39 

0.12 

7.39 

269 

6.61 

278 

3200 

7.93 

0.47 

7.94 

266 

6.82 

284 

3225 

8.02 

0.71 

8.05 

265 

7.03 

290 

3250 

7.55 

0.78 

7.59 

264 

7.13 

293 

3275 

7.43 

0.95 

7.49 

263 

7.20 

294 

3300 

7.70 

1.08 

7.77 

262 

7.13 

292 

3325 

7.89 

0.64 

7.91 

265 

6.89 

288 

3350 

7.87 

0.06 

7. B7 

269 

6.73 

284 

3375 

8.06 

-0.04 

8.06 

270 

6.55 

281 

3400 

8.47 

-0.22 

8.48 

271 

6.71 

279 

3425 

8.43 

-0.59 

8.46 

274 

6.94 

275 

3450 

8.86 

-1.13 

6.94 

277 


6.70 

271 

3475 

9.43 

-1.63 

9.57 

2 80 

6.64 

268 

3500 

9.26 

-1.89 

9.45 

281 

6.60 

267 

3525 

9.97 

-2.16 

10.21 

282 

6.46 

265 

3550 

10.34 

-2.51 

10.64 

283 

6.36 

266 

3575 

10.18 

-2.70 

10.53 

285 


5.95 

266 

3600 

10.30 

-2.83 

10.68 

285 

5.60 

267 

3625 

10.20 

-3.16 

10.68 

287 

5.59 

270 

3650 

11.00 

-3.86 

11.66 

289 

5.84 

260 

3675 

11.32 

-4.14 

12.06 

290 

5.94 

267 

3700 

10.78 

-4.20 

11.57 

291 


5.91 

269 

3725 

11.00 

-4.24 

11.79 

291 

6.22 

268 

3750 

11.70 

-4.21 

12.44 

290 

6.34 

269 

3775 

11.74 

-4.16 

12.45 

289 

6.16 

271 

3800 

11.31 

-4.12 

12.04 

290 

6.09 

273 

3025 

11.23 

-4.07 

11.95 

290 

6.32 

273 

3850 

11.11 

-3.96 

11.80 

289 

6.36 

275 

3875 

11.08 

-3.95 

11.76 

289 

6.32 

276 

3900 

11.20 

-3.93 

11.87 

289 

6.88 

275 

3925 

11.09 

-3.63 

11.67 

288 

7.05 

276 

3950 

10.85 

-3.33 

11.35 

287 

6.76 

277 

3975 

10.86 

-3.23 

11.33 

286 

6.97 

276 

4000 

10.77 

-3.04 

11.19 

286 

7.36 

275 

4025 

10.20 

-2.80 

10.57 

285 

7.18 

274 

4050 

9.32 

-2.41 

9.63 

2 84 

7.30 

274 

4075 

8.34 

-1.65 

8.50 

281 


- ALTITUDE, HX « Z0NAL C 0MP0NE NT , WZ * HER IDI 0NAL C0MP0NENT, HS * HIND SPEED, THETA * wINO D1RECTI0N 


FPS-16 RADAR/JIMS PHERE HIND VE10CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0977 02/16/65, 0525Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


HX 

WZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OEG 

7.57 

-0.80 

7.61 

276 

5100 

7.40 

2.58 

7.84 

251 

6100 

3.93 

5.89 

7.08 

214 

7.52 

-0.15 

7.52 

271 

5125 

7.41 

2.85 

7.94 

249 

6125 

4.14 

5.85 

7.17 

215 

7.70 

0.52 

7.72 

266 

5150 

7.23 

3.12 

7.87 

246 

6150 

4.21 

5.63 

7.03 

217 

7.78 

0.93 

7.84 

263 

5175 

7.22 

3.42 

7.99 

244 

6175 

4.25 

5.47 

6.92 

218 

8.20 

1.12 

8.27 

262 

5200 

7.19 

3.56 

8.03 

243 

6200 

4.74 

5.95 

7.61 

2 IB 

8.42 

1.38 

8. 53 

261 

5225 

7.48 

3.76 

8.37 

243 

6225 

4.93 

6.46 

6.12 

217 

8.50 

1.62 

8.66 

259 

5250 

7.64 

3.91 

8.59 

243 

6250 

5.00 

6.76 

8.41 

216 

8.25 

1.78 

8.44 

258 

5275 

7.39 

4.04 

8.43 

241 

6275 

5.17 

6.96 

6.67 

216 

8.02 

2.15 

8.30 

255 

5300 

7.51 

4.44 

8.73 

239 

6300 

5.18 

6.90 

8.63 

217 

8.00 

2.50 

8.38 

252 

5325 

7.72 

4.60 

8.99 

239 

6325 

5.18 

6.68 

8.45 

218 

8.10 

2.42 

8.45 

253 

5350 

7.60 

4.52 

8.B4 

239 

6350 

5.16 

6.66 

8.43 

218 

8.91 

2.17 

9.17 

256 

5375 

7.75 

4.08 

9.16 

238 

6375 

4.99 

6.66 

8.32 

217 

9.21 

1.88 

9.40 

258 

5400 

7.59 

5.43 

9.33 

234 

6400 

4.82 

6.60 

8.17 

216 

8.91 

1.34 

9.01 

261 

5425 

7.21 

5.84 

9.28 

231 

6425 

4.92 

6.58 

8.22 

217 

8.87 

0.80 

8.90 

265 

5450 

7.03 

6.20 

9.37 

228 

6450 

4.98 

6.34 

8.06 

210 

9.11 

0.39 

9.12 

267 

5475 

6.85 

7.11 

9.87 

224 

6475 

5.01 

6.40 

8.12 

218 

8.92 

-0.05 

8.92 

270 

5500 

6.41 

8.01 

10.26 

218 

6500 

5.01 

6.80 

8.45 

216 

8.27 

-0.73 

8.31 

275 

5525 

5.92 

8.43 

10.30 

215 

6525 

4.91 

7.01 

B.56 

215 

8.00 

-1.55 

8.15 

281 

5550 

5.85 

8.76 

10.54 

214 

6550 

4.94 

6.93 

6.51 

215 

7.96 

-1.91 

8.19 

283 

5575 

5.66 

8.57 

10.27 

213 

6575 

5.09 

6.90 

8.57 

216 

7.85 

-1.05 

8.07 

283 

5600 

5.22 

6.18 

9.70 

212 

6600 

5.19 

6.91 

8.64 

217 

7.60 

-1.66 

7. 83 

284 

5625 

4.90 

7.77 

9.18 

212 

6625 

5.15 

7.15 

8.81 

216 

7.44 

-1.94 

7.69 

284 

5650 

4.65 

7.20 

8.57 

213 

6650 

4.99 

7.40 

8.92 

214 

7.30 

-1.98 

7.56 

285 

5675 

4.55 

6.91 

8.28 

213 

6675 

5.15 

7.23 

8.88 

215 

7.19 

-2.03 

7.47 

286 

5700 

4.22 

6.63 

7.86 

212 

6700 

5.38 

6.90 

8.75 

218 

7.11 

-2.00 

7.39 

286 

5725 

3.67 

6.08 

7.11 

211 

6725 

5.51 

6.54 

8.55 

220 

7.05 

-1.76 

7.26 

264 

5750 

3.68 

5.72 

6.80 

213 

6750 

5.43 

6.16 

8.21 

221 

6.84 

-1.58 

7.02 

283 

5775 

3.02 

5.58 

6.76 

214 

6775 

5.13 

6.11 

7.98 

220 

6.75 

-1.68 

6.96 

284 

5800 

3.72 

5.46 

6.61 

214 

6800 

5.10 

6.25 

■ 8.07 

219 

6.93 

-1.85 

7.17 

285 

58Z5 

3.56 

5.20 

6.31 

214 

6825 

5.30 

6.27 

8.21 

220 

7 .01 

-1.87 

7.25 

2B5 

5850 

3.53 

4.86 

6.01 

216 

6850 

5.63 

6.29 

8.44 

222 

6.92 

-1.74 

7.13 

284 

5875 

3.69 

4.33 

5.69 

220 

6075 

6.15 

6.29 

8.79 

224 

.6.89 

-1.58 

7.07 

283 

5900 

3.81 

4.10 

5.60 

223 

6900 

6.77 

6.15 

9.15 

228 

7.27 

-1.20 

7.37 

279 

5925 

3.84 

4.30 

5.76 

222 

6925 

7.14 

5.94 

9.29 

230 

7.36 

-0.63 

7.39 

275 

5950 

3.92 

4.56 

6.02 

220 

6950 

7.62 

5.66 

9.49 

233 

7.27 

-0. 19 

7.27 

271 

5975 

4.06 

4.85 

6.32 

220 

6975 

8.16 

5.38 

9.78 

2 36 

7.45 

0.38 

7.46 

267 

6000 

4.12 

5.18 

6.62 

218 

7000 

8.66 

5.39 

10.20 

230 

7.37 

1.17 

7.47 

261 

6025 

4.06 

5.48 

6.82 

216 

7025 

9.05 

5.45 

10.57 

239 

7.32 

1.77 

7.53 

256 

6050 

3.93 

5.72 

6.94 

214 

7050 

9,10 

5.34 

10.55 

239 

7.25 

2.16 

7.56 

253 

6075 

3.85 

5.82 

6.98 

213 

7075 

9.12 

5.18 

10.49 

240 

’ - ALTITUDE, HX 

» ZONAL 

C0MP0NE NT , 

• HZ - MERIDI0NAL 

C 0MP0NE NT 

, HS * 

WIND SPEED, 

THETA - 

HIND DIRECTI0N 
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TABLE 1 1 -29 (con l t) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VELOCITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

0977 02/16/65, 

0525Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

7100 

9.28 

5.05 

10.56 

241 

8100 

15.45 

-3.13 

15.77 

281 

9100 

16.99 

-5.79 

17.95 

289 

7125 

9.16 

5.01 

10.44 

241 

8125 

15.44 

-3.02 

15.74 

281 

9125 

16.16 

-5.67 

17.13 

289 

7150 

8.91 

5.15 

10.29 

240 

8150 

15.36 

-2.94 

15.64 

201 

9150 

16.30 

-6.03 

17.38 

290 

7175 

8.54 

5.27 

10.04 

238 

8175 

15.24 

-2.91 

15.52 

281 

9175 

16.48 

-6.22 

17.62 

290 

7200 

8.12 

5.34 

9.72 

237 

0200 

15.06 

-2.82 

15.33 

280 

9200 

16.80 

-6.28 

17.93 

290 

7225 

8.24 

5.61 

9.97 

236 

8225 

15.48 

-2.69 

15.71 

280 

9225 

16.56 

-6.18 

17.68 

290 

7250 

8.20 

5.34 

9.78 

237 

8250 

15.04 

-2.66 

15.27 

280 

9250 

16.29 

-5.97 

17.35 

290 

7275 

8.49 

4.95 

9.83 

240 

8275 

14.20 

-2.61 

14.44 

280 

9275 

16.15 

-5.87 

17.18 

290 

7300 

9.02 

4.73 

10.18 

242 

8300 

14.27 

-2.45 

14.48 

280 

9300 

15.91 

-5.92 

16.98 

290 

7325 

8.95 

4.28 

9.92 

244 

8325 

13.98 

-2.10 

14.13 

278 

9325 

15.61 

-6.04 

16.93 

291 

7350 

9.32 

4.31 

10.26 

245 

8350 

13.42 

-1.74 

13.54 

277 

9350 

15.66 

-6.18 

16.84 

291 

7375 

9.51 

4.27 

10.43 

246 

8375 

13.33 

-1.55 

13.42 

276 

9375 

15.65 

“6.33 

16.89 

2 92 

7400 

9.37 

3.88 

10.14 

247 

8400 

13.04 

-1.51 

13.13 

276 

5400 

15.81 

-6.39 

17.06 

292 

7425 

9.96 

3.53 

10.57 

250 

8425 

12.97 

-1.50 

13.05 

276 

9425 

16.10 

-6.24 

17.26 

291 

7450 

10.37 

3.07 

10.82 

253 

8450 

13.33 

-1.52 

13.42 

276 

9450 

16.52 

-5.86 

17.53 

289 

7475 

10.88 

2.75 

11.22 

256 

8475 

13.48 

-1.67 

13.58 

277 

5475 

16.84 

-5.53 

17.72 

288 

7500 

11.26 

2.46 

11.53 

257 

8500 

13.79 

-1.78 

13.90 

277 

9500 

17.26 

-5.38 

18.08 

287 

7525 

11.12 

2.00 

11.30 

260 

B 525 

13.87 

-1.78 

13.99 

277 

9525 

17.92 

-5.29 

18.68 

2 86 

7550 

11.37 

1.61 

11.49 

262 

8550 

13.65 

-1.77 

13.77 

277 

9550 

18.31 

-5.16 

19.02 

286 

7575 

11.50 

1 . 38 

11.58 

263 

8575 

13.62 

-1.70 

13.73 

277 

9575 

18.56 

-5.04 

19.23 

285 

7600 

11.59 

1.23 

11.65 

264 

8600 

13.92 

-1.54 

14.00 

276 

9600 

18.92 

-4.89 

19.55 

2 84 

7625 

11.84 

1.13 

11.89 

264 

8625 

14.25 

-i.49 

14.32 

276 

9625 

19.10 

-4.68 

19.66 

284 

7650 

12.01 

0.96 

12.04 

265 

0650 

14.43 

-1.62 

14.52 

276 

9650 

19.09 

-4.46 

19.60 

283 

7675 

12.19 

0.91 

12.23 

266 

8675 

14.30 

-i.85 

14.42 

277 

9675 

18.93 

-4.17 

19.39 

2 82 

7700 

12.00 

0.79 

12.02 

266 

8700 

13.82 

-2.26 

14.00 

279 

9700 

19.16 

-4.05 

19.58 

282 

7725 

12.13 

0.24 

12.14 

269 

0725 

13.73 

-2.82 

14.01 

201 

9725 

19.69 

-3.84 

20.06 

281 

7750 

12.88 

-0.58 

12.90 

272 

0750 

14.17 

-3.13 

14.52 

282 

9750 

20.05 

-3.51 

20.36 

280 

7775 

13.17 

-1.12 

13.21 

275 

8775 

14.25 

-3.23 

14.61 

263 

9775 

20.59 

-3.00 

20.80 

278 

7800 

13.14 

-1.33 

13.20 

276 

8800 

14.20 

-3.29 

14.58 

283 

9800 

20.11 

-2.33 

20.25 

276 

7825 

13.46 

-1.50 

13.54 

276 

8825 

13.91 

-3.35 

14.30 

283 

9825 

21.17 

-1.93 

21.26 

275 

7850 

14.28 

-1.48 

14.36 

276 

8850 

14.19 

-3.71 

14.67 

284 

9850 

22.47 

-1.47 

22.52 

274 

7875 

14.28 

-1.63 

14.37 

276 

8875 

15.21 

-4.18 

15.78 

285 

9875 

21.67 

-0.91 

21.69 

272 

7900 

14.46 

-2.24 

14.63 

279 

8900 

15.12 

-4.19 

15.69 

285 

9900 

23.04 

-0.79 

23.06 

272 

7925 

15.50 

-2.88 

15.77 

280 

0925 

15.72 

-4.84 

16.45 

287 

9925 

24.70 

-0.23 

24.70 

270 

7950 

15.20 

-2.98 

15.49 

281 

8950 

16.32 

-5.45 

17.21 

288 

9950 

24.84 

0.B8 

24.85 

268 

7975 

15.65 

-2.98 

15.93 

281 

8975 

16.32 

-5.47 

17.22 

288 

9975 

25.87 

1.62 

25.92 

266 

8000 

15.83 

-3.03 

16.12 

28 L 

9000 

16.85 

-5.72 

17.80 

289 

1C000 

27.31 

2.26 

27.40 

265 

8025 

14.80 

-2.94 

15.09 

281 

9025 

16.75 

-5.83 

17.73 

289 

1C025 

28.10 

3.02 

28.26 

264 

8050 

15.64 

-3.16 

15.96 

281 

9050 

15.85 

-5.49 

16.77 

289 

1 0050 

28.46 

4.06 

28.75 

2 62 

8075 

ALT 

15.96 -3.29 

* ALTITUDE, WX 

16.29 
s Z0NAL 

281 9075 16.65 -5.68 17.59 289 

C 0MP0NE NT , WZ - MERIDI0NAL COMPONENT, WS - WIND SPEED, 

F P $-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 0977 02/16/65, 0525Z, EASTERN TEST RANGE, 

10075 29.10 4.96 

THETA * WIND OIRECTI0N 

, FLORIDA 

29.52 

260 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

W X 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

10100 

29.59 

5.77 

30.15 

259 

11100 

38.49 

2.06 

-38.54 

267 

12100 

30.94 

13.41 

33.72 

246 

10125 

29.57 

6.27 

30.23 

250 

11125 

38.70 

2.02 

38.75 

267 

12125 

29.90 

13.13 

32.66 

246 

10150 

29.90 

6.69 

30.64 

257 

11150 

38.38 

2.06 

36.43 

267 

12150 

29.15 

12.67 

31.79 

246 

10175 

29.42 

6.70 

30.17 

257 

11175 

38.76 

2.14 

38.82 

267 

12175 

30.57 

13.80 

33.57 

245 

10200 

2 9.02 

6.46 

29.73 

257 

11200 

38.89 

2.23 

38.95 

267 

12200 

30.04 

14.05 

33.16 

245 

10225 

30.23 

6.64 

30.95 

257 

11225 

38.98 

2.21 

39.05 

267 

12225 

28.40 

13.71 

31.54 

2 44 

10250 

30.10 

6.39 

30.77 

258 

11250 

39.45 

2.26 

39.52 

267 

12250 

27.66 

13.99 

31.00 

243 

10275 

28.58 

5.88 

29.18 

258 

11275 

39.58 

2.36 

39.65 

266 

12275 

25.94 

13.78 

29.3 7 

242 

10300 

28.24 

5.77 

28.82 

258 

11300 

39.66 

2.50 

39.74 

266 

12300 

26.71 

14.26 

30.27 

242 

10325 

26 .45 

5.95 

29.07 

258 

11325 

38.74 

2.62 

38.83 

266 

12325 

26.56 

13.97 

30.01 

242 

10350 

28.32 

6.24 

29.00 

257 

11350 

38.80 

2.66 

38.89 

266 

12350 

26.51 

13.66 

29.82 

243 

10375 

28.35 

6.50 

29.09 

257 

11375 

40.54 

2.91 

40.65 

266 

12375 

27.45 

13.99 

30.81 

243 

10400 

29.03 

6.50 

29‘.75 

257 

11400 

40.20 

3.20 

40.32 

265 

12400 

2 6.97 

13.66 

30.23 

243 

10425 

29.29 

6.14 

29.93 

258 

11425 

39.42 

3.35 

39.56 

265 

12425 

26.42 

13.13 

29.51 

243 

10450 

31.38 

6.04 

31.96 

259 

11450 

39.41 

3.36 

39.55 

265 

12450 

26.30 

12.75 

29.23 

244 

10475 

33.10 

5.88 

33.62 

260 

11475 

38.85 

3.37 

39.00 

265 

12475 

27.63 

13.15 

30.60 

244 

10500 

32.01 

5.29 

32.44 

260 

11500 

39.05 

3.62 

39.22 

265 

12500 

27.78 

12.69 

30.55 

245 

10525 

32.45 

5.18 

32.86 

261 

11525 

39.11 

3.95 

39.31 

264 

12525 

26.90 

11.93 

29.42 

246 

10550 

33.85 

5.37 

34.27 

261 

11550 

38.56 

4.18 

38.79 

264 

12550 

26.97 

11.46 

29.30 

247 

10575 

34.29 

5.18 

34. 6B 

261 

11575 

38.83 

4.41 

39.08 

263 

12575 

27.78 

11.22 

29.96 

248 

10600 

34.74 

5.08 

35.11 

261 

11600 

38.49 

4.55 

38.76 

263 

12600 

27.10 

10.69 

29.13 

248 

10625 

35.26 

4.99 

35.61 

262 

11625 

38.15 

4.80 

38.45 

263 

12625 

26.94 

10.09 

28.77 

249 

10650 

35.78 

4.69 

36.08 

262 

11650 

38.27 

5.05 

38.61 

262 

12650 

27.78 

9.97 

29.51 

2 50 

10675 

36.37 

4.35 

36.63 

263 

11675 

37.70 

5.13 

38.13 

262 

12675 

27.33 

9.57 

28.96 

251 

t 10700 

36.01 

4.14 

36.25 

263 

11700 

37.62 

5.39 

38.00 

262 

12700 

27.23 

9.52 

28.85 

251 

10725 

37.25 

4.25 

37.49 

263 

11725 

37.37 

5. 78 

37.81 

261 

12725 

27.51 

9.59 

29.13 

251 

10750 

38.46 

4.68 

38.74 

263 

11750 

36.76 

5.93 

37.23 

261 

12750 

27.51 

9.51 

29.10 

251 

10775 

37.30 

5.05 

37.64 

262 

11775 

36.42 

t>.!4 

36.94 

260 

12775 

27.51 

9.58 

29.14 

251 

10800 

36.59 

4.96 

36.92 

262 

11800 

35.93 

6.46 

36.50 

260 

12800 

27.40 

9.60 

29.03 

251 

10825 

36.01 

4.66 

36.31 

262 

11825 

35.34 

6.78 

35.98 

259 

12825 

27.24 

9.78 

28.94 

250 

10050 

35.74 

4.54 

36.03 

263 

11850 

33.93 

7.33 

34.71 

268 

12850 

26.86 

9.80 

28.59 

2 50 

10875 

36.18 

4.58 

36.47 

263 

11875 

34.22 

8.17 

35.18 

2 56 

12875 

26.46 

9.79 

28.22 

2 50 

10900 

36.39 

4.22 

36.64 

263 

11900 

34.88 

o . 84 

35.98 

256 

1 2900 

26.51 

10.40 

28.48 

248 

10925 

35.81 

3.62 

36.00 

264 

11925 

33.91 

9.00 

35.08 

255 

12925 

26.39 

10.76 

28.50 

248 

10950 

36.09 

3. 16 

36.23 

265 

11950 

33.29 

9.33 

34.58 

254 

12950 

26.27 

10.63 

28.34 

248 

10975 

37.31 

3.05 

37.43 

265 

11975 

33.04 

10.00 

34.53 

253 

12975 

26.33 

10.66 

28-41 

248 

11000 

37.55 

2.83 

37.65 

266 

12000 

32.04 

10.43 

34.46 

252 

13000 

26.51 

10.52 

28.52 

248 

11025 

37.22 

2.45 

37.30 

266 

1202 5 

31.52 

lu.59 

33.25 

251 

1 3025 

25.86 

9.86 

27.67 

249 

11050 

37.24 

2.29 

37.31 

266 

12050 

31.59 

11.17 

33.51 

250 

1 3050 

26.60 

10.13 

28.65 

249 

11075 

37 .86 

2.22 

37.92 

266 

12075 

31.75 

12.21 

34.01 

249 

1 3075 

26.96 

9.95 

28.74 

250 


ALT « ALTITUDE, WX * ZONAL COMPONENT, WZ - MERIDIONAL COMPONENT, WS * WIND SPEED, THETA - MIND DIRECTION 


TABLE 11-29 (con't) 

FPS-16 AADAR/J1MSPHERE HIND VELOCITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

0977 

02/16/65 

, 0525Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL OR I DA 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

13100 

26.59 

9.53 

28.25 

250 

14100 

27.47 

11.69 

29.85 

247 

15100 

o 

+• 

o 

12.42 

32.84 

13125 

26.99 

10.04 

28.80 

249 

14125 

27.43 

11.74 

29.84 

247 

15125 

30.22 

12.35 

32.64 

13150 

26.07 

9.88 

27.88 

249 

14150 

27.52 

11.78 

2 9.94 

247 

15150 

30.23 

12.73 

32.80 

13175 

26.22 

10.09 

28.10 

249 

14175 

28.04 

11.82 

30.43 

247 

15175 

29.93 

12.83 

32.56 

13200 

26.46 

10.27 

28.38 

249 

14200 

28.35 

12.01 

30.79 

247 

15200 

29.07 

12.19 

31.53 

13225 

26.55 

10.17 

28.43 

249 

14225 

28.25 

12.22 

30.78 

246 

15225 

30.44 

12.06 

32.75 

13250 

26.67 

10.11 

28.52 

249 

14250 

29.12 

12.47 

30.76 

246 

15250 

30.88 

12.10 

33.16 

13275 

26.61 

10.05 

28.44 

249 

14275 

29.09 

12.64 

31.71 

246 

15275 

30.63 

11.90 

32.86 

13300 

26.38 

10.33 

28.33 

248 

14300 

29.69 

12.94 

32.38 

246 

15300 

31.28 

11.32 

33.27 

13325 

26.23 

10.03 

28.09 

249 

14325 

29.65 

12.97 

32.37 

246 

15325 

30.02 

9.89 

31.60 

13350 

26.65 

9.61 

28.33 

250 

14350 

30.34 

12.93 

32.98 

247 

15350 

30.21 

9.95 

31.80 

13375 

26.73 

9.67 

28.43 

250 

14375 

30.26 

12.83 

32.87 

247 

1 5375 

29.81 

9.53 

31.30 

13400 

26.49 

9.58 

28.17 

250 

14400 

30.08 

12.55 

32.59 

247 

15400 

28.59 

8.89 

29.94 

13425 

26.22 

9.56 

27.91 

250 

14425 

30.70 

12.59 

33.18 

248 

15425 

28.54 

8.82 

29.87 

13450 

26.42 

9.61 

28.11 

250 

14450 

30.55 

12.65 

33.07 

247 

15450 

27.61 

8.58 

28.91 

13475 

26.51 

9.57 

28.19 

250 

1 447 5 

30.40 

12.61 

32.91 

2A7 

1 5475 

26.75 

8.43 

28.05 

13500 

25.26 

9.05 

26.83 

250 

14500 

30.62 

12.79 

33.18 

247 

15500 

26.55 

8.48 

27.67 

13525 

26.13 

9.83 

27.92 

249 

14525 

29.50 

12.81 

32.16 

246 

1 5525 

26.21 

8.49 

27.55 

13550 

26.86 

10.17 

28.72 

249 

14550 

30.20 

13.36 

33.03 

246 

15550 

25.50 

8.90 

27.01 

13575 

25.79 

9.59 

27.51 

249 

14575 

30.44 

13.36 

33.24 

246 

15575 

25.07 

9.60 

26.84 

13600 

25.91 

9.66 

27.66 

249 

14600 

29.93 

13.81 

32.96 

245 

15600 

24.28 

9.67 

26.13 

13625 

26.21 

9.75 

27.96 

249 

1462 5 

29.57 

14.24 

32.82 

244 

15625 

24.12 

9.78 

26.03 

13650 

25.97 

9.70 

27.73 

249 

14650 

29.81 

14.78 

33.27 

243 

15650 

24.32 

10.41 

26.45 

13675 

25.77 

9.75 

27.55 

249 

14675 

30.28 

15.00 

33.79. 

243 

15675 

23.89 

11.15 

26.36 

13700 

25.72 

9.97 

27.59 

249 

14700 

28.81 

14.41 

32.21 

243 

15700 

23.26 

11.39 

25.91 

13725 

25.54 

10.14 

27.48 

248 

14725 

28.23 

14.40 

31.69 

243 

15725 

22.91 

11.67 

25.71 

13750 

25.45 

10.16 

27.40 

246 

14750 

28.62 

14.27 

31.98 

243 

15750 

23.03 

12.27 

26.09 

13775 

25.42 

10.05 

27.34 

248 

14775 

28.97 

13.96 

32.16 

2A4 

15775 

22.52 

12.62 

25.82 

13800 

25.51 

9.91 

27.36 

249 

14800 

29.08 

13.17 

31.92 

245 

15800 

22.21 

13.27 

25.87 

13825 

25.53 

10.05 

27.43 

248 

14825 

28.74 

12.70 

31.42 

246 

15825 

22.24 

13.70 

26.12 

13850 

25.91 

10.61 

28.00 

248 

14850 

28.36 

12.59 

31.03 

246 

15850 

22.55 

13.50 

26.28 

13875 

26.18 

10.74 

28.30 

248 

14875 

29.20 

12.64 

31.82 

246 

15875 

22.76 

13.52 

26.47 

13900 

25.88 

10.69 

28.01 

247 

14900 

29.40 

12.36 

31.90 

247 

15900 

21.93 

12.62 

25.30 

13925 

26.12 

11.11 

28.38 

247 

14925 

29.17 

12.18 

31.61 

247 

15925 

21.01 

10.61 

23.54 

13950 

26.36 

11.18 

28.63 

247 

14950 

28.41 

11.77 

30.75 

247 

15950 

21.79 

9.79 

23.89 

13975 

26.49 

11.05 

28.70 

247 

14975 

29.34 

11.79 

31.62 

248 

15975 

21.18 

9.63 

23.26 

14000 

26.62 

11.48 

28.99 

246 

15000 

29.92 

11.97 

32.23 

248 

16000 

19.75 

9.31 

21.83 

14025 

26.75 

11.75 

29.21 

246 

1 5025 

29.11 

11.80 

31.41 

248 

16025 

18.86 

8.61 

20.73 

14050 

26.86 

11.65 

29.28 

246 

15050 

28.92 

11.78 

31.22 

248 

16050 

18.34 

7.61 

19.85 

14075 

27.23 

11.71 

29.64 

247 

15075 

29.50 

11.98 

31.84 

248 

16075 

18.50 

7.13 

19.83 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

HZ * MERIOI0NAL 

COMPONENT, WS * 

WIND SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTION 



F P S- 1 6 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

0977 

02/16/65 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

16100 

17.72 

6.97 

19.04 

248 

17100 

18.15 

16125 

16.49 

6.16 

17.60 

249 

17125 

18.41 

16150 

17.21 

6.02 

ie.23 

251 

17150 

18.67 

16175 

17.88 

6.39 

18.99 

250 



16200 

16.55 

6.25 

17.69 

249 




16225 

16.30 

7.12 

17.78 

246 

16250 

17.16 

8.33 

19.07 

244 

16275 

16.98 

7.96 

18.75 

245 

16300 

16.69 

7.91 

18.46 

244 

16325 

16.47 

8.53 

18.55 

242 

16350 

16.26 

9.14 

18.66 

240 

16375 

16.15 

9.74 

18.86 

239 

16400 

16.23 

9.88 

19.00 

238 

16425, 

16.19 

10.37 

19.22 

237 

16450 

15.90 

10.69 

19.16 

236 


16475 

15.70 

10.48 

18. 88 

236 

16500 

15.55 

10.10 

18.54 

237 

16525 

16.29 

10.55 

19.41 

237 

16550 

16.23 

11.24 

19.75 

235 

16575 

15.53 

10.74 

18.88 

235 


16600 

16.21 

10.40 

19.26 

237 

16625 

16.96 

10.77 

20.09 

237 

16650 

16.86 

10.75 

20.00 

237 

16675 

17.12 

11.06 

20.38 

237 

16700 

17.28 

11.20 

20.59 

237 


16725 

17.05 

11.18 

20.39 

237 

16750 

17.91 

12.26 

21.71 

235 

16775 

18.13 

12.62 

22.09 

235 

1.6800 

17.52 

11.84 

21.14 

236 

16825 

17.31 

11.60 

20.84 

236 


16850 

17.08 

11.36 

20.51 

236 

16875 

16.88 

11.44 

20.39 

236 

16900 

16.67 

11.43 

20.21 

235 

16925 

16.03 

10.63 

19.24 

236 

16950 

16.09 

10.50 

19.22 

237 


16975 

16.43 

10.76 

19.64 

237 

17000 

16.42 

10.85 

19.68 

236 

17025 

16.73 

10.44 

19.73 

238 

17050 

17.34 

10.02 

20.03 

240 

17075 

18.05 

9.93 

20.60 

241 


0525Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 




WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

9.89 

20.67 

241 





9.83 

20.87 

242 





9.10 

20.80 

244 
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THETA 

OEG 

248 

248 

247 

247 

247 


248 

248 

249 

250 
252 


252 

252 

253 
253 
253 


252 

252 

252 

251 

249 


248 

248 

247 

245 

244 


243 

242 

241 

239 

238 


239 

239 

240 
243 
246 


245 

245 

245 

247 

249 


THETA 

DEG 


ALT * ALTITUDE, WX =■ Z0NAL C0MP0NE NT * HZ = MERIDI0NAL COMPONENT , WS = WIND SPEED, THETA 


WIND DIRECTION 
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TABLE 11-30 

FPS-16 RADAR/J1HSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

0978 

02/16/65, 

07012 , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

wx 

WZ 

NS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

200 

-10.80 

-3.45 

11.34 

72 

1200 

2.01 

-0.59 

2.10 

286 

2200 

2.52 

5.61 

6.15 

204 

225 

-10.65 

-2.97 

11.06 

74 

1225 

3.35 

-1.54 

3.69 

295 

2225 

2.42 

5.81 

6.30 

202 

250 

-10.38 

-2.90 

10.77 

74 

1250 

4.63 

-2.40 

5.21 

297 

2250 

1.92 

5.17 

5.51 

200 

275 

-10.03 

-2.89 

10.43 

74 

1275 

5.60 

-2.84 

6.28 

297 

2275 

1.72 

5.18 

5.46 

198 

300 

-9.93 

-2.72 

10.29 

74 

1300 

6.07 

-2.93 

6.74 

296 

2300 

1.74 

5.82 

6.08 

196 

325 

-10.01 

-2.70 

10.37 

75 

1325 

7.34 

-3.26 

8.03 

294 

2325 

1.44 

6.01 

6.18 

193 

350 

-10.07 

-2.87 

10.47 

74 

1350 

8.99 

-3.68 

9.71 

292 

2350 

1.30 

6.25 

6.39 

192 

375 

-10.14 

-2.99 

10.57 

73 

1375 

9.44 

-3.54 

10.09 

290 

2375 

1.04 

5.92 

6.01 

190 

400 

-10.17 

-2.96 

10.59 

74 

1400 

9.83 

-3.27 

10.36 

288 

2400 

1.40 

4.92 

5.11 

196 

425 

-10.18 

-2.85 

10.58 

74 

1425 

11.12 

-3.21 

11.57 

286 

2425 

3.72 

1.96 

4.21 

242 

450 

-10.20 

-2.82 

10.59 

74 

1450 

12.69 

-3.17 

13.08 

284 

2450 

5.48 

-0.22 

5.48 

272 

475 

-10.01 

-2.53 

10.32 

76 

1475 

13.48 

-2.71 

13.74 

281 

2475 

6.31 

-0.93 

6.38 

278 

500 

-9.57 

-1.97 

9.78 

70 

1500 

13.18 

-1.99 

13.33 

278 

2500 

6.29 

-1.26 

6.42 

281 

525 

-9.21 

-1.52 

9. 33 

80 

1525 

12.87 

-1.31 

12.93 

276 

2525 

6.35 

-1.22 

6.46 

281 

550 

-9.50 

-1.25 

9.59 

82 

1550 

12.42 

-0.71 

12.44 

273 

2550 

6.40 

-0.76 

6.44 

277 


575 

-9.98 

-o. eo 

10.01 

85 

1575 

12.21 

-0.15 

12.22 

271 

2575 

6.17 

-0.36 

6.18 

273 

600 

-9.93 

-0.38 

9.94 

88 

1600 

13.03 

0.35 

13.03 

266 

2600 

5.77 

-0.08 

5.77 

271 

625 

-9.83 

-0. 10 

9.83 

89 

1625 

13.88 

0.95 

13.91 

266 

2625 

5.46 

-0.03 

5.46 

270 

650 

-9.65 

0.22 

9.66 

91 

1650 

12.40 

1.40 

12.48 

263 

2650 

5.32 

-0.17 

5.32 

272 

675 

-9.27 

0.42 

9.28 

92 

1675 

11.45 

i • 88 

11.60 

261 

2675 

5.23 

-0.40 

5.24 

274 

700 

-8.60 

0.40 

8.61 

92 

1700 

12.44 

2.58 

12.70 

258 

2700 

5.15 

-0.52 

5.18 

276 

725 

-8.41 

0.80 

8.44 

95 

1725 

12.59 

3.15 

12.98 

2 56 

2725 

5.18 

-0.61 

5.22 

277 

750 

-9.07 

1.35 

9.17 

98 

1750 

11.15 

3.42 

11.66 

253 

2750 

5.20 

-0.68 

5.25 

2 77 

775 

-9.07 

1.44 

9.19 

99 

1775 

10.43 

3.86 

11.12 

250 

2775 

5.41 

-0.81 

5.47 

278 

800 

-8.85 

1.56 

8.99 

100 

1800 

10.25 

4.21 

11.08 

248 

2800 

5.41 

-0.99 

5.50 

280 

825 

-8.88 

1.89 

9.08 

102 

1825 

9.84 

4.50 

10.83 

245 

2825 

5.23 

-1.07 

5.34 

281 

850 

-8.58 

2.36 

8.90 

105 

1850 

10.31 

5.35 

11.62 

242 

2850 

5.22 

-1.09 

5.33 

282 

875 

-8.47 

2.65 

8.88 

107 

1875 

9.02 

5.18 

10.40 

240 

2875 

5.09 

-1.02 

5.19 

281 

900 

-8.49 

2.93 

8.98 

109 

1900 

8.18 

5.19 

9.69 

237 

2900 

5.23 

-1.11 

5.35 

282 

925 

-7.70 

3.03 

8.28 

111 

1925 

7.81 

5.54 

9.58 

234 

2925 

5.59 

-1.36 

5.75 

284 

950 

-7.27 

3.63 

8.13 

116 

1950 

5.97 

4.80 

7.66 

231 

2950 

5.81 

-1.50 

6.00 

2 84 

975 

-6.96 

4.44 

8.26 

122 

1975 

5.02 

4.50 

6.74 

2 26 

2975 

5.91 

-1.56 

6.12 

285 

1000 

-5.63 

4.09 

6.96 

126 

2000 

4.64 

4.64 

6.56 

225 

3000 

5.87 

-1.56 

6.08 

285 

1025 

-4.38 

3.27 

5.47 

127 

2025 

4.78 

5.10 

6.99 

223 

3025 

5.92 

-1.66 

6.15 

286 

1050 

-3.62 

2.66 

4.50 

126 

2050 

4.55 

5.14 

6.86 

221 

3050 

5.88 

-1.71 

6.13 

286 


1075 

-2.96 

2.15 

3.66 

126 

2075 

3.85 

4.93 

6.26 

218 

3075 

5.82 

-1.66 

6.05 

286 

1100 

-2.34 

1.85 

2.98 

128 

2100 

3.48 

4.90 

6.00 

215 

3100 

5.B1 

-1.67 

6.05 

286 

1125 

-1.48 

1.51 

2.12 

135 

2125 

3.24 

5.03 

5.98 

213 

3125 

5.86 

-1.59 

6.07 

285 

1150 

-0.45 

0.93 

1.04 

154 

2150 

3.09 

5.15 

6.01 

211 

3150 

5.96 

-1.52 

6.15 

284 

1175 

0.75 

0.20 

0.77 

255 

2175 

2.65 

4.91 

5.58 

208 

3175 

5.95 

-1.48 

6.13 

284 

alt 

- ALTITUOE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ • MERIOI0NAL 

C 0HP0NE NT , 

WS « 

WIND SPEEO, 

THETA - 

WIND DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR0F ILE 






ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THE TA 

0978 

ALT 

02/16/65, 

WX 

07 01 Z , 
wz 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

C EG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

3200 

6.08 

-1.42 

6.25 

283 

4200 

6.54 

0.42 

6.55 

266 

5200 

7.01 

3.33 

7.76 

2 44 

3225 

6.26 

-1.25 

6.39 

281 

4225 

6.63 

0.43 

6.65 

266 

5225 

7.04 

3.64 

7.92 

242 

3250 

6.33 

-0.97 

6.40 

279 

4250 

6.63 

0.43 

6.84 

266 

5250 

7.16 

3.96 

8.18 

241 

3275 

6.35 

-0.74 

6.40 

276 

4275 

6.86 

0.62 

6.89 

265 

5275 

7.41 

4.36 

8.61 

239 

3300 

6.33 

-0.65 

6. 37 

276 

4300 

6.89 

0.78 

6.94 

263 

5 300 

7.46 

4.59 

8.76 

238 


3325 

6.37 

-0.72 

6.41 

276 

4325 

7.31 

1.15 

7.40 

261 

5325 

7.32 

4.71 

8.70 

237 

3350 

6.32 

-0.78 

6.36 

277 

4350 

7.53 

1.47 

7.67 

259 

5350 

7.66 

5.11 

9.21 

236 

3375 

6.01 

-0.89 

6.08 

278 

4375 

7.24 

1 .76 

7.45 

256 

5375 

7.64 

5.41 

9.36 

235 

3400 

6.12 

-1.11 

6.22 

280 

4400 

6.59 

i.89 

6.85 

254 

5400 

7.61 

5.78 

9.55 

233 

3425 

6.66 

-1.46 

6.82 

282 

4425 

6.29 

1.55 

6.48 

256 

5425 

7.47 

5.96 

9.56 

231 


3450 

7.21 

-2.01 

7.49 

285 

4450 

6.09 

1.19 

6.20 

259 

5450 

7.47 

6.49 

9.90 

229 

3475 

7.73 

-2.65 

8.17 

289 

4475 

5.84 

0.80 

5.90 

262 

5475 

7.62 

6.84 

10.24 

228 

3500 

7.84 

-3.23 

8.48 

292 

4500 

5.87 

0.48 

5.89 

265 

5500 

7.34 

6.93 

10.09 

226 

3525 

7.69 

-3.68 

8.52 

295 

4525 

5.50 

0.24 

5.51 

267 

5525 

7.49 

7.70 

10.74 

224 

3550 

7.71 

-4.04 

8.71 

297 

4550 

5.20 

0.17 

5.20 

268 

5550 

7.26 

7.96 

10.77 

222 

3575 

7.82 

-4.32 

0.94 

299 

4575 

5.21 

0.26 

5.22 

267 

5575 

6.62 

8.08 

10.45 

219 

3600 

7.69 

-4.56 

8.94 

300 

4600 

5.29 

0.33 

5.30 

266 

5600 

6.17 

8.52 

10.52 

216 

3625 

7.84 

-5.08 

9.34 

303 

4625 

5.12 

0.53 

5.15 

264 

5625 

5.59 

8.48 

10.16 

213 

3650 

7.89 

-5.30 

9.51 

304 

4650 

4.92 

0.76 

4.98 

261 

5650 

5.11 

8.14 

9.61 

212 

3675 

7.78 

-5.26 

9.39 

304 

4675 

4.95 

0.89 

5.03 

260 

5675 

4.90 

7.92 

9.31 

212 

3700 

7.81 

-5.21 

9.39 

304 

4700 

5.06 

1.02 

5.17 

258 

5700 

4.85 

7.72 

9.12 

212 

3725 

B .05 

-5.20 

9.59 

303 

4725 

5.30 

1.09 

5.41 

258 

5725 

4.77 

7.40 

8.80 

213 

3750 

8.55 

-5.17 

9.99 

301 

4750 

5.36 

1.11 

5.47 

258 

5750 

4.77 

7.40 

8.81 

213 

3775 

8.86 

-4.80 

10.08 

298 

4775 

5.33 

1.19 

5.46 

257 

5775 

4.79 

7.69 

9.06 

212 

3800 

9.21 

-4.67 

10.33 

297 

4800 

5.60 

1.17 

5.72 

258 

5800 

4.72 

7.80 

9.12 

211 

3825 

9.39 

-4.68 

10.49 

296 

4825 

5.73 

1.22 

5.86 

258 

5825 

4.71 

7.71 

9.04 

211 

3850 

9.35 

-4.64 

10.44 

296 

4850 

5.97 

1.39 

6.13 

257 

5850 

4.81 

7.46 

8.88 

213 

3875 

9.38 

-4. 6B 

10.49 

296 

4875 

6.27 

1.54 

6.46 

256 

5875 

5.01 

7.72 

9.20 

213 

3900 

9.66 

-4.83 

10.80 

296 

4900 

6.27 

1.60 

6.47 

256 

5900 

5.02 

7.98 

9.43 

212 

3925 

9.89 

-4.90 

11.04 

296 

4925 

6.18 

1.42 

6.34 

2 57 

5925 

4.97 

8.22 

9.61 

211 

3950 

9.89 

-4.84 

11.02 

296 

4950 

6.17 

1.20 

6.30 

258 

5950 

5.03 

8.73 

10.07 

210 

3975 

9.93 

-4.86 

11.06 

2 96 

4975 

6.14 

1.29 

6.28 

258 

5975 

5.04 

8.98 

10.30 

209 

4000 

9.54 

-4.54 

10,56 

295 

5000 

6.10 

1.51 

6.29 

256 

6000 

4,97 

9.04 

10.32 

209 

4025 

8.82 

-4.13 

9.74 

295 

5025 

6.11 

1.72 

6.35 

254 

6025 

4.94 

9.23 

10.47 

208 

4050 

8. 11 

-3.59 

8.87 

294 

5050 

6.19 

1.73 

6.43 

254 

6050 

5.04 

9.31 

10.59 

208 

4075 

7.40 

-2.99 

7.98 

292 

5075 

6. 36 

1.86 

6.62 

254 

6075 

5.01 

9.02 

10.32 

209 

4100 

7.01 

-2.68 

7.51 

291 

5100 

6. 56 

1.96 

6.85 

253 

6100 

5.19 

9.16 

10.53 

209 

4125 

6.50 

-1.68 

6.71 

284 

5125 

6.63 

1.99 

6.93 

253 

6125 

5.25 

9.27 

10.66 

209 

4150 

5.92 

-0.48 

5.94 

274 

5150 

6.67 

2.18 

7.01 

252 

6150 

5.01 

9.04 

10.33 

209 

4175 

6.16 

0.15 

6.16 

268 

5175 

6.91 

2.74 

7.44 

248 

6175 

4.97 

6.96 

10.25 

209 

ALT 

* ALT 

ITUOE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MER 

IDI 0NAL 

C0MP0NENT, 

WS =* 

WINC SPEED, 

theta » 

WIND OIRECTI0N 
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ALT 

WX 

WZ 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

6200 

5.15 

9.31 

6225 

5.23 

9.44 

6250 

5.05 

9.12 

6275 

4.9* 

9.20 

6300 

4.82 

9.40 


6325 

4.55 

9.43 

6350 

4.43 

9.37 

6375 

4.81 

9.43 

6400 

4.92 

9.11 

6425 

4.63 

8.62 


6450 

4.67 

8.51 

6475 

4.84 

8.49 

6500 

5.01 

8.48 

6525 

5.18 

8.40 

6550 

5.46 

8.39 


6575 

5.92 

8.47 

6600 

6.24 

B . 34 

6625 

6.25 

8.08 

6650 

6.57 

8.30 

6675 

6.67 

8.33 


6700 

6.33 

7.93 

6725 

6.55 

7.87 

6750 

6.90 

7.93 

6775 

7.06 

7.99 

6800 

7.27 

8.04 


6825 

7.54 

7.86 

6S50 

7.70 

7.51 

6875 

7.90 

7.32 

6900 

8.19 

7.14 

6925 

8.20 

7.02 


6950 

8.47 

7.28 

6975 

8.31 

7.09 

7000 

8.55 

7.14 

7025 

8.72 

7.54 

7050 

6.05 

7.55 

7075 

7.90 

7.65 

7100 

7.82 

7.54 

7125 

7 o 83 

7.26 

7150 

7.92 

7.03 

7175 

7.75 

6.63 


ALT - ALTITUDE, WX 


TABU 11-30 (con't) 


FPS-16 RADAR/JLMSPHERE WIND VEL0CIT 



TEST NUMBER 

0978 

02/16/65, 

0701Z , 

EASTERN 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

10.64 

209 

7200 

8.01 

6.38 

10.24 

10.79 

209 

7225 

8.63 

6.25 

10.66 

10.42 

209 

7250 

9.03 

5.87 

10.77 

10.45 

208 

7275 

9.31 

5.59 

10.85 

10.56 

207 

7300 

9.82 

5.31 

11.17 

10.46 

206 

7325 

10.17 

4.88 

11.28 

10.36 

205 

7350 

10.31 

4.21 

11.13 

10.59 

207 

7375 

10.49 

3.79 

11.15 

10.35 

208 

7400 

10.65 

5.88 

11.34 

9.78 

208 

7425 

10.52 

3.92 

11.22 


9.70 

209 

7450 

10.41 

3.63 

11.02 

9.77 

209 

7475 

10.82 

3.27 

11.31 

9.85 

210 

7500 

11.10 

2.92 

11.48 

9.87 

211 

7525 

11.79 

2.70 

12.10 

10.01 

213 

7550 

12.20 

2.36 

12.43 

10.33 

215 

7575 

11.80 

1.71 

11.92 

10.42 

217 

7600 

12.46 

1.18 

12.52 

10.22 

218 

7625 

13.00 

0.81 

13.03 

10.59 

218 

7650 

13.50 

0.31 

13.50 

10.67 

219 

7675 

14.13 

0.01 

14.13 

10.15 

218 

7700 

14.21 

-0.31 

14.22 

10.24 

220 

7725 

14.70 

-0.6 5 

14.71 

10.52 

221 

7750 

15.16 

-0.89 

15.18 

10.66 

221 

7775 

14.84 

-1.02 

14.87 

10.84 

222 

7800 

15.09 

-1.24 

15.14 

10.89 

224 

7825 

15.78 

-1.33 

15.83 

10.76 

226 

7850 

15.79 

-1.34 

15.84 

10.77 

227 

7875 

15.80 

-1.38 

15.86 

10.86 

229 

7900 

15.85 

-1.38 

15.91 

10.80 

229 

7925 

15.65 

-1.43 

15.72 

11.17 

229 

7950 

16.11 

-1.37 

16.16 

10.92 

229 

7975 

16.79 

-1.26 

16.83 

11.14 

230 

8000 

17.04 

-1.18 

17.08 

11.53 

229 

8025 

17.45 

-1.03 

17.48 

11.04 

227 

8050 

17.59 

-1.06 

17.62 

11.00 

226 

8075 

16.97 

-1.22 

17.02 

10.86 

226 

8100 

16.74 

-1.38 

16.80 

10.68 

227 

8125 

16.60 

-1.49 

16.67 

10.58 

228 

8150 

15.47 

-1.47 

15.54 

10.20 

229 

8175 

15.17 

-1.39 

15.24 

» Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT , WS = 


PR0FILE 


TEST RANGE, 

FL0RIDA 





THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

231 

8200 

15.27 

-1.36 

15.33 

275 

234 

8225 

14.83 

-1.34 

14.89 

275 

237 

8250 

14.68 

-1.30 

14.74 

275 

239 

e275 

14.73 

-1.42 

14.80 

275 

241 

8300 

14.38 

-1.47 

14.45 

276 

244 

8325 

13.65 

-1.15 

13.70 

275 

248 

8350 

13.59 

-0.71 

13.61 

273 

250 

8375 

14.15 

-0.47 

14.15 

272 

250 

8400 

13.64 

-0.16 

13.64 

271 

249 

8425 

12.94 

0.25 

12.94 

269 

251 

e450 

12.49 

0.42 

12.49 

269 

253 

8475 

12.05 

0.44 

12.06 

268 

255 

8500 

12.03 

0.40 

12.04 

268 

257 

0525 

11.99 

0.20 

11.99 

269 

259 

8550 

12.02 

-0.11 

12.02 

270 


262 

8575 

12.14 

-0.55 

12.15 

272 

264 

8600 

12.34 

-0.95 

12.37 

2 74 

266 

6625 

12.85 

-1.22 

12.91 

275 

268 

8650 

13.36 

-1.23 

13.41 

275 

270 

8675 

13.24 

-1.24 

13.29 

275 


271 

8700 

13.52 

-1.60 

13.61 

277 

272 

8725 

14.24 

-2.07 

14.39 

278 

273 

8750 

14.37 

-2.45 

14.57 

280 

274 

8775 

14.20 

-2.79 

14.47 

281 

275 

8800 

14.31 

-3.02 

14.63 

282 

275 

8825 

14.50 

-3.14 

14.84 

282 

275 

eeso 

14.52 

-3.30 

14.89 

283 

275 

0875 

14.55 

-3.66 

15.00 

284 

275 

8900 

14.91 

-4.07 

15.45 

285 

275 

8925 

14.64 

-4.18 

15.22 

286 

275 

0950 

14.37 

-4.34 

15.01 

287 

274 

8975 

14.75 

-4.56 

15.44 

287 

274 

9000 

14.53 

-4.63 

15.25 

287 

273 

9025 

14.68 

-5.09 

15.53 

289 

273 

9050 

14.86 

-5.52 

15.85 

290 

274 

9075 

14.64 

-5.65 

15.70 

291 

275 

9100 

14.71 

-6.25 

15.98 

2 93 

275 

9125 

15.24 

-7.21 

16.86 

295 

275 

9150 

15.60 

-7.87 

17.48 

297 

275 

9175 

15.70 

-8.21 

17.72 

297 


WINC SPEED, THETA * WIND DIRECTI 0N 


FPS-lft RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

0978 

02/16/65, 

0701 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9200 

15.95 

-6.39 

18.02 

298 

10200 

29.87 

2.15 

29.95 

266 

11200 

36.98 

4.75 

37.29 

263 

9225 

16.36 

-8.44 

18.41 

297 

10225 

29.51 

2.77 

29.64 

264 

11225 

37.40 

4.80 

37.71 

263 

9250 

16.62 

-8.01 

18.45 

296 

10250 

29.77 

3.24 

2 9.94 

264 

11250 

36.97 

4.88 

37.29 

2 62 

9275 

17.11 

-7.61 

18.72 

294 

10275 

29.64 

3.36 

29.83 

263 

11275 

36.08 

5.04 

36.43 

262 

9300 

17.41 

-7.40 

18.92 

293 

10300 

29.83 

2.97 

29.98 

264 

11300 

36.37 

5.31 

36.76 

262 

9325 

17.18 

-7. 14 

18.61 

292 

10325 

29.54 

2.75 

29.66 

264 

11325 

37.50 

5.46 

37.90 

2 62 

9350 

17.11 

-6.77 

18.40 

291 

10350 

29.26 

2.98 

29.41 

264 

11350 

36.40 

5.38 

36.80 

261 

9375 

17.36 

-6.51 

18.54 

290 

10375 

26.52 

3.02 

28.68 

264 

11375 

36.13 

5.31 

36.51 

261 

9400 

17.72 

-6.24 

18.79 

289 

10400 

28.11 

3.13 

28.29 

263 

11400 

36.70 

5.21 

37.07 

262 

9425 

17.44 

-5.81 

18.38 

288 

10425 

28.69 

3.40 

28.89 

263 

11425 

36.10 

5.18 

36.47 

262 

9450 

17.43 

-5.69 

18.33 

288 

10450 

29.66 

3.39 

29.85 

263 

11450 

36.13 

5.44 

36.54 

261 

9475 

17.72 

-5.74 

18.63 

288 

10475 

30.66 

3.22 

30.83 

264 

11475 

35.24 

5.54 

35.67 

261 

9500 

17.69 

-5.27 

10.46 

2B6 

10500 

30.22 

2.78 

30.35 

265 

11500 

34.44 

5.73 

34.92 

260 

9525 

17.45 

-4.88 

18.12 

285 

10525 

29.89 

2.56 

30.00 

265 

11525 

35.91 

6.04 

36.41 

260 

9550 

17.78 

-5.04 

IB. 48 

286 

10550 

30.61 

2.94 

30.75 

264 

11550 

35.75 

6.04 

36.26 

260 

9575 

18.60 

-4.92 

19.24 

285 

10575 

30.54 

3.11 

30.70 

264 

11575 

34.84 

6.01 

35.36 

260 

9600 

18.32 

-4.25 

18.80 

283 

10600 

31.08 

3.23 

31.25 

264 

11600 

35.14 

6.12 

35.67 

260 

9625 

18.52 

-3.61 

18.87 

281 

10625 

32.13 

3.35 

32.31 

264 

11625 

33.96 

6.28 

34.54 

259 

9650 

19.32 

-3.17 

19.58 

279 

10650 

32.34 

3.18 

32.49 

264 

11650 

34.27 

6.55 

34.89 

259 

9675 

19.69 

-2.69 

19.87 

278 

10675 

33.13 

2.93 

33.26 

265 

11675 

35.82 

6.88 

36.48 

259 

9700 

20.25 

-2.39 

20.39 

277 

10700 

33.67 

2.85 

33.79 

265 

11700 

35.55 

7.13 

36.26 

258 

9725 

20.99 

-2.30 

21.12 

276 

10725 

33.24 

2.77 

33.35 

265 

11725 

34.05 

7.15 

35.57 

258 

9750 

21.60 

-2.23 

21.71 

276 

10750 

34.31 

3.32 

34.47 

264 

11750 

34.79 

7.20 

35.53 

258 

9775 

22.34 

-2.21 

22.45 

275 

10775 

34.68 

4.22 

34.94 

263 

11775 

34.96 

7.47 

35.75 

258 

9800 

23.26 

-2.19 

23.36 

275 

10800 

34.05 

4.96 

34.41 

262 

11800 

34.59 

7.55 

35.41 

258 

9825 

24.14 

-1.97 

24.22 

274 

10825 

33.76 

5.11 

34.15 

261 

11825 

34.76 

8.18 

35.71 

257 

9850 

24.80 

-1.70 

24.86 

274 

10850 

33.73 

5.05 

34.10 

261 

11850 

34.77 

8 . 66 

35.83 

256 

9875 

25.78 

-1.53 

25.82 

273 

10875 

34.49 

5.17 

34.88 

261 

11875 

34.43 

8.32 

35.42 

256 

9900 

27.17 

-1.23 

27.20 

272 

10900 

34.74 

4.96 

35.09 

262 

11900 

34.42 

8.51 

35.45 

256 

9925 

28.09 

-1.14 

28.11 

272 

10925 

35.26 

4.59 

35.56 

262 

11925 

34.93 

9.19 

36 . 12 

255 

9950 

28.40 

-1.27 

28.43 

272 

10950 

35.80 

4.21 

36.05 

263 

11950 

34.49 

9.68 

35.82 

254 

9975 

29.47 

-1.24 

29.50 

272 

10975 

36.06 

3.84 

36.26 

264 

11975 

33.46 

9.97 

34.91 

253 

10000 

30.91 

-1.21 

30.93 

272 

11000 

36.27 

3.51 

36.44 

264 

12000 

33.25 

10.21 

34.79 

2 53 

10025 

31.13 

-1.02 

31.14 

272 

11025 

36. 7B 

3.54 

36.95 

264 

12025 

32.91 

10.24 

34 . 47 

253 

10050 

30.83 

-0. 56 

30.84 

271 

11050 

37.23 

3.82 

37.43 

264 

12050 

32.65 

10.76 

34.38 

252 

10075 

31.05 

0.15 

31.05 

270 

11075 

37.16 

3.96 

37.35 

264 

12075 

33.91 

11.64 

35.85 

251 

10100 

31.56 

0.76 

31.57 

268 

11100 

37.19 

3.85 

37.39 

264 

12100 

32.93 

11.50 

34.88 

251 

10125 

30.56 

1.16 

30. 5B 

268 

11125 

37.34 

4.08 

37.56 

264 

12125 

32.25 

12.14 

34.46 

249 

10150 

30.51 

1.53 

30.55 

267 

11150 

37.52 

4.26 

37.76 

263 

12150 

32.31 

12.80 

34.7 5 

248 

10175 

31.05 

1.72 

31.10 

267 

11175 

36.98 

4.51 

37.25 

263 

12175 

31.02 

12.68 

33.51 

248 


ALT - ALTITUDE, WX = Z0NAL C0MP0NE NT , HZ - MERID 1 0NAL C0MP0NE NT , WS * WINC SPEED, THETA - WIND DIRECTI0N 



TABLE 11-30 (con’t) 


FPS-16 RAD AR/ J1 MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 0976 02/16/65, 0701Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12200 

30.97 

13.01 

33.59 

247 

13200 

26.06 

11.09 

28.32 

247 

14200 

25.33 

9.64 

27.11 

249 

12225 

29.55 

12.89 

32.23 

246 

13225 

25.97 

10.75 

28.11 

247 

14225 

25.58 

9.83 

27.40 

249 

12250 

29.63 

13. 46 

32.54 

245 

13250 

25.80 

10.45 

27.83 

248 

14250 

26.34 

10.28 

28.27 

248 

12275 

29.65 

13.91 

32.75 

245 

13275 

26.36 

10.49 

28.37 

248 

14275 

26.66 

10.41 

28.62 

248 

12300 

28.62 

14.02 

31.87 

244 

13300 

26.67 

10.56 

28.68 

248 

14300 

26.41 

10.47 

28.41 

248 


12325 

27.38 

13.93 

30.72 

243 

13325 

26.25 

10.32 

28.21 

248 

14325 

26.16 

10.52 

28.20 

248 

12350 

26.91 

14.66 

30.64 

241 

13350 

26.35 

10.07 

26.21 

249 

14350 

26.63 

10.40- 

28.59 

248 

12375 

27.31 

15.52 

31.41 

240 

13375 

26.64 

9.94 

28.43 

249 

14375 

27.30 

10.50 

29.25 

249 

12400 

26.11 

15.34 

30.28 

239 

13400 

26.63 

9.61 

28.31 

250 

14400 

26.75 

10.48 

28.73 

248 

12425 

25.11 

15.23 

29.37 

239 

1342 5 

26.47 

9.31 

28.06 

250 

14425 

27.73 

10.99 

29.83 

248 


12450 

25.68 

16.11 

30.31 

230 

13450 

26.48 

9.16 

28.02 

251 

14450 

28.44 

11.65 

30.73 

248 

12475 

25.30 

15.99 

29.93 

238 

13475 

26.80 

9.21 

28.34 

251 

14475 

28.13 

12.15 

30.64 

246 

12500 

24.92 

15.39 

29.29 

238 

13500 

26.65 

9.12 

28.17 

251 

14500 

27.49 

11.80 

29.92 

247 

12525 

24.83 

15.25 

29.14 

238 

13525 

26.31 

9.14 

27.85 

251 

14525 

27.64 

11.77 

30.04 

247 

12550 

24.84 

15.02 

29.03 

239 

13550 

25.87 

8.99 

27.39 

251 

14550 

29.11 

12.56 

31.70 

246 


12575 

25.38 

14.98 

29.47 

239 

13575 

25.98 

8.90 

27.46 

251 

14575 

28.51 

12.30 

31.05 

246 

12600 

25.00 

14.35 

28.82 

240 

13600 

25.56 

8.87 

27.05 

251 

14600 

28.21 

12.40 

30.81 

246 

12625 

25.06 

13.76 

28.59 

241 

13625 

25.81 

9.01 

27.34 

251 

14625 

28.32 

12.53 

30.97 

246 

12650 

25.35 

13.12 

28.54 

242 

13650 

26.50 

9.26 

28.07 

251 

14650 

28.18 

12.30 

30.75 

246 

12675 

25.65 

12.54 

28.55 

244 

13675 

25.52 

8.83 

27.01 

251 

14675 

26.98 

12.13 

29.58 

246 


12700 

25.70 

12.08 

28.40 

24? 

13700 

25.57 

8.72 

27.01 

251 

14700 

27.55 

12.54 

30.27 

245 

12725 

26.07 

11.90 

28.66 

245 

13725 

26. 18 

9.21 

27.76 

250 

14725 

28.21 

12.89 

31.02 

245 

12750 

26.60 

12.05 

29.20 

245 

13750 

25.97 

9.08 

27.51 

251 

14750 

26.69 

12.75 

29.58 

244 

12775 

26.55 

11.86 

29.08 

246 

13775 

25.46 

8.85 

26.95 

251 

14775 

26.50 

12.58 

29.33 

244 

12800 

26.68 

11.63 

29.11 

246 

13800 

25.78 

9.09 

27.33 

250 

14800 

26.49 

12.03 

29.09 

245 


12825 

26.93 

11.48 

29.27 

247 

13825 

26.01 

8.95 

27.51 

251 

14825 

27.09 

12.06 

29.65 

246 

12850 

27.01 

11.10 

29.20 

247 

13850 

25.81 

8.90 

27.30 

251 

14850 

27.04 

12.04 

29.60 

246 

12875 

25.92 

10.36 

27.91 

248 

13875 

26.19 

9.20 

27.76 

250 

14875 

27.00 

12.22 

29.64 

245 

12900 

26.67 

10.82 

28.78 

248 

13900 

26.09 

8.93 

27.57 

251 

14900 

27.17 

12.27 

29.81 

246 

12925 

26.77 

10.96 

28.93 

248 

13925 

25.91 

8.80 

27.36 

251 

14925 

27.02 

11.90 

29.52 

246 

12950 

26.19 

10.88 

28.36 

247 

13950 

25.77 

8.99 

27.29 

251 

14950 

27.21 

11.90 

29.70 

246 

12975 

26.43 

11.25 

2B.72 

247 

13975 

25.12 

8.54 

26.54 

251 

14975 

27.21 

11.85 

29.68 

246 

13000 

25.59 

11.05 

27.88 

246 

14000 

25.93 

8.83 

27.39 

251 

15000 

27.43 

11.93 

29.91 

246 

13025 

25.99 

11.50 

28.42 

246 

14025 

26.46 

9.44 

28.10 

250 

15025 

27.69 

12.09 

30.22 

246 

13050 

25.97 

11.48 

28.39 

246 

14050 

25.96 

9.52 

27.65 

250 

15050 

26.75 

12.17 

29.39 

245 

13075 

25.72 

11.14 

28.02 

246 

14075 

25.38 

9.50 

27.10 

249 

15075 

27.60 

12.77 

30.41 

245 

13100 

25.42 

10.91 

27.66 

247 

14100 

25.96 

9.66 

27.70 

249 

15100 

27.19 

12.57 

29.95 

245 

13125 

25.81 

11.15 

26.12 

246 

14125 

26.10 

9.55 

27.79 

250 

15125 

27.80 

12.53 

30.50 

246 

13150 

26.14 

11.31 

28.48 

246 

14150 

26.02 

9.37 

27.65 

250 

15150 

28.95 

13.01 

31.74 

246 

13175 

25.87 

11.20 

28.19 

246 

14175 

26.22 

9.64 

27.94 

250 

15175 

27.61 

12.55 

30.33 

245 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

» Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - HER IDl 0NAL 

COMPONENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/ JIM SPHERE WIND 

VEL0C ITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

0978 

02/16/65, 

07 01 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

W l 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15200 

27.93 

12.57 

30.63 

246 

16200 

16.06 

8.11 

16.00 

243 

17200 

19.08 

6.66 

20.20 

251 

15225 

28.29 

12.54 

30.95 

246 

16225 

15.09 

7.75 

16.96 

243 

17225 

18.73 

5.92 

19.64 

252 

15250 

28.30 

12.53 

30.95 

246 

16250 

14.89 

8.57 

17.18 

240 

17250 

18.33 

5.51 

19.14 

253 

15275 

28.12 

12.10 

30.61 

247 

16275 

15.40 

9.00 

17.84 

240 

17275 

18.39 

4.84 

19.01 

255 

15300 

29.22 

11.71 

31.48 

248 

16300 

13.52 

7.75 

15.58 

240 

17300 

18.86 

4.63 

19.42 

2 56 


15325 

20.47 

11.17 

30.59 

248 

16325 

14.97 

8.22 

17.08 

241 

1 7325 

18.89 

4.83 

19.50 

255 

15350 

28.17 

10.83 

30.18 

249 

16350 

17.00 

9.44 

19.45 

241 

17350 

18.75 

4.45 

19.27 

256 

15375 

28.23 

10.57 

30.14 

249 

16375 

16.94 

9.08 

19.23 

242 

17375 

18.68 

3.63 

19.03 

259 

15400 

27.06 

9.99 

28.84 

250 

16400 

16.87 

8.31 

10.81 

244 

17400 

18.45 

3.49 

18.78 

259 

15425 

25.97 

9.77 

27.74 

249 

16425 

18.06 

8.45 

19.94 

245 

17425 

18.33 

3.47 

18.65 

259 

15450 

25.75 

10.08 

27.65 

248 

16450 

18.46 

0.92 

20.50 

244 

17450 

18.36 

3.11 

18.63 

260 

15475 

26.02 

10.93 

28.22 

247 

16475 

17.44 

8.97 

19.61 

243 

17475 

19.10 

2.26 

19.23 

263 

15500 

24.67 

11.11 

27. Q5 

246 

16500 

17.00 

9.67 

20.26 

241 

17500 

19.31 

1.82 

19.40 

264 

15525 

24.36 

11.62 

26.99 

244 

16525 

18.02 

10. 10 

20.66 

241 

17525 

19.25 

1.37 

19.30 

266 

15550 

23.40 

11.91 

26.25 

243 

16550 

18.16 

9.91 

20.68 

241 

17550 

19.20 

0.90 

19.22 

267 

15575 

23.26 

12.28 

26.30 

242 

16575 

10.32 

9.89 

20.82 

241 

17575 

19.28 

0.90 

19.30 

267 

15600 

23.39 

12.62 

26.58 

241 

16600 

18.32 

10.24 

20.99 

241 

17600 

10.74 

0.94 

18.76 

267 

15625 

23.25 

12.87 

26.57 

241 

16625 

18.46 

lu .40 

21.19 

240 

17625 

16.96 

0.36 

16.97 

269 

15650 

23.06 

13. C6 

26.50 

240 

16650 

18.59 

9. 98 

21.10 

242 

17650 

16.52 

-0.35 

16.53 

271 

15675 

23.01 

13.21 

26.53 

240 

16675 

18.49 

9.46 

20.77 

243 

17675 

16.19 

-0.37 

16.20 

271 

15700 

22.02 

12.90 

25.52 

239 

16700 

18.79 

9.93 

21.25 

242 

17700 

15.22 

-0.63 

15.23 

272 

15725 

22. 3C 

13.50 

26.07 

239 

16725 

18.88 

10.50 

21.61 

241 

17725 

14.46 

-1.11 

14.50 

274 

15750 

23. 4C 

14.36 

27.46 

238 

16750 

18.76 

11.35 

21.93 

239 

17750 

13.98 

-1.01 

14.02 

274 

15775 

22.94 

14.12 

26.94 

238 

16775 

19.01 

12.27 

22.63 

237 

17775 

13.32 

-0.77 

13.34 

273 

15800 

22.90 

12.56 

26.11 

241 

16800 

19.17 

13.28 

23.32 

235 






15825 

22.07 

10.66 

24.51 

244 

16025 

19.56 

14.08 

24.10 

234 






15850 

22.61 

9.73 

24.62 

247 

16850 

20.17 

14.41 

24.79 

234 






15875 

23.18 

9.01 

24.87 

249 

16875 

20.62 

14.44 

25.18 

235 






15900 

22.53 

7.49 

23.74 

251 

1 6900 

20.94 

13.90 

25.14 

2 36 






15925 

22.38 

7.75 

23.68 

251 

16925 

21.26 

13.25 

25.05 

230 






15950 

21.86 

7.73 

23.19 

250 

16950 

21.42 

13.05 

25.08 

238 






15975 

21.24 

7.53 

22.54 

250 

16975 

21.30 

1^.67 

24.78 

239 






16000 

21.12 

7.37 

22.37 

251 

17000 

21.09 

11.58 

24.06 

241 






16025 

21.03 

7.97 

22.49 

249 

17025 

21.34 

10.77 

23.90 

243 






16050 

20.51 

8.19 

22.09 

246 

17050 

21.15 

10.29 

23.52 

244 






16075 

19.85 

8.17 

21.47 

247 

17075 

19.96 

9.62 

22.15 

244 






16100 

18.98 

B.58 

20.03 

245 

17100 

20.04 

8,98 

21.96 

246 






16125 

18.32 

8.55 

20.22 

245 

17125 

20.27 

a. 69 

22.05 

247 






16150 

17.82 

8.56 

19.77 

244 

17150 

19.60 

7.77 

21.09 

240 






16175 

16.95 

8.67 

19.04 

243 

17175 

19.28 

7.29 

20.61 

249 






ALT 

= ALTITUDE, WX 

= ZONAL 

C0MP0NENT, 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND D I RECTI 0N 
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TABLE 11-31 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE HIND VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1272-2 

02/2A/65 , 

15212, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

WS . 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

350 

8.08 

8. *3 

11.68 

22* 

1350 

13.61 

8.5* 

16.07 

238 

2350 

16. *7 

7.18 

17.96 

2*6 

375 

8.20 

9.27 

12.37 

221 

1375 

13.79 

6.57 

16.2* 

238 

2375 

16.62 

7.1* 

18.09 

2*7 

A00 

8.23 

9.72 

12.7* 

220 

1*00 

1*. 02 

8.** 

16.36 

239 

2*00 

16.7* 

7.02 

18.15 

2*7 

*25 

8.03 

9.73 

12.61 

219 

1*25 

1**22 

8.** 

16.5* 

239 

2*25 

16.80 

6.79 

18.12 

2*8 

*50 

7.9* 

9.50 

12.38 

220 

1*50 

1*. 52 

6.55 

16.85' 

239 

2*50 

16.9* 

6.63 

18.20 

2*8 


*75 

8.21 

9.15 

12.29 

222 

1*75 

1*. 85 

8.72 

17.22 

239 

2*75 

17.02 

6.68 

18.29 

2*8 

500 

8.61 

8.85 

12.35 

22* 

1500 

1*. 91 

8.96 

17. *0 

239 

2500 

17.01 

6.59 

18.2* 

2*9 

525 

9.05 

8.** 

12.37 

227 

1525 

1*. 86 

9.09 

17. *2 

238 

2525 

17.10 

6.52 

18.30 

2*9 

550 

9.33 

8.02 

12.31 

229 

1550 

1* . 99 

9.31 

17.6* 

238 

2550 

16.93 

6.71 

18.21 

2*8 

575 

9.33 

7.79 

12.15 

230 

1575 

1*. 99 

9.55 

17.77 

237 

2575 

16.75 

6.73 

18.06 

2*8 

600 

9.26 

7.65 

12.01 

230 

1600 

1* . 9* 

9.60 

17.75 

237 

2600 

16.9* 

6.71 

18.22 

2*8 

625 

9.25 

7.55 

11.9* 

231 

1625 

15.25 

9.7* 

18.10 

237 

2625 

16.92 

6.66 

18.18 

2*8 

650 

9. *2 

7.37 

11.96 

232 

1650 

15.*0 

9.67 

18.18 

238 

2650 

16.88 

6.65 

18.15 

2*8 

675 

9.77 

7.15 

12.11 

23* 

1675 

15. *1 

9.37 

18.03 

239 

2675 

17.15 

6.81 

18. *5 

2*8 

700 

10.00 

6.99 

12.20 

235 

1700 

15. *9 

9.32 

18.08 

239 

2700 

17.29 

6.8* 

18.59 

2*8 


725 

10.21 

6.82 

12.28 

236 

1725 

15. *5 

9.21 

17.99 

239 

2725 

17.17 

6.88 

18.50 

2*8 

750 

10. *5 

6.80 

12. *7 

237 

1750 

15.51 

8.71 

17.79 

2*1 

2750 

17.10 

6.87 

18. *3 

2*8 

775 

10.71 

6.89 

12.7* 

237 

1775 

15.62 

8.29 

17.68 

2*2 

2775 

17.17 

6.71 

18.** 

2*8 

800 

11. *0 

6.96 

13.36 

238 

1800 

15.92 

7.92 

17.78 

2*3 

2800 

17.28 

6.78 

18.56 

2*8 

825 

12.0* 

7.02 

13.9* 

2*0 

1825 

16.19 

7.52 

17.85 

2*5 

2825 

17.30 

6.63 

18.53 

2*9 


850 

12.30 

7.CS 

1*. 19 

2*0 

1850 

16.21 

7.3* 

17.79 

2*5 

2850 

17.33 

6 .*0 

18. *7 

250 

875 

12.36 

7.37 

1A.39 

239 

1875 

16.2* 

7.21 

17.77 

2*6 

2875 

17.3* 

6.51 

18.52 

2*9 

900 

12.35 

7. *6 

1*.*3 

239 

1900 

16.35 

6.99 

17.78 

2*7 

2900 

17.2* 

6 .-60 

18. *6 

2*9 

925 

12. *7 

7.30 

1*. *5 

239 

1925 

16. *1 

6.82 

17.77 

2*7 

2925 

17. *7 

6.62 

18.68 

2*9 

950 

12.50 

7.30 

1*.*7 

2*0 

1950 

16.26 

6.55 

17.53 

2*8 

2950 

17.63 

6.88 

18.92 

2*8 


975 

12.72 

7.16 

1*. 60 

2*0 

1975 

16.18 

6.3* 

17.37 

2*8 

2975 

17. *6 

7.1* 

18.86 

2*8 

1000 

13.10 

7.06 

1*. 88 

2*1 

2000 

16.03 

6 .*1 

17.26 

2*6 

3000 

17.60 

7.23 

19.03 

2*8 

1025 

13.12 

7.12 

1* .92 

2*1 

2025 

15.70 

6. *9 

16.99 

2*7 

3025 

17.90 

7. *5 

19.39 

2*7 

1050 

13.33 

7.15 

15.12 

2*2 

2050 

15.51 

6.63 

16.86 

2*7 

3050 

18.06 

7.88 

19.70 

2*6 

1075 

13.81 

7. *2 

15.68 

2*2 

2075 

15. *3 

6.83 

16.88 

2*6 

3075 

18.01 

8.29 

19.83 

2*5 

1100 

13.65 

7. *8 

15.57 

2*1 

2100 

15. *3 

6.86 

16.89 

2*6 

3100 

17.72 

8.62 

19.70 

2** 

1125 

13.** 

7 . *1 

15.35 

2*1 

2125 

15.65 

6.75 

17.0* 

2*6 

3125 

17.0* 

9.06 

19.30 

2*2 

1150 

13.59 

7.63 

15.58 

2*1 

2150 

16.06 

6.93 

17. *9 

2*6 

3150 

16. *1 

9.7* 

19.09 

239 

1175 

13. *8 

7.77 

15.56 

2*0 

2175 

16.10 

7.26 

17.66 

2*6 

3175 

16.56 

10. *2 

19.56 

238 

1200 

13.2* 

7.79 

15.36 

239 

2200 

15.91 

7.23 

17. *8 

2*5 

3200 

17.0* 

10.93 

20.2* 

237 

1225 

13.05 

7.69 

15.15 

239 

2225 

15.98 

7.17 

17.51 

2*6 

3225 

17. *1 

11.22 

20.71 

237 

1250 

13.22 

7. *9 

15.19 

2*0 

2250 

15.93 

7.18 

17. *7 

2*6 

3250 

17.80 

11.12 

20.99 

238 

1275 

13. *5 

7.63 

15. *6 

2*0 

2275 

16.01 

6.90 

17. *3 

2*6 

3275 

18.11 

11.05 

21.22 

238 

1300 

13. *5 

7.91 

15.61 

239 

2300 

16. *3 

6.69 

17.7* 

2*8 

3300 

18.12 

11.18 

21.29 

238 

1325 

13.52 

8.21 

15.82 

239 

2325 

16.52 

6.96 

17.92 

2*7 

3325 

18.03 

11.21 

21.23 

238 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ « MER ID I 0NAL 

COMPONENT 

. WS * 

WIND SPEED, 

theta - 

WIND O1RECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

1272-2 

02/2*/65 , 

1521Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL2RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3350 

17.91 

11.51 

21.29 

237 

*350 

18.33 

9.02 

20. *2 

2** 

5350 

22.06 

12.66 

25. *3 

2*0 

3375 

17.55 

12.01 

21.27 

235 

*375 

18. *5 

8.81 

20. *5 

2** 

5375 

22.25 

12.09 

25.33 

2*1 

3*00 

17.13 

12.17 

21.01 

23* 

AAOO 

18.5* 

8. *7 

20.38 

2*5 

5*00 

22.28 

11.66 

25.15 

2*2 

3*25 

16.96 

11.89 

20.72 

235 

**25 

18.80 

8.3* 

20.56 

2*6 

5*25 

22.38 

11. *6 

25.1* 

2*3 

3*50 

17.03 

11.59 

20.60 

236 

**50 

18.92 

7.97 

20.53 

2*7 

5*50 

22.55 

li.il 

25.13 

2** 

3*75 

16.91 

11.35 

20.37 

236 

**75 

19.31 

7.71 

20.79 

2*8 

5*75 

22.70 

10.73 

25.11 

2*5 

3500 

16.23 

11.03 

19.62 

236 

*500 

19.90 

7.** 

21.25 

2*9 

5500 

22.9* 

10.66 

25.30 

2*5 

3525 

16.29 

11.00 

19.65 

236 

*525 

19.69 

6.93 

20.87 

250 

5525 

23.0* 

10.71 

25. *1 

2*5 

3550 

16.2* 

10.78 

19.50 

236 

*550 

19.08 

6.73 

20.2* 

2 50 

5550 

22.92 

10.6* 

25.27 

2*5 

3575 

15-67 

10.31 

18.75 

236 

*575 

18.88 

6.83 

20.08 

250 

5575 

22.79 

10.6* 

25.15 

2*5 

3600 

15.73 

10.07 

18.68 

237 

*600 

18.98 

7.01 

20.23 

250 

5600 

22.9* 

10.35 

25.17 

2*6 

3625 

15.66 

10.1* 

18.65 

237 

*625 

18.93 

7.26 

20.27 

2*9 

5625 

23.22 

10.11 

25.33 

2*6 

3650 

15. *9 

10.06 

18. *7 

237 

*650 

19.18 

7.8* 

20.72 

2*8 

5650 

23.26 

10.39 

25. *8 

2*6 

3675 

15.31 

9.7* 

18.15 

237 

*675 

19.7* 

8. *5 

21. *7 

2*7 

5675 

23.22 

10.60 

25.53 

2*5 

3700 

15.27 

9.3* 

17.90 

238 

*700 

20.2* 

8.93 

22.12 

2*6 

5700 

23.32 

10. *9 

25.57 

2*6 

3725 

15. *9 

9.06 

17.95 

239 

*725 

20. *3 

9. *2 

22.50 

2*5 

5725 

23. *2 

10.29 

25.58 

2*6 

3750 

15.70 

8.96 

18.07 

2*0 

*750 

20.20 

9.5* 

22.33 

2*5 

5750 

23.52 

10.35 

25.70 

2*6 

3775 

15.72 

8.73 

17.98 

2*1 

*775 

20.19 

9.31 

22.2* 

2*5 

5775 

23.76 

10.71 

26.06 

2*6 

3800 

15.62 

8.72 

17.89 

2*1 

*800 

20.35 

8.9* 

22.23 

2*6 

5800 

2*. 12 

11.03 

26.52 

2*5 

3825 

15. *5 

9.00 

17.88 

2*0 

*825 

20. *2 

8.82 

22.2* 

2*6 

5825 

2*. 35 

11.08 

26.75 

2*5 

3850 

15. *7 

9.20 

18.00 

239 

*850 

20. *5 

9.15 

22. *1 

2*6 

5850 

23.96 

11.25 

26. *7 

2*5 

3875 

15.58 

9. *8 

18.2* 

239 

*875 

20.37 

9.65 

22.5* 

2** 

5875 

23. *8 

11.66 

26.21 

2*3 

3900 

15.66 

9.59 

18.36 

238 

*900 

20.2* 

9.95 

22.56 

2** 

5900 

23.69 

12.2* 

26.67 

2*2 

3925 

15.82 

9. *6 

18. *3 

239 

*925 

20.38 

10.1* 

22.76 

2*3 

5925 

2*. 06 

12.66 

27.19 

2*2 

3950 

15.92 

9.50 

18.5* 

239 

*950 

20.5* 

10.55 

23.09 

2*3 

5950 

2*. *7 

13.17 

27.79 

2*2 


3975 

16.08 

9.70 

18.78 

239 

*975 

20. *0 

11.06 

23.20 

2*1 

5975 

25.01 

13.82 

28.57 

2*1 

*000 

16.09 

9.68 

18.78 

239 

5000 

20.57 

11.38 

23.51 

2*1 

6000 

25.18 

1* • 59 

29.10 

2*0 

*025 

16.25 

9.39 

18.77 

2*0 

5025 

21.11 

11.51 

2*.0* 

2*1 

6025 

25.03 

15.37 

29.37 

238 

*050 

16.66 

9.08 

18.97 

2*1 

5050 

21.69 

11.66 

2*. 63 

2*2 

6050 

2*. 68 

15.72 

29.26 

237 

*075 

16.81 

8.79 

18.97 

2*2 

5075 

22.26 

11.98 

25.28 

2*2 

6075 

2*. *2 

15.78 

29.07 

237 

*100 

16.65 

8.62 

18.75 

2*2 

5100 

22. *5 

12.37 

25.63 

2*1 

6100 

2*. 2* 

15.89 

28.99 

237 

*125 

16. *3 

8.56 

18.53 

2*2 

5125 

22. *5 

12.65 

25.77 

2*0 

6125 

2*. 02 

16.18 

28.97 

236 

*150 

16.51 

8.81 

18.72 

2*2 

5150 

22.37 

12.85 

25.80 

2*0 

6150 

23.96 

16.10 

28.87 

236 

*175 

16.32 

8.86 

18.57 

2*1 

5175 

22.09 

13.22 

25.7* 

239 

6175 

23.86 

15.97 

28.71 

236 

*200 

16.23 

8. *2 

18.28 

2*2 

5200 

21.75 

13. *2 

25.56 

238 

6200 

23.79 

15.81 

28.56 

236 

*225 

16.92 

8.18 

18.79 

2** 

5225 

21.31 

13.58 

25.27 

237 

6225 

23.90 

15.61 

28.5* 

237 

*250 

17.61 

8.35 

19. *9 

2** 

5250 

21.32 

13.5* 

25.26 

237 

6250 

23.75 

15.7* 

28.49 

236 

*275 

17.78 

8.56 

19.7* 

2** 

5275 

21.92 

13. *0 

25.69 

238 

6275 

23. *5 

15.9* 

28.35 

236 

*300 

17.79 

8.69 

19.80 

2** 

5300 

22-27 

13. *3 

26.00 

239 

6300 

2 3.39 

16.17 

28.** 

235 

*325 

17.99 

8.80 

20.03 

2** 

5325 

22.08 

13.11 

25.68 

239 

6325 

23.2* 

16.67 

28.60 

2 3* 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

* Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ = MERIDIONAL 

C0MP0NENT 

, WS * 

WIND SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECTI 0N 





TABLE 11-31 (con't) 

PAGE 212 fPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

meters 

WX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC DEG 

1272-2 02/24/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

1521Z, 

WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
DEG 

FL0R1OA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

theta 

DEG 

6350 

6375 

6400 

6425 

6450 

22.81 

22.38 

22.34 

22.30 

21.96 

16.63 

16.32 

16.38 

16.45 

16.63 

28.22 

27.70 

27.70 

27.71 
27.56 

234 

234 

234 

233 

233 

7350 

7375 

7400 

7425 

7450 

33.46 

33.54 

33.77 

34.17 

34.41 

12.00 

12.33 

12.29 

12.53 

12.74 

35.54 

35.74 

35.93 

36.40 

36.69 

250 

250 

250 

250 

249 

8350 

8375 

8400 

0425 

8450 

38.40 

38.34 

38.32 

38.12 

38.30 

11.92 

11.68 

11.57 

11.53 

11.25 

40.20 

40.09 

40.03 

39.82 

39.91 

253 

253 

253 

253 

253 

6475 

6500 

6525 

6550 

6575 

21.74 

21.58 

21.56 

21.62 

21.81 

16.69 

16.56 

16.27 

16.03 

15.92 

27.40 

27.20 

27.01 

26.92 

27.00 

232 

232 

233 

233 

234 

7475 

7500 

7525 

7550 

7575 

34.28 

34.21 

34.53 

34.65 

35.13 

12.64 

12.73 

12.74 
12.86 
13.14 

36.54 

36.51 

36.80 

36.97 

37.50 

250 
249 
2 50 
249 
249 

6475 

8500 

8525 

8550 

0575 

36.53 

38.43 

38.36 

38.48 

38.78 

11.15 

11.30 

11.28 

11.36 

11.33 

40.11 
40.05 
39.99 

40.12 
40.40 

254 

253 

253 

253 

254 

6600 

6625 

6650 

6675 

6700 

21.92 

22.15 

22.59 

22.88 

23.33 

15.73 

15.75 

15.61 

15.28 

15.12 

26.99 

27.18 

27.45 

27.51 

27.81 

234 

234 

235 

236 

237 

7600 

7625 

7650 

7675 

7700 

35.74 

36.01 

35.81 

35.92 

36.18 

13.09 

12.57 

12.63 
12.9.1 

12.64 

38.06 

38.14 

37.97 

38.17 

38.33 

250 

251 
250 

250 

251 

8600 

8625 

6650 

8675 

8700 

38.94 

38.91 

39.02 

39.33 

39.60 

11.32 

11.35 

11.13 

11.14 
10.99 

40.55 

40.53 

40.58 

40.88 

41.10 

254 
254 
254 
2 54 
254 

6725 

6750 

6775 

6800 

6825 

24.10 

24.62 

24.85 

25.22 

25.53 

15.10 

15.05 

14.98 

14.79 

14.65 

28.44 
28.85 
29.01 
29.24 

29.44 

238 

238 

239 

239 

240 

7725 

7750 

7775 

7800 

7825 

36.36 

36.84 

37.03 

37.24 

37.27 

12.99 

13.07 

12.98 

12.95 

13.02 

38.61 

39.09 

39.24 

39.43 

39.48 

250 
2 50 

250 

251 
251 

8725 

8750 

8775 

8800 

8625 

39.71 

39.61 

39.82 

40.28 

40.53 

10.79 

10.99 

10.95 

11.01 

11.26 

41.15 
41.11 
41 . 30 
41.75 
42.06 

255 
2 54 

254 

255 
254 

6850 

6875 

6900 

6925 

6950 

25.89 
26.17 
26.32 
26.48 

26.89 

14.24 

13.84 

13.74 

13.29 

13.18 

29.55 

29.60 

29.69 

29.63 

29.94 

241 

242 

242 

243 

244 

7050 

7875 

7900 

7925 

7950 

37. IB 
37.32 
37.38 
37.34 
37.62 

13.52 

13.70 

13.75 

13.68 

13.54 

39.56 

39.75 

39.83 

39.77 

39.99 

2 50 
250 
250 
2 50 
250 

8850 

8875 

8900 

0925 

8950 

40.78 

41.03 

41.49 

42.08 

41.88 

11.01 

10.91 

10.50 

9.94 

10.32 

42.24 
42.46 
42.79 

43.24 
43.14 

255 

255 

256 

257 
256 

6975 

7000 

7025 

7050 

7075 

27.64 
28.18 

28.65 
28.91 
28.98 

13.18 

13.03 

13.21 

13.37 

13.20 

30.62 

31.05 

31.55 

31.85 

31.84 

244 

245 
245 
245 
245 

7975 

8000 

8025 

8050 

8075 

37.85 

37.93 

37.95 

38.07 

38.16 

13.33 

13.17 

13.47 

13.43 

13.27 

40.13 

40.15 

40.27 

40.37 

40.40 

250 

251 
2 50 

250 

251 

8975 

9000 

9025 

9050 

9075 

41.88 

42.24 

42.35 

42.48 

42.24 

10.57 

10.44 

10.40 

10.60 

10.70 

43.20 

43.51 

43.61 

43.78 

43.57 

256 

256 

256 

256 

256 

7100 

7125 

7150 

7175 

7200 

29.12 
29.57 
30.05 
30.82 
3d. 71 

12.69 

12.37 

12.31 

11.81 

11.39 

31.76 

32.06 

32.47 

33.01 

33.70 

246 

247 

248 

249 

250 

8100 

8125 

8150 

8175 

8200 

38.29 

38.50 

38.38 

38.27 

38.27 

12.99 

12.61 

12.60 

12.35 

12.41 

40.43 

40.51 

40.40 

40.21 

40.23 

251 

252 
252 
252 
252 

9100 

9125 

9150 

9175 

9200 

41.83 
41.72 

40.83 
39.76 
39.55 

10.62 

10.70 

10.48 

10.50 

10.96 

43.15 
43.09 

42.15 
41.12 
41.04 

256 

255 

255 

255 

254 

7225 

7250 

7275 

7300 

7325 

32.34 

32.46 

32.33 

32.54 

33.11 

11.34 

11.44 

11.70 

11.76 

11.67 

34.27 

34.42 

34.38 

34.61 

35.10 

250 

250 

250 

250 

250 

8225 

8250 

8275 

8300 

8325 

38.31 

38.32 
38.51 
38.54 
38.42 

12.41 
12.17 
12.40 

12.42 
12.15 

40.27 

40.21 

40.46 

40.49 

40.29 

252 

252 

252 

252 

252 

9225 

9250 

9275 

9300 

9325 

39.41 

39.45 

39.63 

39.48 

39.29 

11.38 

11.55 

11.11 

11.16 

12.07 

41.02 
41.10 
41.16 

41.03 
41.10 

2 54 

253 

254 
2 54 
253 

ALT - ALTITUDE, HX 

- ZONAL 

C0MP0N6 NT 

, WZ - MERIDIONAL 

C0MP0NENT, WS - 

WINC SPEED, 

THETA » 

WINO DIRECTI BN 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 


ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS theta 

M/SEC DEG 

1272-2 02/24/65, 

alt WX 

METERS M/SEC' 

1521Z, 

HZ 

M/ SEC 

EASTERN 

ws 

M/SEC 

TEST RANGE, 
theta 
DEG 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

9350 

9375 

9400 

9425 

9450 

39.55 

40.02 

40.12 

39.97 

39.71 

12.13 
11.63 
11.01 
11. 81 
11.61 

41.37 

41.67 

41.82 

41.66 

5L.37 

253 

254 
253 

253 

254 

10350 

10375 

10400 

10425 

10450 

41.81 
41.90 
42.40 

42.81 
42.70 

10.35 

10.22 

9.81 

9.90 

10.23 

43.07 

43.13 

43.52 

43.94 

43.90 

256 

256 

257 
257 
256 

11350 
11375 
1 1400 
11425 
11450 

40.95 

40.81 

40.80 

40.60 

40.37 

12.00 

12.05 

11.27 

11.68 

11.90 

42.67 

42.55 

42.32 

42.25 

42.09 

253 

253 

254 
254 
253 

9475 

9500 

9525 

9550 

9575 

39.26 

39.09 

39.16 

39.26 

39.32 

11.96 

12.25 

12.41 

12.64 

12.60 

41.04 

40.97 

41.07 

41.24 

41.29 

253 
252 
252 
25 2 
252 

10475 

10500 

10525 

10550 

10575 

42.63 

42.69 

42.83 

43.03 

42.58 

10.11 

10.35 

10.11 

9.52 

9.81 

43.81 

43.93 

44.01 

44.07 

43.70 

256 

256 

257 
257 
257 

1 1475 
11500 
11525 
11550 
11575 

40.23 

40.25 

40.41 

40.57 

40.49 

11.91 

12.11 

11.97 

11.82 

11.85 

41.96 

42.03 

42.14 

42.26 

42.19 

253 

253 

253 

254 
2 54 

9600 

9625 

9650 

9675 

9700 

39.27 

39.32 

39.24 

39.44 

39.32 

12.47 

12.29 

12.27 

12.75 

12.78 

41.20 

41.20 

41.11 

41.45 

41.35 

252 
25 2 
252 
252 
252 

10600 
1062 5 
10650 
10675 
10700 

42.06 

42.38 

42.23 

42.21 

42.43 

10.33 

9.98 

10.05 

10.10 

9.78 

43.31 

43.54 

43.41 

43.40 

43.54 

256 

257 
256 

256 

257 

11600 

11625 

11650 

11675 

11700 

40.10 

39.79 

39.61 

39.87 

40.00 

12.56 

12.57 
12.27 
12.22 
12.30 

42.02 

41.72 

41.47 

41.70 

41.85 

252 

252 

253 
253 
253 

9725 

9750 

9775 

9800 

9825 

38.91 

38.75 

38.49 

38.63 

39.03 

12.32 

12.65 

13.09 

13.30 

13.07 

40.81 
40.76 
40.66 
41.04 
41. 16 

252 

252 

251 

251 

251 

10725 

10750 

10775 

10800 

10825 

42.54 

42.58 

42.65 

42.65 

42.65 

9.83 

9.79 

10.02 

10.15 

9.95 

43.66 

43.69 

43.81 

43.84 

43.80 

257 

257 

257 

256 

257 

11725 

11750 

11775 

11800 

11825 

39.90 

39.66 

39.66 

39.69 

39.76 

12.61 

12.75 

12.23 

12.43 

12.67 

41.84 

41.65 

41.50 

41.60 

41.73 

252 

252 

253 
2 52 
252 

9850 

9875 

9900 

9925 

9950 

39.12 

39.24 

39.46 

39.58 

39.73 

12.48 

12.87 

12.82 

12.80 

12.86 

41.12 

41.30 

41.49 

41.60 

41.76 

252 

252 

252 

252 

252 

10850 

10875 

10900 

10925 

10950 

42.52 

42.40 

42.42 

42.02 

41.93 

10.30 

10.37 

9.93 

10.29 

10.53 

43.75 

43.65 

43.57 

43.26 

43.23 

256 

256 

257 
256 
256 

11850 

11875 

11900 

11925 

11950 

39.85 

39.77 

39.66 

40.15 

40.37 

13.40 

13.62 

12.13 

12.49 

12.64 

42.04 

42.04 
41.47 

42.05 
42.31 

251 

251 
253 
253 

252 

9975 

10000 

10025 

10050 

10075 

39.48 

39.30 

39.77 

39.73 

39.63 

13.11 

12.78 

12.52 

12.81 

12.37 

41.60 

41.33 

41.70 

41.75 

41.52 

251 

252 
252 
252 
252 

10975 

11000 

11025 

11050 

11075 

41.99 

41.64 

41.38 

41.45 

41.49 

1U.10 

1U.01 

9.95 

9.91 

10.14 

43.19 

42.82 

42.56 

42.62 

42-71 

256 

256 

256 

256 

256 

11975 

12000 

12025 

12050 

12075 

39.89 

39.79 

40.34 

40.31 

40.47 

13.06 

13.77 

13.32 

13.52 

13.19 

41.97 

42.11 

42.48 

42.52 

42.57 

252 

251 

252 

251 

252 

10100 

10125 

10150 

10175 

10200 

39.54 

39.44 

39.31 

39.48 

39.86 

12.44 

12.91 

12.60 

11.93 

11.26 

41.45 

41.49 

41.20 

41.24 

41.42 

252 

252 

252 

253 

254 

11100 

11125 

11150 

11175 

11200 

41.49 

41.57 

41.33 

41.37 

41.35 

9.86 

9.74 

10.37 

10.81 

11.19 

42.65 

42.70 

42.62 

42.76 

42.84 

256 

257 
256 
255 
255 

12100 

12125 

12150 

12175 

12200 

40.46 

40.02 

40.65 

40.80 

40.31 

13.20 

15.05 

14.70 

14.47 

15.22 

42.56 

42.76 

43.23 

43.29 

43.09 

252 

249 
2 50 

250 
249 

10225 

10250 

10275 

10300 

10325 

40.31 
40.53 
40.35 
40.8 1 
41.42 

11.11 
11.26 
11.20 
10. 84 
10.57 

41.82 

42.06 

41.87 

42.22 

42.75 

254 

254 

254 

255 

256 

11225 

11250 

11275 

11300 

11325 

41.22 

41.12 

41.21 

41.16 

40.94 

11.24 

11.71 

11.71 
11.79 
In. 13 

42.72 

42.75 

42.84 

42.81 

42.70 

255 

254 

254 

254 

253 

12225 

12250 

12275 

12300 

12325 

40.84 

41.62 

42.06 

42.30 

43.21 

15.21 

14.83 

14.63 

15.03 

14.75 

43.5 8 
44.18 
44.53 
44.90 
45.66 

249 
2 50 
251 
2 50 
251 


ALT * ALTITUDE, WX = ZONAL C0MP0NENT, HZ = MERIDI0NAL C0MP 0NE NT , WS * W1NC SPEED, THETA =« HIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-31 (con't) 


FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1272-2 02/2A/65, 1521Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12350 

*3.76 

1*. 55 

*6.11 

251 

12375 

**.89 

1* .61 

*7.21 

252 

12*00 

*5.15 

1*. 27 

*7.35 

252 

12*25 

*5.** 

1* . 09 

*7.58 

253 

12*50 

*6.12 

13.66 

*8.10 

253 

12*75 

*6.80 

13.07 

*8.59 

25* 

12500 

*7.06 

13.07 

*8.85 

25* 

12525 

*7.20 

12.55 

*8.8* 

255 

12550 

*7.35 

12.86 

*9.07 

255 

12575 

*7.29 

13. *5 

*9.16 

25* 

12600 

*7.82 

12.92 

*9.53 

255 

12625 

*8.33 

12.26 

*9.86 

256 

12650 

*8.19 

12.22 

*9.71 

256 

12675 

*8.93 

11.3* 

50.23 

257 

12700 

*9.91 

10.76 

51.05 

258 

12725 

*9.71 

11.10 

50.9* 

257 

12750 

*8.57 

11.62 

*9.9* 

256 

12775 

*7.88 

12.39 

*9. *5 

255 

12800 

*7.91 

13.39 

*9.75 

25* 

12825 

*8.19 

13.61 

50.08 

25* 


ALT 

METERS 


WZ 

M/SEC 


MS 

M/SEC 


THETA 

OEG 


FLORIDA 
. ALT 
METERS 


WZ WS 

M/SEC M/SEC 


ALT - ALTITUDE, WX - ZONAL C0MP0NENT, WZ - MERIDIONAL C0MP0NENT, WS - WINC SPEED, THETA - WIND DIRECTI 0N 


THETA 

DEG 
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TABLE 11-32 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE HIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

1272-4 02/24/65, 

2029Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

175 

2.73 

4.21 

5.02 

213 

1175 

8.77 

12.87 

15.58 

214 

2175 

12.28 

14.80 

19.23 

219 

200 

2.85 

4.30 

5.16 

213 

1200 

8.88 

12.98 

15.73 

214 

2200 

12.52 

14.62 

19.25 

220 

225 

3.37 

4.02 

5.25 

220 

1225 

9.16 

13.17 

16.04 

215 

2225 

12.83 

14.75 

19.55 

221 

250 

4.09 

3.76 

5.56 

227 

1250 

9.55 

13.59 

16.61 

215 

2250 

13.39 

14.62 

19.82 

222 

275 

4.80 

3.57 

5.99 

233 

1275 

10.08 

14.03 

17.27 

216 

2275 

13.92 

14.50 

20.10 

224 

300 

4.94 

3.44 

6.02 

235 

1300 

10.28 

14.47 

17.75 

215 

2300 

14.04 

14.42 

20.12 

224 

325 

4.62 

3.34 

5.70 

234 

1325 

10.24 

14.67 

17.89 

215 

2325 

14.08 

14.26 

20.04 

224 

350 

4.20 

3.47 

5.44 

230 

1350 

10.11 

14.48 

17.66 

215 

2350 

14.10 

13.96 

19.84 

225 

375 

3.83 

3.77 

5.38 

225 

1375 

10.22 

14.45 

17.69 

215 

2375 

14.30 

13.65 

19.76 

226 

400 

3.61 

4.28 

5.60 

220 

1400 

10.58 

14.53 

17.97 

216 

2400 

14.49 

13.76 

19.99 

226 

425 

3.27 

4.62 

5.82 

214 

1425 

10.55 

14.40 

17.85 

216 

2425 

14.56 

13.93 

20.15 

226 

450 

2.90 

5.25 

5.99 

209 

1450 

10.68 

14.40 

17.93 

216 

2450 

14.77 

13.90 

20.28 

227 

475 

2.95 

5.64 

6.37 

207 

1475 

10.82 

14.64 

18.21 

216 

2475 

14.87 

14.10 

20.49 

226 

500 

3.17 

5.86 

6.66 

208 

1500 

10.67 

14.75 

18.21 

216 

2500 

14.88 

14.18 

20.55 

226 

525 

3.16 

5.95 

6.74 

208 

1525 

10.74 

14.74 

18.24 

216 

2525 

14.99 

14.22 

20.66 

226 

550 

2.98 

5.76 

6.49 

207 

1550 

10.95 

14.95 

18.53 

216 

2550 

14.99 

14.32 

20.73 

226 

575 

2.77 

5.76 

6.39 

206 

1575 

11.03 

15.12 

18.72 

216 

2575 

14.98 

14.30 

20.71 

226 

600 

2.53 

5.99 

6.50 

203 

1600 

10.85 

15.01 

18.52 

216 

2600 

15.00 

14.29 

20.71 

226 

625 

2.46 

6.37 

6.83 

201 

1625 

10.86 

15.09 

18.60 

216 

2625 

14.99 

14.18 

20.63 

226 

650 

2.65 

6.84 

7.33 

201 

1650 

11.00 

15.37 

18.90 

215 

2650 

15.03 

13.95 

20.50 

227 

675 

3.19 

7.16 

7.84 

204 

1675 

10.81 

15.34 

18.77 

215 

2675 

15.07 

13.74 

20.40 

227 

700 

3.57 

7.47 

8.28 

205 

1700 

10.63 

15.11 

18.40 

215 

2700 

15.01 

13.54 

20.22 

228 

725 

3.73 

7.79 

8.64 

205 

1725 

10.72 

14.81 

18.28 

216 

2725 

15.03 

13.34 

20.09 

228 

750 

3.99 

8.20 

9.12 

206 

1750 

10.78 

14.61 

18.15 

216 

2750 

15.01 

13.34 

20.09 

228 

775 

4.15 

8.45 

9.42 

206 

1775 

10.87 

14.55 

18.16 

217 

2775 

14.91 

13.36 

20.03 

228 

800 

3.97 

8.61 

9.48 

205 

1800 

11.05 

14.56 

18.28 

217 

2800 

15.10 

13.57 

20.30 

228 

825 

3.79 

8.91 

9.68 

203 

1625 

11.11 

14.67 

18.40 

217 

2825 

15.17 

13.85 

20.54 

227 

850 

4.09 

9.09 

9.97 

204 

1850 

11.17 

14.58 

18.37 

217 

2850 

14.97 

14.01 

20.50 

227 

875 

4.60 

9.18 

10.27 

206 

1875 

11.18 

14.52 

18.32 

217 

2875 

14.91 

14.20 

20.59 

226 

900 

5.35 

9.22 

10.66 

210 

1900 

11.14 

14.69 

18.44 

217 

2900 

14.97 

14.35 

20.74 

226 

925 

5.83 

9.24 

10.92 

212 

1925 

11.23 

14.90 

18.66 

217 

2925 

15.08 

14.35 

20.82 

226 

950 

6.06 

9.32 

11.12 

213 

1950 

11.19 

15.04 

18.75 

216 

2950 

14.96 

14.25 

20.66 

226 

975 

6.29 

9.53 

11.42 

213 

1975 

11.11 

15.13 

18.77 

216 

2975 

14.90 

14.26 

20.62 

226 

1000 

6.44 

9.84 

11.76 

213 

2000 

11.33 

15.50 

19.20 

216 

3000 

14.97 

14.36 

20.74 

226 

1025 

6.79 

10.17 

12.23 

214 

2025 

11.60 

15.70 

19.53 

216 

3025 

15.00 

14.46 

20.84 

226 

1050 

7.28 

10.94 

13.14 

213 

2050 

11.87 

15.53 

19.55 

217 

3050 

15.18 

14.49 

20.98 

226 

1075 

8.02 

11.88 

14.33 

214 

2075 

12.16 

15.44 

19.65 

218 

3075 

15.41 

14.55 

21.20 

226 

1100 

8.68 

12.40 

15.14 

215 

2100 

12.41 

15.42 

19.79 

219 

3100 

15.72 

14.57 

21.43 

227 

1125 

8.90 

12.57 

15.40 

215 

2125 

12.56 

15.62 

20.04 

219 

3125 

15.84 

14.55 

21.51 

227 

1150 

ALT 

8.89 12.64 

- ALTITUDE, HX 
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3150 15.97 14.75 

THETA * WINO D I RECTI 0N 

, FL0R I DA 

21.74 

227 

ALT 

HX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3175 

16,11 

14.80 

21.88 

227 

4175 

15.46 

11.67 

19.37 

233 

5175 

17.72 

15.96 

23.85 

228 

3200 

16.31 

14.30 

21.69 

229 

4200 

15.42 

11.88 

19.46 

2 32 

5200 

17.72 

15.74 

23.70 

228 

3225 

16.63 

13.96 

21.72 

230 

4225 

15.31 

11.70 

19.27 

2 32 

5225 

17.99 

15.80 

23.95 

229 

3250 

16.75 

13.76 

21.68 

230 

4250 

14.87 

11.77 

18.96 

231 

5250 

18.50 

15.85 

24.36 

229 

3275 

16.74 

13.85 

21.72 

230 

4275 

14.73 

12.02 

19.01 

231 

5275 

18.81 

15.60 

24.44 

230 

3300 

16.63 

14.64 

22.15 

220 

4300 

15.03 

12.23 

19.38 

231 

5300 

19.38 

15.22 

24.64 

232 

3325 

16.26 

14.96 

22.09 

227 

4325 

16.22 

12.67 

20.58 

232 

5325 

20.20 

14.93 

25.11 

233 

3350 

15.87 

15.05 

21.87 

226 

4350 

17.56 

12.67 

21.65 

234 

5350 

21 .09 

14.70 

25.71 

235 

3375 

15.98 

15.59 

22.32 

226 

4375 

17.77 

12.33 

21.63 

235 

5375 

21.83 

14.45 

26.18 

236 

3400 

15.95 

15.90 

22.52 

225 

4400 

17.59 

11.95 

21.27 

236 

5400 

22.19 

14.27 

26.38 

237 

3425 

15.62 

16.03 

22.38 

224 

4425 

17.67 

11.80 

21.25 

236 

5425 

22.49 

14.11 

26.55 

238 

3450 

15.22 

16.11 

22.16 

223 

4450 

17.86 

11.04 

21.43 

236 

5450 

22.94 

13.77 

26.75 

239 

3475 

15.01 

16.15 

22.04 

223 

4475 

18.07 

lx. 63 

21.49 

237 

5475 

23.30 

13.54 

26.95 

240 

3500 

14.84 

16.35 

22.08 

222 

4500 

18.24 

11.30 

21.46 

238 

5500 

23.78 

13.35 

27.27 

241 

3525 

14.65 

16.35 

21.95 

222 

4525 

18.35 

11.22 

21.51 

238 

5525 

24.29 

13.17 

27.63 

241 

3550 

14.00 

16.32 

22.03 

222 

4550 

18.32 

11.26 

21.50 

238 

5550 

24.69 

12.91 

27.86 

242 

3575 

14.80 

16.46 

22.15 

222 

4575 

18.70 

11.38 

21.89 

238 

5575 

24.91 

12.74 

27.98 

243 

3600 

14.68 

16.64 

22.19 

221 

4600 

19.23 

lx. 84 

22.58 

238 

5600 

24.99 

12.54 

27.96 

243 

3625 

14.68 

16.78 

22.30 

221 

4625 

19.55 

12.28 

23.08 

238 

5625 

25.15 

12.53 

28.09 

243 

3650 

14.39 

16.89 

22.19 

220 

4650 

19.59 

12.56 

23.28 

237 

5650 

25.26 

12.75 

28.30 

243 

3675 

14.16 

16.71 

21.90 

220 

4675 

19.39 

12.91 

23.30 

236 

5675 

25.35 

13.01 

28.49 

243 

3700 

14.46 

16.51 

21.95 

221 

4700 

19.59 

13.24 

23.64 

236 

5700 

25.40 

13.23 

28.63 

242 

3725 

14.61 

16.42 

21.90 

221 

4725 

19.90 

13.56 

24.08 

236 

5725 

25.33 

13.47 

28.69 

242 

3750 

14.65 

16.47 

22.05 

221 

4750 

20.00 

13.71 

24.25 

235 

5750 

25.35 

13.72 

28.82 

241 

3775 

14.72 

16.45 

22.07 

222 

4775 

20.05 

13.88 

24.39 

235 

5775 

25.44 

14.19 

29.13 

241 

3800 

14.56 

16.25 

21.82 

22 2 

4800 

20.27 

14.22 

24.76 

235 

5800 

25.71 

14.80 

29.67 

240 

3825 

14.45 

15.85 

21.45 

222 

4825 

20.32 

14.42 

24.91 

234 

5825 

26.07 

15.36 

30.26 

239 

3850 

14.11 

15.27 

20.79 

223 

4850 

20.29 

14.65 

25.03 

234 

5850 

26.28 

15.95 

30.74 

239 

3875 

13.76 

14.82 

20.22 

223 

4875 

20.47 

15.07 

25.41 

233 

5875 

26.33 

16.50 

31.07 

238 

3900 

13.46 

14.22 

19.57 

223 

4900 

20.61 

15.20 

25.60 

233 

5900 

26.34 

16.80 

31.25 

237 

3925 

13.22 

13.80 

19.11 

224 

4925 

20.81 

15.39 

25.88 

233 

5925 

26.32 

17.00 

31.33 

237 

3950 

13.43 

13.70 

19.19 

224 

4950 

20.83 

15.52 

25.98 

233 

5950 

26.42 

17.43 

31.65 

2 36 

3975 

13.69 

13.41 

19.16 

225 

4975 

20.47 

15.40 

25.62 

233 

5975 

26.52 

17.92 

32.01 

236 

4000 

13.87 

12.79 

18.87 

227 

5000 

20.04 

15.37 

25.25 

232 

6000 

26.75 

17.81 

32.14 

236 

4025 

14.35 

12.50 

19.03 

229 

5025 

19.81 

15.24 

24.99 

232 

6025 

27.00 

17.52 

32.19 

237 

4050 

14.87 

12.34 

19.32 

230 

5050 

19.21 

15.26 

24.53 

231 

6050 

27.16 

17.36 

32.24 

237 

4075 

15.14 

11.90 

19.25 

232 

5075 

18.58 

15.78 

24.37 

229 

6075 

27.61 

17.21 

32.54 

238 

4100 

15.28 

11.26 

18.98 

233 

5100 

18.31 

16.35 

24.55 

228 

6100 

28.01 

17.14 

32.84 

238 

4125 

15.35 

11.03 

18.90 

234 

5125 

18.04 

16.47 

24.43 

227 

6125 

28.18 

17.41 

33.12 

238 

4150 

15.46 

11.26 

19.13 

234 

5150 

17.80 

16.32 

24.15 

227 

6150 

28.26 

17.61 

33.29 

238 
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TEST NUMBER 

1272-4 

02/24/65, 

2029Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6175 

28.56 

17.46 

33.48 

238 

7175 

28.51 

14.80 

32.13 

242 

8175 

36.18 

13.68 

38.68 

249 

6200 

28.70 

17.52 

33.62 

238 

7200 

29.91 

14.51 

33.24 

244 

8200 

35.91 

14.07 

38.57 

248 

6225 

28.75 

17.63 

33.73 

238 

7225 

30.41 

14.51 

33.70 

244 

8225 

36.00 

14.95 

38.98 

247 

6250 

28.95 

17.69 

33.92 

238 

7250 

30.72 

14.36 

33.91 

245 

8250 

36.69 

15.04 

39.65 

248 

6275 

29.18 

17.79 

34.18 

238 

7275 

31.30 

14.33 

34.42 

245 

e275 

37.22 

14.39 

39.91 

249 

6300 

29.38 

17.81 

34.36 

239 

7300 

31.74 

14.27 

34.80 

246 

8300 

37.66 

14.55 

40*. 37 

249 

6325 

29.72 

17.68 

34.58 

239 

732 5 

32.26 

13.93 

35.14 

246 

8325 

37.87 

14.55 

40.57 

249 

6350 

29.60 

17.80 

34.54 

239 

7350 

32.92 

13.67 

35.65 

247 

8350 

38.32 

13.66 

40.68 

250 

6375 

29.23 

17.90 

34.27 

238 

7375 

33.53 

13.90 

36.30 

247 

8375 

38.27 

13.86 

40.71 

250 

6400 

29.31 

18.03 

34.41 

238 

7400 

33.75 

13.90 

36.50 

247 

8400 

38.14 

13.77 

40.55 

2 50 


6425 

29.16 

18.23 

34.39 

238 

7425 

34.02 

13.23 

36.50 

249 

8425 

38.26 

13.99 

40.74 

250 

6450 

28.75 

18.52 

34.20 

237 

7450 

34.22 

12.91 

36.58 

249 

8450 

38.48 

13.94 

40.93 

250 

6475 

20.60 

18.44 

34.03 

237 

7475 

34.13 

12.62 

36.39 

250 

8475 

39.08 

12.97 

41.18 

251 

6500 

28.98 

18.06 

34.15 

230 

7500 

33.98 

12.41 

36.18 

250 

8500 

39.63 

12.75 

41.63 

252 

6525 

29.08 

17.97 

34.19 

238 

7525 

34.34 

12.57 

36.57 

250 

8525 

40.13 

12.57 

42.06 

252 


6550 

29.05 

17.69 

34.02 

238 

7550 

34.87 

12.52 

37.05 

250 

8550 

41.21 

12.01 

42.92 

254 

6575 

28.97 

17.69 

33.94 

238 

7575 

34.95 

12.49 

37.12 

250 

8575 

40.99 

12.74 

42.93 

253 

6600 

20.86 

17.56 

33.80 

239 

7600 

34.84 

12.59 

37.05 

250 

8600 

40.78 

12.96 

42.79 

252 

6625 

28.81 

17.35 

33.63 

239 

7625 

34.92 

12.43 

37.06 

250 

8625 

41.67 

11.79 

43.31 

254 

6650 

28.57 

17.47 

33.49 

238 

7650 

34.90 

12.44 

37.05 

250 

8650 

41.16 

12.58 

43.04 

253 


6675 

28.67 

17.55 

33.61 

238 

7675 

34.93 

12.16 

36.98 

251 

8675 

41.06 

12.65 

42.97 

253 

6700 

28.78 

17.53 

33.70 

238 

7700 

34.81 

12.26 

36.91 

250 

8700 

41.17 

12.49 

43.02 

253 

6725 

28.62 

17.58 

33.59 

238 

7725 

34.45 

12.66 

36.71 

250 

8725 

40.90 

12.59 

42.79 

253 

6750 

28.42 

17.41 

33.33 

236 

7750 

34.62 

12.04 

36.65 

251 

8750 

41.15 

12.60 

43.04 

253 

6775 

28.37 

17.53 

33.35 

238 

7775 

34.67 

12.23 

36.76 

250 

8775 

41.42 . 

12.66 

43.31 

253 

6800 

28.27 

17.53 

33.27 

238 

7800 

34.71 

12.35 

36.84 

250 

6800 

41.17 

12.90 

43.14 

252 

6825 

28.23 

17.44 

33.18 

238 

7025 

34.97 

12.25 

37.05 

251 

8825 

40.78 

13.07 

42.02 

252 

6850 

28.18 

17.59 

33.22 

238 

7850 

34.83 

12.58 

37.03 

250 

8850 

40.72 

12.42 

42.57 

253 

6875 

27.98 

17.31 

32.90 

238 

7875 

34.99 

12.46 

37.15 

250 

8875 

40.89 

12.29 

42.69 

253 

6900 

27.7 3 

17.36 

32.71 

238 

7900 

34.98 

12.18 

37.04 

251 

8900 

40.57 

13.17 

42.66 

252 


6925 

27.60 

17.21 

32.52 

238 

7925 

34.65 

12.24 

36.75 

250 

8925 

40.87 

12.62 

42.77 

253 

6950 

27.50 

17.03 

32.35 

238 

7950 

34.78 

12.45 

36.94 

250 

8950 

41.76 

12.64 

43.64 

253 

6975 

27.46 

16.99 

32.29 

238 

7975 

34.95 

12.59 

37.15 

250 

8975 

41.78 

13.96 

44.05 

251 

innn 

■y-r •»« 

1 A.R1 

3?. 13 

238 

8000 

35.23 

12.61 

37.42 

250 

9000 

42.69 

13.33 

44.72 

252 

7025 

27.05 

16.74 

31.81 

238 

8025 

35.49 

12.61 

3/. 66 

£. 5U 

1\J£. 3 


w.™ 

, ^ . 77 

2” 


7050 

27.02 

16.20 

31.50 

239 

8050 

35.55 

12.90 

37.82 

250 

9050 

42.59 

14.03 

44.85 

252 

7075 

27.05 

15.79 

31.32 

240 

8075 

36.06 

13.12 

38.37 

250 

9075 

42.52 

14. 5B 

44.95 

251 

7100 

27.11 

15.46 

31.21 

240 

8100 

36.28 

13.72 

38.79 

249 

9100 

43.00 

14.36 

45.33 

251 

7125 

27.54 

14.98 

31.35 

241 

8125 

36.24 

13.64 

38.73 

249 

9125 

43.24 

14.13 

45.49 

252 

7150 

27.63 

15.02 

31.45 

241 

8150 

36.23 

13.34 

38.61 

250 

9150 

42.82 

14.79 

45.30 

251 

ALT 

= ALTITUDE, MX 

* ZONAL 

COMPONENT, 

MZ * MERIDIONAL 

COMPONENT^ 

► WS * 

WINC SPEED, 

THETA * 

MIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/J1HSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR0F1LE 










TEST NUMBER 

1272-4 

02/24/65, 

2029Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9175 

42.95 

14.77 

45.42 

251 

10175 

44.49 

13.14 

46.39 

253 

11175 

47.43 

14.10 

49.48 

253 

9200 

43.11 

14.34 

45.44 

251 

10200 

44.67 

13.11 

46.56 

253 

11200 

47.74 

14.17 

49.80 

253 

9225 

43.10 

14.27 

45.40 

251 

10225 

44.23 

12.75 

46.03 

254 

11225 

47.83 

13.79 

49.78 

254 

9250 

43.50 

14.22 

4 5^77 

252 

10250 

43.84 

13.51 

45.88 

253 

11250 

47.76 

13.99 

49.77 

253 

9275 

43.79 

14.04 

45.99 

252 

10275 

43.71 

13.35 

45.70 

253 

11275 

48.36 

13.68 

50.26 

254 

9300 

43.27 

14.58 

45.66 

251 

10300 

43.53 

13.88 

45.69 

252 

11300 

48.36 

14.20 

50.40 

253 

9325 

43.44 

14.43 

45.77 

251 

10325 

43.40 

13.86 

45.56 

252 

11325 

48.51 

14.70 

50.69 

253 

9350 

43.99 

13.80 

46.10 

252 

10350 

43.98 

12.90 

45.83 

253 

11350 

48.32 

15.52 

50.75 

2 52 

9375 

44.38 

13.57 

46.41 

253 

10375 

44.23 

13.31 

46.19 

253 

11375 

48.28 

15.30 

50.65 

2 52 

9400 

44.89 

13.23 

46.80 

253 

10400 

44.67 

13.47 

46.66 

253 

11400 

48.43 

14.33 

50.50 

253 


9425 

45.58 

13.36 

47.50 

253 

10425 

44.66 

13.38 

46.63 

253 

11425 

48.37 

14.93 

50.62 

253 

9450 

45.97 

13.38 

47.87 

254 

10450 

44.84 

13.10 

46.73 

253 

11450 

48.18 

15.01 

50.47 

253 

9475 

45.96 

13.32 

47.85 

254 

10475 

44.88 

13.08 

46.75 

254 

11475 

48.48 

14.86 

50.70 

253 

9500 

45.67 

13.50 

47.62 

253 

10500 

44.97 

13.49 

46.95 

253 

11500 

49.05 

14.46 

51.14 

253 

9525 

45.00 

13.36 

47.71 

254 

10525 

45.30 

13.32 

47.22 

253 

11525 

49.43 

13.87 

51.34 

2 54 


9550 

46.22 

13.13 

40.05 

254 

10550 

45.24 

13.29 

47.15 

253 

11550 

49.93 

13.74 

51.78 

254 

9575 

46.39 

13.07 

48.20 

254 

10575 

45.55 

12.81 

47.32 

254 

11575 

50.25 

13.61 

52.06 

255 

9600 

46.49 

13.42 

40.39 

254 

10600 

45.30 

12.81 

47.06 

254 

11600 

50.04 

13.55 

51.85 

255 

9625 , 

46.54 

13.65 

48.50 

253 

10625 

45.25 

14.06 

47.38 

253 

11625 

50.33 

13.12 

52.01 

2 55 

9650 

46.54 

13.35 

48.42 

254 

106SO 

45.40 

14.15 

47.55 

253 

11650 

50.65 

12.31 

52.12 

256 

9675 

46.56 

13.35 

48.43 

254 

10675 

45.13 

14.04 

47.26 

253 

11675 

50.61 

11.34 

51.86 

257 

9700 

46.63 

13.78 

48.62 

253 

10700 

45.98 

13.00 

47.78 

254 

11700 

50.66 

12.31 

52.14 

256 

9725 

46.6 7 

13.67 

48.63 

253 

10725 

46.14 

13.31 

48.02 

254 

11725 

50.74 

12.34 

52.22 

256 

9750 

46.71 

13.18 

48.54 

254 

10750 

45.83 

14.19 

47.98 

253 

11750 

50.64 

12.05 

52.06 

256 

9775 

47.09 

13.48 

48.98 

254 

10775 

46.10 

14.19 

48.24 

253 

11775 

50.33 

13.03 

51.99 

255 

9800 

47.11 

13.75 

49.08 

254 

10800 

46.72 

14.12 

48.81 

253 

11800 

50.58 

12.01 

52.17 

256 

9825 

46.66 

13.94 

48.70 

253 

10825 

47.07 

14.24 

49.18 

253 

11825 

50.62 

12.67 

52.18 

256 

9850 

46.43 

13.83 

48.45 

253 

10850 

47.17 

14.21 

49.26 

253 

11850 

50.50 

13.19 

52.20 

255 

9875 

46.14 

13.89 

48.18 

253 

10875 

47.21 

14.10 

49.27 

253 

11875 

50.33 

13.25 

52.05 

255 

9900 

45.72 

14.10 

47.85 

253 

10900 

47.20 

14.35 

49.33 

253 

11900 

49.92 

13.02 

51.59 

255 

9925 

45.49 

14.11 

47.63 

253 

1092 5 

47.13 

14.14 

49.21 

253 

11925 

50.11 

13.67 

51 .94 

255 

9950 

45.38 

14.04 

47.50 

253 

10950 

46.61 

14.18 

48.72 

253 

11950 

50.36 

13.44 

52.12 

255 

9975 

45.26 

14.26 

47.46 

252 

10975 

46.55 

14.36 

48.71 

253 

11975 

50.43 

12.98 

52.07 

255 

10000 

45.11 

14.57 

47.41 

252 

11000 

46.69 

14.42 

48.86 

253 

12000 

50.26 

13.09 

51.93 

255 

10025 

45.05 

14.38 

47.29 

25 2 

11025 

46.63 

14.93 

48.96 

252 

12025 

50.35 

13.85 

52.22 

254 

10050 

45.33 

13.84 

47.40 

253 

11050 

46.79 

14.79 

49.07 

252 

12050 

50.56 

13.14 

52.24 

255 

10075 

45.26 

13.70 

47.28 

253 

11075 

46.83 

14.67 

49.07 

2 52 

12075 

50.98 

12.05 

52.39 

257 

10100 

45.00 

13.71 

47.05 

253 

11100 

47.15 

14.31 

49.27 

253 

12100 

50.85 

12.63 

52.39 

256 

10125 

44.80 

13.93 

46.91 

253 

11125 

47.23 

14.59 

49.43 

253 

12125 

51.22 

11.53 

52.51 

257 

10150 

44.28 

13.49 

46.29 

253 

11150 

47.54 

14.09 

49.59 

253 

12150 

51.46 

11. T2 

52.77 

257 

ALT 

» ALT I 

TUDE, MX 

« Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

MZ - NER ID I 0NAL 

C0MP0NE NT 

, MS > 

WINC SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECTI 0N 
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ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

12175 

51.57 

12.37 

53.03 

256 

12200 

51.63 

12.34 

53.09 

256 

12225 

51.98 

11.39 

53.22 

257 

12250 

53.11 

11.41 

54.32 

250 

12275 

54.18 

10.32 

55.15 

259 

12300 

55.00 

8.26 

55.61 

261 

12325 

52.92 

11. 3B 

54.13 

258 

12350 

52.76 

11.25 

53.95 

258 

12375 

52.67 

10.06 

53.63 

259 

12400 

52.56 

10.67 

53.63 

258 

12425 

52.60 

11.27 

53.80 

258 

12450 

51.73 

13.01 

53.35 

256 

12475 

52.10 

12.95 

53.69 

256 

12500 

52.23 

13.05 

53.84 

256 

12525 

51.95 

14.19 

53.66 

255 

12550 

52.71 

13.50 

54.41 

255 

12575 

53.18 

12.29 

54.59 

257 

12600 

53.08 

12.69 

54.58 

256 

12625 

52.54 

14.11 

54.40 

255 

12650 

52.75 

13.21 

54.38 

256 

12675 

52.32 

13.90 

54.13 

255 

12700 

52.78 

13.69 

54.52 

255 

12725 

53.24 

12.93 

54.79 

256 

12750 

52.96 

13.23 

54.61 

256 

12775 

54.17 

11.17 

55.31 

258 

12800 

54.61 

11.21 

55.75 

258 

12825 

54.40 

13.41 

56.03 

256 

12850 

54.53 

13.66 

56.21 

256 

12875 

54.84 

12.68 

56.29 

257 

1 2900 

53.97 

14.70 

55.94 

255 

12925 

54.49 

14.39 

56.35 

255 

12950 

54.97 

13.09 

56.51 

256 

12975 

54.09 

15.08 

56.16 

254 

13000 

54.12 

15.08 

56.18 

254 

13025 

53.35 

15.82 

55.64 

253 

13050 

53.25 

14.52 

55.19 

255 

13075 

53.35 

13.27 

54.98 

256 

13100 

53.23 

12.03 

54.76 

256 

13125 

52.52 

13.05 

54.11 

256 

13150 

51 .90 

13.51 

53.63 

255 


TABLE 11-32 (con'tt 

FPS-16 RADAR/JIMS PHER6 WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1272-4 02/24/65, 2029Z , EASTERN TEST RANGE 

ALT 

METERS 

13175 
13200 
13225 
13250 
13275 


13300 
13325 
13350 
13375 
1 3400 


13425 

13450 

13475' 

13500 

13525 


13550 

13575 

13600 

13625 

13650 


13675 

13700 

13725 

13750 

13775 


13800 

13825 

13850 

13875 

13900 


13925 

13950 

13975 

14000 

14025 


14050 

14075 

14100 

14125 

14150 


WX 

WZ 

WS 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

51.56 

12.49 

53.05 

256 

14175 

41.96 

5.52 

42.32 

52.20 

11.06 

53.36 

258 

14200 

42.26 

4.83 

42.54 

52.36 

10.71 

53.45 

258 

14225 

42.26 

4.24 

42.47 

52.29 

12.52 

53.77 

256 

14250 

41.42 

5.79 

41.82 

52.97 

11.53 

54.21 

258 

14275 

40.77 

6.36 

41.26 

53.61 

9.26 

54.41 

260 

14300 

41.37 

6.12 

41.82 

52.68 

11.53 

53.93 

257 

14325 

41.75 

6.46 

42.24 

53.41 

11.70 

54.68 

257 

14350 

42.17 

6.03 

42.72 

53.78 

10.81 

54.85 

258 

14375 

42.03 

6.86 

42.58 

53.44 

10.54 

54.47 

259 

14400 

41.34 

0.33 

42.17 

53.10 

10.27 

54.08 

259 

14425 

41.57 

8.52 

42.43 

52.76 

10.00 

53.70 

259 

14450 

41.49 

9.79 

42.63 

52.42 

9.73 

53.32 

259 

14475 

41.54 

10.91 

42.95 

52.09 

9.46 

52.94 

260 

14500 

41.96 

11.18 

43.42 

51.75 

9.19 

52.56 

260 

14525 

41.18 

13.02 

43.19 

51.41 

6.92 

52.18 

260 

14550 

41.27 

13.76 

43.50 

51.07 

6.65 

51.80 

260 

14575 

42.16 

12.19 

43.88 

50.73 

8.38 

51.42 

260 

14600 

42.47 

13.47 

44.56 

50.40 

8.11 

51.05 

261 

14625 

42.12 

15.63 

44.93 

50.06 

7.84 

50.67 

261 

14650 

42.76 

13.36 

44.80 

49.72 

7.57 

50.29 

261 

14675 

43.19 

10.22 

44.38 

49.38 

7.30 

49.92 

261 

14700 

41.82 

12.08 

43.52 

49.05 

7.03 

49.55 

262 

14725 

41.84 

11.90 

43.50 

48.71 

6.76 

49.17 

262 

14750 

41.85 

11.73 

43.47 

48.37 

6.49 

48.80 

262 

14775 

41.73 

9.67 

42.83 

48.03 

6.22 

48.43 

262 

14800 

41.31 

10.63 

42.66 

47.69 

5.95 

48.06 

263 

14825 

41.92 

9.55 

42.99 

47.36 

5.68 

47.70 

263 

14050 

42.53 

7.14 

43.13 

48.73 

2.09 

48.77 

267 

14875 

42.02 

6.86 

42.58 

48.28 

3.35 

46.40 

266 

14900 

41.12 

8.76 

42.05 

46.79 

5.69 

47.14 

263 

14925 

41.27 

8.79 

42.20 

46.63 

4.33 

46.83 

265 

14950 

41.48 

8.01 

42.25 

45.33 

4.69 

45.57 

264 

14975 

41.76 

7.19 

42.37 

44.02 

5.79 

44.40 

262 

15000 

41.72 

7.46 

42.38 

43.38 

6.89 

43.92 

261 

15025 

41.09 

8.76 

42.02 

43.81 

3.67 

43.96 

265 

15050 

41.28 

7.44 

41.94 

43.85 

3.66 

44.00 

265 

15075 

42.02 

4.04 

42.21 

43.88 

3.65 

44.03 

265 

15100 

40.78 

6.26 

41.25 

43.33 

4.85 

43.60 

263 

15125 

40.56 

6.09 

41.01 

42.69 

3.50 

42.84 

265 

15150 

40.83 

4.51 

41.08 


WX - 20NAL C0MP0NENT, WZ • MERIDIONAL COMPONENT • WS * WlNC SPEED, THETA - WIND DIRECTION 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

15175 

40.64 

5.93 

41.08 

262 

15200 

41.34 

6.C5 

41.78 

261 

15225 

41.85 

5.14 

42.16 

263 

15250 

40.63 

6.65 

41.37 

261 

15275 

40.28 

7.45 

4C.96 

259 

15300 

40,10 

6.31 

40.60 

261 

15325 

40.00 

4.01 

40.20 

264 

15350 

39.34 

7.31 

40.01 

259 

15375 

38.26 

9.65 

39.46 

256 

15400 

39.63 

4.58 

39.90 

263 

15425 

39.93 

6.65 

40.40 

260 

15450 

39.57 

7.27 

40.23 

259 

15475 

40.41 

6.68 

40.96 

260 

15500 

40.14 

8.44 

41.01 

250 

15525 

40.48 

7.05 

4 1.09 

260 

15550 

40.67 

4.88 

40.96 

263 

15575 

39.87 

8.32 

40.73 

258 

15600 

39.63 

6.56 

40.55 

258 

15625 

39.98 

6.75 

40.54 

260 

15650 

39.80 

6.45 

40.31 

261 

15675 

39.61 

6.14 

40.09 

261 

15700 

38.11 

7.22 

38.78 

259 

15725 

38.15 

7.30 

38.85 

259 

15750 

38.20 

7.38 

38.91 

259 

15775 

38.25 

7.46 

38.97 

259 

15800 

38.43 

7.44 

39.14 

259 

15825 

38.81 

7.10 

39.45 

259 

15850 

37.89 

7.06 

30.70 

258 

15875 

36.16 

6.58 

36.76 

260 

15900 

37.86 

6.45 

38.41 

260 

15925 

37.74 

6.56 

38.31 

260 

15950 

37.63 

6.67 

38.21 

260 

15975 

35.92 

2.12 

35.98 

266 

16000 

36.72 

4.82 

37.03 

262 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NI 


TEST NUMBER 1272-4 
ALT 

METERS 


2029Z 

HZ 

M/SEC 


EASTERN TEST RANGE. 
WS THETA 

M/SEC DEG 


FLORIDA 

ALT NX 

METERS M/SEC 


WZ ■ MERIDIONAL COMPONENT, WS - WlNC SPEED, THETA - WIND DIRECTION 


THETA 

OEG 

262 

263 

264 
262 
261 


261 

261 

261 

261 

258 


258 

257 

255 

255 

252 


251 
254 

252 
249 
252 


257 
254 
254 
2 54 
257 


255 

257 
260 
261 

258 


250 

259 

260 
260 
258 


260 

264 

261 

261 

264 


THETA 

DEG 
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TABLE 11-33 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1272-5 02/24/65, 2i50Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

400 

0.48 

4.76 

4.79 

186 

1400 

10.97 

14.39 

18.10 

217 

2400 

14.47 

15.88 

21.49 

222 

425 

0.37 

4.67 

4.68 

184 

1425 

11.06 

14.50 

18.23 

217 

2 425 

14.55 

15.87 

21.53 

222 

450 

0.42 

4.68 

4.70 

185 

1450 

11.00 

14.77 

18.42 

217 

2450 

14.84 

16.03 

21.84 

223 

475 

0.61 

4.92 

4.95 

187 

1475 

10.96 

15.19 

18.73 

216 

2475 

15.18 

16.26 

22.24 

223 

500 

0.74 

5.55 

5.60 

187 

1500 

10.99 

15.35 

18.88 

215 

2500 

15.30 

16.22 

22.30 

223 

525 

1.08 

6.03 

6.12 

190 

1525 

10.84 

15.19 

18.66 

215 

2525 

15.49 

16.07 

22.32 

224 

550 

1.80 

7.25 

7.47 

194 

1550 

11.05 

15.05 

IB. 67 

216 

2550 

15.61 

15.97 

22.33 

224 

575 

2.29 

8.66 

8.96 

195 

1575 

11.46 

14.95 

18.04 

217 

2575 

15.70 

15.99 

22.41 

224 

600 

2.54 

8.68 

9.24 

196 

1600 

11.64 

14.84 

18.86 

218 

2600 

15.80 

15.92 

22.43 

225 

625 

2.91 

8.70 

9.18 

198 

1625 

11.81 

15.10 

19.17 

218 

2625 

15.71 

15.87 

22 .33 

225 

650 

3.21 

8.47 

9.05 

201 

1650 

11.90 

15.24 

19.33 

218 

2650 

15.66 

15.77 

22.23 

225 

675 

3.33 

8.58 

9.20 

201 

1675 

11.79 

15.06 

19.13 

218 

2675 

15.80 

15.60 

22.20 

225 

700 

3.50 

8.83 

9.50 

201 

1700 

11.55 

15.46 

19.29 

217 

2700 

15.86 

15.52 

22.19 

225 

725 

3.96 

9.04 

9.87 

203 

1725 

11.40 

15.91 

19.57 

215 

2725 

15.93 

15.54 

22.25 

226 

750 

4.11 

9.49 

10.34 

203 

1750 

11.53 

15.90 

19.64 

216 

2750 

15.97 

15.49 

22.25 

226 

775 

4.28 

9.82 

10.71 

203 

1775 

12.06 

16.15 

20.15 

217 

2775 

15.90 

15.33 

22.09 

226 

800 

4.84 

10.29 

11.38 

205 

1800 

12.33 

16.52 

20.61 

217 

2800 

15.93 

15.41 

22.16 

226 

825 

5.09 

10.63 

11.78 

205 

1825 

11.99 

16.62 

20.49 

216 

2825 

15.84 

15.70 

22.30 

225 

050 

5.67 

11.04 

12.41 

207 

1850 

12.00 

16.28 

20.22 

216 

2850 

15.69 

15.66 

22.17 

225 

875 

6.37 

11.97 

13.56 

208 

1875 

12.33 

16.16 

20.32 

217 

2875 

15.43 

15.49 

21.86 

225 

900 

7.04 

12.61 

14.45 

209 

1900 

12.27 

16.17 

20.29 

217 

2900 

14.87 

15.39 

21 .40 

224 

925 

7.88 

12.89 

15.10 

211 

1925 

12.11 

16.21 

20.23 

217 

2925 

14.42 

15.39 

21.09 

223 

950 

8.17 

12.86 

15.24 

212 

1950 

11.99 

16.87 

20.70 

215 

2950 

L4.25 

15.32 

20.92 

223 

975 

7.88 

12.77 

15.01 

211 

1975 

11.95 

17.36 

21.07 

214 

2975 

13.93 

15.49 

20.83 

222 

1000 

7.45 

12.97 

14.95 

210 

2 000 

12.03 

17.14 

20.94 

215 

3000 

13.51 

15.85 

20.83 

220 

1025 

7.36 

13.31 

15.21 

209 

2025 

11.97 

16.85 

20.67 

215 

3025 

13.03 

16.13 

20.73 

219 

1050 

7.65 

13.56 

15.57 

209 

2050 

12.07 

16.52 

20.46 

216 

3050 

12.64 

16.43 

20.73 

217 

1075 

7.79 

13.66 

15.73 

209 

2075 

12.44 

16.24 

20.46 

217 

3075 

12.59 

16.45 

20.72 

217 

1100 

7.90 

13.79 

15.89 

210 

2100 

12.81 

16.24 

20.68 

218 

3100 

12.57 

16.34 

20.61 

217 

1125 

8.21 

13.96 

16.20 

210 

2125 

12.94 

16.20 

20.73 

218 

3125 

12.40 

16.22 

20.41 

217 

1150 

8.66 

13.83 

16.32 

212 

2150 

13.08 

16.15 

20.78 

219 

3150 

12.36 

15.98 

20.20 

218 

1175 

9.13 

13.56 

16.35 

214 

2175 

13.21 

16.11 

20.84 

219 

3175 

12.57 

15.92 

20.28 

218 

1200 

9.35 

13.39 

16.33 

215 

2200 

13.35 

16.06 

20.89 

220 

3200 

12.38 

15.92 

20.17 

218 

1225 

9.50 

13.36 

16.40 

215 

2225 

13.49 

16.02 

20.94 

220 

3225 

12.02 

15.82 

19.07 

217 

1250 

9.64 

13.37 

16.48 

216 

2250 

n.A? 

1 S.QA 

?n.oq 




15 .91 

19.C5 

216 

1275 

9.72 

13.48 

16.62 

216 

2275 

13.76 

15.93 

21.05 

221 

3275 

11.48 

15.91 

19.62 

216 

1300 

9.89 

13.47 

16.71 

216 

2300 

13.89 

15.89 

21.10 

221 

3300 

11.49 

15.45 

19.25 

216 

1325 

10.20 

13.65 

17.04 

217 

2325 

13.84 

15.74 

20.96 

221 

3325 

11.80 

15.07 

19.14 

218 

1350 

10.57 

14.16 

17.67 

217 

2350 

14.08 

15.84 

21.19 

221 

3350 

11.92 

14.87 

19.06 

219 

1375 

10.84 

14.29 

17.93 

217 

2375 

14.30 

15.85 

21.35 

222 

3375 

12.00 

14.56 

18.87 

219 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= ZONAL 

C0MP0NE NT , 

WZ =* MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

» WS * 

WIND SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CIT Y PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

1272-5 

ALT 

02/24/65, 

WX 

2150Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

DEG 

3400 

12.02 

14.42 

18.78 

220 

4400 

17.46 

15.00 

23.02 

229 

5400 

20.06 

18.68 

27.41 

227 

3425 

11.88 

14.48 

18.73 

219 

4425 

17.65 

14.73 

22.99 

230 

5425 

20.63 

18.58 

27.76 

228 

3450 

11.80 

14.31 

18.55 

219 

4450 

17.74 

14.63 

23.00 

230 

5450 

21.14 

18.24 

27.92 

229 

3475 

11.82 

14.14 

18.43 

220 

4475 

18.34 

14.75 

23.54 

231 

5475 

21.50 

17.73 

27.87 

230 

3500 

11.74 

14.28 

18.49 

219 

4500 

18.99 

14.83 

24.09 

232 

5500 

22.00 

17.41 

28.05 

231 

3525 

11.64 

14.60 

18.67 

218 

4525 

19.56 

14.67 

24.46 

233 

5525 

22.60 

17.17 

28.38 

233 

3550 

11.56 

14.96 

18.90 

218 

4550 

20.26 

14.49 

24.91 

2 34 

5550 

22.90 

16.89 

28.45 

233 

3575 

11.23 

15.37 

19.03 

216 

4575 

20.83 

14.68 

25.48 

235 

5575 

23.11 

16.65 

28.48 

234 

3600 

10.92 

15.41 

18.09 

215 

4600 

21.33 

14.83 

25.98 

235 

5600 

23.43 

16.70 

28.77 

234 

3625 

10.95 

15.29 

18.80 

215 

4625 

21.52 

14.90 

26.17 

235 

5625 

23.59 

16.63 

28.87. 

235 

3650 

11.02 

15.70 

19.18 

215 

4650 

21.69 

15.12 

26.44 

235 

5650 

23.77 

16.43 

28.89 

235 

3675 

10.93 

15.96 

19.34 

214 

4675 

21.64 

15.65 

26.70 

234 

5675 

24.25 

16.08 

29.10 

2 36 

3700 

10.70 

15.71 

19.01 

214 

4700 

21.40 

16.17 

26.82 

233 

5700 

24.87 

15.56 

29.33 

238 

3725 

10.63 

15.84 

19.08 

214 

4725 

21.22 

16.45 

26.85 

232 

5725 

25.42 

15.10 

29.56 

239 

3750 

10.57 

16.02 

19.19 

213 

4750 

20.98 

17.03 

27.02 

231 

5750 

25.76 

14.78 

29.70 

240 

3775 

10.33 

15.96 

19.01 

213 

4775 

20.72 

17.43 

27.08 

230 

5775 

25.90 

14.63 

29.75 

240 

3800 

10.28 

15.95 

18.97 

213 

4800 

20.74 

17.50 

27.14 

230 

5800 

26.05 

14.34 

29.73 

241 

3825 

10.31 

15.86 

18.92 

213 

4825 

20.87 

17.88 

27.48 

229 

5B25 

26.52 

13.94 

29.96 

242 

3850 

10.27 

15.70 

18.76 

213 

4850 

20.90 

18.21 

27.71 

229 

5850 

27.46 

13.72 

30.70 

243 

3875 

10.28 

15.38 

18.49 

214 

4875 

20. 7B 

18.61 

27.89 

228 

5875 

28.25 

13.56 

31.33 

244 

3900 

10.33 

15.15 

18.33 

214 

4900 

20.89 

18.77 

26.08 

228 

5900 

28.67 

13.50 

31 .69 

245 

3925 

10.49 

14.88 

16.21 

215 

4925 

20.65 

19.07 

28.10 

227 

5925 

28.71 

13.56 

31.75 

245 

3950 

10.91 

14.41 

18.08 

217 

4950 

20.08 

19.46 

27.96 

226 

5950 

29.03 

13.51 

32.02 

245 

3975 

11.61 

14.06 

18.23 

219 

4975 

20.11 

19.52 

28.03 

226 

5975 

29.62 

13.79 

32.68 

245 

4000 

12.11 

13.69 

18.28 

221 

5000 

20.02 

19.76 

28.13 

225 

6000 

29.78 

14.22 

33.01 

244 

4025 

12.65 

13.19 

18.27 

224 

5025 

19.77 

20.14 

28.22 

224 

6025 

29.79 

14.39 

33.09 

244 

4050 

13.20 

13.11 

18.60 

225 

5050 

19.54 

20.53 

28.34 

223 

6050 

29.84 

14.47 

33.17 

244 

4075 

13.40 

13.16 

18.78 

225 

5075 

19.33 

20.61 

28.25 

223 

6075 

29.89 

14.36 

33.16 

244 

4100 

13.33 

12.96 

18.59 

226 

5100 

18.97 

20.89 

28.22 

222 

6100 

30.02 

13.94 

33.10 

245 

4125 

13.37 

12.93 

18.60 

226 

5125 

18.75 

20.99 

28.15 

222 

6125 

29.92 

14.01 

33.04 

245 

4150 

13.49 

13.11 

18.81 

226 

5150 

18.47 

20.78 

27.80 

221 

6150 

29.72 

14.63 

33.12 

244 

4175 

13.75 

13.35 

19.16 

226 

5175 

18.26 

20.84 

27.71 

221 

6175 

29.67 

14.86 

33.18 

243 

4200 

14.27 

13.33 

19.52 

227 

5200 

18.28 

20.84 

27.72 

221 

6200 

29.80 

15.12 

33.42 

243 

4225 

14.57 

13.21 

19.67 

228 

5225 

18.39 

20.66 

27.66 

221 

6225 

29.61 

15.52 

33.61 

242 

4250 

14.67 

13.23 

19.76 

228 

5250 

18.40 

20.67 

27.60 

221 

6250 

29.67 

15.84 

33.63 

242 

4275 

15.15 

13.68 

20.41 

228 

5275 

18.46 

20.34 

27.47 

222 

6275 

29.54 

16.26 

33.72 

241 

4300 

15.61 

14.54 

21.33 

227 

5300 

18.65 

20.00 

27.34 

223 

6300 

29.46 

16.42 

33.73 

241 

4325 

15.66 

15.00 

21.69 

226 

5325 

18.70 

19.97 

27.36 

223 

6325 

29.46 

16.57 

33.80 

240 

4350 

16.15 

14.99 

22.04 

.227 

5350 

19.06 

19.52 

27.28 

224 

6350 

29.21 

17.07 

33.83 

240 

4375 

16.93 

15.00 

22.62 

228 

5375 

19.54 

18.98 

27.24 

2 26 

6375 

28.97 

17.39 

33.78 

239 
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TABLE 11-33 (con't) 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE WINO VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1272-5 

02/24/65 

ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

6400 

28.92 

17.44 

33.77 

239 

7400 

32.06 

6425 

28.76 

17.55 

33.69 

238 

7425 

32.75 

6450 

28.74 

17.51 

33.66 

238 

7450 

33.42 

6475 

28.70 

17.26 

33.49 

239 

7475 

33.55 

6500 

28.72 

16.94 

33.34 

239 

7500 

33.37 

6525 

28.90 

16.70 

33.38 

240 

7525 

33.22 

6550 

28.85 

16.64 

33.30 

240 

7550 

33.01 

6575 

28.95 

16.43 

33.29 

240 

7575 

33.12 

6600 

29.01 

16.35 

33.30 

240 

7600 

33.23 

6625 

28.84 

16.43 

33.19 

240 

7625 

32.98 

6650 

28.58 

16.55 

33.03 

240 

7650 

33.35 

6675 

28.41 

16.71 

32.96 

239 

7675 

33.54 

6700 

28.38 

16.91 

33.03 

239 

7700 

33.16 

6725 

28.24 

17.20 

33.07 

238 

7725 

33.24 

6750 

28.03 

17.31 

32.95 

238 

7750 

33.3? 

6775 

27.81 

17.11 

32.65 

238 

7775 

33.47 

6800 

27.49 

16.73 

32.18 

238 

7800 

33.69 

6825 

27.48 

16.54 

32.07 

239 

7825 

33.79 

6850 

27.73 

16.69 

32.36 

239 

7850 

34.19 

6875 

27 .60 

16.64 

32.23 

239 

7875 

34.56 


6900 

27.48 

16.58 

32.09 

239 

7900 

35.02 

6925 

27.44 

16.46 

32.00 

239 

7925 

35.31 

6950 

27.31 

16.06 

31.68 

239 

7950 

34.99 

6975 

27.13 

15.91 

31.45 

239 

7975 

34.46 

7000 

26.94 

15.83 

31.25 

239 

8000 

34.44 

7025 

26.85 

15.68 

31.09 

240 

8025 

34.73 

7050 

26.92 

15.67 

31.15 

240 

8050 

34.91 

7075 

27.11 

15.68 

31.31 

240 

8075 

35.24 

7100 

27.52 

15.60 

31.63 

240 

8100 

35.61 

7125 

28.16 

15.50 

32.15 

241 

8125 

36.21 

7150 

28.48 

15.39 

32.37 

241 

8150 

36.60 

7175 

28.86 

15.36 

32.69 

242 

8175 

36.97 

7200 

29.48 

15.64 

33.37 

242 

8200 

37.52 

7225 

29.86 

15.76 

33.76 

242 

8225 

38.10 

7250 

30.82 

15.61 

34.54 

243 

8250 

38.40 

7275 

31.57 

14.88 

34.90 

245 

8275 

38.88 

7 300 

31.13 

14.12 

34.18 

245 

8 300 

39.11 

7325 

30.66 

13.92 

33.67 

245 

8325 

39.14 

7350 

30.95 

14.04 

33.98 

245 

8350 

39.01 

7375 

31.46 

14.33 

34.57 

245 

8375 

38.90 


2150Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





HZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

14.08 

35.02 

246 

8400 

38.83 

16.96 

42.37 

246 

13.60 

35.46 

247 

8425 

38.63 

16.91 

42.17 

246 

12.89 

35.82 

249 

8450 

38.92 

16.44 

42.25 

247 

12.65 

35.86 

249 

8475 

38.85 

16.37 

42.16 

247 

12.90 

35.78 

249 

8500 

38.86 

16.14 

42.08 

247 

12.94 

35.65 

249 

8525 

39.24 

15.75 

42.29 

248 

12.88 

35.44 

249 

8550 

39.35 

15.86 

42.42 

248 

13.00 

35.58 

248 

8575 

39.26 

16.05 

42.42 

248 

13.30 

35.79 

248 

8600 

39.46 

15.75 

42.48 

248 

13.77 

35.74 

247 

8625 

40.22 

15.01 

42.93 

249 

14.04 

36.16 

247 

8650 

40.89 

15.25 

43.64 

249 

14.04 

36.36 

247 

8675 

41.50 

15.55 

44.31 

249 

13.78 

35.91 

247 

8700 

42.12 

15.58 . 

44.91 

2 50 

13.70 

35.95 

247 

8725 

42.62 

15.54 

45.36 

2 50 

13.94 

36.11 

247 

8750 

43.25 

15.43 

45.92 

250 

14.20 

36.39 

247 

8775 

43.50 

15.60 

46.21 

250 

14.44 

36.65 

247 

8600 

43.79 

15.76 

46.54 

250 

14.51 

36.77 

247 

8825 

44.30 

15.74 

47.01 

250 

14.87 

37.28 

246 

8850 

44.55 

15.97 

47.32 

250 

15.04 

37.69 

246 

6875 

44.89 

16.34 

47.77 

250 

15.10 

30.13 

246 

8900 

44.87 

16.74 

47.90 

249 

15.00 

38.37 

247 

8925 

44.99 

16.55 

47.94 

250 

14.84 

38.01 

247 

8950 

45.11 

17.12 

48.25 

249 

15.03 

37.60 

246 

8975 

44.99 

17.54 

48.29 

249 

15.17 

37.63 

246 

9000 

45.17 

17.13 

48.31 

249 

14.73 

37.72 

247 

9025 

44.94 

17.49 

48.22 

249 

14.46 

37.79 

247 

9050 

44.59 

17.86 

48.04 

248 

14.70 

38.19 

247 

9075 

44.60 

17.76 

48.01 

248 

14,70 

38.52 

247 

9100 

44.77 

17.50 

48.07 

248 

14.95 

39.17 

247 

9125 

44.94 

17.25 

48.14 

249 

15.23 

39.64 

247 

9150 

44.98 

17.18 

48.15 

249 

15.31 

40.02 

247 

9175 

44.90 

17.44 

48.17 

249 

15.07 

40.43 

248 

9200 

44.83 

17.70 

40.20 

248 

15.20 

41.02 

248 

9225 

45.00 

17.42 

48.25 

249 

15.58 

41.44 

248 

9250 

44.91 

17.44 

48.18 

249 

15.74 

41.95 

240 

9275 

45.39 

17.04 

48.48 

249 

16.13 

42.31 

247 

9300 

45.76 

16.64 

48.69 

250 

16.73 

42.56 

247 

9325 

45.15 

16.94 

48.22 

249 

17.33 

42.68 

246 

9350 

44.92 

16.90 

48.00 

249 

17.31 

42.58 

246 

9375 

45.25 

16.32 

48.10 

250 
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FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE HIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1272-5 

02/24/65, 

2150Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

US 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9400 

45.25 

16.04 

48.00 

250 

10400 

46.19 

15.65 

48.77 

251 

1 1400 

48.50 

11.70 

49.89 

256 

9425 

44.96 

15.92 

47.69 

250 

10425 

46.34 

15.40 

48.84 

251 

11425 

47.87 

12.24 

49.41 

255 

9450 

45.11 

15.56 

47.72 

251 

10450 

46.48 

15.17 

48.89 

252 

11450 

47.95 

12.36 

49.52 

255 

9475 

45.18 

15.02 

47.87 

251 

10475 

46.19 

15.35 

48.68 

251 

11475 

48.53 

12.11 

50.02 

256 

9500 

45.03 

16.21 

47.86 

250 

10500 

47.15 

14.55 

49.35 

253 

11500 

48.60 

12.36 

50.15 

256 

9525 

45.28 

16.19 

48.09 

250 

10525 

47.40 

14.56 

49.58 

253 

11525 

48.55 

12.71 

50.19 

255 

9550 

45.00 

16.37 

47.89 

250 

10550 

46.98 

14.86 

49.27 

252 

11550 

48.77 

12.75 

50.41 

255 

9575 

45.28 

16.31 

48.12 

250 

10575 

47.28 

14.66 

49.50 

253 

11575 

49.25 

12.14 

50.73 

256 

9600 

45.40 

16.34 

48.25 

250 

10600 

47.51 

13.96 

49.52 

253 

1 1600 

49.19 

12.48 

50.75 

256 

9625 

45.19 

16.90 

48.28 

249 

10625 

47.52 

13.38 

49.37 

254 

1 1625 

49.18 

12.65 

50.78 

255 

9650 

45.03 

17.35 

48.26 

249 

10650 

47.19 

13.10 

40.97 

254 

11650 

48.84 

12.73 

50.47 

255 

9675 

44.76 

17.44 

40.04 

249 

10675 

47.64 

13.15 

49.42 

254 

11675 

48.33 

12.75 

49.98 

255 

9700 

45.30 

16.68 

40.28 

250 

10700 

47.89 

13.45 

49.74 

254 

11700 

48.46 

13.06 

50.19 

255 

9725 

45.56 

16.53 

48.47 

250 

10725 

47.79 

12.05 

49.49 

255 

11725 

48.67 

13.09 

50.40 

255 

9750 

45. *5 

16.42 

48.42 

250 

10750 

47.82 

13.09 

49.58 

255 

11750 

48.82 

12.50 

50.39 

255 

9775 

45.48 

16.39 

40.35 

250 

10775 

47.84 

13.63 

49.74 

254 

11775 

46.38 

12.94 

50.08 

255 

9800 

45.74 

16.14 

40.51 

250 

10B00 

48.12 

13.13 

49.88 

255 

11800 

46.28 

13.36 

50.10 

254 

9825 

46.23 

15.62 

48.00 

251 

1082 5 

48.28 

13.04 

50.01 

255 

11825 

48.03 

13.43 

49.87 

254 

9850 

46.17 

15.79 

48.80 

251 

10850 

48. 14 

13.60 

50.03 

254 

11850 

47.09 

14.60 

49.30 

253 

9875 

45.93 

15.99 

48.64 

251 

10875 

48.17 

13.60 

50.05 

254 

11875 

46.98 

14.67 

49.21 

252 

9900 

46.63 

15.19 

49.04 

252 

10900 

48.12 

13.46 

49.97 

254 

1 1900 

47.22 

14.44 

49.38 

253 

9925 

46.63 

14.88 

46.95 

252 

10925 

48.14 

13.37 

49.96 

254 

11925 

47.33 

14.76 

49.57 

252 

9950 

46.42 

15.11 

46.81 

252 

10950 

48.37 

13.00 

50.09 

255 

11950 

47.02 

14.38 

49.17 

253 

9975 

46.71 

14.62 

40.94 

252 

10975 

48.76 

13.05 

50.48 

255 

11975 

47.00 

14.28 

49.12 

253 

10000 

45.82 

15.15 

48.26 

252 

1 1000 

49.67 

12.07 

51.12 

256 

12000 

46.82 

14.70 

49.07 

252 

10025 

45.52 

15.81 

48.19 

251 

11025 

49.60 

13.10 

51.30 

255 

12025 

46.61 

14.72 

48.88 

252 

10050 

45.72 

15.54 

48.29 

251 . 

11050 

49.05 

14.37 

51.11 

253 

12050 

46.68 

14.71 

48.94 

252 

10075 

45.42 

15.92 

40.13 

251 

1 1075 

49.41 

13.42 

51.20 

255 

12075 

46. 35 

15.74 

48.95 

251 

10100 

45.48 

15.48 

48.04 

251 

11100 

49.70 

13.28 

51.45 

255 

12100 

47. 10 

15.45 

49.57 

252 

10125 

45.02 

15.80 

47.71 

250 

11125 

49.47 

13.33 

51.23 

255 

12125 

47.79 

14.41 

49.91 

253 

10150 

44.37 

17.01 

47.52 

249 

11150 

49. 15 

13.36 

50.94 

255 

12150 

47.49 

14.97 

49.79 

252 

10175 

44.93 

16.23 

47.77 

250 

11175 

49. 16 

13.97 

51.11 

254 

12175 

47.90 

14.88 

50.16 

253 

10200 

45.85 

15.38 

48.36 

251 

11200 

49.19 

13.78 

51.08 

254 

12200 

48.67 

13.67 

50.55 

254 

10225 

45.25 

16.77 

46.26 

249 

11225 

49.30 

12.97 

50.98 

255 

12225 

49.02 

13.48 

50.84 

254 

10250 

45.38 

17.27 

48.55 

249 

11250 

49.50 

12.45 

51.04 

2 56 

12250 

49.87 

12.90 

51 .51 

255 

10275 

45.71 

16.47 

48.58 

250 

11275 

40.56 

12.82 

50.2 2 

255 

12275 

50.44 

12.30 

51.92 

256 

10300 

45.48 

15.93 

48.19 

251 

11300 

48.74 

12.35 

50.28 

256 

12300 

50.66 

11.51 

51.95 

257 

10325 

45.38 

16.36 

48.24 

250 

11325 

48.79 

12.22 

50.29 

256 

12325 

50.97 

12.14 

52.39 

256 

10350 

45.12 

16.41 

48.01 

250 

11350 

48.42 

12.52 

50.02 

255 

12350 

51.04 

12.73 

52.61 

256 

10375 

46.13 

15.36 

4 6.62 

251 

11375 

48.75 

11.73 

50.15 

256 

12375 

51.65 

11.00 

52.81 

258 


- ALTITUDE, WX * ZONAL COMPONENT, HZ - MERIDIONAL COMPONENT, WS « HINC SPEED, THETA * MIND DIRECTION 


ALT 


TABLE 11-33 (con*t> 

FPS-16 RAOAR/JiMSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1272*5 

02/24/65, 

2150Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12400 

52.00 

10.54 

53.06 

258 

13400 

55.77 

11.22 

56.89 

258 

14400 

42.26 

12.88 

44.18 

2 53 

12425 

52.45 

10.73 

53.53 

258 

13425 

55.77 

10.81 

56.80 

259 

14425 

41.31 

14.35 

43.73 

251 

12450 

52.65 

10.82 

53.75 

258 

13450 

54.83 

11.32 

55.99 

258 

14450 

42.33 

13.33 

44.38 

252 

12475 

52.20 

11.26 

53.40 

258 

13475 

54.15 

10.81 

55.22 

259 

14475 

42.48 

13.97 

44.72 

2 52 

12500 

52.30 

10.41 

53.33 

259 

13500 

54.44 

9.08 

55.19 

260 

14500 

42.93 

13.91 

45.12 

2 52 

12525 

51.90 

10.24 

52.90 

259 

13525 

54.71 

8.14 

55.31 

261 

14525 

43.25 

13.60 

45.34 

252 

12550 

51.99 

10.15 

52.97 

259 

13550 

54.41 

7.04 

54.86 

262 

14550 

43.24 

13.69 

45.36 

252 

12575 

52.08 

10.07 

53.04 

259 

13575 

53.86 

6.45 

54.24 

263 

14575 

42.98 

14.37 

45.32 

251 

12600 

52.52 

9.55 

53.38 

260 

13600 

52.60 

7.02 

53.06 

262 

14600 

42.75 

14.84 

45.25 

251 

12625 

52.28 

10. 12 

53.25 

259 

13625 

52.44 

6.30 

52.82 

263 

14625 

43.46 

13.68 

45.56 

252 

12650 

51.96 

11.26 

53.17 

258 

13650 

52.52 

5.83 

52.84 

263 

14650 

43.31 

14.25 

45.59 

252 

12675 

51.76 

11.95 

53.12 

257 

13675 

52.59 

5.35 

52.87 

264 

14675 

42.97 

14.21 

45.26 

252 

12700 

52.00 

13.40 

53.70 

255 

13700 

51.93 

6.40 

52.32 

263 

14700 

42.36 

14.09 

44.64 

251 

12725 

52.54 

13.72 

54.30 

255 

13725 

51.85 

6.43 

52.25 

263 

14725 

42.23 

13.98 

44.49 

251 

12750 

52.76 

13.75 

54.52 

255 

13750 

50.87 

5.64 

51.18 

263 

14750 

42.08 

13.99 

44.35 

251 


12775 

53.60 

14.58 

55.55 

255 

13775 

50.42 

5.04 

50.67 

264 

1A775 

41.45 

14.71 

43.99 

250 

12800 

53.67 

14.90 

55.70 

254 

13800 

49.78 

6.11 

50.15 

263 

1 A800 

42.76 

14.24 

45.07 

251 

12825 

53.49 

14.04 

55.31 

255 

13825 

48.47 

b .93 

48.96 

262 

14825 

42.92 

15.37 

45.59 

250 

12850 

53,91 

14.85 

55.92 

254 

13850 

48.04 

6.38 

4 8.46 

262 

14850 

43.67 

16.04 

46.5 3 

250 

12875 

53.80 

15.35 

55.95 

254 

13875 

47.83 

6.85 

48.32 

262 

14875 

43.96 

16.19 

46.84 

250 


12900 

53.84 

14.92 

55.87 

254 

13900 

47.55 

6.41 

47.98 

262 

14900 

44.16 

. 15.77 

46.89 

250 

12925 

54.62 

14.52 

56.52 

255 

13925 

46.91 

6.63 

47.38 

26 2 

14925 

44.39 

15.02 

46.86 

251 

12950 

54.65 

15.06 

56.68 

254 

13950 

46.60 

7.02 

47.13 

261 

14950 

44.03 

14.90 

46.49 

251 

12975 

54.52 

15.18 

56.60 

254 

13975 

46.49 

6.90 

47.00 

261 

14975 

44.35 

13.87 

46.46 

252 

13000 

54.83 

15.07 

56.86 

254 

14000 

46.50 

6.72 

46.98 

262 

15000 

44.28 

13.18 

46.20 

253 

13025 

54.89 

15.12 

56.93 

254 

14025 

46.45 

6.06 

46.85 

262 

15025 

43.11 

14.13 

45.37 

252 

13050 

54.02 

15.69 

57.02 

254 

14050 

45.04 

7.77 

45.71 

260 

15050 

42.92 

13.25 

44.92 

253 

13075 

55.09 

15.33 

57.18 

254 

14075 

44.04 

7.71 

44.71 

260 

15075 

43.25 

12.81 

45.11 

253 

13100 

55.45 

14.31 

57.27 

255 

14100 

44.56 

6.50 

45.03 

262 

15100 

43.58 

12.38 

45.30 

254 

13125 

55.87 

13.68 

57.52 

256 

14125 

43.91 

7.88 

•44.61 

260 

15125 

44.00 

11.14 

45.39 

256 


13150 

55.72 

13.03 

57.41 

256 

14150 

43.70 

8.02 

44.43 

259 

15150 

43.62 

10.39 

44.84 

256 

13175 

55.70 

13.85 

57.40 

256 

14175 

43.50 

8.24 

44.27 

259 

15175 

43.85 

10.85 

45.17 

256 

13200 

55.94 

13.04 

57.44 

257 

14200 

43.06 

8.94 

43.98 

258 

15200 

44.20 

10.28 

45.38 

257 

13225 

55.07 

13.78 

56.77 

256 

14225 

42.17 

10.67 

43.50 

256 

15225 

43.90 

9.84 

44.99 

257 

13250 

54.85 

13.51 

56.49 

256 

14250 

41.85 

11.43 

43.38 

255 

15250 

44.61 

10.61 

45.85 

256 


13275 

54.15 

13.47 

55.80 

256 

14275 

41.53 

10.60 

42.86 

256 

15275 

44.69 

10.54 

45.91 

257 

13300 

54.02 

13.50 

55.68 

256 

14300 

42.28 

10.03 

43.45 

256 

15300 

44.77 

10.47 

45.98 

2 57 

13325 

54.96 

11.99 

56.25 

258 

14325 

41.76 

12.37 

43.56 

253 

15325 

45.11 

10.23 

46.26 

257 

13350 

54.81 

12.09 

56.13 

257 

14350 

41.96 

12.05 

43.66 

254 

15350 

45.42 

9.91 

46.49 

258 

13375 

54.84 

12.60 

56.27 

257 

14375 

43.22 

11.17 

44.64 

255 

15375 

44.26 

9.65 

45.30 

258 

ALT 

= ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 




FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 12T2-5 02/24/65, 21502, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

NX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15400 

43.84 

9.43 

44.84 

258 

16400 

34.64 

4.49 

34.93 

262 

17400 

24.69 

15.63 

29.22 

237 

15425 

43.42 

9.21 

44.39 

258 

16425 

33.73 

5.81 

34.23 

260 

17425 

24.63 

16.08 

29.41 

237 

15450 

42.63 

8.08 

43.39 

259 

16450 

33.57 

4.32 

33.85 

262 

17450 

25.10 

15.66 

29.58 

238 

15475 

41.24 

9.02 

42.21 

257 

16475 

33.41 

4.44 

33.71 

262 

17475 

24.99 

15.68 

29.50 

238 

15500 

42.68 

7.71 

43.37 

260 

16500 

33.26 

4.57 

33.57 

26? 

17500 

24.86 

15.66 

29.38 

230 


15525 

43.15 

6.46 

43.63 

261 

16525 

32.47 

4.41 

32.77 

262 

17525 

24.72 

15.65 

29.26 

237 

15550 

41.79 

7.67 

42.49 

259 

16550 

30. 89 

5.78 

31.43 

259 

17550 

24.59 

15.63 

29.14 

237 

15575 

40.75 

6.66 

41.29 

261 

16575 

29.86 

6.43 

30.55 

258 

17575 

24.46 

15.61 

29.02 

237 

15600 

40.76 

5.62 

41.14 

262 

16600 

28.84 

7.08 

29.69 

256 

17600 

23.34 

15.12 

27.81 

237 

15625 

40.26 

6.18 

40.73 

261 

16625 

27.81 

7.74 

28.86 

2 54 

17625 

23.80 

15.85 

28.59 

236 


15650 

39.18 

7.10 

39.81 

260 

16650 

29.32 

6.47 

30.03 

257 

17650 

23.75 

15.92 

28.59 

236 

15675 

38.93 

6.66 

39.49 

260 

16675 

29.51 

5.99 

30.12 

258 

17675 

23.70 

15.98 

28.59 

2 36 

,15700 

38.14 

8.05 

38.98 

258 

16700 

28.81 

6.35 

29.50 

257 

17700 

23.47 

15.77 

28.28 

236 

15725 

37.92 

8.21 

38.79 

258 

1672 5 

28.38 

6.92 

29.21 

256 

17725 

23.25 

15.55 

27.97 

236 

15750 

30.66 

5.41 

39.04 

262 

16750 

27.84 

7.53 

28.84 

255 

17750 

23.18 

13.87 

27.01 

239 


15775 

37.13 

4.98 

37.46 

262 

16775 

27.30 

8.13 

28.48 

253 

17775 

21.87 

16.27 

27.26 

233 

15800 

34.57 

11.23 

36.35 

252 

16800 

27.06 

8.40 

28.33 

253 

17800 

21.72 

16.63 

27.36 

232 

15825 

, 37.21 

7.20 

37.90 

259 

16825 

26.82 

8.67 

28.19 

252 

17825 

21.57 

16.99 

27.46 

232 

15850 

37.13 

6.27 

37.66 

260 

16850 

26.58 

8.94 

28.04 

251 

17850 

22.27 

14.78 

26.73 

236 

15875 

37.06 

6.14 

37.56 

260 

16875 

26.24 

9.45 

27.89 

250 

17875 

24.09 

10.77 

26.38 

246 


15900 

36.98 

6.01 

37.47 

261 

16900 

25.91 

9.96 

27.75 

249 

17900 

23.16 

12.10 

26.13 

242 

15925 

36.91 

5.88 

37.37 

261 

16925 

24.97 

10.87 

27.24 

246 

17925 

22.48 

11.97 

25.46 

242 

15950 

37.04 

5.03 

37.38 

262 

16950 

24.85 

10.80 

27.10 

246 

17950 

21.79 

11.83 

24.80 

241 

15975 

36.83 

6.11 

37.34 

260 

16975 

24.37 

11.69 

27.03 

244 

17975 

21.37 

11.75 

24.39 

241 

16000 

37.37 

6.21 

37.89 

260 

17000 

24.13 

12.27 

27.07 

243 

18000 

20.96 

11.67 

23.98 

241 

16025 

37.88 

5.39 

38.26 

262 

17025 

24.28 

11.88 

27.03 

244 

18025 

20.54 

11.58 

23.58 

240 

16050 

37.42 

6.30 

37.94 

260 

17050 

23.69 

12.76 

26.91 

242 

18050 

20.12 

11.50 

23.17 

240 

16075 

37.01 

6.90 

37.65 

259 

17075 

23.23 

13.14 

26.69 

240 

18075 

19.44 

11.30 

22.49 

240 

16100 

36.46 

7.05 

37.14 

259 

17100 

23.86 

13.21 

27.28 

241 

18100 

18.77 

11.09 

21.80 

239 

16125 

36.64 

5.68 

37.07 

261 

17125 

23.84 

13.42 

27.36 

240 

18125 

16.09 

10.89 

21.11 

239 

16150 

36.59 

4.97 

36.93 

262 

17150 

23.81 

13.64 

27.44 

240 

18150 

17.41 

10.69 

20.43 

238 

16175 

36.31 

5.81 

36.77 

261 

17175 

23.78 

13.85 

27.52 

240 

18175 

17.04 

10.55 

20.04 

238 

16200 

36.02 

6.64 

36.63 

259 

17200 

23.80 

13.88 

27.55 

240 

16200 

16.66 

10.40 

19.64 

238 

16225 

36.07 

5.36 

36.47 

261 

17225 

23.81 

13.92 

27.58 

239 

18225 

16.29 

10.26 

19.25 

238 

16250 

35.84 

3.63 

36.02 

264 

17250 

23.83 

13.95 

27.62 

239 

18250 

15.91 

10.12 

18.86 

237 


16275 

33.62 

6.25 

34.20 

259 

17275 

23.85 

13.99 

27.65 

239 

18275 

15.54 

9.98 

18.47 

237 

16300 

34.63 

4.81 

34.96 

262 

17300 

24.44 

13.71 

28.02 

241 

18300 

13.47 

11.46 

17.69 

229 

16325 

34.94 

4.22 

35.20 

263 

17325 

24.35 

15.35 

28.78 

238 

18325 

12.71 

10.55 

16.52 

230 

16350 

34.09 

5.11 

34.47 

261 

17350 

24.34 

15.57 

28.89 

237 

18350 

11.74 

10.01 

15.43 

229 

16375 

34,10 

5.03 

34.47 

261 

1737 5 

24.33 

15.78 

29.00 

237 






ALT 

» ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDI0NAL 

C 0MP0NE NT , 

i WS * 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 11-34 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1272-6 

02/24/65, 

OOOOZ, 

eastern 

TEST RANGE, 

FLBRIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

IETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

225 

2.34 

8.72 

9.03 

195 

1225 

11.03 

17.79 

20.93 

212 

2225 

14.07 

19.69 

24.21 

215 

250 

3.14 

8.35 

8.92 

200 

1250 

11.16 

17.88 

21.08 

212 

2250 

14.20 

19.29 

23.95 

216 

275 

3.63 

8.17 

8.94 

204 

1275 

11.16 

17.87 

21.07 

212 

2275 

14.19 

18.91 

23.64 

217 

300 

4.11 

8.32 

9.28 

206 

1300 

11.17 

17.75 

20.98 

212 

2300 

14.26 

18.63 

23.46 

217 

325 

4.90 

8.54 

9.85 

210 

1325 

11.37 

17.75 

21.08 

212 

2325 

14.43 

18.58 

23.53 

218 

350 

5.82 

8.73 

10.49 

214 

1350 

11.54 

17.89 

21.29 

213 

*350 

14.59 

18.70 

23.72 

218 

375 

6.60 

8.90 

11.08 

216 

1375 

11.73 

18.08 

21.55 

213 

2375 

14.71 

18.88 

23.93 

218 

too 

7.35 

9.15 

11.74 

219 

1400 

11.92 

18.28 

21.83 

213 

2400 

14.82 

19.02 

24.11 

218 

425 

B . 1 3 

9.23 

12.31 

221 

142 5 

11.76 

18.54 

21.95 

212 

2425 

14.95 

19.03 

24.20 

218 

450 

8.49 

9.29 

12.58 

222 

1450 

11.67 

18.76 

22.09 

212 

2450 

15.01 

18.77 

24.03 

218 

475 

8.18 

9.36 

12.43 

221 

1475 

11.72 

18.89 

22.23 

212 

2475 

15.06 

18.57 

23.91 

219 

500 

7.89 

9.20 

12.18 

220 

1500 

11.76 

19.01 

22.35 

212 

2500 

14.89 

18.56 

23.80 

219 

525 

0.52 

9.65 

12.07 

221 

1525 

12.04 

19.14 

22.61 

212 

2525 

14.82 

18.52 

23.72 

218 

550 

9.45 

10.17 

13.89 

223 

1550 

12.07 

19.29 

22.76 

212 

2550 

14.93 

18.29 

23 .61 

219 

575 

9.97 

10. A9 

16.47 

223 

1575 

11.76 

19.34 

22.63 

211 

2575 

14.93 

18.02 

23.40 

219 


600 

10.07 

10.65 

14.66 

223 

1600 

11.64 

19.40 

22.62 

211 

2600 

14.94 

17.84 

23.27 

220 

625 

9.91 

10.79 

14.65 

222 

1625 

11.77 

19.58 

22.85 

211 

2625 

14.92 

17.79 

23.22 

220 

650 

9.88 

11.01 

14,79 

222 

1650 

12.05 

19.53 

22.95 

211 

2650 

15.08 

17.86 

23.38 

220 

675 

9.90 

11.04 

14.83 

222 

1675 

12.55 

19.59 

23.27 

212 

2675 

15.26 

17.93 

23.55 

220 

700 

9.91 

ii. 14 

14.91 

221 

1700 

12.94 

19.92 

23.75 

213 

2700 

15.30 

17.86 

23.52 

220 

725 

9.91 

11.25 

14.99 

221 

1725 

13.04 

20.06 

23.93 

213 

2725 

15.38 

17.82 

23.54 

221 

750 

9.60 

11.41 

14.96 

220 

1750 

13.00 

20.19 

24.01 

213 

2750 

15.34 

17.84 

23.53 

221 

775 

9.64 

11.91 

15.32 

219 

1775 

12.88 

20.38 

24.11 

212 

2775 

15.03 

17.49 

23.06 

220 

800 

10.26 

12.64 

16.28 

219 

1800 

12.84 

20.47 

24.16 

212 

2800 

14.73 

17.25 

22.68 

220 

82 5 

11.09 

13.40 

17.40 

219 

1825 

12.78 

20.54 

24.19 

212 

2825 

14.61 

17.29 

22.63 

220 

850 

11.19 

14.43 

18.26 

218 

1050 

12.82 

20.54 

24.21 

212 

2050 

14.47 

17.29 

22.55 

220 

875 

10.79 

15.03 

10.50 

215 

1875 

12.08 

20.47 

24.19 

212 

2875 

14.28 

17.16 

22.32 

220 

900 

10.78 

15. C2 

18.49 

215 

1900 

12.78 

20.37 

24.05 

212 

2900 

14.12 

16.78 

21.93 

220 

925 

11.04 

15.04 

18.66 

216 

1925 

12.76 

2U.07 

23.79 

212 

2925 

14.03 

16.54 

21.69 

220 

950 

11.34 

14.99 

10.80 

217 

1950 

13.20 

19.81 

23.81 

213 

2950 

14.06 

16.50 

21.68 

220 

975 

11.34 

15.01 

18.02 

217 

1975 

13.51 

19.78 

23.95 

214 

2975 

14.10 

16.56 

21.75 

220 

1000 

11.15 

15.13 

18.80 

216 

2000 

13.66 

19.75 

24.02 

214 

3000 

14.07 

16.51 

21.69 

220 

1025 

11.30 

15.51 

19.19 

216 

2025 

13.89 

19.51 

23.95 

215 

3025 

14.11 

16.41 

21.64 

221 

1050 

11.48 

15.92 

19.62 

216 

2050 

14.00 

19.53 

24.03 

215 

3050 

14.02 

16.30 

21.50 

221 

1075 

11.57 

16.24 

19.94 

215 

2075 

14.04 

19.67 

24.16 

215 

3075 

13.97 

16.19 

21.38 

221 

1100 

11.47 

16.50 

20.09 

215 

2100 

13.93 

19.80 

24.21 

215 

3100 

13.85 

16.44 

21.49 

220 

1125 

11.28 

16.65 

20.11 

214 

2125 

13.82 

20.04 

24.34 

214 

3125 

13.51 

16.60 

21.40 

219 

1150 

11.29 

17.01 

20.42 

213 

2150 

13.80 

20.07 

24.36 

214 

3150 

13.55 

16.71 

21.51 

219 

1175 

11.15 

17.39 

20.66 

2 12 

2175 

13.92 

20.06 

24.41 

215 

3175 

13.92 

17.08 

22.03 

219 

1200 

10.96 

17.63 

20.76 

212 

2200 

13.99 

20.00 

24.41 

215 

3200 

14.15 

17.38 

22.41 

219 

ALT 

- ALT I 

TUOE, WX 

- ZONAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ - MERIDIONAL 

C0MP0NENT 

, WS « 

WIND SPEED, 

THETA • 

WIND DIRECTION 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
1272-6 02/24/65, OOOOZ, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PR0F ILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

13.98 

17.56 

22.45 

218 

4225 

16.59 

14.77 

22.21 

228 

5225 

26.24 

14.90 

30.22 

240 

3250 

13.66 

17.65 

22.31 

218 

4250 

16.99 

14.77 

22.51 

229 

5250 

26.36 

14.97 

30.32 

240 

3275 

13.44 

17.71 

22.23 

217 

4275 

17.82 

15.04 

23.32 

230 

5275 

26.90 

14.76 

30.66 

241 

3300 

13.23 

17.75 

22.13 

217 

4300 

18.39 

15.32 

23.93 

230 

5300 

27.48 

14.43 

31.04 

242 

3325 

13.12 

17.88 

22.18 

216 

432 5 

19.17 

15.45 

24.62 

231 

5325 

27.73 

14.39 

31.24 

242 

3350 

12.99 

17.97 

22.17 

216 

4350 

19.74 

15.52 

25.11 

232 

5350 

27.97 

14.24 

31.39 

243 

3375 

12.96 

17.93 

22.12 

216 

4375 

19.99 

15.42 

25.25 

232 

5375 

28.12 

13.84 

31 .34 

244 

3400 

13.13 

17.94 

22.24 

216 

4400 

19.89 

15.23 

25.05 

232 

5400 

26.03 

13.66 

31.18 

244 

3425 

13.16 

17.09 

22.21 

216 

4425 

19.66 

15.20 

24.85 

232 

5425 

28.16 

13.57 

31.26 

244 

3450 

13.15 

17.92 

22.23 

216 

4450 

19.84 

15.78 

25.35 

231 

5450 

28.28 

13.63 

31.40 

244 

3475 

13.35 

10.15 

22.53 

216 

4475 

20.58 

16.65 

26.47 

231 

5475 

28.20 

13.68 

31.34 

244 

3500 

13.53 

18.19 

22.67 

216 

4500 

21.38 

17.09 

27.37 

231 

5500 

28.22 

13.81 

31 .42 

2 44 

3525 

13.52 

17.99 

22.50 

217 

4525 

21.81 

17.44 

27.92 

231 

5525 

28.25 

13.97 

31.51 

243 

3550 

13.56 

17.88 

22.44 

217 

4550 

22.09 

17.94 

20.45 

231 

5550 

28.36 

14.22 

31.73 

243 

3575 

13.39 

18.09 

22.50 

216 

4575 

22.06 

18.30 

28.67 

230 

5575 

28.49 

14.54 

31.98 

243 

3600 

13.11 

18.23 

22.46 

216 

4600 

22.02 

18.62 

28.84 

230 

5600 

28.49 

14.76 

32.08 

242 

3625 

13.02 

13.33 

22.48 

215 

4625 

22.08 

19.03 

29.15 

229 

5625 

28.45 

14.88 

32.11 

242 

3650 

12.86 

18.60 

22.61 

214 

4650 

21.93 

19.46 

29.32 

228 

5650 

28.42 

14.89 

32.08 

242 

3675 

12.70 

18.86 

22.73 

214 

4675 

21.69 

19.57 

29.22 

228 

5675 

28.22 

14.92 

31.92 

242 

3700 

12.49 

19.06 

22.79 

213 

4700 

21.46 

19.66 

29.10 

227 

5700 

28.02 

15.00 

31.78 

242 

3725 

12.35 

19.10 

22.75 

213 

4725 

21.22 

20.03 

29.18 

226 

5725 

28.03 

15.12 

31.85 

241 

3750 

12.36 

18.02 

22.51 

213 

4750 

20.94 

20.44 

29.26 

225 

5750 

28.01 

15.22 

31.87 

241 

3775 

12.44 

13.50 

22.29 

214 

4775 

20.74 

20.57 

29.21 

225 

5775 

27.83 

15.49 

31.85 

241 

3800 

12.52 

18.58 

22.41 

214 

'.800 

20.74 

20.55 

29.19 

225 

5800 

27.69 

15.51 

31.74 

241 

3825 

12.26 

18.61 

22.28 

213 

4825 

20.67 

20.46 

29.09 

225 

5825 

27.72 

15.40 

31.71 

241 

3850 

12.01 

18.45 

22.01 

213 

4B5 0 

20.54 

20.24 

28.83 

225 

5050 

27.73 

15.40 

31.72 

241 

3875 

11.99 

18.31 

21.89 

213 

4875 

20.41 

19.91 

26.51 

226 

5875 

27.61 

15.17 

31.50 

241 

3900 

12.12 

LB. 09 

21.77 

214 

4900 

20.38 

19.50 

28.21 

2 26 

5900 

27.53 

14.98 

31.35 

241 

3925 

12.64 

17.90 

21.91 

215 

4925 

20.53 

19.10 

28.04 

227 

5925 

27.61 

14.75 

31.30 

242 

3950 

13.21 

18.13 

22.44 

216 

4950 

20.84 

10.65 

27.97 

228 

5950 

27.66 

14.60 

31.27 

242 

3975 

13.48 

18.61 

22.90 

216 

4975 

21.23 

18.31 

28.04 

229 

5975 

27.61 

14.49 

31.18 

242 

4000 

13.84 

18.73 

23.29 

216 

5000 

21.46 

lb. 18 

28.12 

2 30 

6000 

27.58 

14.25 

31.05 

242 

4025 

14.31 

17.94 

22.95 

218 

5025 

21.86 

16.05 

28.35 

230 

6025 

27.54 

14.05 

30.92 

243 

4050 

14.57 

16.88 

22.30 

221 

5050 

22.52 

17.81 

28.71 

231 

6050 

27.60 

13.95 

30.93 

243 

4075 

14. 6B 

16.53 

22.11 

221 

5075 

23.11 

17.43 

28.95 

233 

6075 

27.63 

13.95 

30.95 

243 

4100 

14.86 

16.58 

22.26 

222 

5100 

23.42 

17.02 

28.95 

234 

6100 

27.52 

13.96 

30.85 

243 

4125 

15.62 

16.59 

22.79 

223 

5125 

23.82 

16.59 

29.03 

235 

6125 

27.41 

14.13 

30.83 

243 

4150 

16.27 

15.94 

22.78 

225 

5150 

24.48 

16.19 

29.34 

236 

6150 

27.31 

14.36 

30.86 

242 

4175 

16.24 

15.26 

22.28 

227 

5175 

25. 16 

15.50 

29.56 

238 

6175 

27.23 

14.35 

30.70 

242 

4200 

16.48 

14.98 

22.27 

228 

5200 

25.85 

14.93 

29.85 

240 

6200 

27.03 

14.38 

30.62 

242 
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TABLE 11-34 (con't) 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 





TEST NUM8ER 

1272-6 

02/24/65 

, OOOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

NS. 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

HS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

deg 

6225 

26.78 

14.65 

30.53 

241 

7225 

28.36 

12.88 

31.15 

245 

e225 

38.11 

17.12 

41.78 

246 

6250 

26.61 

14.98 

30.54 

240 

7250 

28.67 

13.39 

31.65 

245 

8250 

38.47 

16.53 

41. B7 

247 

6275 

26.37 

15.17 

30.42 

240 

7275 

29.13 

13.88 

32.. 2 6 

244 

8275 

38.79 

16.75 

42.25 

246 

6300 

26.16 

15.38 

30.36 

239 

7300 

29.43 

14.37 

32.75 

244 

8300 

39.33 

16.62 

42.70 

247 

6325 

25.91 

15.47 

30.18 

239 

7325 

29.64 

14.51 

33.00 

244 

8325 

39.84 

16.27 

43.03 

248 

6350 

25.78 

15.71 

30.18 

238 

7350 

29.74 

14.59 

33.12 

244 

8350 

40.22 

15.86 

43.23 

248 

6375 

25.80 

15.92 

30.32 

238 

7375 

29.63 

14.61 

33.03 

244 

8375 

40.51 

15.77 

43.47 

249 

6400 

25.51 

16.12 

30.18 

238 

7400 

29.66 

14.59 

33.06 

244 

8400 

40.60 

15.93 

43.61 

248 

6425 

25.28 

16.29 

30.07 

237 

7425 

29.72 

14.38 

33.02 

244 

8425 

41.03 

15.69 

43.93 

249 

6450 

25.22 

16.35 

30.05 

237 

7450 

29.40 

14.36 

32.72 

244 

8450 

41.51 

15.37 

44.27 

249 

6475 

25.19 

16.51 

30.11 

237 

7475 

29.73 

14.35 

33.01 

244 

8475 

41.63 

15.26 

44.34 

250 

6500 

24.97 

16.66 

30.02 

236 

7500 

30.25 

14.42 

33.51 

244 

8500 

41.71 

15.56 

44.52 

249 

6525 

24.78 

16.50 

29.77 

236 

7525 

30.06 

14.64 

33.43 

244 

8525 

42.09 

15.95 

45.01 

249 

6550 

24.67 

16.20 

29.52 

237 

7550 

30.27 

14.94 

33.76 

244 

8550 

42.36 

16.30 

45.39 

249 

6575 

24.3 3 

16.11 

29.18 

236 

7575 

30.58 

15.27 

34.18 

243 

8575 

42.34 

16.92 

45.59 

248 

6600 

24.11 

15.96 

28.92 

236 

7600 

30.50 

15.68 

34.29 

243 

8600 

42.65 

17.48 

46.09 

248 

6625 

24.76 

16.03 

29.49 

237 

7625 

30.53 

lo.Ol 

34.48 

242 

8625 

43.12 

17.86 

46.6 8 

247 

6650 

25.34 

15.99 

29.96 

238 

7650 

30.48 

16.38 

34.60 

242 

6650 

43.43 

18.00 

47.02 

247 

6675 

25.74 

15.70 

30.15 

238 

7675 

30.62 

16.54 

34.80 

241 

8675 

43.82 

17.86 

47.32 

248 

6700 

26.33 

15.39 

30.49 

240 

7700 

30.78 

16.62 

34.98 

241 

8700 

44.11 

17.49 

47.45 

248 

6725 

26.90 

15.13 

30.86 

240 

7725 

30.95 

16.70 

35.16 

241 

8725 

44.54 

17.34 

47.80 

249 

6750 

27.41 

14.83 

31.17 

241 

7750 

31.38 

16.35 

35.38 

242 

8750 

44.88 

17.53 

48.18 

248 

6775 

27.99 

14.35 

31.45 

243 

7775 

31.60 

16.11 

35.47 

243 

8775 

45.10 

17.41 

48.34 

249 

6800 

28.23 

14.20 

31.60 

243 

7800 

31.54 

16.21 

35.46 

243 

8800 

44.98 

17.07 

48.11 

249 

6825 

28.33 

14.01 

31.60 

244 

7825 

31.25 

16.67 

35.42 

242 

8825 

44.82 

16.88 

47.89 

249 

6850 

28.39 

13.92 

31.62 

244 

7850 

31.47 

17.13 

35.83 

241 

8850 

44.86 

17.05 

47.99 

249 

6875 

28.36 

13.99 

31.62 

244 

7875 

32.23 

17.53 

36.69 

241 

8875 

45.09 

17.18 

48.25 

249 

6900 

28.28 

13.94 

31.53 

244 

7900 

32.93 

17.78 

37.42 

241 

8900 

45.28 

17.10 

48.40 

249 

6925 

28.16 

14.04 

31.47 

243 

7925 

33.71 

17.66 

38.05 

242 

8925 

45.34 

16.89 

48.38 

249 

6950 

28.10 

13.92 

31.35 

243 

7950 

34.49 

17.45 

38.66 

243 

8950 

45.39 

17.04 

48.49 

249 

6975 

27.98 

13.52 

31.08 

244 

7975 

35.40 

17.29 

39.40 

244 

8975 

45.59 

17.03 

48.67 

249 

7000 

28.06 

13.39 

31.09 

244 

8000 

36.08 

17.12 

39.94 

244 

9000 

45.66 

16.98 

48.71 

249 

7025 

28.34 

13.07 

31.21 

245 

8025 

36.29 

17.00 

40.07 

245 

9025 

45.49 

17.09 

48.59 

249 

7050 

28.52 

12.61 

31.18 

246 

8050 

36.70 

16.60 

40.28 

245 

9050 

45.40 

17.12 

48.51 

249 

7075 

28.55 

12.46 

31.15 

246 

8075 

36.84 

16.39 

40.32 

246 

9075 

45.18 

17.26 

48.37 

249 

7100 

28.51 

12.28 

31.04 

247 

8100 

36.86 

16.34 

40.32 

246 

9100 

45.27 

17.03 

48.36 

249 

7125 

28.23 

12.21 

30.76 

246 

8125 

36.89 

16.27 

40.32 

246 

9125 

45.19 

17.01 

48.29 

2 49 

7150 

28.13 

12.25 

30.68 

246 

8150 

36.81 

16.50 

40.34 

246 

9150 

44.96 

17.14 

48.11 

249 

7175 

28.31 

12.30 

30.86 

246 

8175 

37.15 

17.01 

40.86 

245 

9175 

45.08 

17.14 

48.23 

249 

7200 

28.33 

12.43 

30.93 

246 

8200 

37.79 

17.41 

41.61 

245 

9200 

45.00 

17.13 

48.15 

249 

ALT 
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COMPONENT » 

WZ * MERIDIONAL 
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WIND SPEED, 
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F PS— 1 6 RADAR/ JlHS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

1272-6 

02/24/65 

, OUOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

9225 

44.85 

17.13 

48.01 

249 

10225 

47.35 

14.56 

49.54 

253 

11225 

42.58 

10.73 

43.91 

256 

9250 

44.91 

17.15 

48.08 

249 

10250 

47.27 

14.25 

49.37 

253 

11250 

42.27 

10.77 

43.62 

256 

9275 

45.05 

17.29 

48.26 

249 

10275 

47.28 

14.29 

49.39 

253 

11275 

41.97 

10.45 

43.26 

256 

9300 

45.08 

17.58 

48.38 

249 

10300 

47.89 

14.28 

49.98 

253 

11300 

42.25 

10.23 

43.47 

256 

9325 

45.09 

17.50 

48.36 

249 

10325 

48.06 

14.31 

50.14 

253 

11325 

42.46 

10.07 

43.64 

256 

9350 

45.03 

17.45 

48.29 

249 

10350 

47.96 

14.19 

50.02 

253 

11350 

42.32 

10.33 

43.57 

256 

9375 

44.82 

17.58 

46.15 

248 

10375 

48.38 

13.72 

50.29 

254 

11375 

42.67 

9.89 

43.80 

257 

9400 

44.67 

17.54 

47.99 

248 

10400 

48.52 

13.17 

50.26 

255 

11400 

42.68 

9.66 

43.76 

257 

9425 

44.84 

17.50 

48.13 

249 

10425 

47.96 

12.99 

49.69 

255 

11425 

43.09 

9.10 

44.04 

258 

9450 

44.93 

17.51 

48.22 

249 

10450 

48.16 

13.07 

49.90 

255 

11450 

43.31 

9.59 

44.36 

257 

9475 

44.86 

17.46 

48.14 

249 

10475 

48.22 

12.62 

49.85 

255 

11475 

43.41 

10.24 

44.61 

257 

9500 

44.96 

17.71 

48.33 

248 

10500 

47.79 

12.50 

49.40 

255 

11500 

43.83 

10.02 

44.96 

257 

9525 

44.78 

17.84 

48.20 

248 

10525 

47.56 

12.62 

49.21 

255 

11525 

44.12 

10.15 

45.27 

257 

9550 

44.90 

17.23 

48.10 

249 

10550 

47.42 

12.56 

49.05 

255 

11550 

44.25 

10.00 

45.36 

257 

9575 

45.03 

17.42 

48.28 

249 

10575 

47.56 

12.23 

49.11 

255 

11575 

44.17 

9.96 

45.28 

257 

9600 

44.93 

17.60 

48.25 

248 

10600 

47.49 

12.51 

49.11 

255 

11600 

44.26 

10.19 

45.42 

257 

9625 

45.12 

17.21 

48.29 

249 

10625 

47.02 

13.03 

48.79 

254 

11625 

44.19 

10.40 

45.39 

257 

9650 

44.98 

17.23 

48.17 

249 

10650 

46.96 

12.43 

48.58 

255 

11650 

44.18 

10.62 

45.44 

256 

9675 

44.87 

17.47 

48.15 

249 

10675 

46.63 

12.39 

48.25 

255 

11675 

44.87 

10.40 

46.06 

257 

9700 

44.94 

17.24 

48.13 

249 

10700 

46.15 

12.37 

47.78 

255 

11700 

45.12 

10.80 

46.40 

256 

9725 

44.96 

17.23 

48.14 

249 

10725 

45.56 

12.42 

47.22 

255 

11725 

45.27 

10.96 

46.57 

256 

9750 

45.08 

17.23 

48.26 

249 

10750 

45.49 

11.80 

47.00 

255 

11750 

45.12 

10.84 

46.41 

256 

9775 

45.20 

17.00 

48.29 

249 

10775 

45.68 

11.07 

47.00 

256 

11775 

45.29 

10.95 

46.59 

256 

9800 

45.34 

17.34 

48.55 

249 

10800 

45.27 

11.25 

46.65 

256 

11800 

45.74 

10.80 

47.00 

257 

9825 

45.52 

17.28 

48.69 

249 

10825 

45.00 

10.99 

46.32 

256 

11825 

45.93 

10.70 

47.16 

257 

9850 

45.36 

16.91 

48.41 

249 

10850 

44.79 

11.10 

46.15 

256 

11850 

45.99 

10.90 

47.26 

256 

9875 

45.27 

16.30 

48.12 

250 

10875 

44.61 

11.52 

46.07 

255 

11875 

46.07 

11.25 

47.42 

256 

9900 

45.94 

15.73 

48.56 

251 

10900 

44.47 

11.97 

46.05 

255 

11900 

46.32 

10.91 

47.58 

257 

9925 

46.05 

15.54 

48.60 

251 

10925 

44.64 

11.68 

46.15 

255 

11925 

46.18 

11.26 

47.53 

256 

9950 

45.62 

15.71 

48.24 

251 

10950 

44.75 

11.08 

46.10 

256 

11950 

46.03 

11.69 

47.49 

256 

9975 

45.43 

16.08 

48.19 

250 

10975 

44.46 

11.41 

45.90 

255 

11975 

46.03 

11.41 

47.42 

256 

10000 

45.60 

15.79 

48.25 

251 

11000 

44.02 

11.80 

45.57 

255 

12000 

46.35 

10.93 

47.62 

257 

10025 

45.25 

15.89 

47.96 

250 

11025 

43.78 

11.78 

45.34 

255 

12025 

46.80 

10.62 

47.99 

257 

10050 

44.92 

16.13 

47.73 

250 

11050 

44.06 

11.43 

45.51 

255 

12050 

46.91 

10.17 

48.00 

258 

10075 

45.76 

15.63 

48.36 

251 

11075 

44.14 

11.27 

45.55 

255 

12075 

46.76 

10.53 

47.93 

257 

10100 

46.13 

15.27 

48.59 

251 

11100 

43.97 

11.41 

45.42 

255 

12100 

47.20 

10.40 

48.34 

257 

10125 

46.39 

15.66 

48.96 

251 

11125 

43.91 

11.08 

45.28 

256 

12125 

47.42 

10.08 

48.48 

258 

10150 

46.78 

15.37 

49.23 

252 

11150 

43.60 

10.86 

44.94 

256 

12150 

47.13 

10.31 

48.25 

257 

10175 

46.71 

14.87 

49.02 

252 

11175 

43.13 

11.10 

44.53 

255 

12175 

46.61 

10.80 

47.84 

257 

10200 

46.81 

14.94 

49.14 

252 

11200 

42.83 

10.53 

44.11 

256 

12200 

46.77 

11.92 

48.26 

256 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

« Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT, WS * 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 
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TABLE 11-34 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J 1MSPHERE WIND VEL0C IT V PR0FILE 





TEST NUMBER 

1272-6 

02/24/65 

, OOOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

NX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12225 

47.08 

11.98 

48.58 

256 

13225 

51.77 

15.01 

53.90 

254 

14225 

43.11 

14.73 

45.56 

251 

12250 

47.38 

11.81 

48.83 

256 

13250 

52.07 

13.83 

53.88 

255 

14250 

43.16 

13.98 

45.36 

252 

12275 

47.59 

11.96 

49.07 

256 

13275 

51.27 

14.41 

53.25 

254 

14275 

43.33 

14.56 

45.71 

251 

12300 

47.39 

12.48 

49.01 

255 

13300 

51.57 

13.53 

53.32 

255 

14300 

43.11 

15.17 

45.71 

250 

12325 

47.52 

13.19 

49.32 

254 

13325 

51.86 

12.98 

53.46 

256 

14325 

43.45 

14.47 

45.79 

251 

12350 

47.87 

13.14 

49.64 

254 

13350 

51.55 

12.57 

53.06 

256 

14350 

43.91 

14.96 

46.36 

251 

12375 

47.88 

12.68 

49.53 

255 

13375 

51.41 

12.61 

52.93 

256 

14375 

43.63 

15.21 

46.20 

251 

12400 

48.14 

12.06 

49.63 

256 

13400 

51.75 

11.34 

5 2.97 

257 

14400 

42.98 

16. L3 

45.91 

249 

12425 

48.27 

12. 16 

49.78 

256 

13425 

52.00 

10.06 

52.96 

259 

14425 

43.38 

16.53 

46.42 

249 

12450 

48.00 

12.69 

49.70 

255 

13450 

52.58 

9.38 

53.41 

260 

14450 

43.07 

17.47 

46.47 

248 

12475 

48.14 

12.59 

49.76 

255 

13475 

52.71 

9.37 

53.53 

260 

14475 

43.77 

16.64 

46.83 

249 

12500 

48.24 

11.93 

49.69 

256 

13500 

52.67 

9.40 

53.50 

260 

14500 

44.16 

17.07 

47.34 

249 

12525 

48.20 

12.07 

49.69 

256 

13525 

52.82 

9.83 

53.73 

259 

14525 

43.59 

18.96 

47.53 

246 

12550 

48.61 

12.21 

50.12 

256 

13550 

52.86 

11.07 

54.00 

258 

14550 

43.72 

18.72 

47.56 

247 

12575 

49.56 

12.38 

51.08 

256 

13575 

53.13 

11.20 

54.30 

258 

14575 

43.85 

16.48 

47.58 

247 

12600 

49.76 

13.45 

51.54 

255 

13600 

53.53 

10.11 

54.48 

259 

14600 

44.81 

18.55 

48.50 

247 

12625 

49.34 

15.33 

51.66 

253 

13625 

53.27 

9.25 

54.06 

260 

14625 

44.67 

19.12 

48.59 

247 

12650 

50.03 

15.35 

52.33 

253 

13650 

52.42 

9.92 

53.35 

259 

14650 

44.59 

18.66 

48.34 

247 

12675 

50.39 

15.99 

52.86 

2 52 

1 3675 

52.31 

9.86 

53.23 

259 

14675 

44.71 

18.12 

48.24 

248 

12700 

50.66 

16.43 

53.26 

2 52 

13700 

51.83 

9.32 

52.66 

260 

14700 

46.04 

18.36 

49.56 

248 

12725 

51.05 

15.79 

53.44 

253 

13725 

51.58 

8.89 

52.34 

260 

14725 

46.43 

17.61 

49.66 

249 

12750 

51.50 

14.79 

53.59 

254 

1 3750 

51.55 

8.26 

52.21 

261 

14750 

45.83 

17.23 

48.96 

249 

12775 

51.64 

14.64 

53.67 

254 

13775 

50.41 

7.59 

50.98 

261 

14775 

46.16 

15.80 

48.79 

251 

12800 

51.57 

14.84 

53.66 

254 

13800 

49.25 

8.27 

49.94 

260 

14800 

46.07 

14.60 

48.33 

252 

12825 

52.32 

13.99 

54.16 

255 

13825 

48.40 

8.58 

49.16 

260 

14825 

45.09 

16.06 

47.87 

250 

12850 

52.32 

14.27 

54.23 

255 

13850 

47.88 

8.76 

48.68 

259 

14850 

46.00 

14.84 

48.34 

2 52 

12875 

52.24 

14.59 

54.24 

254 

13875 

47.87 

8.45 

48.61 

260 

14875 

46.45 

13.44 

48.35 

254 

12900 

52.30 

14.25 

54.21 

255 

13900 

47.31 

6.67 

48.10 

2 59 

14900 

46.05 

13.33 

47.94 

254 

12925 

51.54 

14.75 

53.61 

254 

13925 

46.96 

8.86 

47.79 

259 

14925 

46.16 

12.90 

47.93 

254 

12950 

50.93 

15.75 

53.31 

253 

13950 

46.62 

9.05 

47.49 

259 

14950 

45.64 

13.06 

47.47 

254 

12975 

52.42 

14.04 

54.26 

255 

13975 

45.23 

9.48 

46.21 

258 

14975 

44.89 

13.37 

46.84 

253 

13000 

52.27 

14.46 

54.23 

254 

14000 

44.30 

10.76 

45.59 

256 

15000 

44.51 

12.44 

46.22 

254 

13025 

51.65 

15.43 

53.91 

253 

14025 

44.11 

10.72 

45.40 

256 

15025 

46.25 

9.94 

47.30 

258 

13050 

51.96 

14.89 

54.05 

254 

14050 

43.54 

11.11 

44.93 

255 

15050 

46.55 

9.45 

47.50 

258 

13075 

51.55 

15.28 

53.77 

253 

14075 

43.46 

11.55 

44.96 

255 

15075 

46.85 

8.96 

47.70 

259 

13100 

51.29 

14.48 

53.29 

254 

14100 

43.76 

12.38 

45.48 

254 

15100 

46.77 

8.80 

47.59 

259 

13125 

52.17 

14.73 

54.21 

254 

14125 

43.83 

13.19 

45.77 

253 

15125 

46.24 

8.84 

47.07 

259 

13150 

52.33 

14.97 

54.43 

254 

14150 

43.68 

13.42 

45.69 

253 

15150 

46.38 

8.62 

47.17 

259 

13175 

52.19 

14.43 

54.14 

254 

14175 

43.92 

12.44 

45.64 

2 54 

15175 

46.30 

8.28 

47.03 

260 

13200 

51.03 

16.14 

53.52 

252 

14200 

43.63 

13.48 

45.67 

253 

15200 

46.13 

7.14 

46.68 

261 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - MERIDIONAL 

C 0MP0NENT , WS - 

WINC SPEEO, 

THETA - 

WIND DIRECT l 0N 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR 0F I L E 










TEST NUMBER 

1272-6 02/24/65. 

OOOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15225 

47.14 

6.45 

47.58 

262 










15250 

47.02 

7. 19 

47.57 

261 










15275 

47.06 

7.02 

47.58 

261 










15300 

47.11 

6.84 

47.60 

262 










15325 

46.95 

6.52 

47.40 

262 











15350 46.80 
15375 45.31 
15400 43.91 
15425 44.37 
15450 44.58 


6.19 47.20 
6.50 45.77 
6.63 44.41 
5.81 44.75 
5.25 44.89 


262 

262 

261 

262 

263 


15475 

42.75 

7.66 

43.43 

260 

15500 

41.52 

9.04 

42.49 

258 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT 


WZ - MERIDI0NAL C 0MP0NE NT , WS - WINC SPEED, 


THETA - W1N0 OIRECTI0N 
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TABLE 11-35 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1272-7 

02/25/65, 

00252, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

M2 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

17 5 

5.09 

10.57 

11.73 

206 

1175 

13.28 

17.20 

21.73 

217 

2175 

14.14 

17.60 

22.57 

219 

200 

5 .9 A 

10.79 

12.32 

209 

1200 

13.20 

17.35 

21.80 

217 

2200 

13.90 

17.55 

22.38 

218 

225 

6.70 

10.95 

12.84 

211 

1225 

13.06 

17.41 

21.77 

217 

2225 

13.88 

17.66 

22.47 

218 

250 

7.55 

10.88 

13.24 

215 

1250 

13.04 

17.35 

21.70 

217 

2250 

14.13 

18.07 

22.94 

210 

275 

8.68 

11.08 

14.08 

218 

1275 

13.08 

17.35 

21.73 

217 

2275 

14.34 

18.21 

23.17 

218 


300 

9.00 

11.64 

14.72 

218 

1300 

13.22 

17.36 

21.82 

217 

2300 

14.67 

18.11 

23.31 

219 

325 

8.49 

12.18 

14.84 

215 

1325 

13.53 

17.53 

22.14 

217 

2325 

14.96 

17.96 

23.38’ 

220 

350 

8.49 

12.55 

15.15 

214 

1350 

13.89 

17.74 

22.53 

218 

2350 

15.19 

17.81 

23.41 

220 

375 

8.60 

13.03 

15.61 

213 

1375 

13.89 

17.71 

22.51 

218 

2375 

15.53 

17.71 

23.56 

221 

400 

8.86 

13.63 

16.26 

213 

1400 

13.85 

17.76 

22.52 

218 

2400 

15.81 

17.53 

23.60 

222 


425 

9.36 

14. C6 

16.89 

213 

1425 

14.14 

17.91 

22.82 

218 

2425 

16.09 

17.57 

23.82 

222 

450 

9.47 

14.21 

17.07 

213 

1450 

14.36 

17.05 

22.91 

219 

2450 

16.30 

17.64 

24.02 

223 

475 

9.03 

14.30 

16.91 

212 

1475 

14.41 

17.70 

22.82 

219 

2475 

16.49 

17.65 

24.16 

223 

500 

8.77 

14.71 

17.13 

211 

1500 

14.39 

17.49 

22.65 

219 

2500 

16.76 

17.77 

24.43 

223 

525 

9.61 

15.13 

17.92 

212 

1525 

14.33 

17.24 

22.42 

220 

2525 

16.92 

17.92 

24.64 

223 


550 

10.45 

15.23 

18.48 

214 

1550 

14.25 

17.24 

22.36 

219 

2550 

17.12 

17.87 

24.75 

224 

575 

10.76 

15.24 

18.66 

215 

1575 

14.28 

17.40 

22.51 

219 

2575 

17.42 

17.85 

24.94 

224 

600 

10.60 

15.61 

18.87 

214 

1600 

14.25 

17.50 

22.57 

219 

2600 

17.58 

17.70 

24.95 

225 

625 

10.63 

16.11 

19.30 

213 

1625 

14.24 

17.60 

22.64 

219 

2625 

17.66 

17.58 

24.92 

225 

650 

11.11 

16.45 

19.85 

214 

1650 

14.30 

17.58 

22.66 

219 

2650 

17.62 

17.59 

24.90 

225 


675 

11.45 

16.68 

20.23 

214 

1675 

14.20 

17.48 

22.52 

219 

2675 

17.56 

17.55 

24.82 

225 

700 

11.43 

16.73 

20.27 

214 

1700 

14.00 

17.57 

22.47 

218 

2700 

17.64 

17.59 

24.91 

225 

725 

11.24 

16.80 

20.21 

214 

1725 

13.92 

17.95 

22.71 

210 

2725 

17.52 

17.46 

24.73 

225 

750 

11.27 

17.09 

20.47 

213 

1750 

13.98 

18.17 

22.92 

217 

2750 

17.57 

17., 28 

24.64 

225 

775 

11.46 

17.16 

20.63 

214 

1775 

14.03 

16.24 

23.01 

217 

2775 

17.60 

17.22 

24.62 

225 


BOO 

11.51 

16.95 

20.49 

214 

1800 

14.07 

18.22 

23.02 

217 

2800 

17.37 

17.24 

24.47 

225 

825 

11.54 

16.83 

20.41 

214 

1825 

14. OB 

18.27 

23.06 

217 

2825 

17.28 

17.25 

24.42 

225 

850 

11.53 

16.62 

20.23 

215 

1850 

14.16 

18.24 

23.09 

218 

2850 

17.42 

17.41 

24.63 

225 

875 

11.67 

16.42 

20.15 

215 

1875 

14.15 

18.07 

22.95 

218 

2875 

17.58 

17.59 

24.87 

225 

900 

12.09 

16.33 

20.32 

216 

1900 

13.96 

18.02 

22.79 

218 

2900 

17.70 

17.80 

25.10 

225 


925 

12.14 

16.39 

20.40 

216 

1925 

13.66 

17.89 

22.51 

217 

2925 

17.68 

17.96 

25.20 

224 

950 

12.17 

16.64 

20.61 

216 

1950 

13.58 

17.98 

22.53 

217 

2950 

17.58 

17.97 

25.14 

224 

975 

12.65 

17.30 

21.43 

216 

1975 

13.47 

18.13 

22.59 

216 

2975 

17.36 

17.85 

24.90 

224 

1000 

12.97 

17.86 

22.07 

216 

2000 

13.40 

18.21 

22.61 

216 

3000 

17.19 

17.72 

24.69 

224 

1025 

13.25 

17.77 

22.17 

217 

2025 

13.71 

18.19 

22.78 

217 

3025 

17.30 

17.67 

24.73 

224 

1050 

13.55 

17.78 

22.35 

217 

2050 

13.99 

18.07 

22.86 

218 

3050 

17.20 

17.67 

24.66 

224 

1075 

13.41 

17.72 

22.22 

217 

2075 

14.08 

17.97 

22.83 

218 

3075 

16.87 

17.66 

24.42 

224 

1100 

13.25 

17.49 

21.94 

217 

2100 

14.09 

17.87 

22.75 

218 

3100 

16.46 

17.54 

24.05 

223 

1125 

13.33 

17.43 

21.94 

217 

2125 

14.22 

17.78 

22.77 

218 

3125 

16.26 

17.50 

23.09 

223 

1150 

13.34 

17.33 

21.87 

217 

2150 

14.26 

17.66 

22.70 

219 

3150 

16.32 

17.45 

23.89 

223 

ALT 

= ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

M2 = MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, MS * 

MIND SPEEO, 

THETA * 

MIND DIRECTI 0N 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE MIND 

VEL0CITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

1272-7 

02/25/65, 

00252, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

M2 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3175 

16.38 

17.34 

23.85 

223 

4175 

17.67 

16.63 

24.26 

227 

5175 

26.50 

15.80 

30.85 

239 

3200 

16.27 

17.32 

23.76 

22 3 

4200 

18.38 

16.54 

24.72 

228 

5200 

2 6.84 

15.13 

30.81 

240 

3225 

15.94 

17.40 

23.59 

222 

4225 

18.73 

16.66 

25.07 

228 

5225 

26.86 

14.98 

30.76 

241 

3250 

15.87 

17.43 

23.57 

222 

4250 

19.07 

io.87 

25.46 

228 

5250 

26.74 

15.02 

30.66 

240 

3275 

15.77 

17.48 

23. 54" 

222 

4275 

19.59 

16.70 

25.74 

229 

5275 

26.69 

14.86 

30.55 

241 


3300 

15.80 

17.51 

23.58 

222 

4300 

20.16 

16.54 

26.08 

230 

5300 

26.83 

14.66 

30.58 

241 

3325 

16.04 

17.42 

23.68 

222 

4325 

20.63 

16.63 

26.49 

231 

5325 

26.91 

14.46 

30.54 

242 

3350 

16.13 

17.30 

23.66 

223 

4350 

20.75 

16.94 

26.79 

231 

5350 

26.70 

14.64 

30.45 

241 

3375 

16.06 

17.19 

23.52 

223 

4375 

20.83 

17.28 

27.06 

230 

5375 

26.70 

14.68 

30.47 

241 

3400 

15.90 

17.34 

23.53 

222 

4400 

21.03 

17.56 

27.40 

230 

5400 

26.77 

14.63 

30.51 

241 

3425 

15.77 

17.46 

23.52 

222 

4425 

21.41 

17.95 

27.94 

230 

5425 

26.71 

14.56 

30.42 

241 

3450 

15.72 

17.51 

23.53 

222 

4450 

21.70 

18.31 

28.40 

230 

5450 

26.93 

14.19 

30-44 

242 

3475 

15.48 

17.62 

23.45 

221 

4475 

21.78 

19.05 

28.94 

229 

5475 

26.96 

13.79 

30.28 

243 

3500 

14.93 

17.52 

23.02 

220 

4500 

21.83 

19.73 

29.42 

228 

5500 

27.01 

13.48 

30.19 

243 

3525 

14.85 

17.61 

23.03 

220 

4525 

22.00 

20.19 

29.86 

227 

5525 

27.18 

13.16 

30.20 

244 

3550 

15.01 

17.55 

23.09 

220 

4550 

21.86 

20.61 

30.05 

227 

5550 

27.36 

12.70 

30.16 

245 

3575 

15.04 

17.46 

23.04 

221 

4575 

21.59 

20.81 

29.99 

226 

5575 

27.43 

12.61 

30.18 

245 

3600 

15.11 

17.53 

23.14 

221 

4600 

21.70 

20.75 

30.03 

226 

5600 

27.37 

12.57 

30.11 

245 

3625 

15.32 

17.48 

23.24 

221 

4625 

21.65 

20.62 

29.90 

226 

5625 

27.51 

12.75 

30.32 

245 

3650 

15.85 

17.21 

23.40 

222 

4650 

21.79 

20.52 

29.93 

227 

5650 

27.63 

13.15 

30.60 

244 

3675 

16.12 

16.94 

23.38 

223 

4675 

22.02 

20.41 

30.02 

227 

5675 

27.45 

13.50 

30.59 

244 

3700 

16.24 

16.72 

23.31 

224 

4700 

22.11 

20.28 

30.00 

227 

5700 

27.30 

13.88 

30.62 

243 

3725 

16.16 

16.52 

23.11 

224 

4725 

22.31 

19.98 

29.95 

228 

5725 

27.30 

14.00 

30.68 

243 

3750 

15.79 

16.43 

22.79 

224 

4750 

22.35 

20.00 

29.99 

220 

5750 

27.37 

14.27 

30.87 

242 

3775 

15.63 

16.36 

22.62 

223 

4775 

22.42 

19.98 

30.03 

228 

5775 

27.48 

14.67 

31.15 

2 42 

3800 

15.55 

16.48 

22.66 

223 

4800 

22.58 

19.61 

29.90 

229 

5800 

27.46 

14.92 

31.25 

241 

3825 

15.35 

16.74 

22.72 

222 

4825 

22.89 

19.42 

30.02 

230 

5825 

27.12 

15.14 

31.06 

241 

3850 

15.58 

17.01 

23.07 

2 22 

4850 

23.16 

19.18 

30.07 

230 

5850 

26.91 

15.16 

30.89 

240 

3875 

16.01 

17.21 

23.50 

223 

4875 

23.46 

18.91 

30.13 

231 

5875 

27.00 

15.20 

30.99 

240 

3900 

16.33 

17.21 

23.73 

223 

4900 

23.82 

18.82 

30.36 

231 

5900 

26.89 

15.22 

30.90 

240 

3925 

16.48 

17.26 

23.86 

223 

4925 

23.77 

16.70 

30.24 

232 

5925 

26.91 

15.05 

30.84 

241 

3950 

16.28 

17.33 

23.78 

223 

4950 

23.68 

16.54 

30.07 

232 

5950 

27.03 

14.91 

30.87 

241 

3975 

16.29 

17.34 

23.79 

223 

4975 

24.03 

18.23 

30.16 

233 

5975 

26.94 

14.97 

30.82 

241 

4000 

16.23 

17.41 

23.80 

223 

5000 

24.36 

17.94 

30.25 

233 

6000 

26.79 

15.23 

30.82 

240 

4025 

16.12 

17.74 

23.97 

222 

5025 

24.76 

17.44 

30.28 

235 

6025 

26.94 

15.59 

31.13 

240 

4050 

16.26 

17.96 

24.23 

222 

5050 

25.20 1 

17.15 

30.49 

236 

6050 

27.09 

15.97 

31.44 

239 

4075 

16.44 

17.96 

24.35 

222 

5075 

25.49 

17.06 

30.67 

236 

6075 

26.90 

16.25 

31.42 

239 

4100 

16.45 

17.88 

24.30 

222 

5100 

25.72 

16.73 

30.66 

237 

6100 

26.67 

16.34 

31.28 

238 

4125 

16.57 

17.68 

24.23 

223 

5125 

25.90 

16.50 

30.71 

237 

6125 

26.67 

16.54 

31.38 

238 

4150 

16.94 

17.15 

24.11 

224 

5150 

26.11 

16.31 

30.79 

238 

6150 

2 6.67 

16.83 

31.54 

238 

ALT 

= ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS * 

WIND SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 11-35 (con't) 

FPS-16 RAOAR/ J1HSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1272-7 

02/25/65 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

6175 

26.42 

17.09 

31.46 

237 

7175 

30.41 

6200 

26.29 

17.38 

31.52 

236 

7200 

30.25 

6225 

26.26 

17.51 

31.56 

236 

7225 

30.23 

6250 

26.00 

17.58 

31.38 

236 

7250 

30.27 

6275 

25.73 

17.86 

31.32 

235 

7275 

29.96 


0025Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 

theta 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

15.74 

34.24 

242 

8175 

34.10 

16.55 

37.90 

15.73 

34.09 

242 

8200 

34.60 

16.76 

38.45 

15.53 

33.98 

243 

8225 

34.90 

16.69 

38.69 

15.53 

34.02 

243 

8250 

35.36 

16.55 

39.04 

15.47 

33.71 

243 

8275 

35.69 

16.15 

39.17 


THETA 

DEG 

244 

244 

244 

245 
245 


6300 

25.63 

18.28 

6325 

25.60 

18.16 

6350 

25.59 

17.99 

6375 

25.81 

17.93 

6400 

26.47 

17.21 


6425 

27.20 

16.39 

6450 

27.74 

16.07 

6475 

28.14 

15.90 

6500 

28.23 

15.61 

6525 

28.32 

15.41 


6550 

28.47 

14.97 

6575 

28.59 

14.56 

6600 

28.95 

14.31 

6625 

29.00 

14.22 

6650 

29.15 

14.00 


6675 

29.00 

13.03 

6700 

28.61 

13.86 

6725 

28.38 

13.88 

6750 

28.13 

13.94 

6775 

28.05 

14.37 


6800 

28.07 

14.56 

6625 

27.76 

14.49 

6050 

27.61 

14.37 

6875 

27.89 

14.27 

6900 

27.89 

14.66 


6925 

27.69 

14.78 

6950 

27.57 

14.72 

6975 

27.28 

15.20 

7000 

27.04 

15.66 

7025 

27.43 

15.70 


7050 

27.98 

15.61 

7075 

28.26 

15.71 

7100 

28.98 

15.59 

7125 

29.79 

15.43 

7150 

30.20 

15.53 


ALT - ALTITUDE, WX 


3L.48 234 
31.39 234 
31.28 235 
31.43 235 
31.58 237 


31.76 239 
32.06 240 
32.32 240 
32.26 241 
32.24 241 


32.16 242 
32.08 243 
32.30 244 
32.37 244 
32.37 244 


32.13 244 
31.79 244 
31.59 244 
31.40 243 
31.52 243 


31.62 242 
31.31 242 
31.13 242 
31.33 243 
31.51 242 


31.38 242 
31.25 242 
31.23 241 
31.25 240 
31.61 240 


32.04 241 
32.33 241 
32.91 242 
33.55 242 
33.96 243 


» Z0NAL C0MP0NENT, 


7300 

29.87 

15.44 

7325 

30.01 

16.04 

7350 

30.26 

16.35 

7375 

30.93 

lc.25 

7400 

31.66 

16.01 


7425 

32.16 

15.90 

7450 

32.48 

15.91 

7475 

32.65 

15.89 

7500 

32.84 

16.08 

7525 

33.43 

15.97 


7550 

33.73 

15.77 

7575 

33.78 

15.36 

7600 

34.01 

15.08 

7625 

34.12 

15.14 

7650 

33.97 

15.08 


7675 

33.74 

15.18 

7700 

33.72 

15.29 

7725 

33.77 

15.37 

7750 

33.66 

15.46 

7775 

33.37 

15.44 


7000 

33.21 

15.62 

7825 

33.39 

15.54 

7850 

33.39 

15.43 

7875 

33.19 

15.94 

7900 

33.29 

16.09 


7925 

33.66 

15.80 

7950 

33.85 

16.01 

7975 

34.05 

16.50 

8000 

34.23 

16.28 

8025 

34.18 

15.93 


8050 

34.04 

15.91 

8075 

33.96 

16.20 

8100 

33.78 

16.36 

8125 

33.72 

16.37 

8150 

33-90 

16.42 


- MERIOI0NAL C0MP0NE 


NT 


33.63 

34.03 

34.39 

34.94 

35.48 


35.88 

36.17 

36.31 

36.56 

37.05 


37.24 

37.11 

37.21 

37.33 

37.16 


37.00 

37.02 

37.11 

37.05 

36.77 


36.71 

36.83 

36.78 

36.82 

36.98 


37.18 

37.44 

37.84 

37.90 

37.71 


37.57 

37.63 

37.54 

37.48 

37.67 


, WS - 


242 

8300 

35.70 

15.95 

39.17 

246 

242 

8325 

35.96 

16.17 

39.42 

2 46 

241 

8350 

35.97 

15.99 

39.36 

246 

242 

8375 

36.23 

15.78 

39.52 

246 

243 

8400 

36.62 

15.52 

39.77 

247 

244 

8425 

36.30 

15.48 

39.47 

247 

244 

8450 

36.43 

15.13 

39.44 

247 

244 

8475 

36.93 

14.38 

39.63 

2 49 

244 

8500 

36.87 

13.92 

39.41 

249 

244 

8525 

36.67 

13.54 

39.09 

250 


245 

8550 

36.74 

13.54 

39.15 

250 

245 

8575 

36.95 

13.79 

39.44 

249 

246 

8600 

37.36 

13.55 

39.74 

250 

246 

8625 

37.97 

13.69 

40.36 

250 

2 46 

8650 

38.16 

14.24 

40.73 

249 


246 

8675 

38.15 

14.33 

40.76 

249 

245 

8700 

38.22 

14.32 

40.82 

249 

245 

8725 

38.26 

14.48 

40.90 

249 

245 

8750 

3 8 .-48 

14.49 

41.12 

249 

245 

8775 

38.43 

14.87 

41.21 

249 


245 

8800 

38.49 

15.28 

41.41 

248 

245 

8625 

39.15 

15.26 

42.02 

249 

245 

0850 

39.65 

15.59 

42.60 

248 

244 

8875 

39.81 

15.95 

42.88 

248 

244 

8900 

40.03 

15.67 

43.06 

248 


245 

8925 

40.46 

15.82 

43.44 

248 

245 

e950 

41.03 

16.10 

44.07 

248 

244 

8975 

41.22 

16.58 

44.43 

248 

244 

9000 

41.68 

16.73 

44.91 

248 

245 

9025 

42.13 

16.67 

45.31 

248 

245 

9050 

42.10 

17.00 

45.40 

248 

244 

5075 

42.25 

16.95 

45.53 

248 

244 

9100 

42.12 

17.05 

45.44 

248 

244 

9125 

42.07 

17.09 

45.41 

248 

244 

9150 

41.80 

17.11 

45.17 

248 


WINC SPEED, THETA - WIND OIRECTI0N 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1272-7 02/25/65. 00252, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

ws 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9175 

41.26 

17.23 

44.72 

247 

10175 

40.90 

16.31 

44.03 

240 

11175 

38.52 

12.08 

40.37 

252 

9200 

41.30 

17.09 

44.70 

247 

10200 

41.00 

15.50 

43.83 

249 

11200 

38.31 

12.90 

40.42 

251 

9225 

41.37 

16.95 

44.70 

248 

10225 

40.77 

15.39 

43.58 

249 

1 1225 

38.03 

13.36 

40.31 

250 

9250 

41.23 

17.17 

44.66 

247 

10250 

40.87 

15.70 

43.78 

249 

11250 

38.30 

13.11 

40.48 

251 

9275 

41.03 

17.19 

44.49 

247 

10275 

41.27 

15.35 

44.03 

249 

11275 

37.86 

13.16 

40.09 

251 

9300 

40.8 6 

16.56 

44.08 

248 

10300 

41.48 

15.35 

44.23 

250 

11300 

37.49 

13.38 

39.81 

250 

9325 

40.94 

16.50 

44.14 

248 

10325 

41.91 

15.19 

44.58 

250 

11325 

37.82 

13.51 

40.16 

250 

9350 

41.26 

16.05 

44.57 

248 

10350 

42.62 

15.12 

45.22 

250 

11350 

38.06 

13.63 

40.42 

250 

9375 

41.22 

16.76 

44.50 

248 

10375 

42.59 

15.20 

45.23 

250 

11375 

38.25 

13.90 

40.70 

250 

9400 

40.86 

16.24 

43.97 

248 

10400 

42.25 

15.05 

44.85 

250 

1 1400 

38.41 

14.22 

40.95 

250 

9425 

41.13 

16.22 

44.21 

248 

10425 

42.16 

15.13 

44.80 

250 

11425 

38.63 

14.52 

41.27 

2 49 

9450 

41.34 

16.47 

44.50 

248 

10450 

42.49 

14.64 

44.94 

251 

11450 

39.10 

14.39 

41.66 

250 

9475 

41.23 

16.57 

44.43 

248 

10475 

42.77 

14.30 

45.12 

251 

11475 

39.39 

14.63 

42.02 

249 

9500 

41.18 

16.36 

44.31 

248 

10500 

42.60 

14.70 

45.07 

251 

11500 

39.66 

14.67 

42.29 

2 50 

9525 

41.30 

16.62 

44.52 

248 

10525 

42.41 

14.54 

44.84 

251 

11525 

40.42 

13.59 

42.64 

251 

9550 

41.46 

16.61 

44.67 

248 

10550 

42.64 

14.01 

44.89 

252 

11550 

40.60 

14.01 

42.95 

251 

9575 

41.36 

16.70 

44.60 

248 

10575 

42.66 

13.79 

44.83 

252 

11575 

40.78 

14.20 

43.19 

251 

9600 

41.28 

16.93 

44.61 

248 

10600 

42 , 46 

13.78 

44.65 

252 

11600 

41.38 

13.59 

43.55 

252 

9625 

41.44 

16.89 

44.75 

248 

10625 

42.46 

13.62 

44.59 

252 

1 1625 

42.18 

13.61 

44.32 

252 

9650 

40.99 

17.20 

44.45 

247 

10650 

42.36 

13.52 

44.47 

252 

1 1650 

42.65 

13.60 

44.76 

252 

9675 

41.22 

17.09 

44.62 

247 

10675 

42.00 

13.04 

43.98 

253 

11675 

42.57 

13.98 

44.81 

252 

9700 

41.45 

16.70 

44.68 

248 

10700 

41.70 

U.I8 

43.44 

254 

11700 

43.42 

13.71 

45.53 

252 

9725 

40.92 

16.47 

44.12 

248 

10725 

41.28 

12.03 

43.00 

254 

11725 

43.21 

13.88 

45.38 

252 

9750 

40.9 2 

16.71 

44.20 

248 

10750 

40.95 

11.82 

42.62 

254 

1 1750 

42.76 

15.07 

45.33 

250 

9775 

40.98 

16.64 

44.23 

240 

10775 

40.44 

11.58 

42.07 

254 

11775 

43.66 

14.38 

45.96 

252 

9800 

40.75 

16.60 

44.00 

248 

10000 

39.82 

11.81 

41.53 

253 

11800 

43.91 

14.04 

46.10 

252 

9825 

41.07 

16.30 

44.19 

248 

10825 

39.60 

1 i . 7 5 

41.31 

253 

11825 

43.59 

14.45 

45.92 

251 

9050 

41.29 

16. C7 

44.31 

249 

10850 

39.38 

11*70 

41. OB 

253 

11850 

43.01 

15.02 

45.55 

251 

9875 

40.96 

16.56 

44.18 

248 

10875 

39.17 

1 i *64 

40. B6 

253 

11875 

42.94 

14.53 

45.33 

251 

9900 

40.95 

16.5 3 

44.17 

240 

10900 

38.95 

11.58 

40.64 

253 

11900 

43.32 

14.14 

45.57 

252 

9925 

41.11 

16. 32 

44,23 

248 

10925 

38.73 

11.53 

40.41 

253 

11925 

43.30 

13.73 

45.42 

252 

9950 

41.27 

16.20 

44.33 

248 

10950 

38.52 

11.47 

40.19 

253 

11950 

43.15 

13.80 

45.31 

252 

9975 

41.17 

16.32 

44.28 

248 

10975 

38.08 

11.92 

39.90 

252 

1 1975 

43.13 

14.51 

45.50 

251 

10000 

40.90 

16.12 

43.96 

248 

11000 

38.29 

12.07 

40.15 

252 

12000 

43.35 

13.90 

45.53 

252 

10025 

41.16 

15.92 

44.13 

249 

11025 

38.27 

11.68 

40.01 

253 

12025 

43.54 

13.57 

45.61 

253 

10050 

41.31 

16.47 

44.47 

248 

11050 

38.11 

11.91 

39.93 

252 

12050 

43.73 

14.40 

46.04 

252 

10075 

41.48 

16.42 

44.61 

248 

11075 

38.15 

12.14 

40.03 

252 

12075 

43.84 

14.98 

46.33 

251 

10100 

41.82 

15.80 

44.71 

249 

11100 

38.35 

U.71 

40.10 

253 

12100 

44.39 

14.59 

46.73 

252 

10125 

41.80 

15.58 

44.61 

249 

11125 

3 8.02 

12. BO 

39.8 1 

253 

12125 

44.56 

15.02 

47.03 

251 

10150 

41.14 

16. 1 1 

44.18 

248 

11150 

37.95 

12.03 

39.8 1 

252 

12150 

4 A . 56 

15.17 

47 . 07 

251 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - MERIDI0NAL 

C0HP0NENT 

, WS ■ 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECT10N 
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TABLE 11-35 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1272-7 

02/25/65, 

0O25Z, 

EASTERN 

TEST RANGE# 

EL 0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12175 

44.80 

14.62 

47.13 

252 

13175 

50.90 

12.17 

52.33 

256 

14175 

45.65 

8.69 

46.47 

2 59 

12200 

44.66 

14.60 

46.98 

252 

13200 

50.85 

12.23 

52.30 

256 

14200 

46.15 

7.86 

46.81 

260 

12225 

44.59 

14.61 

46.92 

252 

13225 

50.47 

12.24 

51.94 

256 

14225 

45.75 

8.55 

46.54 

259 

12250 

44.98 

13.46 

46.95 

253 

13250 

49.81 

12.20 

51.28 

256 

14250 

45.46 

8.92 

46.32 

259 

12275 

45.31 

12.69 

47.05 

254 

13275 

49.65 

12.10 

51.11 

256 

14275 

44.85 

10.86 

46.14 

2 56 

12300 

45.36 

12.51 

47.05 

254 

13300 

49.76 

11.61 

51.09 

257 

143C0 

45.97 

10.44 

47.14 

257 

12325 

45.02 

12.54 

46.73 

2 54 

13325 

49.80 

11.51 

51.11 

257 

14325 

46.62 

9.94 

47.67 

258 

12350 

45.70 

12.26 

47.31 

255 

13350 

50.10 

11.52 

51.41 

257 

14350 

46.35 

11.00 

47.64 

256 

12375 

47.02 

12.47 

48.65 

255 

13375 

50.88 

10.87 

52.03 

258 

14375 

46.55 

10.47 

47.71 

257 

12400 

47.53 

13.29 

49.35 

254 

13400 

50.40 

12.35 

51.89 

256 

14400 

46.00 

12.61 

47.70 

2 54 

12425 

47.56 

14.09 

49.84 

252 

13425 

50.00 

13.31 

51.74 

255 

14425 

46.78 

11.84 

48.25 

2 56 

12450 

48.20 

15.34 

50.58 

252 

13450 

50.72 

11.73 

52.06 

257 

14450 

46.87 

12.65 

48.55 

255 

12475 

48.93 

15.44 

51.31 

252 

13475 

50. 56 

lx. 51 

51.85 

257 

14475 

46.05 

14.23 

48.19 

253 

12500 

49.45 

15.89 

51.94 

252 

13500 

50.50 

12.20 

51.96 

256 

14500 

46.21 

13.67 

48.19 

253 

12525 

49.97 

16.03 

52.47 

252 

13525 

51.51 

10.82 

52.63 

258 

14525 

46.16 

14.46 

48.37 

252 


12550 

50.39 

15.73 

52.79 

252 

13550 

51.43 

10.38 

52.47 

258 

14550 

45.02 

14.80 

48.15 

252 

12575 

50.61 

15.67 

52.98 

253 

13575 

51.00 

9.38 

51.06 

259 

14575 

45.49 

14.93 

47.87 

2 52 

12600 

50.83 

15.57 

53.16 

253 

13600 

50.80 

9.27 

51.64 

259 

14600 

45.18 

15.87 

47.89 

250 

12625 

51.43 

14.64 

53.47 

254 

13625 

50.60 

9.16 

51.42 

260 

14625 

45.26 

16.66 

48.23 

250 

12650 

51.41 

15.18 

53.61 

253 

13650 

50.08 

8.40 

50.78 

260 

14650 

45.52 

15.86 

48.20 

251 

12675 

51.63 

15.43 

53.89 

253 

13675 

50.80 

7.41 

51.33 

262 

14675 

45.71 

15.25 

48.18 

251 

12700 

52.20 

14.54 

54.19 

254 

13700 

50.85 

7.41 

51.39 

262 

14700 

45.71 

16.16 

48.48 

250 

12725 

52.57 

13.73 

54.33 

255 

13725 

50.10 

6.22 

50.77 

260 

14725 

45.51 

15.73 

48.16 

251 

12750 

52.39 

13.82 

54.18 

255 

13750 

49.75 

8.07 

50.40 

261 

14750 

45.85 

15.63 

48.44 

251 

12775 

51.96 

14.54 

53.96 

254 

13775 

49.61 

7.83 

50.22 

261 

14775 

46.11 

15.75 

48.73 

251 

12800 

51.67 

14.42 

53.64 

254 

13800 

49.76 

7.37 

50.31 

261 

14800 

46.38 

15.88 

49.02 

251 

12825 

51.60 

14.03 

53.47 

255 

13825 

49.42 

8.10 

50.08 

261 

14825 

46.79 

15.58 

49.32 

251 

12850 

52.17 

13.99 

54.01 

255 

13850 

48.88 

8.78 

49.67 

260 

14850 

46.08 

16.13 

48.82 

251 

12875 

52.07 

14.31 

54.00 

254 

1 3075 

48.60 

8.88 

49.41 

259 

14875 

46.53 

15.60 

49.08 

251 

12900 

51.95 

14.20 

53.85 

255 

13900 

48.44 

8.60 

49.20 

260 

1 A 900 

47.59 

14.46 

49.74 

253 

12925 

52.03 

13.97 

53.87 

255 

13925 

48.25 

8.65 

49.02 

260 

14925 

47.79 

13.83 

49.75 

254 

12950 

52.10 

13.74 

53.88 

255 

13950 

48.06 

8.69 

48.84 

260 

14950 

47.73 

12.80 

49.42 

255 

12975 

51.90 

14.24 

53.82 

254 

13975 

47.16 

9.22 

48.05 

259 

14975 

47.51 

14.02 

49.54 

2 53 

13000 

51.80 

14.66 

53.84 

254 

14000 

46.86 

6.01 

47.54 

260 

15000 

47.60 

13.51 

49.56 

254 

13025 

51.75 

14.23 

53.67 

254 

14025 

46.25 

7.36 

46.83 

261 

15025 

47.85 

13.00 

49.59 

2 55 

1 = * 


it* 


254 

14050 

46.35 

6.92 

46.86 

261 

15050 

48.27 

11.54 

49.63 

256 

13075 

50 ii 9 

14.94 

53.04 

253 

14075 

46.76 

6.34 

47.19 

262 

15075 

48.37 

11.96 

49.83 

256 

13100 

50.78 

14.46 

52.80 

254 

14100 

46.14 

7.46 

46.74 

261 

15100 

48.70 

11.69 

50.08 

256 

13125 

51.04 

13.10 

52.69 

255 

14125 

45.89 

7.90 

46.57 

260 

15125 

48.98 

10.77 

50.15 

257 

13150 

51.08 

12.54 

52.60 

256 

14150 

45.45 

8.51 

46.24 

259 

15150 

48.87 

10.05 

49.89 

258 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

» Z0NAL 

C0MP0NE NT # 

WZ * M6RI0IBNAL 

C0MP0NENT 

# WS « 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

1272-7 

02/25/65, 

0025Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





alt 

WX 

WZ 

WS 

THE TA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15175 

48.44 

9.62 

49.39 

259 

16175 

41.99 

9.47 

43.04 

257 

17175 

36.28 

16.14 

39.71 

246 

15200 

49.17 

9.38 

50.05 

259 

16200 

41.71 

9.97 

42.89 

256 

17200 

36.57 

15.49 

39.72 

247 

15225 

48.60 

8.56 

49,35 

260 

16225 

41.44 

1 U .47 

42.74 

256 

17225 

35.23 

15.71 

38 .57 

2 46 

15250 

47.30 

7.58 

47.90 

261 

16250 

41.23 

9.53 

42.32 

Z57 

17250 

34.82 

16.08 

38.36 

245 

15275 

46.38 

7.49 

46.98 

261 

16275 

41.42 

9.14 

42.41 

257 

17275 

34.42 

16.44 

38.15 

244 

15300 

46.37 

6.56 

46.83 

262 

16300 

39.99 

11.23 

41.53 

254 

17300 

33.27 

16.46 

37.11 

243 

15325 

45.73 

5.65 

46.07 

26 3 

16325 

39.92 

10.26 

41.22 

255 

17325 

31.43 

17.04 

35.76 

241 

15350 

45.41 

5.97 

45.80 

262 

16350 

38.20 

10.88 

39.72 

254 

17350 

29.23 

18.11 

34.39 

238 

15375 

45.09 

6.28 

45.52 

262 

16375 

39.85 

10.85 

41.30 

255 

17375 

29.07 

18.10 

34.24 

2 38 

15400 

44.7 8 

5.55 

45.12 

263 

16400 

40.26 

10.55 

41.62 

255 

17400 

2 8.90 

18.08 

34.09 

238 

15425 

44.29 

4.89 

44.56 

264 

16425 

38.53 

11.33 

40.17 

253 

17425 

28.64 

16.66 

33.14 

2 40 

15450 

42.60 

5.49 

42.95 

262 

16450 

o 

(*•» 

00 

11.32 

39.94 

253 

17450 

23.10 

14.63 

27.34 

237 

15475 

42.28 

5.67 

42.65 

262 

16475 

38.31 

lx. 76 

40.07 

253 

17475 

22.92 

14.56 

27.15 

237 

15500 

41.95 

5.84 

42.36 

262 

16500 

37.68 

13.02 

39.87 

251 

17500 

22.73 

14.50 

26.96 

237 

15525 

42.05 

5.40 

42.40 

263 

16525 

35.11 

16.93 

38.98 

244 

17525 

22.55 

14.43 

26.77 

237 

15550 

40.73 

5.78 

41.13 

262 

16550 

35.58 

11.15 

37.28 

252 

17550 

22.36 

14.37 

26.58 

237 

15575 

40.18 

6.58 

40.71 

261 

16575 

37.96 

11.46 

39.65 

253 

17575 

22.18 

14.31 

26.39 

237 

15600 

41.14 

5.67 

41.53 

262 

16600 

39.04 

12.71 

41.05 

252 

17600 

22.00 

14.24 

26.20 

2 37 

15625 

41.12 

5.41 

41.48 

262 

16625 

36.81 

13.38 

39.17 

250 

17625 

21.12 

13.73 

25.19 

237 

15650 

40.06 

6.67 

40.61 

260 

16650 

36.72 

11.72 

38.55 

252 

17650 

20.24 

13.21 

24.17 

237 

15675 

39.16 

7.68 

39.91 

259 

16675 

35.87 

12.71 

38.06 

250 

17675 

19.37 

12.69 

23.16 

2 37 

15700 

39.14 

7.75 

39.90 

259 

16700 

36.35 

13.31 

38.71 

250 

17700 

18.36 

13.48 

22.78 

234 

15725 

39.79 

7.49 

40.48 

259 

16725 

37.34 

13.21 

39.60 

2 50 

17725 

10.40 

12.92 

22.48 

235 

15750 

40.24 

7.65 

40.96 

259 

16750 

36.20 

14.91 

39.15 

247 

17750 

18.43 

12.36 

22.19 

2 36 

15775 

39.94 

8.07 

40.75 

258 

16775 

35.91 

15.03 

38.93 

247 

17775 

18.28 

11.48 

21.59 

238 

15800 

39.64 

8.48 

40.54 

258 

16800 

35.91 

15.03 

38.93 

247 

17800 

17.78 

12.27 

21.60 

235 

15825 

39.19 

8.73 

40.15 

257 

16825 

35.92 

15.04 

38.94 

247 

17825 

17.27 

13.05 

21.65 

233 

15850 

38.86 

8.96 

39.88 

257 

16050 

35.92 

15.04 

38.94 

247 

17850 

17.73 

11.99. 

21.40 

236 

15875 

38.17 

9.81 

39.41 

255 

16875 

35.92 

15.05 

38.95 

247 

17875 

17.25 

12.01 

21.02 

235 

15900 

37.70 

9.25 

38.82 

256 

16900 

35.93 

15.05 

38.95 

247 

17900 

17.89 

10.97 

20. 9P 

238 

15925 

37.05 

9.71 

38.30 

255 

16925 

35.93 

15.05 

38.96 

247 

17925 

18.21 

10.22 

20.88 

241 

15950 

35.29 

12.06 

37.29 

251 

16950 

35.93 

15.06 

38.96 

247 

17950 

17.80 

10.18 

20.51 

240 

15975 

39.80 

8.62 

40.77 

257 

16975 

35.94 

15.06 

38.96 

247 

17975 

17.33 

10.04 

20.03 

240 

16000 

39.67 

10.43 

41.02 

255 

1 7000 

35.28 

15.29 

38.45 

246 






16025 

39.33 

10.90 

40.81 

254 

17025 

36.03 

14.70 

38.91 

248 






16050 

39.04 

10.74 

4C.49 

254 

17050 

36.25 

15.29 

39.34 

247 






16075 

39.62 

10.95 

41.11 

254 

17075 

36.17 

15.51 

39.36 

247 






16100 

39.81 

10.51 

41.18 

255 

17100 

36.10 

15.73 

39.38 

246 






16125 

40.01 

10.06 

41.25 

256 

17125 

36.02 

15.95 

39.39 

246 






16150 

40.70 

8.63 

41.61 

258 

17150 

36.07 

16.11 

39.50 

246 







■ ALTITUDE# WX = Z0NAL C0MP0NEN7, WZ * MERIDI0NAL C0MP0NENT, WS - WINC SPEED# THETA * WIND DIRECTI 0N 


ALT 



PAGE 226 TABLE 11-36 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1272-8 

02/25/65, 

Ol 44Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

225 

8.20 

13.73 

16.00 

211 

1225 

15.68 

19.11 

24.72 

219 

2225 

16.20 

17.88 

24.13 

222 

250 

8.27 

14.68 

16.85 

209 

1250 

15.67 

19.06 

24.67 

219 

2250 

16.12 

17.90 

24.09 

222 

275 

9.11 

15.82 

10.26 

210 

1275 

15.67 

18.90 

24.55 

219 

2275 

16.07 

17.86 

24.03 

222 

300 

10.28 

16.39 

19.35 

212 

1300 

15.88 

18.94 

24.71 

220 

2300 

16.15 

17.78 

24.02 

222 

325 

11.10 

16.46 

19.86 

214 

1325 

15.93 

18.89 

24.71 

220 

2325 

16.41 

17.88 

24.27 

222 


350 

11.23 

16.69 

20.12 

214 

1350 

15.87 

18.63 

24.48 

220 

2350 

16.56 

18.48 

24.81 

2 22 

375 

11.05 

17.12 

20.38 

213 

1375 

15.93 

18.46 

24.38 

221 

2375 

16.62 

18.72 

25.03 

221 

400 

11.07 

17.37 

20.59 

212 

1400 

15.94 

18.25 

24.23 

221 

2400 

16.94 

18.87 

25.36 

222 

425 

11.63 

17.70 

21.18 

213 

1425 

15.91 

18.28 

24.23 

221 

2425 

17.07 

19.19 

25.68 

221 

450 

12.14 

18.05 

21.75 

214 

1450 

15.77 

18.34 

24.19 

220 

2450 

17.27 

19.26 

25.87 

222 


475 

12.32 

18.34 

22.09 

214 

1475 

15.79 

18.18 

24.08 

221 

2475 

17.58 

19.34 

26.14 

222 

500 

12.55 

19.07 

22.83 

213 

1500 

15.93 

16.11 

24.12 

221 

2500 

17.75 

19.31 

26.22 

222 

525 

13.06 

20.07 

23.94 

213 

1525 

15.87 

17.87 

23.90 

221 

2525 

17.79 

19.15 

26.14 

223 

550 

13.33 

20.42 

24.38 

213 

1550 

16.02 

17.81 

23.95 

222 

2550 

17.72 

19.05 

26.02 

223 

575 

13.37 

20.50 

24.48 

213 

1575 

16.26 

16.10 

24.32 

222 

2575 

17.63 

18.92 

25.86 

223 


600 

13.47 

20.70 

24.70 

213 

1600 

16.35 

17.90 

24.25 

222 

26C0 

17.55 

18.67 

25.62 

223 

625 

13.84 

20.70 

24.90 

214 

1625 

16.47 

17.43 

23.98 

223 

2625 

17.62 

18.60 

25.62 

223 

650 

14.10 

20.69 

2 5.04 

214 

1650 

16.56 

17.22 

23.89 

224 

2650 

17.66 

18.70 

25.72 

223 

675 

14.21 

20.67 

25.08 

214 

1675 

16.70 

17.37 

24.09 

224 

2675 

17.56 

18.82 

25.75 

223 

700 

14.36 

20.44 

24.98 

215 

1700 

16.70 

17.46 

24.16 

224 

2700 

17.45 

18.89 

25.72 

223 


725 

14.24 

19.95 

24.51 

215 

1725 

16.70 

17.40 

24.12 

224 

2725 

17.42 

18.96 

25.75 

222 

750 

14.16 

19.62 

24.20 

216 

1750 

16.75 

17.48 

24.21 

224 

2750 

17.64 

19.02 

25.94 

223 

775 

14.31 

19.47 

24.16 

216 

1775 

16.70 

17.43 

24.14 

224 

2775 

17.65 

18.97 

25.91 

223 

800 

14.35 

19.16 

23.94 

217 

1800 

16.62 

17.54 

24.16 

22 3 

2800 

17.54 

18.94 

25.61 

223 

825 

14.38 

18.97 

23.81 

217 

1825 

16.36 

17.74 

24.13 

222 

2825 

17.60 

19.02 

25.91 

22 3 


850 

14.79 

18.88 

23.98 

218 

1850 

16.09 

17.55 

23.81 

222 

2850 

17.43 

19.05 

25.82 

222 

875 

14.80 

18.72 

23.87 

218 

1875 

15.94 

17.43 

23.62 

222 

2875 

17.14 

18.95 

25.55 

222 

900 

14.59 

18.84 

23.83 

218 

1900 

15.88 

17.44 

23.59 

222 

2900 

16.97 

19.10 

25.55 

221 

925 

14.66 

19.07 

24.06 

217 

1925 

16.04 

17.40 

23.66 

222 

2925 

16.66 

19.52 

25.67 

220 

950 

14.59 

19.08 

24.02 

217 

1950 

16.28 

17.48 

23.89 

223 

2950 

16.40 

19.68 

25.61 

220 


975 

14.65 

18.98 

23.97 

217 

1975 

16.31 

17.33 

23.80 

223 

2975 

16.14 

19.81 

25.55 

219 

1000 

14.69 

18.80 

23.86 

218 

2000 

16.48 

17.04 

23.71 

224 

3000 

15.85 

19.96 

25.49 

218 

1025 

14.51 

18.57 

23.57 

218 

2025 

16.67 

17.06 

23.86 

224 

3025 

15.83 

19.97 

25.48 

218 

1050 

14.51 

18.51 

23.52 

218 

2050 

16.78 

16.95 

23.85 

225 

3050 

15.92 

19.98 

25.55 

218 

1075 

14.48 

18.47 

23.47 

218 

2075 

16.96 

16.85 

23.91 

22 5 

3075 

15.64 

19.87 

25.29 

218 


1100 

14.59 

18.52 

23.57 

218 

2100 

16.85 

16.94 

23.89 

225 

3100 

15.54 

19.67 

25.07 

218 

1125 

15.13 

10.85 

24.17 

219 

2125 

16.63 

17.04 

23.81 

224 

3125 

15.92 

19.58 

25.24 

219 

1150 

15.31 

18.98 

24.38 

219 

2150 

16.39 

17.15 

23.73 

224 

3150 

16.22 

19.51 

25.37 

220 

1175 

15.49 

19.10 

24.59 

219 

2175 

16. 16 

17.16 

23.59 

223 

3175 

16.51 

19.50 

25.55 

220 

1200 

15.74 

19.21 

24.83 

219 

2200 

16.14 

17.46 

23.77 

223 

3200 

16.71 

19.53 

25.70 

220 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS = 

WINC SPEED, 

THETA » 

HIND DIRECTI 0N 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 

VEL0C IT Y 

PR0F ILE 










TEST NUMBER 

1272-9 

02/25/65, 

0144Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

3225 

16.76 

19.44 

25.66 

221 

4225 

19.96 

18.98 

-27.55 

226 

5225 

27.31 

17.63 

32.51 

2 37 

3250 

16.83 

19.40 

25.68 

221 

4250 

20.59 

19.28 

28.21 

227 

5250 

27.36 

17.22 

32.33 

230 

3275 

16.81 

19.31 

25.60 

221 

4275 

21.18 

19.68 

28.91 

227 

5275 

27.42 

16.93 

32.23 

236 

3300 

16.82 

19.25 

25.56 

221 

4300 

21.82 

20.21 

29.74 

227 

5300 

27.62 

16.72 

32.29 

239 

3325 

16.73 

19.09 

25.38 

22 L 

4325 

22.38 

20.98 

30.67 

227 

5325 

27.77 

16.55 

32.32 

239 


3350 

16.52 

18.92 

25.11 

221 

4350 

22.54 

21.81 

31.36 

226 

5350 

27.96 

16.36 

32.40 

239 

3375 

16.34 

18.69 

24.82 

221 

4375 

22.57 

22 • 34 

31.76 

225 

5375 

28.01 

16.14 

32.33 

240 

3400 

16.12 

18.52 

24.55 

221 

4400 

22.62 

22.75 

32.08 

225 

5400 

27.96 

15.91 

32.17 

240 

3425 

15.78 

18.59 

24.38 

22 0 

4425 

22.68 

22.97 

32.28 

22 4 

5425 

27.89 

15.58 

31.94 

241 

3450 

15.48 

18.56 

24.17 

220 

4450 

22.71 

22.63 

32.06 

225 

5450 

27.82 

15.14 

31.67 

241 


3475 

15.34 

18.62 

24.13 

219 

4475 

22.75 

22.59 

32.07 

225 

5475 

28.04 

14.85 

31.73 

242 

3500 

15.11 

18.79 

24.12 

219 

4500 

22.85 

22.76 

32.25 

225 

5500 

28.31 

14.63 

31.87 

242 

3525 

14.99 

18.88 

24ai 

218 

4525 

22.88 

22.56 

32.14 

225 

5525 

28.53 

14.45 

31.98 

243 

3550 

15.03 

19.01 

24.23 

218 

4550 

22.87 

22.45 

32.05 

225 

5550 

28.72 

14.27 

32.07 

243 

3575 

14.98 

19.39 

24.50 

218 

4575 

22.91 

22.34 

32.00 

226 

5575 

28.66 

14.18 

31.98 

243 

3600 

14.81 

19.63 

24.59 

217 

4600 

23.00 

22.16 

31.94 

226 

5600 

28.36 

14.51 

31.86 

243 

3625 

14.56 

19.75 

24.54 

216 

4625 

23.21 

22.11 

32.05 

226 

5625 

20.05 

14.88 

31.75 

242 

3650 

14.46 

20.18 

24.02 

215 

4650 

23.44 

21.99 

32.14 

227 

5650 

27.91 

15.12 

31.74 

241 

3675 

14.45 

20.65 

25.20 

215 

4675 

23.71 

21.89 

32.27 

227 

5675 

27.93 

15.49 

31.94 

241 

3700 

14.39 

20.79 

25.28 

215 

4700 

24.04 

2i.75 

32.42 

228 

5700 

27.95 

15.68 

32.05 

241 

3725 

14.58 

21.00 

25.56 

215 

4725 

24.34 

21.34 

32.37 

229 

5725 

27.79 

15.80 

31.97 

240 

3750 

14.55 

20.95 

25.50 

215 

4750 

24.75 

2i *00 

32.46 

229 

5750 

27.69 

15.99 

31.98 

240 

3775 

14.49 

20.71 

25.28 

215 

4775 

25.25 

20.96 

32.81 

230 

5775 

27.74 

16.25 

32.15 

239 

3800 

14.62 

20.79 

25.41 

215 

4800 

25.62 

20.84 

33.02 

231 

5800 

27.69 

16.44 

32.20 

239 

3825 

14.86 

20.80 

25.56 

215 

4825 

25.85 

20.57 

33.04 

231 

5825 

27.54 

16.67 

32.19 

239 

3850 

15.51 

20.73 

25.89 

217 

4850 

26.15 

20.10 

32. 9B 

232 

5050 

27.30 

16.80 

32.06 

238 

3875 

16.02 

20.78 

26.24 

217 

4075 

26.59 

19.70 

33.09 

2 1 3 

5875 

27.34 

16.89 

32.13 

230 

3900 

16.40 

20.94 

26.59 

218 

4900 

26.76 

19.33 

33.02 

2 34 

5900 

27.41 

17.15 

32.33 

238 

3925 

16.61 

20.73 

26.57 

219 

4925 

26.59 

It). 88 

32.61 

234 

5925 

27.40 

17.64 

32.59 

237 

3950 

16.43 

20.16 

26.00 

219 

4950 

26.60 

18.38 

32.33 

2 35 

5950 

27.42 

17.99 

32.79 

237 

3975 

16.32 

19.70 

25.58 

219 

4975 

26.71 

16.18 

32.31 

2 36 

5975 

27.46 

18.16 

32.92 

2 36 

4000 

16.43 

19.26 

25.31 

220 

5000 

26.51 

16.36 

32.25 

235 

6000 

27.33 

10.37 

32.9 3 

2 36 

4025 

16.33 

18.08 

24.96 

221 

5025 

26.62 

16.61 

32.48 

235 

6025 

27.18 

18.55 

32.91 

235 

4050 

16.49 

18.64 

24.89 

221 

5050 

26.99 

16.86 

32.93 

235 

6050 

27.15 

18.70 

32.97 

235 

4075 

16.87 

13.50 

25.04 

222 

5075 

27.22 

19.15 

33.28 

235 

6075 

27.05 

18.77 

32.93 

235 


4100 

16.92 

18.59 

25. 14 

222 

5100 

27.36 

19.24 

33.44 

235 

6100 

27.13 

18.91 

33.07 

235 

4125 

17.28 

18.68 

25.45 

223 

5125 

27.47 

19.11 

33.47 

235 

6125 

27.37 

19.45 

33.58 

234 

4150 

17.87 

18.66 

25.84 

224 

5150 

27.60 

18.95 

33.48 

235 

6150 

27.48 

19.77 

33.85 

2 34 

4175 

18.48 

18.71 

26.30 

224 

5175 

27.48 

10.68 

33.22 

236 

6175 

27.12 

19.85 

33 .61 

2 34 

4200 

19.23 

18.06 

26.93 

22 5 

5200 

27.34 

18.14 

32.80 

216 

6200 

27.14 

19.58 

33.46 

2 34 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= zonal 

COMPONENT, 

WZ » MERID10NAL 

C0MP0NENT, 

, WS = Ml 

INC SPEEO, 

THETA = 

WIND DIRECTION 
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TABLE 11-36 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE MIND VELOCITY PReFILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

1272-0 

ALT 

02/25/65, 

MX 

* 0144Z, 
HZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6225 

27.39 

18.91 

33.28 

235 

7225 

32.41 

17.42 

36.79 

242 

8225 

37.52 

17.63 

41.46 

245 

6250 

27.47 

18.61 

33.18 

236 

7250 

32.62 

17.40 

36.97 

242 

8250 

38.39 

17.46 

42.18 

245 

6275 

27.55 

18.33 

33.09 

236 

7275 

32.84 

17.29 

37.12 

242 

8275 

38.73 

17.20 

42.38 

246 

6300 

27.66 

17.81 

32.90 

237 

7300 

32.96 

17.14 

37.15 

242 

8300 

38.87 

17.09 

42.46 

246 

6325 

27.83 

17.19 

32.71 

238 

7325 

33.19 

17.03 

37.31 

243 

8325 

38.99 

17.44 

42.71 

246 

6350 

28.07 

16.65 

32.64 

239 

7350 

33.38 

17.23 

37.56 

243 

8350 

38.96 

17.34 

42.64 

246 

6375 

28.15 

16.64 

32.70 

239 

7375 

33.86 

17.48 

38.11 

243 

8375 

38.76 

16.96 

42.31 

246 

6400 

27.88 

16.41 

32.35 

239 

7400 

34.50 

18.01 

38.99 

242 

8400 

38.53 

17.25 

42.21 

246 

6425 

27.50 

16.05 

31.84 

240 

7425 

35.40 

18.74 

40.05 

242 

8425 

38.42 

17.29 

42.13 

246 

6450 

27.55 

16.01 

31.87 

240 

7450 

36.17 

19.44 

41.07 

242 

8450 

38.46 

16.93 

42.02 

246 

6475 

27.60 

15.93 

31.87 

240 

7475 

36.11 

20.20 

41.37 

241 

8475 

38.94 

16.84 

42.42 

246 

6500 

27.25 

16.18 

31.70 

239 

7500 

36.00 

20.28 

41.32 

240 

8500 

39.41 

16.98 

42.91 

247 

6525 

26.92 

16.41 

31.53 

238 

7525 

36.14 

20.15 

41.38 

241 

8525 

39.79 

17.14 

43.32 

247 

6550 

26.58 

16. 32 

31.19 

236 

7550 

35.98 

20.23 

41.28 

240 

6550 

40.02 

16.76 

43.39 

247 

6575 

26.50 

16.12 

31.02 

239 

7575 

35.91 

20.25 

41.22 

240 

8575 

40.09 

16.11 

43.21 

248 

6600 

26.35 

16.37 

31.02 

238 

7600 

35.81 

20.19 

41.11 

240 

8600 

40.07 

16.27 

43.25 

248 

6625 

26.23 

16.67 

31.07 

237 

7625 

35.51 

20.31 

40.91 

240 

8625 

40.58 

16.42 

43.78 

248 

6650 

25.93 

16.86 

30.93 

237 

7650 

35.19 

20.40 

40.67 

240 

8650 

40.96 

16.64 

44.21 

248 

6675 

26.03 

17.19 

31. 19 

236 

7675 

34.96 

20.23 

40.39 

240 

8675 

41.07 

16.60 

44.30 

248 

6700 

26.53 

17.74 

31.91 

236 

7700 

34.69 

20.29 

40.18 

239 

8700 

41.34 

16.24 

44.42 

248 

6725 

27.54 

18.25 

33.04 

236 

7725 

34.52 

20.38 

40.09 

239 

8725 

41.40 

16.51 

44.57 

248 

6750 

28.50 

18.40 

33.92 

237 

7750 

34.50 

20.39 

40.07 

239 

8750 

41.68 

16.36 

44.78 

248 

6775 

28.49 

18.57 

34.01 

237 

7775 

34.20 

20.66 

39.96 

239 

8775 

41.79 

16.16 

44.80 

249 

6800 

28.32 

18.37 

33.76 

237 

7B00 

33.91 

20.85 

39.81 

238 

8800 

41.71 

16.61 

44.90 

248 

6825 

28.75 

18.21 

34.04 

237 

782 5 

34.04 

20.60 

39 1 . 79 

239 

8825 

42.01 

16.32 

45.07 

249 

6850 

29.65 

18.50 

34.95 

238 

7850 

34.09 

20.39 

39.72 

239 " 

8850 

42.27 

16.35 

45.32 

249 

6875 

30.25 

18.61 

35.51 

238 

7875 

34.08 

20.17 

39.60 

239 

8875 

42.38 

16.63 

45.53 

248 

6900 

30.36 

18.39 

35.49 

239 

7900 

34.20 

20.15 

39.70 

239 

8900 

42.63 

16.40 

45.68 

249 

6925 

30.23 

18.18 

35.28 

239 

7925 

34.35 

20.20 

39.85 

239 

8925 

42.80 

16.59 

45.90 

249 

6950 

29.99 

18.14 

35.04 

239 

7950 

34.56 

20.07 

39.97 

240 

8950 

42.90 

16.69 

46.03 

249 

6975 

29.71 

18.08 

34.78 

238 

7975 

34.78 

20.11 

' 40.17 

240 

8975 

42.91 

16.94 

46.13 

248 

7000 

29.56 

17.98 

34.60 

239 

8000 

34.93 

19.95 

40.23 

240 

9000 

42.91 

17.00 

46.15 

248 

7025 

29.66 

17.98 

34.68 

239 

8025 

35.26 

19.89 

40.48 

240 

9025 

43.07 

17.10 

46.34 

248 

7050 

29.68 

18.23 

34.83 

238 

8050 

35.87 

19.60 

40.87 

241 

9050 

43.00 

17.43 

46.40 

248 

7075 

29.79 

18.20 

34.91 

238 

8075 

36.43 

19.28 

41.22 

242 

9075 

43.00 

17.36 

46.37 

248 

7100 

30.33 

17.98 

35.26 

239 

8100 

36.81 

19.04 

41.44 

242 

9100 

43.13 

17.24 

46.44 

248 

7125 

31.02 

18.07 

35.89 

240 

8125 

37.20 

18.57 

41.58 

243 

9125 

43.10 

17.07 

46 . 36 

248 

7150 

31.59 

18.04 

36.38 

240 

8150 

37.11 

18.37 

41.40 

243 

9150 

42.92 

17.31 

46.2 8 

248 

7175 

31 .87 

18. OB 

36.64 

240 

8175 

36.95 

18.13 

41.16 

244 

9175 

42.88 

17.43 

46.29 

248 

7200 

32.11 

17.88 

36.76 

241 

0200 

37.03 

17.92 

41.14 

244 

9200 

43.06 

17.41 

46.44 

248 

ALT = ALT ITUOE • WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT * 

HZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT * WS - 

WINC SPEED, 

THETA * 

HIND OIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

FPS- 

TEST NUMBER 1 
WS THETA 

■16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 
.272-8 02/25/65, 0144Z, 

ALT WX HZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9225 

43.01 

17.31 

46.36 

248 

1022 5 

43.99 

15.16 

46.53 

251 

11225 

41.54 

10.95 

42.96 

2 55 

9250 

42.82 

17.25 

46.17 

248 

10250 

44.25 

14.73 

46.63 

251 

11250 

41.21 

11.05 

42.67 

255 

9275 

42.78 

17.30 

46.15 

248 

10275 

44.28 

14.29 

46.53 

252 

11275 

41.67 

11.38 

43.20 

255 

9300 

42.96 

16.85 

46.14 

248 

10300 

44.76 

13.46 

46.74 

253 

11300 

41.94 

11.17 

43.40 

255 

9325 

43.10 

16.67 

46.21 

249 

10325 

44.64 

13.62 

46.68 

253 

11325 

42.08 

11.11 

43.52 

255 

9350 

43.13 

16.66 

46.23 

249 

10350 

44.72 

13.56 

46.73 

253 

11350 

42.03 

11.23 

43.50 

255 

9375 

43.01 

16.88 

46.20 

248 

10375 

44.83 

13.16 

46.72 

253 

11375 

41.82 

11.55 

43.38 

254 

9400 

43.23 

16.80 

46.38 

249 

10400 

44.47 

13.17 

46.38 

253 

1 1400 

42.00 

11.55 

43.56 

254 

9425 

43.22 

16.70 

46.34 

249 

1042 5 

44.49 

13.15 

46.39 

253 

11425 

42.37 

10.82 

43.73 

255 

9450 

43.08 

16.89 

46.28 

248 

10450 

44.65 

13.14 

46.55 

253 

11450 

42.14 

10.98 

43.54 

255 

9475 

43.29 

16.47 

46.32 

249 

10475 

44.41 

13.63 

46.46 

253 

11475 

41.79 

11.53 

43.35 

254 

9500 

43.24 

16.36 

46.23 

249 

10500 

44.47 

13.37 

46.43 

253 

11500 

41.86 

11.18 

43.33 

255 

9525 

43.20 

16.27 

46.16 

249 

1052 5 

44.93 

12.84 

46.73 

254 

11525 

41.93 

11.16 

43.39 

255 

9550 

43.26 

15.92 

46.09 

250 

10550 

44.68 

13.15 

46.57 

253 

11550 

41.68 

11.71 

43.29 

254 

9575 

43.05 

16.12 

45.97 

249 

10575 

44.60 

13.20 

46.52 

253 

11575 

41.91 

11.48 

43.46 

2 54 

9600 

43.01 

16.06 

45.91 

249 

10600 

44.78 

13.30 

46.71 

253 

11600 

42.04 

11.51 

43.59 

255 

9625 

43.01 

15.99 

45.89 

249 

10625 

44.69 

13.54 

46.70 

253 

11625 

42.03 

11.44 

43 . 56 

255 

9650 

43.06 . 

16.03 

45.95 

249 

10650 

44.98 

13.24 

46.88 

253 

11650 

42.19 

11.06 

43.62 

255 

9675 

43.41 

15.89 

46.22 

250 

10675 

44.89 

13.26 

46.80 

253 

11675 

42.39 

10.89 

43.77 

255 

9700 

43.34 

16.03 

46.21 

250 

10700 

44.67 

13.17 

46.57 

253 

11700 

42.28 

11.11 

43.71 

255 

9725 

43.19 

16.02 

46.07 

249 

10725 

44.26 

13.37 

46.23 

253 

11725 

42.08 

11.46 

43.61 

255 

9750 

43.39 

15.66 

46.13 

250 

10750 

44.39 

13.60 

46.43 

253 

11750 

42.60 

11.06 

44.02 

255 

9775 

43.24 

15.74 

46.02 

250 

10775 

44.42 

13.42 

46.41 

253 

11775 

42.91 

10.41 

44.16 

256 

9800 

43.10 

15.97 

45.96 

249 

10800 

43.62 

12.99 

45.51 

253 

11800 

42.40 

10.96 

43.79 

255 

9825 

43.15 

15.79 

45.95 

250 

10825 

42.81 

13.10 

44.77 

253 

11825 

42.41 

10.87 

43.78 

255 

9850 

43.15 

15.54 

45.86 

250 

10850 

42.39 

13.13 

44.38 

253 

11850 

43.01 

10.19 

44.20 

256 

9875 

43.28 

15.45 

45.96 

250 

10875 

42.12 

12.25 

43.87 

254 

11875 

43.14 

10.94 

44.51 

256 

9900 

43.12 

15.67 

45.88 

250 

10900 

41.21 

12.81 

43.15 

253 

11900 

43.33 

10.95 

44.70 

256 

9925 

42.92 

15.72 

45.71 

250 

10925 

41.22 

12.29 

43.02 

253 

11925 

43.59 

10.67 

44.88 

256 

9950 

42.76 

15.66 

45.54 

250 

10950 

41.47 

10.98 

42.90 

255 

11950 

43.58 

10.98 

44.94 

256 

9975 

43.18 

15.39 

45.84 

250 

10975 

41.44 

11.12 

42.91 

255 

11975 

43.65 

11.25 

45.07 

255 

10000 

43.52 

15.22 

46.10 

251 

11000 

41.64 

11.02 

43.08 

255 

12000 

43.78 

11.58 

45.28 

255 

10025 

43.32 

15.73 

46.09 

250 

11025 

41.41 

11.26 

42.92 

255 

12025 

44.62 

11.25 

46 . 02 

256 

10050 

43.46 

16.00 

46.31 

250 

11050 

41.25 

11.44 

42.80 

254 

12050 

45.75 

11.03 

47.07 

256 

10075 

43.52 

15.76 

46.29 

250 

11075 

41.56 

11.03 

43.00 

255 

12075 

45.88 

11.40 

47.2 8 

256 

10100 

43.60 

15.68 

46.34 

250 

11100 

41.75 

11.11 

43.20 

255 

12100 

46.53 

11.65 

47.96 

2 56 

10125 

43.75 

15.66 

46.47 

250 

11125 

41.04 

11.72 

42.73 

254 

12125 

47.08 

11.87 

48 . 55 

256 

10150 

43.57 

15.65 

46.30 

250 

11150 

41.00 

li.50 

42.59 

254 

12150 

46.87 

12.15 

48.42 

255 

10175 

43 .57 

15.62 

46.29 

250 

11175 

41.32 

10.98 

42.76 

255 

12175 

46.36 

12.07 

47.91 

255 

10200 

43.58 

15.77 

46.34 

250 

11200 

41.55 

10.98 

42.98 

255 

12200 

46.77 

12.44 

48.39 

255 
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ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TABLE 11 -36 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1HSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 1272-8 02/25/65, 0144Z, EASTERN TEST RANGE, 

WS THETA ALT WX WZ WS THETA 

M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

H/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

12225 

12250 

12275 

12300 

12325 

47.45 

48.37 

48.67 

48.77 

49.48 

12.50 

11.94 

12.10 

12.35 

12.21 

49.07 

49.82 

50.15 

50.31 

50.96 

255 

256 
256 
256 
256 


13225 

13250 

13275 

13300 

13325 

51.59 

52.14 

51.90 

51.97 

51.42 

13.15 

12.68 

12.82 

12.21 

13.53 

53.23 

53.66 

53.46 

53.38 

53.17 

256 

256 

256 

257 
255 

14225 

14250 

14275 

14300 

14325 

45. B8 
45.42 
45.30 
45.47 
45.01 

11.61 

12.38 

12.94 

12.78 

13.15 

47.33 

47.08 

47.11 

47.23 

46.89 

2 56 
255 
2 54 
254 
2 54 

12350 

12375 

12400 

12425 

12450 

49.95 

50.14 

51.22 

51.32 

51.86 

12.41 

13.20 

14.09 

15.70 

16.44 

51.47 

51.85 

53.13 

53.67 

54.43 

256 

255 

254 

253 

252 


13350 

13375 

13400 

13425 

13450 

51.48 

51.08 

50.19 

49.89 

50.23 

12.69 

13.23 

14.38 

12.83 

13.78 

53.02 

52.77 

52.21 

51.52 

52.09 

256 

255 

254 

255 
2 54 

14350 

14375 

14400 

14425 

14450 

45.42 

45.74 

45.76 

45.47 

45.21 

13.13 

13.91 

15.29 

16.31 

16.24 

47.28 

47.80 

48.25 

48.31 

48.03 

254 

253 

251 

250 

250 

12475 

12500 

12525 

12550 

12575 

53.39 

53.22 

51.93 

51.44 

51.38 

15.25 

15.49 

16.54 

16.65 

16.48 

55.52 

55.43 

54.50 

54.07 

53.95 

254 

254 

252 

252 

252 


13475 

13500 

13525 

13550 

13575 

50.26 

50.05 

•49.57 

49.10 

49.60 

13.82 

13.27 

13.34 

13.19 

12.65 

52.12 

51.78 

51.34 

50.84 

51.19 

254 

255 
255 

255 

256 

14475 

14500 

14525 

14550 

14575 

46.06 

46.13 

46.42 

45.70 

45.64 

15.74 

15.68 

14.95 

16.85 

18.19 

48.68 

48.72 

48.76 

48.71 

49.13 

251 

251 

252 
250 
248 

12600 

12625 

12650 

12675 

12700 

51.72 
51.94 
51.76 

51.73 
52.17 

16.62 

16.17 

15.77 

16.13 

15.66 

54.32 

54.40 

54.11 

54.18 

54.47 

252 

253 
253 

252 

253 


13600 

13625 

13650 

13675 

13700 

49.66 

49.44 

48.45 
48.34 
46.56 

12.55 

11.41 

12.68 

12.92 

11.85 

51.22 

50.74 

50.08 

50.03 

50.00 

256 

257 
255 

255 

256 

14600 

14625 

14650 

14675 

14700 

46.38 

45.67 

46.59 

47.09 

47.46 

17.30 

17.16 

17.82 

17.04 

15.71 

49.50 

48.79 

49.80 
50.08 
49.99 

249 

249 

249 

250 
252 

12725 

12750 

12775 

12600 

12825 

52.02 

51.42 

51.11 

51.23 

50.73 

15.71 

15.71 

16.05 

16.32 

16.95 

54.34 

53.77 

53.57 

53.76 

53.49 

253 

253 

252 

252 

251 


13725 

13750 

13775 

13800 

13825 

47.83 

48.05 

47.32 

46.52 

46.44 

13.43 

12.99 

14.14 

15.91 

15.73 

49.66 

49.78 

49.39 

49.16 

49.03 

2 54 
255 
253 
251 
251 

14725 

14750 

14775 

14800 

14825 

47.50 

47.57 

47.39 

46.66 

46.63 

14.07 

14.93 

15.21 

14.59 

14.17 

49.77 
49.86 

49.78 
48.89 
48.73 

252 

252 

252 

252 

253 

12850 

12875 

12900 

12925 

12950 

50.81 

51.79 

51.66 

51.40 

51.20 

16.68 

14.99 

15.27 

15.21 

14.90 

53.48 

53.92 

53.89 

53.60 

53.32 

252 
254 

253 

253 

254 


13850 

13875 

13900 

13925 

13950 

46.57 

46.79 

46.96 

46.98 

47.00 

15.32 

15.02 

15.23 

15.32 

15.40 

49.02 

49.14 

49.37 

49.41 

49.46 

252 

252 

252 

252 

252 

14050 

14875 

14900 

14925 

14950 

46.69 

46.74 

44.91 
44.57 

44.92 

13.51 

13.03 

12.73 

12.41 

9.97 

48.60 

48.52 

46.68 

46.27 

46.01 

2 54 
254 
254 
254 
2 57 

12975 

13000 

13025 

13050 

13075 

51.17 

51.10 

51.02 

51.88 

51.83 

14.86 

15.09 

15.13 

14.11 

14.59 

53.28 

53.28 

53.22 

53.76 

53.84 

254 
253 

253 

255 

254 


13975 

14000 

14025 

14050 

14075 

47.19 

47.11 

46.91 

47.02 

46.80 

14.12 

13.45 

13.24 

12.32 

12.06 

49.26 

48.99 

48.74 

48.61 

48.33 

253 

254 

254 

255 
255 

14975 

15000 

15025 

15050 

15075 

44.77 

43.08 

42.99 

42.90 

42.81 

9.44 

10.25 

10.13 

10.01 

9.89 

45.76 

44.28 

44.17 

44.05 

43.94 

258 

256 
2 57 

257 
257 

13100 

13125 

13150 

13175 

13200 

51.28 

52.33 

52.66 

52.51 

52.06 

15.05 
13.69 
13.63 
13. 16 
12.99 

53.44 

54.09 

54.39 

54.14 

53.66 

253 

255 

255 

256 
256 


14100 

14125 

14150 

14175 

14200 

46.71 

46.62 

46.55 

46.40 

46.20 

11.84 

11.62 

11.39 

11.24 

11.29 

48.19 

48.05 

47.92 

47.74 

47.56 

256 

256 

256 

256 

256 

15100 

15125 

15150 

15175 

15200 

42.01 

40.75 

40.55 

41.30 

41.80 

7.90 

8.85 

9.02 

7.13 

5.72 

42.75 

41.70 

41.54 

41.91 

42.19 

259 
258 
257 

260 
262 

ALT - ALT ITUOE ♦ WX 

• ZONAL 

COMPONENT, 

WZ - MERIDI0NAL C0MP0NENT , WS * WINC SPEED, 

THETA - WINO DIRECTI 0N 



ALT 

METERS 

W X 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WINO 
TEST NUMBER 1272-8 02/25/65, 0144Z, 

THETA ALT WX W Z 

OEG METERS M/SEC M/SEC 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

M/SEC DEG 

, FL0RIOA 
ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

15225 

15250 

15275 

15300 

15325 

41.78 

41.76 

42.10 

42.60 

42.53 

5.73 

5.74 
4.46 
3.81 
4.27 

42.17 

42.15 

42.33 

42.77 

42.75 

262 

262 

264 

265 
264 


16225 

16250 

16275 

16300 

16325 

39.88 

39.73 

39.47 

39.80 

40.56 

LI. 15 
9.84 
10.32 
9.74 
10.06 

41.41 

40.93 

40.00 

40.97 

41.79 

254 
256 

255 

256 
256 

17225 
17250 
17275 
17300 
1 7325 

33.09 

33.47 

34.02 

34.06 

33.85 

20.63 
19.96 
19.46 

19.63 
19.37 

39.00 

38.97 

39.20 

39.31 

39.00 

238 

239 

240 
240 
240 

15350 

15375 

15400 

15425 

15450 

42.71 
42.36 

43.71 
42.59 
41.14 

5.02 

5.63 

3.13 

5.20 

6.94 

43.00 

42.73 

43.83 

42.91 

41.72 

263 

262 

266 

263 

260 


16350 

16375 

16400 

16425 

16450 

40.77 

40.34 

38.33 

39.62 

42.74 

10.46 
11.02 
11.41 
12.94 
1*. 29 

42.09 

41.81 

39.99 

41.68 

45.06 

255 

255 

253 

252 

251 

17350 
17375 
17400 
17425 
1 7450 

33.39 

31.05 

29.80 

28.67 

27.12 

18.37 

20.51 

21.22 

21.16 

21.60 

38.11 

37.21 

36.58 

35.65 

34.67 

241 
2 36 
234 
233 
231 

15475 

15500 

15525 

15550 

15575 

42.05 

42.56 

42.35 

41.78 

41.16 

5.19 

5.21 

5.70 

6.25 

6.41 

42.37 

42.98 

42.73 

42.24 

41.65 

263 

263 

262 

261 

261 


16475 

16500 

16525 

16550 

16575 

40.52 

40.50 

40.47 

40.45 

40.42 

12.59 

12.50 

12.40 

12.31 

12.21 

42.43 

42.38 

42.33 

42.26 

42.23 

253 

253 

253 

253 

253 

17475 

17500 

17525 

17550 

17575 

26.59 

24.43 

22.91 

22.48 

22.34 

21.17 

20.49 

19.38 

17.42 

14.94 

33.99 

31.89 

30.01 

28.44 

26.88 

231 
230 
230 

232 
236 

15600 

15625 

15650 

15675 

15700 

40.07 

40.53 

39.57 

38.39 

38.36 

7.52 
5.96 
7.07 
9 . 00 
7.90 

40.77 

40.97 

40.19 

39.43 

39.17 

259 
261 

260 

257 

258 


16600 
1662 5 
16650 
16675 
16700 

40.40 

40.37 

40.08 

40.20 

39.97 

W.05 

11.89 

12.69 

12.53 

12.81 

42.15 

42.08 

42.04 

42.11 

41.98 

253 

253 

252 

253 
252 

17600 

17625 

17650 

17675 

17700 

22.04 

22.34 

21.16 

20.86 

21.30 

13.91 

12.01 

12.31 

13.17 

12.17 

26.06 

25.36 

24.48 

24.67 

24.53 

238 

242 

240 

238 

240 

15725 

15750 

15775 

15800 

15825 

38.59 

39.09 

38.52 

37.28 

38.74 

7.02 
6.52 
7.89 
9. 18 
6.99 

39.22 

39.63 

39.32 

38.40 

39.37 

260 

260 

258 

256 

260 


16725 
16750 
16775 
16800 
1682 5 

38.68 

38.68 

38.69 

38.70 
37.48 

14.51 

14.48 

14.46 

14.44 

15.77 

41.31 

41.31 

41.30 

41.30 

40.67 

249 

249 

249 

249 

247 

17725 
17750 
1 7775 
17800 
17825 

22.16 

21.34 

21.23 

21.12 

21.02 

11.67 

10.90 

10.91 

10.92 

10.93 

25.05 

23.96 

23.87 

23.78 

23.69 

242 

243 
243 
242 
242 

15850 

15875 

15900 

15925 

15950 

38.72 

39.29 

39.42 

39.55 

39.68 

8.67 

11.03 

10.77 

10.51 

10.24 

39.67 

40.80 

40.86 

40.92 

40.98 

257 

254 

255 
255 
255 


1 6050 
16875 
16900 
1692 5 
16950 

37.12 

36.94 

36.58 

36.26 

35.72 

15.83 

14.76 

17.02 

16.72 

15.96 

40.35 

39.78 

40.35 

39.93 

39.12 

247 

248 
245 

245 

246 

17850 

17875 

17900 

17925 

17950 

20.91 

19.65 

19.49 

10.81 

17.59 

10.94 

11.11 

10.74 

10.53 

11.27 

23.60 

22.58 

22.25 

21.56 

20.90 

242 

240 

241 
241 
237 

15975 

16000 

16025 

16050 

16075 

40.39 

40.64 

39.94 

38.92 

40.66 

10.21 
10.25 
10.24 
12.13 
10. C6 

41.66 

41.91 

41.24 

40.76 

41.89 

256 

286 

255 
253 

256 


16975 

17000 

17025 

17050 

17075 

36.02 

35.97 

35.73 

34.85 

34.70 

15.22 
17.65 
Itt. 07 
17.55 
lb. 06 

39.10 

40.06 

40.04 

39.02 

39.12 

247 

244 

243 

243 

242 

17975 

18000 

18025 

18050 

18075 

17.17 

15.85 

15.66 

15.47 

15.29 

11.31 

9.92 

9.64 

9.35 

9.07 

20.56 

18.70 

18.39 

18.08 

17.77 

2 36 
238 

238 

239 
239 

16100 

16125 

16150 

16175 

16200 

40.79 
40.92 
40.64 
40.3 5 
40.24 

9.66 

9.26 

9.74 

10.22 

11.35 

41.92 

41.95 

41.79 

41.63 

41.81 

256 

257 
256 
256 
254 


17100 

17125 

17150 

17175 

17200 

34.30 

33.90 

33.44 

33.70 

33.37 

18.57 
ly .07 
19.93 
19.35 
19.65 

39.00 

38.89 

38.93 

38.86 

38.73 

241 

240 

239 

240 
239 

18100 

18125 

18150 

iei75 

18200 

14.66 

14.14 

14.09 

14.12 

14.01 

7.27 
7.53 
7.46 

6.27 
7.16 

16.37 

16.02 

15.94 

15.45 

15.73 

243 

242 

242 
2*6 

243 

ALT * ALTITUDE, MX * ZRNAL C 0MP0NE NT i 

, WZ = MERIDI0NAL 

C0MP0NE 

NT, WS * 

WING SPEEO 

, THETA - 

WIND DIRECT I 0N 
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ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

18225 

14.17 

7.06 

15.83 

243 

18250 

13.97 

7.32 

15.77 

242 

18275 

13.74 

7.63 

15.71 

241 

18300 

13.50 

7.95 

15.67 

239 

18325 

12-10 

8.32 

14.68 

235 

18350 

12.36 

8.27 

14.87 

236 

18375 

12.15 

8.50 

14.83 

235 

18400 

13.14 

8.54 

15.67 

237 


TABLE 1 1 -36 (con 't) 

FPS-16 RAOAR/JlMSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 1272-8 02/25/65, 0144Z, EASTERN TEST RANGE, 

AIT MX WZ MS THETA 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 


ALT - ALTITUDE^ MX » ZONAL COMPONENT, MZ * MERIDIONAL COMPONENT, MS * MINE SPEED, 


FL0RIOA 

ALT MX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 


THETA - MINO DIRECTION 


MS 

M/SEC 


THETA 

DEG 
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TABLE 11-37 

FPS-16 RAD AR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1272-9 02/25/65, 0259Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

175 

5.48 

14.05 

15.08 

201 

200 

6.08 

15.21 

16.38 

202 

225 

7.00 

16.29 

17.73 

203 

250 

7.48 

16.74 

18.33 

204 

275 

7.67 

17.28 

18.91 

204 

300 

8.09 

17.97 

19.70 

204 

325 

9.15 

18.88 

20.98 

206 

350 

10.24 

19.43 

21.96 

208 

375 

11.06 

19.00 

21.99 

210 

400 

10.99 

19.42 

22.31 

209 

<►25 

11.12 

20.58 

23.39 

208 

450 

12.46 

21.19 

24.58 

210 

475 

13.50 

21.56 

25.44 

212 

500 

13.73 

21.68 

25.67 

212 

525 

14.26 

21.62 

26.07 

213 

550 

14.80 

21.95 

26.48 

214 

575 

14.88 

22.05 

26.60 

214 

600 

14.89 

21.98 

26.55 

214 

625 

14.87 

21.95 

26.52 

214 

650 

14.85 

22.03 

26.57 

214 

675 

14.74 

22.07 

26.54 

214 

700 

14.63 

21.94 

26.38 

214 

725 

14.70 

21.74 

26.24 

214 

750 

14.70 

21.43 

25.99 

214 

775 

14.84 

21.17 

25.85 

215 

800 

15.09 

21.12 

25.96 

215 

825 

14.97 

20.92 

25.72 

215 

850 

15.26 

20.89 

25.87 

216 

875 

15.50 

20.76 

25.91 

217 

900 

15.71 

20.43 

25.77 

217 

925 

16.35 

20.65 

26.33 

218 

950 

16.54 

20.94 

26.68 

218 

975 

16.57 

21.06 

26.79 

218 

1000 

16.66 

21.14 

26.92 

218 

1025 

16.67 

21.06 

26.87 

218 

1050 

17.04 

21. C4 

27.08 

219 

1075 

17.37 

21.00 

27.25 

219 

1100 

17.63 

20.86 

27.31 

220 

1125 

17.96 

20.83 

27.50 

221 

1150 

18.03 

20.71 

27.46 

221 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z 0NAL 

C0MP0N 


ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

CEG 


FL0RIOA 

ALT 

METERS 


M/SEC M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


1175 

18.07 

20.59 

27.39 

221 

2175 

16.02 

18.75 

24.66 

220 

1200 

18.12 

20.62 

27.46 

221 

2200 

15.94 

18.86 

24.69 

220 

1225 

17.97 

20.45 

27.23 

221 

2225 

16.05 

18.71 

24.66 

220 

1250 

17.87 

20.32 

27.06 

221 

2250 

16.55 

18.53 

24.85 

222 

1275 

17.74 

20.31 

26.96 

221 

2275 

16.77 

18.06 

24.65 

223 

1300 

17.55 

20.21 

26.76 

221 

2300 

16.82 

17.72 

24.43 

223 

1325 

17.58 

20.19 

26.77 

221 

2325 

17.00 

17.70 

24.54 

224 

1350 

17.65 

20.13 

26.77 

221 

2350 

16.92 

17.52 

24.35 

224 

1375 

17.80 

19.97 

26.76 

222 

2375 

16.98 

17.48 

24.37 

224 

1400 

17.98 

19.48 

26.51 

223 

2400 

17.14 

17.68 

24.63 

224 

1425 

18.22 

18.84 

26.21 

224 

2425 

17.18 

17.82 

24.75 

224 

1450 

18.67 

18.66 

26.40 

22 5 

2450 

17.35 

17.66 

24.75 

224 

1475 

18.74 

16.64 

26.43 

225 

2475 

17.45 

17.56 

24.77 

225 

1500 

18.44 

18.53 

26.14 

225 

2500 

17.28 

17.67 

24.72 

224 

1525 

18.08 

18.42 

25.81 

224 

2525 

17.18 

17.72 

24.68 

’224 

1550 

17.42 

16.21 

25.20 

224 

2550 

17.27 

18.03 

24.97 

224 

1575 

16.97 

17.98 

24.72 

22 3 

2575 

17.27 

18.02 

24.96 

224 

1600 

16.82 

17.73 

24.44 

223 

2600 

17.62 

18.15 

25.30 

224 

1625 

16.92 

17.73 

24.51 

223 

2625 

18.06 

18.64 

25.95 

224 

1650 

17.28 

17.99 

24.94 

224 

2650 

18.07 

18.89 

26.15 

224 

1675 

17.21 

18.04 

24.93 

223 

2675 

18.15 

19.26 

26.46 

223 

1700 

17.20 

17.90 

24.82 

224 

2700 

18.10 

19.66 

26.72 

222 

1725 

17.21 

17.89 

24.82 

224 

2725 

17.77 

19.74 

26.55 

222 

1750 

17.22 

IB. 15 

25.02 

223 

2750 

17.55 

19.70 

26.39 

222 

1775 

17.46 

16.38 

25.35 

223 

2775 

17.46 

19.88 

26.46 

221 

1800 

17.41 

18.36 

25.30 

223 

2800 

17.38 

20.10 

26.57 

221 

1825 

17.29 

18.33 

25.19 

223 

2825 

17.40 

20.23 

26.68 

221 

1850 

17.19 

18.42 

25.20 

223 

2850 

17.34 

20.46 

26.81 

220 

1875 

16.95 

18.54 

25.12 

22 2 

2875 

17.00 

20.72 

26.80 

219 

1900 

16.99 

18.66 

25.24 

222 

2900 

16.67 

20.06 

26.70 

216 

1925 

17.09 

18.78 

25.39 

222 

2925 

16.57 

21.07 

26.81 

218 

1950 

16.94 

18.82 

25.32 

222 

2950 

16.67 

21.39 

27.12 

210 

1975 

17.00 

18.73 

25.30 

222 

2975 

16.74 

21.39 

27.17 

218 

2000 

17.07 

18.50 

25.18 

22 3 

3000 

16.76 

21.42 

27.20 

218 

2025 

16.96 

18.21 

24.89 

223 

3025 

16.64 

21.71 

27.35 

217 

2050 

16.90 

.18.10 

24.76 

223 

3050 

16.39 

21.96 

27.40 

217 

2075 

16.64 

18.15 

24.62 

222 

3075 

16.17 

22.02 

27.32 

216 

2100 

16.51 

18.15 

24.54 

222 

3100 

15.93 

21.93 

27.10 

216 

2125 

16.46 

18.43 

24.71 

222 

3125 

15.98 

21.97 

27.17 

216 

2150 

16.18 

18.70 

24.73 

221 

3150 

15.88 

21.96 

27.10 

216 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS » 

WIND SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND 
1272-9 02/25/65, 0259Z , 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL 0R I DA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3175 

15.79 

21.82 

26.93 

216 

4175 

22.64 

21.60 

31.29 

226 

5175 

31.69 

18.68 

36.79 

2 39 

3200 

15.92 

21.73 

26.93 

216 

4200 

22.61 

21.53 

31.22 

2 26 

5200 

31.81 

18.34 

36.72 

240 

3225 

15.93 

21.80 

27.00 

216 

4225 

22.49 

22.03 

31.48 

225 

5225 

31.71 

16.22 

36.5 7 

240 

3250 

15.90 

21.94 

27.10 

216 

4250 

22.25 

22.64 

3 1.74 

224 

5250 

31.70 

17.93 

36.42 

2 40 

3275 

15.79 

21.93 

27.03 

216 

4275 

22.29 

23.03 

32.05 

224 

5275 

31.85 

17.71 

36.45 

241 

3300 

15.61 

21.81 

26.82 

215 

4300 

22.54 

22.90 

32.13 

2 24 

5300 

31.66 

17.57 

36.21 

241 

3325 

15.55 

21.68 

26.68 

215 

4325 

23.21 

22.81 

32.54 

225 

5325 

31.35 

17.80 

36.05 

240 

3350 

15.54 

21.53 

26.55 

216 

4350 

23.96 

22.37 

32.78 

227 

5350 

31.31 

17.77 

36.00 

240 

3375 

15.47 

21.43 

26.43 

216 

4375 

24.59 

22.22 

33.14 

228 

5375 

31.13 

17.64 

35.78 

240 

3400 

15.77 

21.50 

26.66 

216 

4400 

25.21 

21.99 

33.45 

229 

5400 

31.08 

17.56 

35.70 

240 

3425 

16.04 

21.45 

26.79 

217 

4425 

25.73 

21.92 

33.81 

229 

5425 

31.28 

17.42 

35.81 

241 

3450 

16.52 

21.53 

27.13 

217 

4450 

26.30 

22.31 

34.49 

230 

5450 

31.20 

17.47 

35.76 

241 

3475 

17.15 

21.78 

27.72 

218 

4475 

26.46 

22.29 

34.60 

230 

5475 

30.95 

17.52 

35.57 

240 

3500 

17.14 

22.01 

27.90 

218 

4500 

26.44 

22.27 

34.57 

2 30 

5500 

30.71 

17.65 

35.42 

240 

3525 

16.72 

22.04 

27.67 

217 

4525 

26.64 

22.44 

34.83 

230 

5525 

30.53 

17.49 

35.18 

240 

3550 

16.51 

21.96 

27.47 

217 

4550 

26.94 

2c. 17 

34.89 

2 30 

5550 

30.54 

17.74 

35.32 

240 

3575 

16.86 

21.75 

27.52 

2 1 B 

4575 

27.65 

21.51 

35.03 

2 32 

5575 

30.49 

18.18 

35.50 

239 

3600 

17.05 

21.76 

27.65 

218 

4600 

28.29 

21.19 

35.34 

233 

5600 

30.43 

18.26 

35.49 

239 

3625 

17.15 

21.90 

27.62 

218 

4625 

28.62 

21.23 

35.64 

233 

5625 

30.34 

18.41 

35.49 

239 

3650 

17.38 

21.98 

28.02 

218 

4650 

29.13 

21.34 

36.11 

234 

5650 

29.90 

18.88 

35.36 

238 

3675 

17.59 

22.65 

28.67 

218 

4675 

29.50 

21.51 

36.51 

2 34 

5675 

29.61 

19.21 

35.30 

237 

3700 

17.80 

23.01 

29.09 

218 

4700 

29.79 

21.63 

36.81 

234 

5700 

29.53 

19.20 

35.23 

237 

3725 

IB. 03 

22.47 

28.61 

219 

4725 

29.87 

21.46 

36.70 

234 

5725 

29.49 

19.40 

35.29 

2 36 

3750 

18.15 

21.70 

28.29 

220 

4750 

29.99 

2i.53 

36.92 

234 

5750 

29.55 

19.74 

35.53 

236 

3775 

18.38 

21.47 

28.26 

220 

4775 

30.04 

21.38 

36.87 

234 

5775 

29.64 

19.87 

35.69 

2 36 

3800 

18.74 

21.41 

28.46 

221 

4800 

30.02 

21.31 

36.81 

234 

5800 

29.48 

20.01 

35.63 

236 

3825 

19.30 

21.18 

28.65 

222 

4825 

30.07 

21.32 

36.87 

214 

5825 

29.07 

20.12 

35.35 

235 

3850 

19.90 

21.37 

29.21 

22 3 

4050 

30.10 

2 1 . 09 

36.76 

235 

5850 

28.98 

19.96 

35.19 

235 

3875 

20.32 

21.42 

29.53 

223 

4875 

30.39 

2U.96 

36.92 

235 

5875 

28.88 

20.05 

35.16 

235 

3900 

20.80 

21.03 

29.58 

225 

4900 

30.68 

20.84 

37.08 

2 36 

5900 

28.61 

20. 38 

35.13 

234 

3925 

20.91 

20.54 

29.31 

225 

4925 

30.70 

20.85 

37.11 

236 

5925 

28.27 

20.62 

34.99 

234 

3950 

20.88 

20.18 

29.04 

226 

4950 

30.89 

20.70 

37.18 

2 36 

5950 

27.65 

20.69 

34.54 

233 

3975 

21.02 

20.43 

29.31 

226 

4975 

31.47 

20.35 

37.48 

237 

5975 

27.09 

20.42 

33.92 

233 

4000 

21.04 

21.18 

29.85 

225 

5000 

31.91 

19.92 

37.61 

238 

6000 

27.09 

20.43 

33.93 

233 

4025 

20.98 

22.02 

30.41 

223 

5025 

31.98 

19.45 

37.43 

239 

6025 

27.01 

20.67 

34.01 

232 

4050 

20.87 

22.24 

30.50 

223 

5050 

32.14 

19.34 

37.51 

239 

6050 

26.99 

20.81 

34.08 

232 

4075 

20.91 

21.79 

30.20 

224 

5075 

32.21 

19.03 

37.41 

239 

6075 

27.08 

20.90 

34.20 

232 

4100 

21.16 

2 1.42 

30.11 

224 

5100 

32.16 

16.67 

37.19 

240 

6100 

26.82 

20.69 

33.88 

232 

4125 

21.50 

21.79 

30.62 

224 

5125 

32.28 

18.50 

37.20 

240 

6125 

27.33 

20.47 

34.15 

233 

4150 

22.21 

22.03 

31.28 

225 

5150 

31.94 

16.74 

37.03 

239 

6150 

29.49 

20.24 

34.95 

234 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

s Z0NAL 

C0MP0NENT , 

WZ = mer 

101 0NAL 

C0MP0NENT, WS * 

WINE SPEED, 

THETA = 

WIND D [ 

RECTI 0N 
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TABLE 11-37 con't 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1272-9 

02/25/65, 

02592, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS . 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6175 

29.88 

19.93 

35.91 

236 

7175 

35.28 

21.41 

41.27 

239 

8175 

39.13 

21.08 

44.44 

242 

6200 

30.81 

20.06 

36.77 

237 

7200 

35.16 

21.28 

41.10 

239 

8200 

39.36 

20.74 

44.51 

242 

6225 

31.36 

19.95 

37.17 

237 

7225 

34.76 

21.33 

40.78 

238 

8225 

39.89 

20.62 

44.90 

242 

6250 

31.95 

19.59 

37.48 

238 

7250 

34.57 

21.72 

40.83 

238 

8250 

40.34 

20.99 

45.47 

242 

6275 

32.48 

19.42 

37.85 

239 

7275 

34.58 

21.80 

40.88 

238 

8275 

40.54 

21.22 

45.75 

242 


6300 

32.42 

19.39 

37.77 

239 

7300 

34.58 

21.63 

40.79 

238 

8300 

40.57 

21.85 

46.08 

. 242 

6325 

32.57 

19.35 

37.88 

239 

7325 

34.56 

21.49 

40.70 

238 

8325 

40.01 

22.40 

45.86 

241 

6350 

32.57 

19.29 

37.85 

239 

7350 

34.48 

21.90 

40.85 

237 

e350 

40.45 

22.60 

46.34 

241 

6375 

32.40 

19.45 

37.79 

239 

7375 

34.18 

22.18 

40.74 

237 

8375 

40.57 

22.90 

46.58 

240 

6400 

32.46 

19.83 

38.03 

238 

7400 

34.66 

21.86 

40.98 

238 

8400 

40.17 

22.76 

46.17 

240 


6425 

32.18 

19.82 

37.80 

238 

7425 

34.84 

22.05 

41.23 

237 

6425 

40.16 

22.58 

46.07 

240 

6450 

32.31 

19.53 

37.75 

239 

7450 

34.75 

22.24 

41.26 

237 

8450 

40.17 

22.62 

46.10 

240 

6475 

32.54 

19.43 

37.90 

239 

7475 

35.28 

22.09 

41.63 

238 

8475 

40.59 

22.59 

46.46 

241 

6500 

32.63 

19.07 

37.79 

240 

7500 

35.19 

22.60 

41.82 

237 

0500 

40.61 

22.42 

46.39 

241 

6525 

32.81 

19.23 

38.03 

239 

7525 

35.01 

22.75 

41.75 

237 

8525 

40.11 

22.75 

46.11 

240 


6550 

33.23 

19.17 

38.36 

240 

7550 

35.25 

22.65 

41.90 

237 

8550 

40.46 

22.58 

46.33 

241 

6575 

33.28 

19.01 

38.32 

240 

7575 

35.59 

22.36 

42.04 

238 

8575 

40.60 

22.47 

46.41 

241 

6600 

33.08 

19.07 

38.18 

240 

7600 

36.11 

21.75 

42.16 

239 

8600 

40.58 

22.45 

46.38 

241 

6625 

32.94 

19.15 

38.10 

240 

7625 

36.07 

21.89 

42.19 

239 

8625 

40.90 

22.25 

46.56 

241 

6650 

32.66 

19.12 

37.85 

239 

7650 

35.87 

21.78 

41.96 

239 

6650 

40.61 

22.56 

46.46 

241 

6675 

32.28 

19.06 

37.48 

239 

7675 

36.08 

21.60 

42.06 

239 

8675 

40.54 

21.87 

46.06 

241 

6700 

32.59 

18.55 

37.50 

240 

7700 

35.89 

21.68 

41.93 

239 

8700 

40.82 

21.39 

46.09 

242 

6725 

33.53 

17.84 

37.98 

242 

7725 

35.87 

21.30 

41.72 

239 

8725 

40.81 

21.76 

46.25 

242 

6750 

33.94 

17.48 

38.18 

243 

7750 

36.05 

21.31 

41.87 

239 

8750 

40.84 

21.67 

46.23 

242 

6775 

34.50 

17.27 

38.58 

243 

7775 

35.89 

21.42 

41.80 

239 

8775 

40.86 

21.75 

46.29 

24 2 

6800 

34.38 

17.44 

38.55 

243 

7800 

35.85 

21.25 

41.68 

239 

8800 

41.12 

21.83 

46.55 

242 

6825 

34.01 

17.34 

38.17 

243 

7825 

35.46 

21.27 

41.35 

239 

0825 

41.15 

21.48 

46.42 

242 

6850 

33.74 

17.53 

38.02 

242 

7850 

35.24 

21.09 

41.07 

239 

8850 

41.37 

20.89 

46.35 

243 

6875 

33.70 

17.91 

38. 17 

242 

7875 

35.51 

20.63 

41.06 

240 

8875 

41.44 

20.93 

46.43 

243 

6900 

33.78 

18.19 

38.37 

242 

7900 

35.81 

20.67 

41.35 

240 

8900 

41.49 

20.94 

46.48 

243 


6925 

34.30 

18.72 

39.07 

241 

7925 

36.24 

20.82 

41.80 

240 

8925 

41.87 

20.78 

46.74 

243 

6950 

35.19 

19.10 

40.04 

241 

7950 

36.62 

20.82 

42.13 

240 

8950 

41.82 

20.88 

46.74 

243 

6975 

35.20 

19.45 

40.21 

241 

7975 

36.85 

20.51 

42.17 

241 

8975 

41.94 

21.26 

47.02 

243 

7000 

35.60 

19.77 

40.72 

241 

8000 

36.89 

20.58 

42.24 

241 

9000 

42.16 

20.72 

46.98 

244 

7025 

36.26 

19.59 

41.22 

241 


17 . «t* 

70 RA 

a i on 

1' M . 


2 . 1 


w . 77 

244 


7050 

36.21 

20.09 

41.41 

241 

0050 

37.72 

20.28 

42.83 

242 

9050 

42.05 

20.74 

46.69 

244 

7075 

36.01 

20.75 

41.56 

240 

8075 

37.73 

20.59 

42.99 

241 

9075 

42.20 

20.69 

47.00 

244 

7100 

35.81 

21.09 

41.56 

239 

8100 

38.20 

20.47 

43.34 

242 

9100 

42.04 

20.95 

46.98 

243 

7125 

35.53 

21.52 

41.55 

239 

8125 

38.65 

20.51 

43.76 

242 

9125 

42.31 

20.74 

47.12 

244 

7150 

35.22 

21.55 

41.29 

238 

8150 

38.68 

20.98 

44.00 

241 

9150 

42. 3B 

20.60 

47.12 

244 

ALT 

* ALTITUDE. WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS = 

WINC SPEEO, 

THETA = 

WIND DIRECTI 0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO 
1272-9 02/25/65, 0259Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CIT Y 
EASTERN 

WS 

PReFIlfc 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9175 

42.51 

20.50 

47.20 

244 

10175 

45.34 

17.53 

48.61 

249 

11175 

47.92 

11.29 

49.23 

257 

9200 

42.44 

20.33 

47.06 

244 

10200 

45.42 

17.23 

48.57 

249 

11200 

47.19 

11.42 

48.56 

256 

9225 

42.51 

20.34 

47.13 

244 

10225 

44.96 

16.70 

47.96 

249 

11225 

47.79 

10.21 

48.87 

258 

9250 

43.05 

20.41 

47.64 

244 

10250 

44.89 

16.20 

47.73 

250 

11250 

48.26 

9.88 

49.26 

258 

9275 

43.13 

20.34 

47.69 

' 245 

10275 

44.98 

15.84 

47.69 

250 

11275 

47.95 

10.20 

49.03 

258 

9300 

43.35 

20.01 

47.74 

245 

10300 

44.95 

15.71 

47.61 

251 

11300 

47.65 

10.52 

48.80 

257 

9325 

43.21 

20.22 

47.71 

245 

10325 

44.60 

15.76 

47.30 

250 

11325 

47.35 

10.84 

4B.57 

257 

9350 

43.88 

19.92 

4 B. 19 

245 

10350 

44.55 

15.55 

47.19 

251 

11350 

47.05 

11.16 

48.35 

256 

9375 

43.85 

20.05 

48.22 

245 

10375 

44.54 

14.60 

46.93 

251 

11375 

46.74 

11.48 

48.13 

256 

9400 

43.55 

19.92 

47.89 

245 

10400 

44.71 

15.00 

47.16 

251 

11400 

46.44 

11.80 

47.92 

256 

9425 

44.14 

19.37 

48.20 

246 

10425 

44.90 

14.97 

47.33 

251 

11425 

47.00 

10.57 

48.17 

257 

9450 

44.44 

19.24 

48.43 

246 

10450 

45.28 

14.42 

47.52 

25 2 

11450 

46.92 

10.46 

48.07 

257 

9475 

44.14 

19.40 

48.21 

246 

10475 

45.41 

14.28 

47.60 

252 

11475 

46.81 

10.97 

48.08 

257 

9500 

44.13 

19.28 

48.16 

246 

10500 

46.03 

14.48 

48.26 

252 

11500 

47.01 

10.66 

48.20 

257 

9525 

44.43 

19.01 

48.33 

247 

10525 

46.29 

14.58 

48.54 

252 

11525 

47.00 

10.66 

48.19 

257 

9550 

44.28 

18.93 

48.16 

247 

10550 

46.45 

14.20 

48.57 

253 

11550 

46.78 

10.63 

47.98 

257 

9575 

44.33 

18.80 

48.15 

247 

10575 

46.44 

14.52 

48.65 

252 

11575 

46.80 

9.56 

47.77 

258 

9600 

44.19 

19.21 

48.18 

246 

10600 

46.32 

14.07 

48.41 

253 

11600 

47.03 

9.94 

48.07 

258 

9625 

44.30 

19.00 

48.20 

247 

10625 

46.65 

12.28 

4 8.24 

255 

11625 

46.83 

10.24 

47.94 

257 

9650 

44.11 

18.87 

47.98 

247 

10650 

46.46 

13.58 

48.41 

254 

11650 

46.98 

9.99 

48.03 

258 

9675 

43.96 

18.89 

47.85 

247 

10675 

46.37 

14.24 

48.51 

253 

11675 

47.09 

9.85 

48.11 

258 

9700 

44.29 

18.70 

48.06 

247 

10700 

46.48 

13.70 

48.45 

253 

11700 

47.00 

9.69 

47.99 

258 

9725 

44.30 

18.72 

48.10 

247 

10725 

46.80 

13.01 

48.58 

254 

11725 

46.92 

9. BO 

47.93 

258 

9750 

44.28 

18.69 

48.06 

247 

10750 

47.17 

13.47 

49.05 

254 

11750 

46.63 

10.07 

47.71 

258 

9775 

44.99 

18.47 

48.63 

247 

10775 

47.44 

13.16 

49.23 

254 

11775 

46.48 

9.86 

47.52 

258 

9800 

45.22 

18.84 

40.99 

247 

10800 

47.58 

12.27 

49.14 

255 

11800 

46.71 

9.81 

47.73 

258 

9825 

45.19 

18.54 

48.85 

248 

10825 

47.31 

12.45 

48.92 

255 

11825 

46.77 

9.42 

47.70 

258 

9850 

45.42 

17.97 

48.85 

248 

10850 

47.58 

12.76 

49.26 

255 

11850 

46.69 

8.71 

47.49 

259 

9875 

45.09 

18.53 

48.75 

247 

10875 

47.92 

12.38 

49.49 

255 

11875 

47.04 

9.14 

47.92 

259 

9900 

45.01 

18.46 

48.65 

248 

10900 

48.26 

11.90 

49.71 

256 

11900 

47.07 

9.73 

48.06 

258 

9925 

45.38 

18.04 

48.63 

248 

10925 

48.21 

11.99 

49.68 

256 

11925 

47.00 

10.17 

48.09 

258 

9950 

45.47 

18.03 

48.91 

24 8 

10950 

48.34 

11.54 

49.70 

256 

11950 

47.02 

10.74 

48.23 

257 

9975 

45.83 

17.82 

49.17 

249 

10975 

48.64 

lu .78 

49.82 

257 

11975 

46.97 

10.68 

48.17 

257 

10000 

46.12 

18.03 

49.52 

248 

11000 

48.53 

11.34 

49.83 

257 

12000 

47.26 

8.96 

48.10 

259 

10025 

45.90 

18.39 

49.52 

248 

11025 

48.49 

11.33 

49.79 

257 

12025 

47. 5B 

11.38 

48.92 

256 

10050 

45.62 

18.55 

49.24 

248 

11050 

48.11 

11.24 

49.40 

257 

12050 

47.60 

12.08 

49.10 

256 

10075 

45.78 

18.14 

49.25 

248 

11075 

47.72 

11.41 

49.06 

256 

12075 

48.06 

11.93 

49.51 

256 

10100 

45.95 

18.16 

49.42 

248 

11100 

48.53 

11.18 

49.80 

257 

12100 

48.72 

11.38 

50.03 

257 

10125 

46.05 

18.10 

49.48 

248 

11125 

48. 51 

11.32 

49.81 

257 

12125 

48.88 

12.30 

50.41 

256 

10150 

45.70 

17.62 

48.98 

249 

11150 

48.00 

1 i .46 

49.35 

256 

12150 

40.77 ■ 

13.49 

50.60 

254 
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ALT WX W Z 

METERS M/SEC M/SEC 


TABLE 1 1 -37 (con't) 


ws 

M/SEC 


FPS-16 RADAR/ J IMSPHERE WINO VEL0CITV PR0FILE 
TEST NUMBER 1272-9 02/25/65, 0259Z, EASTERN TEST RANGE, 

THETA ALT WX WZ WS THETA 

OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 


FL0RIOA 
• LT 

meters 


WX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


12175 

49.34 

13.51 

51.15 

255 

12200 

49.68 

13.26 

51.42 

255 

12225 

49.45 

13.09 

51.36 

254 

12250 

50.17 

15.68 

52.56 

252 

12275 

50.43 

16.41 

53.03 

252 


13175 

51.85 

16.67 

54.47 

252 

13200 

51.96 

16.28 

54.45 

252 

13225 

52.61 

14.78 

54.65 

254 

13250 

52.46 

15.62 

54.73 

253 

13275 

52.56 

15.69 

54.85 

253 


12300 

51.02 

17.29 

53.87 

251 

13300 

52.99 

14.66 

54.98 

254 

12325 

51.34 

17.51 

54.25 

251 

13325 

52.85 

14.74 

54.87 

254 

12350 

51.26 

17.38 

54.13 

251 

13350 

52.15 

16.03 

54.56 

253 

12375 

51.53 

17.36 

54.37 

251 

13375 

51.94 

15.65 

54.25 

2.53 

12400 

51.45 

17.89 

54.47 

251 

13400 

51.74 

16.06 

54.17 

253 

12425 

51.32 

18.17 

54.45 

250 

13425 

'O 

o 

r\i 

16.53 

54.62 

252 

12450 

51.80 

17.62 

54.71 

251 

13450 

51.75 

16.86 

54.43 

252 

12475 

52.33 

17.56 

55.20 

251 

13475 

50.87 

17.70 

53.86 

251 

12500 

52.93 

17. 17 

55.65 

252 

13500 

51.30 

16.09 

53.77 

252 

12525 

52.93 

17.71 

55.81 

251 

13525 

51.26 

16.41 

53.82 

252 

12550 

52.03 

18.77 

55.32 

250 

13550 

51.45 

16.00 

53.88 

253 

12575 

52.92 

17.76 

55.82 

251 

13575 

51.34 

15.56 

53.64 

253 

12600 

53.01 

17.50 

55.83 

252 

13600 

49.75 

14.57 

51.84 

253 

12625 

52.87 

16.80 

55.48 

252 

13625 

50.74 

14.73 

52.84 

254 

12650 

52.68 

17.78 

55.60 

251 

13650 

50.49 

15.46 

52.80 

253 

12675 

52.71 

18. C2 

55.70 

251 

13675 

49.64 

17. i5 

52.58 

251 

12700 

52.76 

18.38 

55.87 

251 

13700 

49.60 

17.75 

52.68 

250 

12725 

53.38 

17.64 

56.22 

252 

13725 

49.64 

16.99 

52.47 

251 

12750 

53.54 

16.88 

56.14 

252 

13750 

49.76 

17.79 

52.84 

250 

12775 

52.16 

18.76 

55.44 

250 

13775 

49.75 

16.27 

53.00 

250 


12800 

52.91 

17.89 

55.85 

251 

13800 

49.28 

19.13 

52.87 

249 

12825 

53.32 

16.07 

55.68 

253 

13825 

49.48 

18.78 

52.93 

249 

12850 

52.16 

16.65 

54.76 

252 

13850 

49.30 

18.53 

52.67 

249 

12875 

51.94 

17.66 

54.86 

251 

1 3875 

49.60 

10.49 

52.94 

249 

12900 

52.83 

17.20 

55.56 

252 

13900 

50.18 

17.33 

53.09 

251 

12925 

53.09 

16. C7 

55.47 

253 

13925 

49.66 

16.34 

52.27 

252 

12950 

52. .91 

14.98 

54.99 

254 

13950 

49.12 

16.09 

51.68 

252 

12975 

53.00 

15.06 

55.10 

254 

13975 

48.09 

15.53 

50.53 

252 

13000 

52.88 

16.50 

55.39 

252 

14000 

47.65 

16.07 

50.29 

251 

13025 

52.87 

16.79 

55.47 

252 







13050 

52.82 

16.09 

55.21 

253 

13075 

52.55 

16.25 

55.00 

253 

13100 

52.55 

16.10 

54.96 

253 

13125 

52.29 

15.34 

54.49 

253 

13150 

52.09 

16.04 

54.51 

253 
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DEG 
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TABLE 11-38 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FRE 






TEST NUMBER 

1639 

03/09/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

m/sec 

DEG 

ZOO 

11.65 

-3.67 

12.22 

287 

1200 

12.84 

-3.53 

13.31 

205 

2200 

16.24 

-7.53 

17.90 

295 

225 

11.98 

-3.68 

12.53 

287 

1225 

12.88 

-3.40 

13.32 

2 85 

2225 

16.67 

-7.00 

18.08 

293 

25 0 

12.31 

— 3. 34 

12. 75 

285 

1250 

12.51 

-3.61 

13.02 

2 86 

2250 

16.86 

-6.41 

18.03 

291 

275 

12.11 

-2.81 

12.43 

283 

1275 

12.37 

-3.78 

12.93 

287 

2275 

17.11 

-6.27 

18.22 

290 

300 

11.84 

-2.36 

12.07 

281 

1300 

12.18 

-3.91 

12.60 

288 

2300 

17.31 

-6.06 

18.34 

289 


325 

11.91 

-2.03 

12.08 

279 

1325 

12.12 

-4.09 

12.79 

288 

2325 

17.42 

-5.91 

18.40 

289 

350 

11.90 

-1.91 

12.05 

279 

1350 

12.30 

-4.21 

13.00 

289 

2350 

17.73 

-6.06 

18.74 

289 

375 

11.76 

-1.79 

11.89 

278 

1375 

12.43 

-4.33 

13.16 

289 

2375 

18.08 

-6.05 

19.06 

288 

400 

11.71 

-1.59 

11. 82 

278 

1400 

12.67 

-4.46 

13.43 

289 

24C0 

18.34 

-5.94 

19.28 

288 

42 5 

11.72 

-1.32 

11.80 

276 

1425 

13.00 

-4.75 

13.84 

290 

2425 

18.82 

-5.79 

19.69 

287 


450 

11.69 

-1.14 

11.74 

275 

1450 

13.20 

0 
in 

1 

14.13 

291 

2450 

19.18 

-5.52 

19.96 

286 

475 

11.90 

-0.99 

11. 94 

275 

1475 

13.09 

-5.13 

14.06 

291 

2475 

19.20 

-5.21 

19.90 

285 

500 

12.23 

-0.85 

12.25 

274 

1500 

13.01 

-5.37 

14.07 

292 

25CO 

19.38 

-4.95 

20.00 

284 

525 

12.38 

-0.70 

12.40 

273 

1525 

12.87 

-5.58 

14.03 

293 

2525 

19.69 

-4.96 

20.31 

284 

550 

12.31 

-0.42 

12.32 

272 

1550 

12.68 

-5.69 

13.90 

294 

2550 

19.78 

-5.19 

20.45 

2 85 


575 

12.06 

-0.16 

12.06 

271 

1575 

12.82 

-5.79 

14.07 

294 

2575 

19. 79 

-5.27 

20.48 

285 

600 

12.05 

0.03 

12.05 

270 

1600 

13.10 

-5.86 

14.35 

294 

2600 

19.74 

-5.25 

20.43 

285 

625 

12.21 

0. 17 

12.21 

269 

1625 

13.32 

-6.00 

14.61 

294 

2625 

19.71 

-5.37 

20.42 

285 

650 

12.32 

0.38 

12. 32 

268 

1650 

13.42 

-6.05 

14.72 

294 

2650 

19.54 

-5.28 

20.24 

285 

675 

12.21 

0.71 

12.23 

267 

1675 

13.48 

-6.15 

14.82 

294 

2675 

19.04 

-5.31 

19.77 

285 


700 

12.02 

0.93 

12.06 

265 

1700 

13.85 

-6.32 

15.23 

294 

2700 

18.71 

-5.74 

19.57 

287 

725 

11.94 

1.03 

11. 98 

265 

1725 

13.95 

-6.27 

15.30 

294 

2725 

18.65 

-5.97 

19.58 

288 

750 

11.77 

0.98 

11.81 

265 

1750 

13.75 

-6.12 

15.05 

294 

2750 

19.08 

-5.88 

19.97 

287 

775 

11.71 

0. 78 

11.73 

266 

1775 

13.86 

-5.99 

15.10 

293 

2775 

19.98 

-5.55 

20.73 

285 

BOO 

11.84 

0.36 

11.84 

268 

1800 

14.03 

-6.16 

15.32 

294 

2800 

20.60 

-5.35 

21.28 

284 


825 

12.16 

-0.20 

12. 16 

271 

1825 

14.21 

-6.51 

15.63 

294 

2825 

20.96 

-5.51 

21.67 

285 

850 

12.07 

-0.95 

12.11 

274 

1850 

14.31 

-6.74 

15.82 

295 

2850 

21.36 

-5.78 

22.13 

285 

875 

11.87 

-1.76 

12.00 

278 

1875 

14.42 

-6.99 

16.02 

296 

2875 

21.62 

-5.55 

22.32 

284 

900 

11.69 

-2.28 

11.91 

281 

1900 

14.56 

-7.21 

16.25 

296 

2900 

22.03 

-5.13 

22.62 

283 

925 

11.58 

-2.91 

11.94 

284 

1925 

14.51 

-7.31 

16.25 

297 

2925 

22.48 

-5.06 

23.04 

283 


950 

11.84 

-3.80 

12.44 

288 

1950 

14.65 

-7.42 

16.42 

297 

2950 

22.69 

-5.33 

23.31 

283 

975 

12.12 

-4.93 

13.08 

292 

1975 

14.82 

-7.42 

16.57 

296 

2975 

23. 10 

-6.04 

23.88 

284 

1000 

12.26 

-5.58 

13.47 

294 

2000 

14.77 

-7.42 

16.53 

296 

3000 

23.00 

-6.33 

24.62 

285 

1025 

12.22 

-5.49 

13. 39 

294 

2025 

14.09 

-7.54 

16.69 

297 

3025 

24.06 

-6.24 

24.86 

284 

1C3C 

LZ.ZC 


L 3m C.O 

e.V3 


13. LU 


16. VO 

29f 

3050 

24.11 

-6.04 

24.85 

2 84 


1075 

12.24 

-5.11 

13.26 

292 

2075 

15.24 

-7.71 

17.08 

297 

3075 

24.28 

-5.53 

24.91 

283 

1 100 

12.68 

-5.05 

13.65 

292 

2100 

15.34 

-7.89 

17.25 

297 

3100 

24.69 

-5.13 

25.22 

282 

1125 

13.04 

-4.86 

13. 91 

290 

2125 

15.21 

-8.07 

17.22 

298 

3125 

25.33 

-4.78 

25.78 

281 

1150 

12.86 

-4.58 

13.65 

289 

2150 

15.34 

-8.19 

17.39 

298 

3150 

25.74 

-4.67 

26.16 

280 

1175 

12.67 

-4.04 

13.29 

288 

2175 

15.77 

-7.95 

17.66 

297 

3175 

26.08 

-4.70 

26.50 

280 

ALT 

= ALTITUOE, WX 

= ZONAL 

COMPONENT, 

WZ = MERIDIONAL 

C0MP0NENT, 

► WS « 

MIND SPEED, 

THETA * 

WINO DIRECTION 




FPS-16 RADAR/J1HSPHERE WINO VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

16 39 

03/09/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

wz 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3 200 

26.28 

-4.82 

2 6. 72 

280 

4200 

32.79 

-3.25 

32.95 

275 

5200 

36.94 

-3.86 

37.14 

276 

3225 

26.19 

-4.87 

26.63 

280 

4225 

32.8 A 

-3.06 

32.98 

275 

5225 

37.29 

-3.69 

37.47 

275 

3250 

26.34 

-4.81 

26.78 

280 

4250 

32.86 

-2.85 

32.98 

275 

5250 

37.33 

-3.53 

37.49 

275 

3275 

26.76 

-4.85 

2 7.20 

280 

4275 

32.89 

-2.57 

32.99 

274 

5275 

3T.57 

-3.16 

37.70 

275 

3 300 

26.99 

-4.95 

2 7. 44 

28C 

4300 

32.60 

-2.84 

32.72 

275 

5300 

38.08 

-2.71 

38.18 

274 


3 325 

27.36 

-5.25 

27.86 

281 

4325 

32.40 

-3. IS 

32.55 

275 

5325 

38.12 

-2.35 

38.20 

273 

3350 

27.61 

-5.56 

28. 16 

281 

4350 

32.60 

-3.19 

32.75 

275 

5350 

38.22 

-2.11 

38.28 

273 

3375 

27.65 

-5.65 

28.23 

281 

4375 

32.61 

-3.15 

32.77 

2 75 

5375 

38.67 

-1.99 

38.72 

2,73 

3 400 

27.39 

-5.74 

27.99 

282 

4400 

32.57 

-3. IB 

32.72 

2 75 

5400 

38. 99 

-2.00 

39.05 

273 

3425 

27.15 

-5.78 

27. 76 

282 

4425 

32.60 

-3.24 

32.96 

275 

5425 

39.00 

-2.04 

39.05 

273 


3450 

27.07 

-5.56 

27.63 

281 

4450 

32.92 

-2.93 

33.05 

275 

5A50 

38.96 

-2. 1 A 

39.02 

273 

3475 

26.89 

-5.44 

27.43 

281 

4475 

32.78 

-2.72 

32.90 

275 

5A75 

38.98 

-2.57 

39.07 

274 

3500 

26.71 

-5.41 

27.26 

281 

4500 

32.84 

-2.97 

32.97 

275 

5500 

39. 13 

-2.77 

39.22 

274 

3525 

26.56 

-5.48 

27. 12 

281 

4525 

33.05 

-3.11 

33.20 

275 

5525 

39.49 

-2.67 

39.58 

274 

3 550 

26.55 

-5.60 

27. 14 

282 

4550 

33.09 

-2.81 

33.21 

275 

5550 

39.55 

-2.73 

39. 6A 

274 

3575 

26.71 

-5.74 

27.32 

282 

4575 

33.26 

-2.A2 

33.34 

274 

5575 

39.48 

-2.65 

39.57 

274 

3 600 

26.88 

-5.93 

27.53 

282 

4600 

33. A3 

-2.58 

33.53 

274 

5600 

39.89 

-2.57 

39.97 

274 

362 5 

27.11 

-6.02 

27.77 

282 

4625 

33.77 

-2.95 

33.90 

275 

5625 

40. 15 

-2.70 

AO. 24 

274 

3 650 

27.62 

-6.03 

2 8.27 

282 

4650 

3 A « 1 7 

-3.43 

34.34 

276 

5650 

AO. 07 

-2.71 

AO. 16 

274 

3 67 5 

28.15 

-5.70 

2 8. 72 

281 

4675 

3A.13 

-3.93 

34.36 

276 

5675 

AO. 18 

-3.03 

AO. 30 

274 

3 700 

2 8.76 

-5.32 

29. 25 

280 

4700 

3A.16 

-4.17 

34.41 

277 

5700 

AO. A3 

-3.A2 

AO. 58 

275 

3725 

29.26 

-4.86 

29. 69 

279 

4725 

3A.27 

-4.54 

34.57 

277 

5725 

AO. 52 

-3.A1 

AO. 67 

275 

3750 

29.61 

-4.30 

29.92 

278 

4750 

3A .35 

-4. AO 

34.63 

277 

5750 

AO. 57 

-3.87 

AO. 76 

275 

3775 

29.78 

-4.05 

30.06 

278 

4775 

3A.70 

-3.85 

34.91 

2 76 

5775 

AO. 90 

-A. 62 

41.16 

276 

3800 

29.79 

-4.05 

30. 06 

278 

4800 

3A.92 

-3.35 

35.06 

275 

5800 

A1.35 

-5.15 

41.67 

277 

3825 

29.51 

-4.06 

2 9. 79 

278 

A825 

3A.S7 

-3.08 

35.11 

275 

5825 

A I. 84 

-5.79 

42.24 

278 

3850 

29.02 

-3.96 

29. 29 

278 

4850 

35.32 

-2.92 

35.44 

275 

58 50 

42.24 

-6.12 

A2.69 

278 

3875 

28.80 

-3.97 

29.08 

278 

A875 

35.82 

-2.A8 

35.91 

2 74 

5875 

A2.49 

-6.A7 

A2.9B 

278 

3 900 

28.74 

-4. 14 

29.03 

278 

4900 

36.21 

-2.07 

36.27 

273 

5900 

42.68 

-7.10 

A3. 28 

279 

3925 

28.92 

-4.39 

29.26 

278 

A925 

36. 3A 

-2.04 

36.40 

273 

5925 

A2.99 

-7.A9 

A3.6A 

280 

3950 

29.49 

-4.65 

29.85 

279 

4950 

36.63 

-2.19 

36.70 

273 

5950 

A3. 22 

-7.75 

A3. 91 

280 

3975 

29.97 

-4.80 

30. 36 

279 

4975 

36. 8A 

-2.44 

36.92 

274 

5975 

A3. 26 

-7.67 

A3 -97 

280 

4000 

30.40 

-5.14 

30. 84 

279 

5000 

36.88 

-2.73 

36.96 

2 74 

6000 

A3. 26 

-7.95 

A3 .98 

280 

4025 

30.90 

-5.31 

31.36 

280 

5025 

36-97 

-2.94 

37.09 

274 

6025 

A3. A1 

-8.13 

A4.16 

280 

4 050 

.31.54 

-5.22 

31.97 

279 

5050 

36.99 

-3.05 

37.12 

275 

6050 

A3. 68 

-7.98 

AA .AO 

280 

4075 

31.85 

-5.06 

32.25 

279 

5075 

36. 5A 

-3.23 

37.08 

2 75 

6075 

A3. 92 

-8.2A 

4A.68 

280 

4 100 

31.95 

-4.72 

32. 30 

278 

5100 

36.67 

-3.59 

37.05 

2 75 

6100 

AA.12 

-8.30 

AA. 89 

280 

4 125 

32.21 

-4.30 

32.49 

277 

5125 

36.90 

-3.96 

37.11 

276 

6125 

AA.51 

-7.69 

A5.17 

280 

A 150 

32.36 

-4.01 

32.60 

277 

5150 

36.75 

-3.93 

36.96 

276 

6150 

AA. 60 

-7.62 

A5.4A 

279 

4175 

32.56 

-3.72 

32.78 

276 

5175 

36.64 

-3.83 

36.84 

276 

6175 

AA.94 

-7.62 

45.58 

279 
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TABLE 11-38 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

1639 

ALT 

03/09/65 

WX 

, 0100Z. 
HZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ME TER:S 

M/SEC 

M/ SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

&200 

45.08 

-7.57 

45.71 

279 

7200 

48.03 

-1.80 

48.06 

272 

8200 

61.54 

-9.35 

62.24 

278 

6225 

45.11 

-7.72 

45. 76 

280 

7225 

48.08 

-1.45 

48.11 

272 

8225 

62.33 

-8.73 

62.94 

278 

6250 

45.34 

-7.49 

45.96 

279 

7250 

48.09 

-1.69 

48.12 

272 

82 50 

62.90 

-8.03 

63.41 

277 

6275 

45.42 

-7.52 

46.04 

279 

7275 

48.21 

-2.19 

48.26 

272 

8275 

63.15 

-7.90 

63.65 

277 

6300 

45.38 

-7.28 

45.96 

279 

7300 

48.28 

-2.39 

52.27 

273 

8300 

63.71 

-8.67 

64.30 

278 

6325 

45.40 

-6.75 

45. 90 

278 

7325 

48.14 

-2.24 

48.19 

272 

8325 

64.37 

-9.48 

65.07 

278 

6350 

45.31 

-6.44 

45.76 

278 

7350 

48.06 

-2.10 

48.11 

272 

8350 

64.68 

-10.32 

65.50 

279 

6375 

45.35 

-6.11 

45. 76 

277 

7375 

48.46 

-2.56 

48.53 

273 

8375 

65.06 

-10.44 

65.89 

279 

6400 

45.40 

-5.90 

45. 78 

277 

7400 

48.74 

-2.94 

48.83 

273 

8400 

65.22 

-10.70 

66.10 

279 

6425 

45.33 

-5.68 

45. 68 

277 

7425 

48.80 

-3.12 

48.90 

273 

8425 

65.35 

-10.97 

66.27 

279 

6450 

45.44 

-5.47 

45. 77 

277 

7450 

48.84 

-3.10 

48.94 

273 

8450 

65.83 

-11.12 

66.76 

279 

6475 

45. 1 4 

-5.50 

46.07 

277 

7475 

48.75 

-3.25 

4 8.86 

274 

8475 

66.20 

-11.36 

67.16 

280 

6 500 

45.86 

-5.33 

46. 16 

276 

7500 

48.87 

-4.16 

49.04 

275 

8500 

66.40 

-11.71 

67.42 

2 BO 

6525 

45.80 

-4. 74 

46. 04 

276 

7525 

49.11 

-4.84 

49.35 

275 

8525 

66.55 

-12.09 

67.64 

280 

6550 

45.57 

-4.51 

45. 79 

275 

7550 

49.54 

-5.40 

49.83 

276 

8550 

66.65 

-11.86 

67.70 

280 

6 575 

45.55 

-4.43 

45. 76 

275 

7575 

49.97 

-5.64 

50.29 

2 76 

8575 

66.93 

-10.99 

67.82 

279 

6 600 

45.79 

-4.27 

45.99 

275 

7600 

50.06 

-5.99 

50.42 

277 

8600 

67.12 

-11.19 

66.05 

279 

6625 

45.99 

-4.11 

46. 18 

275 

7625 

50.21 

-6.33 

50.61 

277 

8625 

66.53 

-11.83 

67.57 

280 

6 650 

46.05 

-3.96 

46.22 

275 

7650 

50.38 

-6.62 

50.81 

277 

8650 

66.56 

-12.09 

67.67 

280 

6675 

46.04 

-4.08 

46.22 

275 

7675 

50.52 

-7.38 

51.05 

278 

8675 

66.63 

-12.35 

67.76 

280 

6 700 

46.07 

-4.20 

46.26 

275 

7700 

51.01 

-8.20 

51.66 

279 

8700 

66.67 

-12.60 

67.86 

281 

6725 

46.32 

-4.15 

46. 50 

275 

7725 

51.64 

-8.68 

52.37 

279 

8725 

66.72 

-12.86 

67.95 

281 

6 750 

46.46 

-4.27 

46. 66 

275 

7750 

52.00 

-8.79 

52.74 

279 

8750 

66.77 

-13.12 

68.05 

281 

6775 

46.48 

-4.49 

46.69 

275 

7775 

51.90 

-9.36 

52.73 

280 

8775 

66.82 

-13.38 

68.14 

281 

6800 

46.74 

-4.46 

46.96 

275 

7800 

51.87 

-9.71 

52.77 

280 

8800 

66.87 

-13.63 

68.24 

281 

6825 

46.91 

-4.43 

47. 12 

275 

7825. 

52.15 

-10.02 

53.11 

281 

8825 

66.91 

-13.89 

68.34 

282 

6850 

46.86 

-4.76 

47. 10 

276 

7850 

52.62 

-10.48 

53.65 

281 

8850 

66.96 

-14.15 

68.44 

282 

6875 

47.10 

-4.79 

47. 35 

2 76 

7875 

53.38 

-10.83 

54.47 

281 

8875 

67.01 

-14.40 

68.54 

282 

6 900 

47.30 

-4.61 

47.53 

275 

7900 

53.79 

-11.49 

55.00 

282 

8900 

67.06 

-14.66 

68.64 

282 

6 92 5 

47.07 

-4.90 

47. 33 

276 

7925 

54.35 

-11.94 

55.65 

282 

8925 

67.10 

-14.92 

68.74 

282 

6950 

46.95 

-5.15 

4 7.24 

276 

7950 

54.76 

-12.26 

56.11 

282 

8950 

67.15 

-15.17 

68.85 

283 

6975 

46.97 

-4.95 

47.23 

2 76 

7975 

55.03 

-12.31 

56.39 

2 82 

8975 

67.45 

-15.67 

69.24 

283 

7000 

46.83 

-4.68 

47.06 

276 

8000 

55.74 

-12.64 

57.16 

283 

9000 

67.79 

-16.33 

69.73 

283 

7025 

46.64 

-4.41 

46.84 

275 

8025 

56.65 

-12.86 

58.09 

283 

9025 

6 8.37 

-16.79 

70.40 

284 

7050 

46.44 

-4. 16 

46. 63 

275 

8050 

57.71 

-12.90 

59.14 

282 

9050 

68.67 

-17.59 

70.88 

284 

7675 

46.26 

-3.63 

46.40 

274 

8075 

58.75 

-12.67 

60.10 

282 

9075 

6 8.65 

-18.07 

70.99 

285 

7100 

46.24 

-3.35 

46. 36 

274 

8100 

59.51 

-11.91 

60.69 

281 

91C0 

69.03 

-17.65 

71.25 

284 

7125 

46.63 

-3.36 

46. 75 

274 

8125 

59 .86 

-11.36 

60.93 

281 

9125 

69.19 

-17.27 

71.31 

284 

7 150 

47.16 

-2.69 

4 7.24 

273 

8150 

60.32 

-10.67 

6 1.26 

2 80 

9150 

69.54 

-17.21 

71.64 

284 

7 175 

47.63 

-2.25 

47. 68 

273 

8175 

60.82 

-9.9 3 

61.63 

279 

9175 

69.65 

-17.45 

7 1.80 

284 

ALT 

- ALT 

ITUDE, WX 

= ZfcJNAL 

CEMP0NENT , 

WZ = meridional 

C0MP0NENT, HS = 

WIND SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTION 




ALT 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/J 1MSPHERE WIND 
1639 03/09/65, 0100Z, 

ALT WX WZ 

VEL0C ITT 
EASTERN 
WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9200 

69.50 

- 18.09 

71.82 

284 

10200 

69.49 -21.70 

72.80 

287 

11200 

68.70 

-16.16 

70.58 

283 

9 22 5 

69.84 

- 18.00 

72.1? 

284 

10225 

70.13 -20.97 

73.20 

286 

11225 

68.66 

-15.87 

70.47 

263 

9250 

70.15 

-18.09 

72.45 

2 84 

10250 

70.19 -21.04 

73.28 

287 

11250 

68.74 

-16.26 

70.64 

283 

9275 

70.50 

-17.39 

72.61 

284 

10275 

69.49 -22.70 

73.11 

288 

11275 

68.83 

-16.09 

70.69 

283 

9300 

70.37 

-17.77 

72.58 

2 84 

10300 

69.77 -23.60 

73.65 

289 

11300 

68.48 

-15.26 

70.16 

282 

9 32 5 

70.16 

-18.99 

72. 6B 

285 

10325 

69.97 -23.07 

73.67 

208 

11325 

68.53 

-14.60 

70.07 

282 

9350 

70.49 

-18.54 

72. 89 

285 

10350 

70.32 -22.49 

73.83 

2 88 

11350 

68.29 

-15.03 

69.93 

282 

9375 

70.47 

-18.37 

72.83 

284 

10375 

70.55 -23.27 

74.29 

288 

11375 

68.14 

-14.71 

69.71 

202 

9400 

70.43 

-18.38 

72. 78 

284 

10400 

70.83 -23.46 

74.61 

288 

11400 

6 7.86 

-13.13 

69.12 

281 

9425 

70.62 

-18.13 

72.91 

2 84 

10425 

70.47 -24.17 

74.50 

289 

11425 

68.23 

-11.66 

69.22 

280 

9450 

70.44 

- 18.23 

72.76 

284 

10450 

70.11 -24.45 

74.25 

289 

11450 

68.46 

-12.95 

69.68 

281 

9475 

70.44 

-18.03 

,72.71 

284 

10475 

70.66 -23.88 

74.59 

288 

11475 

67.97 

-14.99 

69.60 

282 

9500 

70.59 

-18.09 

72.87 

284 

10500 

70.44 -23.99 

74.41 

289 

11500 

68.97 

-12.44 

70.08 

280 

9 52 5 

70.49 

-18. 35 

72.84 

284 

10525 

69.97 -22.90 

73.63 

288 

11525 

70.33 

-10.50 

71.11 

278 

9550 

70.14 

-18.30 

72.49 

284 

10550 

70.25 -24.19 

74.30 

289 

11550 

70.30 

-10.75 

71.12 

279 

9575 

69.73 

-18.63 

72. 18 

285 

10575 

70.29 -24.34 

74.39 

289 

1 1575 

70.65 

-10.32 

71.40 

278 

9600 

69.76 

-18.46 

72. 16 

285 

10600 

70.59 -23.12 

74.28 

288 

11600 

70.92 

-9.71 

71.58 

278 

9625 

69.58 

-18.51 

71.99 

285 

10625 

70.33 -24.86 

74.60 

289 

1 1625 

71.20 

-9.10 

71.78 

277 

9650 

69.44 

-19.13 

72.0? 

285 

10650 

69.53 -26.10 

74 .64 

290 

11650 

72.22 

-6.74 

72.53 

275 

9675 

69.54 

-10.68 

72.00 

285 

10675 

69.97 -25.62 

74.52 

290 

11675 

72. 16 

-7.10 

72.51 

275 

9 700 

69.50 

- 18.68 

71.97 

285 

10700 

69.91 -25.55 

74.43 

290 

11700 

72.57 

-6.52 

72.86 

275 

9 72 5 

69.29 

- 19.05 

71.86 

2 B5 

10725 

70.11 -26.01 

74.78 

290 

11725 

73.37 

-5.94 

73.61 

274 

9 750 

69.54 

-19.03 

72. 10 

285 

10750 

69.94 -26.19 

74.60 

290 

1 1750 

74.35 

-4.55 

74.49 

273 

9775 

69.74 

-19.39 

72. 38 

285 

10775 

69.22 -27.36 

74.43 

291 

11775 

74.86 

-3.89 

74.96 

273 

9800 

69.57 

- 19.27 

72. 18 

285 

10800 

69.26 -27.03 

74.34 

291 

11800 

74.74 

-4.51 

74.88 

273 

9 82 5 

69.80 

-19. 17 

72. 39 

285 

10825 

69.27 -26.77 

74.27 

291 

1 1825 

75. 16 

-3.69 

75.25 

273 

9850 

69.86 

- 19.38 

72.50 

285 

10850 

68.94 -25.57 

73.53 

290 

11850 

75.45 

-2.36 

75.49 

272 

9875 

69.86 

- 19. 19 

72.46 

285 

10875 

60.77 -23.88 

72.80 

289 

11875 

75.49 

-4.26 

75.6 1 

273 

9900 

70.12 

- 18.90 

72.62 

285 

10900 

68.62 -23.60 

72.57 

289 

11900 

75.46 

-4.90 

75.62 

274 

9925 

70.32 

- 19.34 

72.93 

285 

10925 

68.51 -22.96 

72.26 

2 88 

1 1925 

75.44 

-5.54 

75.64 

274 

9950 

70.59 

- 19.25 

73. 17 

285 

10950 

68.35 -22.53 

71.96 

288 

11950 

75.41 

-7.03 

75.73 

2 75 

9975 

70.53 

-19.70 

73.23 

285 

10975 

68.20 -23.02 

71.98 

288 

11975 

76.23 

-5.64 

76.43 

274 

10000 

70.46 

-20.38 

7 3. 35 

286 

1 1000 

68.07 -21.54 

71.40 

207 

12000 

76.88 

-4.64 

77.02 

273 

10025 

70.74 

-20. 10 

73.54 

286 

11025 

67.85 -20.15 

70.78 

286 

12025 

77.08 

-6.04 

77.32 

274 

10O50 

70.67 

-19.68 

7 3. 36 

285 

11050 

68.04 -18.82 

70.60 

285 

12050 

78.17 

-4,75 

78.31 

273 

10075 

70.80 

-19. 73 

7 3.49 

285 

11075 

68.39 -17.79 

70.67 

284 

12075 

78.22 

-5.28 

78.40 

274 

10100 

70.92 

-20.02 

73.70 

286 

11100 

68.38 -17.61 

70.61 

284 

1 2 1 CO 

78.52 

-5.82 

78.73 

274 

10125 

70.39 

-20.15 

73.2? 

286 

11125 

68.45 -17.43 

70.64 

2 84 

12125 

78.82 

-5.73 

79.02 

274 

10150 

69.83 

-20.88 

72.89 

286 

11150 

67.98 -17.42 

70.18 

284 

12150 

77.85 

-7.11 

78.17 

275 

10175 

69.56 

-21.48 

72.80 

287 

11175 

67. 8B -17.59 

70.12 

284 

12175 

77.84 

-7.21 

78.17 

275 

ALT 

= ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

Ct’ MP0NENT , 

WZ = MERIDIONAL C0MP0NENT, WS - 

WIND SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI0N 




alt 

METERS 

12200 

12225 

12250 

12275 

12300 


12325 

12350 

12375 

12400 

12425 


12450 

12475 

12500 

12525 

12550 


12575 

12600 

12625 

12650 

12675 


12 700 
12725 
12750 
12775 
12800 


12825 

12050 

12875 

12900 

12925 


12950 

12975 

13000 

13025 

13050 


13075 

13100 

13125 

13150 

13175 


ALT 


ALT 

METERS 

15 200 
15225 
15250 
15275 
15300 


15325 

15350 

15375 

15400 

15425 


15450 
15475 
15 500 
15 525 
15550 


15575 

15600 

15625 

15650 

15675 


15700 

15725 

15750 

15775 

15600 


15825 
15850 
15875 
15 900 
15925 


15950 

15975 

16000 

16025 

16C50 


16075 
16 100 
16125 
16150 
16175 


TABLE 11-38 (con't) 


F PS- 16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0C1TY PROFILE 
TEST NUMBER 1639 03/09/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


wx 

w l 

wS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 


77.83 

-7.32 

78. 18 

275 

13200 

58.88 

-17.74 

61.49 

287 

14200 

56.62 

0.82 

56.63 

269 

77.82 

-7.42 

78. 18 

275 

13225 

58.75 

-17.78 

61.38 

207 

14225 

56.69 

1.15 

56.70 

269 

77.81 

-7.5? 

78. 18 

275 

13250 

58.62 

-17.82 

61.27 

287 

14250 

56.63 

1.27 

56.64 

269 

77.81 

-7.63 

78. 18 

275 

13275 

58.50 

-17.85 

61.16 

287 

14275 

56.56 

1.39 

56.58 

268 

77.90 

-8.57 

78.37 

276 

13300 

58.37 

-17.89 

61.05 

287 

143C0 

56.50 

1.51 

56.52 

260 


78.05 

-8.40 

78. 50 

276 

13325 

58.24 

-17.93 

60.94 

287 

14325 

56.43 

1.62 

56.46 

2 68 

78.06 

-9. 35 

7 8.62 

277 

13350 

58.12 

-17.97 

60.8 3 

287 

14350 

56.37 

1.74 

56.39 

268 

78.10 

-10.27 

78.77 

277 

13375 

54.90 

-15.75 

57.11 

286 

14375 

56. 30 

1.86 

56.33 

268 

78.25 

-9.25 

78. 79 

277 

13400 

54.70 

-15.29 

56.80 

285 

14400 

56.24 

1.98 

56.27 

268 

78.04 

-8.72 

78. 52 

276 

13425 

54.51 

-14.84 

56.49 

285 

144 25 

56.17 

2.10 

56.21 

268 


77.48 

-12.29 

78.45 

279 

13450 

54.22 

-13.85 

55.96 

2 04 

1 4450 

56.11 

2.22 

56.15 

268 

77.56 

-11.99 

78.48 

279 

13475 

55.13 

-7.59 

55.65 

278 

14475 

56.05 

2.34 

56.09 

267 

77.63 

-11.69 

78. 50 

278 

13500 

53.62 

-9.83 

54.51 

280 

L4500 

55.70 

2.65 

55.76 

267 

77.52 

-11.57 

78. 38 

278 

13525 

53.56 

-9.93 

54.47 

280 

14525 

55.35 

2.96 

55.43 

267 

77.42 

- 11.45 

7 8.26 

278 

13550 

53.50 

-10.03 

54.43 

280 

14550 

55.00 

3.27 

55.10 

266 


77.34 

- 11.70 

7e.22 

278 

13575 

53.43 

- 10.13 

54.39 

281 

14575 

54.65 

3.58 

54.77 

2 66 

77.26 

-11.95 

78. 18 

279 

13600 

53. C6 

-6.63 

53.47 

277 

14600 

54.66 

3.66 

54.78 

2 66 

77.19 

-13.89 

7 8.43 

280 

13625 

53.20 

-6.54 

53.60 

277 

14625 

54.66 

3.73 

54.79 

266 

76.96 

-15.75 

78. 56 

281 

13650 

53.44 

-6.89 

53.89 

277 

146 50 

54.67 

3.81 

54.80 

266 

76.85 

- 16. 16 

78. 53 

282 

13675 

53.15 

-7.70 

53.71 

278 

14675 

54.75 

5-97 

55.07 

264 

76.73 

-16.56 

78.50 

282 

13700 

53.94 

-3.78 

54.07 

274 

147C0 

54. 83 

6.45 

55.21 

263 

76.03 

-17.01 

7 7.91 

282 

13725 

54.30 

-3.26 

54.40 

273 

14725 

54.92 

6.94 

55.36 

263 

73.50 

-18.09 

75.69 

284 

13750 

54.66 

-2.74 

54.73 

273 

14750 

53.74 

5.6JD 

54.03 

264 

73.39 

-18.02 

7 5.57 

2 84 

13775 

55. C2 

-2.22 

55.07 

272 

14775 

53.57 

5.53 

53.85 

264 

73.28 

-17.95 

7 5.45 

284 

13800 

55.39 

-1.70 

55.41 

272 

14800 

53.39 

5.47 

53.67 

264 

73.18 

- 17.88 

75.33 

284 

13825 

55.47 

-1.62 

55.49 

271 

14825 

53.22 

5.41 

53.49 

264 

73.07 

-17.81 

75.21 

284 

13850 

55.55 

-1.54 

55.57 

271 

14850 

53.05 

5.34 

53.31 

264 

70.32 

-18. 10 

72.63 

284 

13875 

55.63 

-1.47 

55.65 

271 

14875 

52.92 

5.31 

53.19 

264 

68.92 

- 19.94 

71.75 

286 

13900 

55.71 

-1.39 

55.73 

271 

14900 

52.80 

5.28 

53.07 

264 

67.78 

-19.00 

70. 39 

285 

13925 

55.79 

-1.31 

55.81 

271 

14925 

52.68 

5.24 

52.94 

264 


66.81 

-17.51 

69.07 

285 

13950 

55.87 

-1.23 

55.88 

271 

14950 

52.56 

5.21 

52.82 

264 

66.66 

-18.24 

69. 11 

285 

13975 

55.95 

-1.16 

55.96 

271 

14975 

52.44 

5.18 

52.69 

264 

65.17 

-19.14 

6 7. 93 

286 

14000 

56.03 

-1.08 

56.04 

271 

15000 

52.13 

4.69 

52.34 

265 

64.29 

-19.89 

67.29 

287 

14025 

56.11 

-1.00 

56.12 

271 

15025 

51.82 

4.20 

51.99 

265 

63.40 

-20.64 

66. 68 

288 

14050 

56.19 

-0.92 

56.20 

274 

15050 

50.61 

4_89 

50.85 

264 

62.97 

-20.79 

66.32 

286 

14075 

56.27 

-0.85 

56.28 

271 

150 75 

51.15 

11.05 

52.33 

258 

62.55 

-20.94 

6 5.96 

288 

14100 

56.34 

-0.51 

56.35 

270 

15100 

49. 9L 

7.86 

50.53 

261 

62.12 

-21.10 

65.61 

289 

14125 

56.41 

-0.18 

56.41 

270 

15125 

51.05 

4.00 

51.20 

265 

60.96 

- 18. 14 

63.60 

266 

14150 

56.48 

0.15 

56.48 

270 

15150 

50.89 

3.86 

51.03 

265 

59.01 

-17.70 

61.60 

287 

14175 

56.55 

0.48 

56.55 

269 

15175 

50.73 

3.71 

50.86 

266 

« ALTITUDE, WX 

* ZONAL 

C 2MP0NENT, 

WZ = HER IDI0NAL 

COMPONENT 

, WS * 

WIND SPEED, 

THETA * 

WINO OIRECTI0N 




F PS- 16 RADAR/ J1PSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 




TEST NUMflER 

1639 

03/09/65 

, 0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGF 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

50.62 

3.53 

50. 74 

266 

16200 

40.55 

-9.02 

41.54 

202 

50.51 

3.36 

50.62 

266 

16225 

40.52 

-8.97 

41.50 

282 

50.41 

3.16 

50. 51 

266 

L6250 

40.49 

-8.92 

41.46 

282 

50.30 

3.01 

50. 39 

266 

16275 

40.46 

-8.86 

41.41 

282 

50.19 

2.83 

50.27 

267 

16300 

40.43 

-8.81 

41.37 

282 

49.28 

1.67 

49.30 

268 

16325 

40.40 

-8.75 

41.33 

282 

49.29 

1.77 

49.32 

266 

16350 

40.37 

-8.70 

4 1.29 

282 

49.29 

1.87 

49.33 

268 

16375 

40.3 4 

-8.64 

41.25 

2 82 

49.30 

1.97 

4 9. 34 

268 

16400 

40.31 

-8.59 

41.21 

282 

49.31 

2.07 

49.35 

267 

16425 

40.28 

-8.53 

41.17 

282 

49.32 

2.18 

49. 37 

267 

16450 

38.68 

-8.58 

39.62 

282 

45.71 

-3.04 

45. 82 

274 

16475 

38.63 

-8.62 

39.58 

282 

48.87 

2.71 

4 8.94 

267 

16500 

38.58 

-8.66 

39.54 

282 

4 8.86 

2.55 

48.93 

267 

16525 

38.54 

-8.70 

39.51 

283 

40.86 

2.39 

48.92 

267 

16550 

38.49 

-8.74 

39.47 

283 

48.86 

2.24 

48. 91 

267 

16575 

38.45 

-8.78 

39.44 

283 

48.85 

2.08 

4 8.90 

267 

16600 

37.24 

-7.16 

37.92 

281 

48.64 

1 .11 

48.66 

268 

16625 

36.07 

-0.41 

36.87 

270 

48.43 

0.14 

48.43 

270 






48.20 

-0.43 

48.21 

270 






47.98 

-1.00 

4 7.99 

271 






47.75 

-1.57 

47.77 

272 






46.39 

-4. 19 

46.57 

275 






45.02 

-6.81 

4 5. 54 

278 






44.92 

-6.87 

45.44 

278 






44.81 

-6.94 

45.35 

279 






44.71 

-7.01 

45.25 

279 






44.60 

-7.07 

45.16 

279 






44.49 

-7. 14 

4 5.06 

279 






44.39 

-7.20 

44.97 

279 






44.28 

-7.27 

44. 86 

279 






44.18 

-7.34 

44. 78 

279 






43.71 

-6.99 

44.27 

279 






43.25 

-6.64 

43.76 

279 






42.79 

-6.29 

43.25 

278 






41.53 

-11.08 

42.99 

285 






41.22 

- 10.43 

42. 52 

264 






40.91 

-9.78 

42. 07 

283 






4G.61 

-9* 13 

41.62 

282 






40.50 

-9.08 

41.58 

282 






* ALTITUDE. WX 

= ZONAL 

COMPONENT, 

WZ = MER1DI 2NAL 

COMPONENT, WS - 

WINO SPEED. 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


THETA = 


MX 

M/SEC 


UZ 

M/SEC 


WS THETA 

M/SEC DEG 


WIND DIRECTION 
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TABLE 11-39 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
NS THETA 

1654 

ALT 

03/09/65 

WX 

, 1006Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

625 

7.84 

-6.30 

10.05 

309 

1625 

10.57 

-4.90 

11.65 

295 

2625 

19.17 

-6.63 

21.02 

294 

650 

7.75 

-6.44 

10. OB 

310 

1650 

11.63 

-5.14 

12.72 

294 

2650 

19.03 

-9.11 

21.10 

295 

675 

7.58 

-6.45 

9.95 

310 

1675 

11.53 

-4.63 

12.42 

292 

2675 

19.16 

-9.47 

21.36 

2 96 

700 

7.47 

-6.79 

10.09 

312 

1700 

11.61 

-4.02 

12.29 

209 

2700 

19.36 

-9.78 

21,69 

297 

725 

7.35 

-7.47 

10.48 

315 

1725 

10.96 

-3.55 

11.52 

288 

2725 

19.55 

-9.96 

21.94 

297 

750 

7.48 

-3.14 

11.05 

317 

1750 

10.99 

-3.85 

11.65 

289 

2750 

19.61 

-9.88 

21.96 

2 97 

775 

7.77 

-8.71 

11.68 

318 

1775 

12.28 

-4.39 

13.04 

289 

2775 

19.47 

-9.62 

21.72 

2 96 

800 

7.71 

-9.18 

11.99 

320 

1800 

13.02 

-4.56 

13.80 

289 

2800 

19.32 

-9.49 

21.53 

296 

825 

7.45 

-9.65 

12.19 

322 

1825 

13.35 

-4.75 

14.17 

289 

2825 

19.30 

-9.57 

21.54 

296 

650 

7.67 

-10.41 

12.92 

323 

1850 

11.35 

-4.15 

12.09 

290 

2850 

19.33 

-9.64 

21.60 

296 

875 

7.15 

-10.68 

12.85 

326 

1875 

10.17 

-3.78 

10.85 

290 

2875 

19.40 

-9.73 

21.71 

296 

900 

6.41 

-10.30 

12.13 

328 

1900 

11.67 

-4.57 

12.53 

291 

2900 

19.48 

-9.79 

21.80 

2 97 

925 

6.55 

-9.94 

11.90 

326 

1925 

13.34 

-5.53 

14.45 

292 

2925 

19.52 

-9.73 

21.81 

2 96 

950 

6.37 

-9.59 

11,52 

326 

1950 

11.07 

-4.80 

12.07 

293 

2950 

19.49 

-9.72 

21.77 

296 

975 

6.01 

-9.20 

10.99 

327 

1975 

10.02 

-4.58 

11.02 

294 

2975 

19.62 

-9.44 

21.77 

296 

1000 

5.98 

-8.74 

10.59 

325 

2000 

12.02 

-5.69 

13.30 

295 

3000 

20.08 

-9.22 

22.09 

294 

1025 

6.06 

-8.28 

10.26 

324 

2025 

11.97 

-5.76 

13.28 

296 

3025 

20.45 

-9.08 

22.37 

294 

1050 

6.26 

-7.93 

10.10 

322 

2050 

11.66 

-5.65 

12.96 

296 

3050 

20.59 

-6.92 

22.44 

293 

1075 

6.35 

-7.64 

9.94 

320 

2075 

13.70 

-6.83 

15.31 

296 

3075 

20.82 

-6.91 

22.65 

293 

1100 

6.52 

-7.33 

9.81 

318 

2100 

15.23 

-7.93 

17.17 

297 

3100 

20.92 

-8.91 

22.73 

293 

1125 

6.60 

-7.05 

9.65 

317 

2125 

15.84 

-8.46 

17.95 

298 

3125 

21.01 

-8.94 

22.83 

293 

1150 

6.36 

-7.06 

9.50 

318 

2150 

15.98 

-8.70 

18.19 

298 

3150 

21.22 

-8.82 

22.98 

292 

1175 

6.57 

-6.94 

9.56 

316 

2175 

16.25 

-8.93 

18.54 

299 

3175 

21.33 

-8.66 

23.02 

292 

1200 

7.48 

-6.39 

9.84 

310 

2200 

16.55 

-9.18 

18.92 

299 

3200 

21.43 

-8.60 

23.09 

292 

1225 

8.55 

-5.91 

10.40 

304 

2225 

16.69 

-9.31 

19.11 

299 

3225 

21.52 

-8.89 

23.28 

292 

1250 

9.29 

-5.41 

10.75 

300 

2250 

16.95 

-9.36 

19.36 

299 

3250 

21.57 

-9.26 

23.47 

293 

1275 

9.69 

-4.98 

10.90 

297 

2275 

17.20 

-9.55 

19.67 

299 

3275 

21.26 

-9.56 

23.31 

294 

1300 

10.11 

-4.06 

11.22 

296 

2300 

17.17 

-9.91 

19.82 

300 

3300 

20.97 

-10.01 

23.23 

2 95 

1325 

10.75 

-4.90 

11.82 

294 

2325 

16.90 

-9.90 

19.59 

300 

3325 

20.89 

-10.25 

23.27 

296 

1350 

11.46 

-5.13 

12.55 

294 

2350 

16.71 

-9.79 

19.37 

300 

3350 

20.61 

-10.41 

23.09 

297 

1375 

11.56 

-5.18 

12.67 

294 

2375 

16.51 

-9.59 

19.10 

300 

3375 

20.42 

-10.48 

22.95 

297 

1400 

11.28 

-4.91 

12.30 

293 

2400 

16.14 

-9.15 

18.55 

299 

3400 

20.19 

-10.36 

22.69 

297 

1425 

11.29 

-4.6 8 

12.22 

292 

2425 

15.78 

-8.87 

18.10 

299 

3425 

19.98 

-10.20 

22.43 

297 

1450 

11.42 

-4.87 

12.41 

293 

2450 

15.90 

-8.65 

18.11 

298 

3450 

19.61 

-9.86 

21.95 

297 

1475 

11.76 

-5.31 

12.91 

294 

2475 

16.34 

-8.28 

18.31 

297 

3475 

19.28 

-9.56 

21.52 

296 

1500 

12.33 

-5.44 

13.47 

294 

2500 

16.96 

-7.98 

18.74 

295 

3500 

19.13 

-9.51 

21.36 

296 

1525 

12.57 

-5.40 

13.68 

293 

2525 

17.87 

-7.91 

19.54 

294 

3525 

18.82 

-9.45 

21.06 

296 

1550 

12.46 

-5.32 

13.55 

293 

2550 

18.46 

-7.80 

20.04 

293 

3550 

18.50 

-9.41 

20.76 

297 

1575 

12.12 

-5.21 

13.19 

293 

2575 

10.75 

-7.80 

20.31 

292 

3575 

18.66 

-9.67 

21.02 

297 

1600 

10.71 

-4.80 

11.73 

294 

2600 

19.13 

-8.11 

20.78 

293 

3600 

19.53 

-10.10 

21.99 

297 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

« Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ - MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, W$ » 

WINC SPEED, 

theta - 

WIND OIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THE TA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WINO 
1654 03/09/65, 1006Z, 

ALT WX WZ 

VEL0C IT Y 
EASTERN 

WS 

PR0F ILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3625 

20.05 

-10.19 

22.49 

297 

462 5 

36.98 

-7.91 

37.81 

282 

5625 

45.62 

-6.38 

46.07 

278 

3650 

20.23 

-9.97 

22.55 

296 

4650 

36.41 

-7.73 

37.22 

282 

5650 

45.45 

-6.05 

45.85 

277 

3675 

20.69 

- 10.C4 

23.00 

296 

4675 

36. 10 

-7.76 

36.93 

2 82 

5675 

45.28 

-5.41 

45.61 

277 

3700 

21.01 

-10.57 

23.52 

297 

4700 

35.95 

-7.97 

36.82 

282 

5700 

45.04 

-4.79 

45.29 

276 

3725 

21.08 

-10.79 

23.68 

297 

4725 

36.29 

-8.14 

37.19 

282 

5725 

44.68 

-4.56 

44.92 

276 

3750 

21.23 

-11.15 

23.98 

298 

4750 

37.02 

-8.35 

37.95 

283 

5750 

44.63 

-4.49 

44.85 

276 

3775 

21.74 

- 12.02 

24.84 

299 

4775 

37.63 

-8.53 

38.59 

283 

5775 

44.71 

-4.64 

44.95 

276 

3800 

22.51 

-12.51 

25.76 

299 

4800 

38.34 

-8.50 

39.27 

28 2 

5800 

44.80 

-5.05 

45.08 

276 

3825 

23.14 

-12.91 

26.49 

299 

4825 

38.87 

-8.46 

39.78 

2 82 

5625 

44.95 

-5.70 

45.31 

277 

3050 

23.62 

-13.52 

27.22 

300 

4850 

39.07 

-6.42 

39.97 

282 

5850 

45.23 

-6.72 

45.73 

278 

3875 

24.31 

-13.91 

28.01 

300 

4875 

39.47 

-8.22 

40.31 

282 

5875 

45.47 

-7.40 

46.06 

279 

3900 

25.20 

-14.14 

28.90 

299 

4900 

40.15 

-7.97 

40.93 

281 

5900 

45.34 

-7.58 

45.97 

279 

3925 

26.04 

-14.32 

29.71 

299 

4925 

40.56 

-7.95 

41.33 

281 

5925 

45.16 

-7.70 

45.81 

280 

3950 

26.86 

-14.24 

30.40 

298 

4950 

40.71 

-7.93 

41.48 

281 

5950 

45.14 

-7.90 

45.82 

280 

3975 

27.36 

-13.70 

30.60 

296 

4975 

41.01 

-7.96 

41.78 

201 

5975 

45.17 

-8.15 

45.90 

280 

4000 

27.84 

-13.13 

30.78 

295 

5000 

41.40 

-8.06 

42.18 

281 

6000 

45.19 

-6.51 

45.98 

2 BO 

4025 

28.31 

-12.99 

31.15 

294 

5025 

42.21 

-8.09 

42.98 

281 

6025 

45.01 

-8.98 

45.89 

281 

4050 

28.80 

-12.69 

31.47 

294 

5050 

42. 84 

-7.71 

43.53 

280 

6050 

45.03 

-9.44 

46.01 

282 

4075 

29.32 

-12.19 

31.75 

292 

5075 

43.05 

-6.92 

43.60 

279 

6075 

45.19 

-9.66 

46.22 

2B2 

4100 

29.76 

-12.11 

32.13 

292 

5100 

43.04 

-6.37 

43.51 

278 

6100 

45.19 

-9.74 

46.22 

282 

4125 

30.10 

-12. C7 

32.43 

292 

5125 

42.90 

-6.19 

43.34 

278 

6125 

45.19 

-9.93 

46.27 

282 

4150 

30.20 

-11.90 

32.54 

291 

5150 

42.99 

-0.22 

43.44 

278 

6150 

45.24 

-10.14 

46.36 

282 

4175 

30.54 

-11.73 

32.71 

291 

5175 

43.24 

-0.37 

43.71 

270 

6175 

45.25 

-10.23 

46.39 

283 

4200 

30.81 

-11.55 

32.90 

290 

5200 

43.77 

-0.60 

44.27 

278 

6200 

45.20 

-10.35 

46.37 

2 83 

4225 

31.27 

-11.36 

33.27 

290 

5225 

44.29 

-6.94 

44.83 

279 

6225 

45.12 

-10.43 

46.31 

283 

4250 

31.91 

-11.13 

33.79 

289 

5250 

44.45 

-7.15 

45.02 

279 

6250 

45.02 

-10.46 

46.21 

283 

4275 

32.20 

-10.81 

33.96 

208 

5275 

44.56 

-7.11 

45.12 

279 

6275 

44.94 

-10.67 

46.19 

283 

4300 

32.61 

-10.45 

34.24 

288 

5300 

44.56 

-7.09 

45.12 

279 

6300 

45.06 

-10.68 

46.30 

203 

4325 

33.13 

-10.21 

34.67 

287 

5325 

44.40 

-7.24 

44.99 

279 

6325 

45.36 

-11.08 

46.69 

284 

4350 

33.72 

-9.59 

35.06 

286 

5350 

44.47 

-7.24 

45.05 

279 

6350 

45.71 

-11.73 

47.19 

284 

4375 

34.47 

-8.50 

35.50 

284 

5375 

44.84 

-7.32 

45.43 

279 

6375 

45.94 

-12.12 

47.52 

285 

4400 

35.10 

-7.69 

35.93 

282 

5400 

45.24 

-7.28 

45.82 

279 

6400 

45.93 

-13.00 

47.73 

2 86 

4425 

35.59 

-7.46 

36.37 

202 

542 5 

45.40 

-7.00 

45.94 

279 

6425 

46.02 

-13.66 

48.00 

206 

4450 

36.04 

-7.78 

36.87 

282 

5450 

45.40 

-6.90 

45.93 

278 

6450 

46.27 

-13.74 

48.26 

286 

4475 

36.69 

-8.20 

37.60 

202 

5475 

45.33 

-6.94 

45.86 

279 

6475 

46.54 

-14.27 

48.67 

287 

4500 

37.27 

-8.35 

38.19 

282 

5500 

45. 34 

-7.19 

45.90 

279 

6500 

46.67 

-15.08 

49.04 

288 

4525 

37.66 

-8.25 

38.58 

202 

5525 

45.29 

-7.31 

45.68 

279 

6525 

46.64 

-15.67 

49.20 

288 

4550 

37.98 

-0.22 

38.86 

282 

5550 

45.48 

-7.32 

46.07 

279 

6550 

46.69 

-16.26 

49.44 

2B9 

4575 

37.82 

-8 . 28 

38.72 

282 

5575 

45.89 

-7.30 

46.46 

279 

6575 

46.91 

-16.61 

49.76 

289 

4600 

37.44 

-8.15 

30.32 

282 

5600 

45.84 

-6.87 

46.35 

278 

6600 

47.23 

-16.63 

50.07 

289 


alt * ALTITUDE, WX * Z0NAL C0MP0NENT , W Z * MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS « WIND SPEED, THETA * WIND DIRECTI 0N 


PAGE 237 


TABLE 11-39 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

165* 03/09/65, 

1 0 06 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6625 

*7.26 

-16.97 

50.22 

290 

7625 

56.01 

-11.41 

57.17 

281 

8625 

58.50 

-16.01 

60.65 

285 

6650 

*7.30 

-16.93 

50.2* 

290 

7650 

56.12 

-11.49 

57.28 

281 

8650 

5 8.34 

-15.63 

60.39 

285 

6675 

*7.39 

-16.63 

50.22 

289 

7675 

56.39 

-10.98 

57.45 

201 

8675 

59.13 

-15.92 

61.24 

205 

6700 

*7. *2 

-16.67 

50.26 

289 

7700 

57.03 

-10.71 

58.02 

2 80 

8700 

59.24 

-15.60 

61.26 

285 

6725 

*7.59 

-16.53 

50.37 

289 

7725 

57.4* 

-10.52 

58.39 

280 

8725 

58.45 

-16.06 

60.62 

285 

6750 

*7.80 

-16.38 

5C.52 

209 

7750 

57.45 

-10.06 

58.32 

280 

8750 

58.43 

-16.96 

60.64 

286 

6775 

*8.06 

-16. *8 

50.81 

2B9 

7775 

57.89 

-9.21 

58.61 

279 

8775 

58.36 

-17.28 

60.87 

286 

6800 

*8.6* 

-16.** 

51.3* 

288 

7800 

58.2* 

-9.18 

58.96 

279 

8800 

58.60 

-17.60 

61.18 

287 

6825 

*9.23 

-16. *5 

51.91 

288 

7825 

58.48 

-9.43 

59.23 

279 

6825 

58.73 

-17.98 

61.42 

287 

6850 

*9.67 

-16.96 

52. *9 

289 

7850 

58.92 

-9.2* 

59.6* 

279 

8850 

50.51 

-18.79 

61.46 

288 

6875 

*9.98 

-17.23 

52.87 

289 

7875 

59.13 

-9.35 

59.87 

279 

8875 

58.96 

-18.23 

61.71 

287 

6900 

50.28 

-17.3* 

53.18 

289 

7900 

59.05 

-9.79 

59.86 

279 

8900 

59.20 

-17.63 

61.77 

286 

6925 

50.37 

-17.39 

53.29 

289 

7925 

59.22 

-9.68 

60.01 

279 

8925 

59.44 

-17.91 

62.08 

287 

6950 

50.56 

-17.00 

53.3* 

2B8 

7950 

58.98 

-9.72 

59.78 

279 

8950 

59.67 

-18.01 

62.33 

287 

6975 

51.06 

-16. *2 

53.6* 

288 

7975 

58.48 

-10.10 

59.35 

280 

8975 

59.58 

-18.19 

62 . 30 

287 

7000 

51.20 

-16.27 

53.73 

287 

8000 

58.6* 

-9.67 

59.43 

279 

9000 

59.76 

-18.26 

62.48 

287 

7025 

51.25 

-16.29 

53.77 

287 

8025 

58.52 

-9.4* 

59.27 

279 

9025 

59.90 

-17.91 

62.52 

286 

7050 

51.27 

-16.2* 

53.78 

287 

8050 

58.30 

-9.21 

59.10 

279 

9050 

59.97 

-17.61 

62.50 

286 

7075 

51.39 

-16.15 

53.87 

287 

8075 

58.41 

-9.36 

59.15 

279 

9075 

59.66 

-17.68 

62.42 

266 

7100 

51.56 

-16. *7 

5*. 12 

288 

8100 

58. 30 

-9.73 

59.11 

279 

9100 

59.77 

-17.48 

62.27 

286 

7125 

51.53 

-16.69 

5*. 16 

288 

8125 

58.36 

-9.61 

59.1* 

279 

9125 

60.04 

-16.87 

62.37 

286 

7150 

51.72 

-16.57 

5*. 31 

268 

8150 

58.32 

-9.88 

59.15 

279 

9150 

59.92 

-16.84 

62.24 

2 86 

7175 

51.68 

-16.88 

5*. 36 

288 

8175 

58.38 

-10.23 

59.27 

200 

9175 

59.66 

-16.80 

61.98 

286 

7200 

51.65 

-16.56 

5*. 2* 

288 

8200 

58.51 

-10.55 

59.45 

280 

9200 

59.75 

-16.66 

62.03 

285 

7225 

51.50 

-16.07 

53.95 

287 

8225 

58.65 

-10.88 

59.65 

280 

9225 

60.07 

-15.88 

62.14 

285 

7250 

51.66 

-15.72 

54.00 

287 

8250 

58.56 

-10.92 

59.67 

280 

9250 

60.03 

-16.17 

62.17 

285 

7275 

52.71 

-15.22 

5*. 87 

286 

8275 

58.32 

-11.17 

59.38 

281 

9275 

59.94 

-16.08 

62.06 

285 

7 300 

53.7* 

-1*. 59 

55.68 

285 

8300 

58.2* 

-11.78 

59.42 

281 

9 300 

59.02 

-15.88 

61.89 

285 

7325 

5*. 27 

-1*.23 

56.11 

285 

8325 

58.20 

-12.51 

59.53 

282 

9325 

59.66 

-15.43 

61.81 

2 84 

7350 

5*. 71 

- 1*- 1 1 

56.50 

28* 

8350 

5B.13 

-13.00 

59.56 

282 

9350 

60.25 

-14.31 

61.93 

283 

7375 

55.20 

-13.83 

56.91 

28* 

8375 

58.00 

-13.20 

59.49 

283 

9375 

60.08 

-14.39 

61.78 

283 

7*00 

55.16 

-13.69 

56.8* 

28* 

0*00 

57.96 

-13.7* 

59.56 

283 

9400 

59.78 

-14.54 

61.53 

283 

7*25 

5*. 99 

-13.61 

56.65 

28* 

8*25 

58.00 

-13.88 

59.72 

283 

9425 

59.58 

-15.09 

61.46 

284 

7*50 

55.22 

-13.29 

56.80 

283 

8*50 

58.00 

-13.70 

59.59 

283 

9450 

59.49 

-15.50 

61.48 

2 84 

7*75 

55.39 

-13.08 

56.92 

283 

8*75 

57.75 

-14.60 

59.56 

284 

9475 

59.52 

-14.71 

61.31 

2 84 

7500 

55. *5 

-12.65 

56.87 

283 

8500 

57.99 

-14.85 

59.86 

204 

9500 

59.87 

-13.40 

61.35 

282 

7525 

55.75 

-11.82 

56.99 

2 82 

8525 

58.4* 

-14.5* 

60.23 

284 

9525 

60.16 

-13.65 

61.69 

283 

7550 

55.95 

-11. *8 

57.12 

281 

8550 

58.4* 

-15.32 

60.41 

285 

9550 

60.00 

-14.40 

61.70 

283 

7575 

56.11 

-11.22 

57.22 

281 

8575 

58.21 

-16.03 

60.3B 

285 

9575 

59.93 

-14.16 

61.58 

283 

7600 

ALT 

56.16 -11.0* 

- ALTITUOE, WX 

57.23 
- ZONAL 

281 8600 58.3* -16.26 60.57 285 

COMPONENT, WZ * MERIDIONAL COMPONENT , WS * WIND SPEED, 

FPS-16 RADAR/J1HSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 165* 03/09/65, 1006Z, EASTERN TEST RANGE, 

9600 60.03 -13.71 

THETA * WIND DIRECTION 

, FL0RIOA 

61 .58 

283 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9625 

60.1* 

-13.73 

61.69 

283 

10625 

63.46 

-13.87 

64.96 

282 

11625 

65.76 

0.27 

65.76 

270 

9650 

60.28 

-13.3* 

61.7* 

282 

10650 

64.17 

-12.63 

65.40 

281 

11650 

65.63 

-0.23 

65.63 

270 

9675 

60.10 

-13.28 

61. 55 

282 

10675 

63.5* 

-14.32 

65.13 

283 

11675 

65.39 

-0.91 

65.40 

271 

9700 

59.98 

-13.56 

61.49 

283 

10700 

63.61 

-14.69 

65.28 

283 

11700 

65.35 

0.15 

65.35 

270 

9725 

60.13 

-13. *0 

61.61 

282 

10725 

64.3* 

-13.28 

65.70 

281 

11725 

64.98 

0.69 

64. 98 

269 

9750 

60.1* 

-12.99 

61.53 

282 

10750 

6*. 51 

-12.65 

65.7* 

281 

11750 

65.93 

1.79 

65.96 

268 

9775 

60.2* 

-13.00 

61.63 

282 

10775 

64.17 

-12.37 

65.35 

281 

11775 

66.49 

1.85 

66.52 

268 

9800 

60. *6 

-13.12 

61.87 

282 

10800 

64.15 

-12.11 

65.28 

281 

1 1800 

66.89 

0.91 

66.90 

269 

9825 

60.6* 

-12.89 

61.99 

28 2 

10825 

6*. *9 

-11.18 

65.45 

280 

11825 

67.24 

1.06 

67.24 

269 

9850 

60.32 

-12.95 

61.70 

282 

10850 

64.67 

-10.58 

65.53 

279 

11850 

67.58 

1.21 

67.59 

269 

9875 

60.69 

-12.10 

61.89 

281 

10875 

64.50 

-10.08 

65.28 

279 

11875 

67.82 

1.28 

67.83 

269 

9900 

61.16 

-11.79 

62.28 

281 

10900 

63.71 

-9.81 

64.46 

279 

11900 

67.82 

1.49 

67.84 

269 

9925 

60.99 

-12.18 

62.19 

281 

10925 

63.89 

-7.92 

64.38 

277 

11925 

67.90 

1.84 

67.93 

268 

9950 

60.9* 

-12.22 

62.15 

281 

10950 

64.03 

-7.71 

64.49 

277 

11950 

67.86 

1.84 

67.89 

268 

9975 

61.16 

-11.97 

62.32 

281 

10975 

64.1* 

-7.58 

64.59 

277 

11975 

67.83 

1.84 

67.85 

268 

10000 

61.35 

-11.76 

62.46 

281 

11000 

64.12 

-6.67 

64.47 

276 

12000 

67.98 

0.98 

67.99 

269 

10025 

61.52 

-11.10 

62.52 

280 

11025 

63.08 

-7.99 

63.58 

277 

12025 

68.62 

0.53 

68.62 

269 

10050 

61.21 

-11.90 

62.35 

281 

11050 

63.38 

-5.57 

63.62 

275 

12050 

69.57 

0.72 

69.57 

269 

10075 

60.95 

-12.62 

62.2* 

2 82 

11075 

63.88 

-2.85 

63.94 

27 2 

12075 

70.23 

0.17 

70.23 

270 

10100 

61.32 

-11.36 

62.36 

280 

11100 

63.01 

-3.8* 

63.92 

273 

12100 

70.34 

-0.17 

70.34 

270 

10125 

61.51 

-11.07 

62.50 

280 

11125 

64.16 

-3.86 

64.28 

273 

12125 

70.45 

-0.51 

70.45 

270 

10150 

61.36 

-11.72 

62.47 

281 

11150 

63.87 

-4.68 

64.04 

274 

12150 

70.53 

-0.68 

70.53 

270 

10175 

61.33 

-11.68 

62. *3 

281 

11175 

63.71 

-4.82 

63.89 

274 

12175 

70.51 

-0.17 

70.51 

270 

10200 

61.*3 

-11.02 

62.41 

280 

11200 

64.21 

-3. OB 

64.29 

273 

12200 

71.40 

2.47 

71.44 

268 

10225 

61.50 

-11.58 

62.58 

280 

11225 

64.13 

-3.4* 

64.22 

273 

12225 

71.26 

2.37 

71.30 

268 

10250 

61.79 

-11.61 

62.87 

280 

11250 

64.31 

-3.57 

64.41 

273 

12250 

70.79 

1.16 

70.80 

269 

10275 

61.67 

-10.8* 

62.61 

200 

11275 

64.39 

-3.60 

64.50 

273 

12275 

71.72 

1.86 

71.75 

268 

10300 

61.7* 

-11.23 

62.75 

280 

11300 

64.66 

-3.83 

64.77 

273 

12300 

71.75 

0.52 

71.75 

269 

10325 

61.73 

-11. *0 

62.77 

280 

11325 

64.91 

-2.62 

64.96 

272 

12325 

72.61 

-0.35 

72.61 

270 

10350 

61.66 

-11. *7 

62.72 

280 

11350 

64.87 

-1.95 

64.90 

272 

12350 

72.79 

-0.52 

72.80 

270 

10375 

61.68 

-11.57 

62.76 

280 

11375 

64.79 

-3.12 

64.87 

273 

12375 

72.98 

-0.70 

72.98 

270 

10*00 

61.82 

-11.01 

62.79 

280 

11*00 

65.19 

-2.32 

65.23 

272 

12400 

73.42 

-2.13 

73.45 

271 

10*25 

61.9* 

-11. *7 

62.99 

280 

11*25 

65.29 

-0.86 

65.29 

271 

12425 

73.48 

-2.58 

73.52 

272 

10*50 

61.65 

-13.61 

63.13 

282 

11*50 

64.53 

-0.00 

64.53 

270 

12450 

73.54 

-3.03 

73.60 

272 

10*75 

62.27 

-12.00 

63.42 

281 

11*75 

64.72 

-1.60 

64.74 

271 

12475 

73.60 

-3.47 

73.68 

273 

10500 

62.95 

-10.66 

63.85 

279 

11500 

64.98 

-1.91 

65.01 

271 

12500 

74.00 

-5.20 

74.18 

274 

10525 

63.15 

-12.57 

64.39 

281 

11525 

65.10 

-1.20 

65.19 

271 

12525 

73.90 

-5.63 

74.12 

2 74 

10550 

63.2* 

- 1* . 27 

64.83 

283 

11550 

65.78 

-0.90 

65.79 

271 

12550 

73.81 

-6.06 

74.06 

275 

10575 

63.8* 

- 1* . 07 

65.38 

282 

11575 

65.82 

-0.57 

65.83 

270 

12575 

73.10 

-6.66 

73.40 

275 

10600 

63.6* 

-13.99 

65.16 

282 

11600 

65.71 

-0.29 

65.71 

270 

12600 

71.07 

-7.45 

71.46 

276 
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TABLE 1 1 -39 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHE RE WINO VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1654 

03/09/65, 

, 1006Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

12625 

69.42 

-12.96 

70.62 

28 0 

13625 

57.69 

-18.33 

60.53 

287 


12650 

70.01 

-10.99 

70.87 

279 

13650 

57.61 

-18.31 

60.45 

287 


12675 

70.03 

-9.59 

70.68 

27 8 

13675 

57.54 

-18.30 

60.38 

287 


12700 

69.26 

-11.10 

70.15 

279 

13700 

57.47 

-lb. 29 

60.30 

287 


12725 

69.46 

-10.94 

70.31 

279 

13725 

56.84 

-17.73 

59.54 

287 


12750 

68.91 

-11.26 

69.83 

279 

13750 

56.22 

-17.17 

58.78 

287 


12775 

68.21 

-13.65 

69.56 

281 

13775 

56.42 

-15.55 

58.52 

285 


12800 

68.04 

-14.20 

69.51 

282 

13800 

55.65 

-16.91 

58.16 

287 


12825 

67.88 

-14.75 

69.47 

282 

13825 

53.29 

-22.41 

57.81 

293 


12850 

67.48 

-14.24 

68.97 

282 

13850 

55.20 

-17.94 

50.05 

288 


12875 

66.78 

-14.45 

6 8.32 

282 

13875 

55.40 

-16.76 

57.88 

287 


12900 

67.07 

-13.00 

68.32 

281 

13900 

54.74 

-13.81 

56.46 

284 


12925 

66.07 

-14.39 

67.62 

282 

13925 

54.38 

-14.19 

56.20 

284 


12950 

63.94 

-17.57 

66.31 

285 

13950 

54.02 

-14.57 

55.95 

285 


12975 

63.83 

-17.70 

66.24 

285 

1 3975 

53.81 

-13.21 

55.41 

284 


13000 

63.73 

-17.84 

66.18 

285 

14000 

53.60 

-11.85 

54.89 

2 82 


13025 

63.62 

-17.98 

66.11 

286 







13050 

63.45 

-16.42 

6 5.54 

284 







13075 

63.03 

-17.96 

65.54 

286 







13100 

62.19 

-18.94 

65.01 

287 








13125 

61.67 

-15.90 

63.68 

284 

13150 

60.99 

-19.63 

64.08 

288 

13175 

61.09 

-19.74 

64.20 

288 

13200 

60.75 

-17.96 

63.35 

286 

13225 

60.21 

-19.49 

63.28 

288 


13250 

59.92 

-19.92 

63.15 

288 

13275 

59.64 

-20.35 

63.02 

289 

13300 

59.83 

-19.51 

62.93 

208 

13325 

59.77 

-19.45 

62.85 

288 

13350 

59.71 

-19.39 

62.78 

288 


13375 

59.07 

-20.37 

62.49 

289 

13400 

58.44 

-21.35 

62.22 

290 

13425 

58.90 

-21.17 

62.58 

290 

13450 

59.52 

-18.79 

62.42 

287 

13475 

58.13 

-18.42 

60.97 

287 


13500 

58.05 

-18.40 

60.90 

287 

13525 

57.98 

-18.39 

60.83 

287 

13550 

57.91 

-18.37 

60.75 

287 

13575 

57.83 

-18.36 

6C.68 

287 

13600 

57.76 

-18.34 

60.60 

287 


MX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


MS 

M/SEC 


THETA 

DEG 
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TABLE 11-40 

FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1655 

03/09/65, 

1200Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

US 

THETA 

ALT 

ux 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

UX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

350 

7.58 

-6.36 

9.90 

310 

1350 

9.44 

-7.23 

11.89 

307 

2350 

16.89 

-6.09 

17.96 

290 

375 

7.55 

-6.24 

<3. 79 

309 

1375 

9.34 

-7.42 

11.93 

308 

2375 

17.13 

-6.15 

18.20 

290 

400 

7.38 

-6.28 

9.69 

310 

1400 

9.49 

-7.69 

12.21 

309 

2400 

17.36 

-6.20 

18.44 

289 

425 

7.41 

-6.39 

9.78 

311 

1425 

9.74 

-7.79 

12.48 

308 

2425 

17.60 

-6.25 

18.68 

289 

450 

7.49 

-6.45 

9.88 

311 

1450 

10.18 

-7.80 

12.83 

307 

2450 

17.84 

-6.31 

18.92 

289 


47 5 

7.19 

-6.41 

9.63 

312 

1475 

10.74 

-7.78 

13.26 

306 

2475 

18.07 

-6.36 

19.16 

289 

500 

6.61 

-6.28 

9.12 

313 

1500 

10.95 

-7.53 

13.29 

304 

2500 

18.31 

-6.42 

19.40 

289 

525 

6.32 

-6.53 

9.09 

316 

1525 

10.86 

-6.96 

12.90 

302 

2525 

18.54 

-6.47 

19.64 

289 

550 

6.34 

-7.18 

9.58 

318 

1550 

10.74 

-6.31 

12.45 

300 

2550 

18.62 

-6.46 

19.71 

289 

575 

6.28 

-7.76 

9.98 

321 

1575 

10.63 

-5.76 

12.09 

298 

2575 

18.75 

-6.45 

19.83 

289 


600 

6.07 

-8.18 

10.19 

32 3 

1600 

10.46 

-5.33 

11.74 

297 

2600 

18.84 

-6.43 

19.91 

289 

625 

5.85 

-8.54 

10.35 

325 

1625 

10.50 

-4.96 

11.62 

295 

2-625 

19.13 

-6.34 

20.16 

288 

650 

5.56 

-8.87 

10.47 

328 

1650 

10.90 

-4.82 

11.92 

294 

2650 

19.06 

-6.24 

20.05 

288 

675 

5.24 

-9.C8 

10.49 

330 

1675 

11.32 

-4.96 

12.36 

293 

2675 

18.47 

-6.20 

19.46 

288 

700 

5.05 

-9.23 

10.52 

331 

1700 

11.71 

-5.45 

12.92 

295 

2700 

18.43 

-6.37 

19.50 

289 


725 

4.97 

-9.33 

10.57 

332 

1725 

11.08 

-6.22 

13.41 

297 

2725 

18.59 

-6.63 

19.74 

289 

750 

4.99 

-9.34 

10.59 

332 

1750 

11.83 

-6.78 

13.63 

300 

2750 

18.39 

-6.55 

19.52 

289 

775 

5.09 

-9.47 

10.75 

332 

1775 

12.01 

-6.95 

13.87 

300 

2775 

18.30 

-6.42 

19.40 

289 

800 

4.92 

-9.71 

10.88 

333 

1800 

12.34 

-6.61 

14.00 

298 

2800 

18.51 

-6.63 

19.66 

2 90 

825 

4.61 

-10. 19 

11.19 

335 

1825 

12.49 

-6.07 

13.89 

296 

2825 

18.94 

-7.06 

20.21 

2 90 


850 

4.22 

-10.69 

11.49 

338 

1850 

12.80 

-6.02 

14.15 

295 

2850 

19.40 

-7.32 

20.74 

291 

875 

3.65 

-10.78 

11.38 

341 

1875 

13.59 

-6.49 

15.06 

295 

2875 

19.55 

-7.40 

20.91 

291 

900 

3.46 

-10.37 

10.93 

341 

1900 

14.18 

-6.96 

15.79 

296 

2900 

19.75 

-7.59 

21.16 

291 

925 

3.55 

-9.71 

10.33 

340 

1925 

14.46 

-7.16 

16.13 

296 

2925 

19.94 

-7.84 

21.43 

291 

950 

3-63 

-9.06 

9.76 

338 

1950 

14.66 

-7.22 

16.34 

2?6 

2950 

20.31 

-8.02 

21.84 

291 

975 

4.02 

-8.52 

9.42 

335 

1975 

14.94 

-7.47 

16.70 

296 

.2975 

20.96 

-8.23 

22.52 

291 

1000 

4.55 

-8.08 

9.27 

330 

2000 

15.32 

-7.72 

17.16 

297 

3000 

21.36 

-8.47 

22.98 

291 

1025 

4.88 

-7.88 

9.26 

328 

2025 

15.71 

-7.76 

17.53 

296 

3025 

21.82 

-8.84 

23.54 

2 92 

1050 

5.23 

-7.71 

9.32 

326 

2050 

16.16 

-7.76 

17.92 

295 

3050 

22.34 

-9.36 

24.22 

293 

1075 

5.85 

-7.37 

9.41 

321 

2075 

16.24 

-7.89 

18.06 

296 

3075 

22.58 

-9.71 

24.58 

293 


1100 

6.41 

-6.97 

9.46 

317 

2100 

15.90 

-8.11 

17.85 

297 

3100 

22.74 

-10.07 

24.87 

294 

1125 

7.06 

-6.67 

9.72 

313 

2125 

15.53 

-8.23 

17.57 

298 

3125 

22.79 

-10.40 

25.05 

294 

1150 

7.87 

-6.61 

10.28 

310 

2150 

15.31 

-8.20 

17.37 

298 

3150 

23.03 

-10.97 

25.51 

295 

1175 

8.66 

-6.53 

10.85 

307 

2175 

15.00 

-8.06 

17.03 

298 

3175 

23.27 

-11.44 

25.93 

296 

1200 

9.41 

-6.49 

11.43 

304 

2200 

14.64 

-7.87 

16.62 

298 

3200 

23.17 

-11.56 

25.89 

296 

1225 

9.47 

-6.42 

11.44 

304 

2225 

14.74 

-7.69 

16.62 

297 

3225 

23.21 

-11.83 

26.05 

297 

1250 

9.53 

-6.42 

11.50 

304 

2250 

15.24 

-7.28 

16.89 

295 

3250 

23.25 

-12.15 

26.24 

297 

1275 

9.90 

-6.74 

11.98 

304 

2275 

15.68 

-6.73 

17.07 

293 

3275 

23.35 

-12.42 

26.45 

298 

1300 

9.84 

-7.10 

12.13 

306 

2300 

16.14 

-6.28 

17.32 

291 

3300 

23.52 

-12.51 

26.64 

298 

1325 

9.61 

-7.21 

12.01 

307 

2325 

16.44 

-6.08 

17.53 

290 

3325 

23.42 

-12.78 

26.68 

298 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NENT, 

U2 - MER1DI0NAL 

C0MP0NENT 

» ws - 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 




FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 1655 03/09/65, 1200Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

US 

THETA 

ALT 

WX 

M Z 

WS 

THETA 

ALT 

UX 

UZ 

US 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3350 

23.41 

-13.12 

26.84 

299 

4350 

34.41 

-6.97 

35.11 

281 

5350 

42.15 

-8.10 

42.92 

281 

3375 

23.30 

-13.40 

26.88 

300 

4375 

34.74 

-7.24 

35.49 

282 

5375 

42.04 

-8.20 

42.84 

281 

3400 

23.62 

-13.73 

27.32 

300 

4400 

35.17 

-7.41 

35.94 

282 

5400 

42.13 

-8.59 

42.99 

281 

3425 

23.75 

-13.80 

27.47 

300 

4425 

35.61 

-7.77 

36.45 

282 

5425 

42.57 

-8.47 

43.40 

281 

3450 

23.76 

-13.88 

27.52 

300 

4450 

35.47 

-8.07 

36.37 

283 

5450 

42.82 

-7.90 

43.54 

280 


3475 

24.01 

-14.02 

27.80 

300 

4475 

34.97 

-7.97 

35.86 

283 

5475 

43.23 

-7.69 

43.91 

280 

3500 

24.06 

-14.09 

27.88 

300 

4500 

34.37 

-7.93 

35.28 

283 

5500 

43.37 

-7.82 

44.07 

280 

3525 

24.00 

-14.06 

27.82 

300 

4525 

33.73 

-7.97 

34.65 

283 

5525 

43.10 

-7.92 

43.83 

280 

3550 

23.72 

-14. 10 

27.59 

301 

4550 

33.29 

-8.03 

34.25 

283 

5550 

43.07 

-7.97 

43.80 

280 

3575 

23.33 

-14.05 

27.23 

301 

4575 

33.03 

-8.25 

34.04 

284 

5575 

43.23 

-7.99 

43.96 

280 

3600 

23.02 

-14.01 

26.95 

301 

4600 

33.07 

-8.53 

34.15 

284 

5600 

43.40 

-7.95 

44.12 

280 

3625 

22.89 

-13.89 

26.78 

301 

4625 

33.31 

-8.74 

34.44 

285 

5625 

43.53 

-7.77 

44.21 

280 

3650 

23.06 

-13.78 

26.87 

301 

4650 

33.51 

-8.93 

34.68 

285 

5650 

43.66 

-7.66 

44.35 

200 

3675 

23.29 

-13.66 

27.00 

300 

4675 

33.82 

-9.03 

35.00 

285 

5675 

43.79 

-7.42 

44.42 

279 

3700 

23.35 

-13.58 

27.02 

300 

4700 

34.11 

-8.98 

35.27 

285 

5700 

43.74 

-7.11 

44.31 

279 

3725 

23.51 

-13.58 

27.15 

300 

4725 

34.64 

-9.16 

35.83 

285 

5725 

43.70 

-7.15 

44.28 

279 

3750 

23.74 

-13.24 

27.18 

299 

4750 

35.24 

-9.51 

36.49 

285 

5750 

43.42 

-7.20 

44.01 

279 

3775 

23.92 

-13.12 

27.28 

299 

4775 

35.95 

-9.57 

37.20 

285 

5775 

42.72 

-7.12 

43.31 

279 

3800 

24.06 

-13.26 

27.47 

299 

4800 

36.45 

-9.43 

37.65 

284 

5800 

42.51 

-7.24 

43.13 

2 79 

3825 

24.66 

-12.06 

27.81 

297 

4825 

36.68 

-9.51 

37.90 

284 

5825 

42.77 

-7.46 

43.42 

280 

3850 

25.26 

-12.60 

28.23 

296 

4850 

37.07 

-9.39 

38.24 

284 

5850 

42.72 

-7.61 

43.39 

280 

3875 

25.75 

-12.53 

28.63 

296 

4875 

37.35 

-9.14 

38.45 

284 

5875 

42.50 

-7.68 

43.18 

280 

3900 

26.30 

-12.32 

29.04 

295 

4900 

37.55 

-9.12 

38.64 

283 

5900 

42.50 

-7.58 

43.17 

280 

3925 

26.60 

-12.11 

29.23 

294 

4925 

37.92 

-8.90 

38.95 

283 

5925 

42.44 

-7.38 

43.08 

280 

3950 

26.86 

-11.91 

29.38 

294 

4950 

38.43 

-8.68 

39.39 

283 

5950 

42.41 

-7.38 

43.04 

280 

3975 

27.59 

-11.75 

29.99 

293 

4975 

38.79 

-6.51 

39.71 

282 

5975 

42.44 

-7.43 

43.09 

280 

4000 

28.47 

-11.23 

30.60 

291 

5000 

38.89 

-6.26 

39.76 

282 

6000 

42.31 

-7.64 

43.00 

280 

4025 

29.17 

-10.44 

30.98 

290 

5025 

39.01 

-7.75 

39.77 

281 

6025 

42.51 

-8.09 

43.27 

281 

4050 

29.93 

-9.89 

31.52 

288 

5050 

39.11 

-7.35 

39.80 

280 

6050 

43.00 

-8.54 

43.84 

281 

4075 

30.43 

-9.73 

31.94 

288 

5075 

39.37 

-7.25 

40.04 

280 

6075 

43.44 

-8.93 

44.34 

281 

4100 

31.07 

-9.36 

32.45 

287 

5100 

39.63 

-7.31 

40.30 

200 

6100 

44.04 

-9.68 

45.09 

282 

4125 

31.54 

-9.05 

32.81 

286 

5125 

39.80 

-7.52 

40.50 

201 

6125 

44.73 

-10.49 

45.95 

283 

4150 

32.17 

-8.66 

33.31 

285 

5150 

40.12 

-7.71 

40.86 

281 

6150 

45.25 

-11.03 

46.57 

2 84 

4175 

33.45 

-7.95 

34.38 

283 

5175 

40.19 

-7.92 

40.96 

281 

6175 

45.41 

-11.45 

46.83 

284 

4200 

34.49 

-7.03 

35.20 

281 

5200 

40.42 

-7.87 

41.18 

261 

6200 

45.47 

-11.59 

46.92 

2 84 

4225 

34.59 

-6.28 

35.16 

280 

5225 

40.95 

-7.86 

41.70 

281 

6225 

45.62 

-11.58 

47.06 

2 84 

4250 

34.27 

-6.11 

34.81 

280 

5250 

41.24 

-8.36 

42.08 

281 

6250 

45.63 

-11.64 

47.09 

284 

4275 

34.03 

-5.95 

34.54 

280 

5275 

41.57 

-8.76 

42.49 

282 

6275 

45.47 

-12.02 

47.04 

265 

4300 

33.92 

-6.05 

34.46 

280 

5300 

42.02 

-6.67 

42.91 

281 

6300 

45.31 

-12.27 

46.94 

285 

4325 

34.02 

-6.54 

34.64 

281 

5325 

42.16 

-8.34 

42.97 

281 

6325 

45.14 

-12.44 

46.82 

285 

ALT 

= ALT 

ITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

wz = mer: 

[01 0NAL 

C0MP0NENT 

, WS = 

WINC SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTION 
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TABLE 11-40 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITV PR0FILE 


ALT 

MX 

WZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

1655 

ALT 

03/09/65, 

MX 

1200Z, 

MZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 

theta 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6350 

45.08 

-13.20 

46.97 

286 

7350 

53.25 

-7.69 

53.80 

278 

8350 

55.77 

-12.63 

57.18 

283 

6375 

45.24 

-13.59 

47.24 

287 

7375 

53.42 

-7.24 

53.91 

278 

8375 

55.80 

-13.37 

57.37 

283 

6400 

45.31 

-13.35 

47.24 

286 

7400 

53.60 

-7.11 

54.07 

277 

8400 

55.57 

-13.61 

57.21 

2 84 

6425 

45.33 

-13.60 

47.35 

287 

7425 

53.78 

-6.63 

54. IB 

277 

8425 

55.54 

-13.98 

57.27 

2 84 

6450 

45.39 

-14.19 

47.56 

287 

7450 

53.98 

-6.14 

54.33 

276 

8450 

55.49 

-13.93 

57.21 

284 

6475 

45.41 

-14.28 

47.60 

287 

7475 

54.07 

-6.08 

54.41 

276 

8475 

55.34 

-13.87 

57.06 

264 

6500 

45.37 

-14.66 

47.68 

288 

7500 

54.33 

-6.17 

54.68 

276 

8500 

55.67 

-14.84 

57.62 

285 

6525 

45.36 

-15.01 

47.78 

288 

7525 

54.92 

-6.93 

55.36 

277 

8525 

56.12 

-15.12 

58.12 

285 

6550 

45.40 

-15.32 

47.92 

288 

7550 

55.30 

-7.03 

55.74 

277 

8550 

56.52 

-14.68 

58.39 

284 

6575 

45.74 

-15.03 

46.40 

289 

7575 

55.62 

-6.85 

56.04 

277 

8575 

56.56 

-14.45 

58.38 

284 

6600 

46.23 

-16.04 

48.93 

289 

7600 

55.67 

-6.87 

56.09 

277 

8600 

56.43 

-14.62 

58.29 

284 

6625 

46.72 

-15.96 

49. 37 

289 

7625 

55.75 

-6.92 

56.16 

277 

6625 

56.51 

-14.52 

58.35 

284 

6650 

47.14 

-15.32 

49. 56 

260 

7650 

55.99 

-6.75 

56.40 

277 

8650 

56.67 

-14.26 

58.43 

284 

6675 

47.27 

-14.00 

4 9.54 

287 

7675 

55.94 

-6.60 

56.32 

277 

8675 

56.59 

-13.94 

58.28 

2 84 

6700 

47.17 

-14.83 

49. 44 

287 

7700 

55.90 

-7.02 

56.34 

277 

8700 

56.87 

-13.62 

58.48 

283 

6725 

47 .27 

-14.66 

49.49 

287 

7725 

55.75 

-7.43 

56.25 

277 

8725 

57.00 

-13.49 

58.57 

283 

6750 

47.37 

-14.26 

49.47 

287 

7750 

55.76 

-7.31 

56.24 

277 

8750 

56. 8B 

-13.52 

58.46 

283 

6775 

47.06 

-14.05 

49.11 

286 

7775 

55.97 

-7.08 

56.41 

277 

8775 

57.31 

-13.04 

58.77 

283 

6800 

46.96 

-14.12 

49.04 

287 

7800 

55.98 

-6.63 

56.37 

277 

8000 

57.52 

-12.63 

58.89 

2B2 

6825 

46.97 

-14.20 

49.07 

287 

7825 

55.93 

-6.27 

56.29 

276 

8825 

57.82 

-12.29 

59.11 

282 

6850 

46.87 

-14. C3 

48. 92 

286 

7850 

55.92 

-5.90 

56.23 

276 

8850 

58.01 

-12.21 

59.29 

282 

6875 

46.89 

-14.14 

48.97 

287 

7875 

55.77 

-6.56 

56.16 

277 

8875 

57.96 

-12.35 

59.26 

282 

6900 

47.95 

-14.22 

50.01 

286 

7900 

55.67 

-7.41 

56. 16 

277 

8900 

5 8.02 

-12.17 

59.28 

202 

6925 

48.10 

-13.84 

5C.05 

286 

7925 

55.83 

-7.27 

56.30 

277 

8925 

58.09 

-11.75 

59.27 

281 

6950 

47.38 

-13.78 

49.34 

286 

7950 

55.91 

-7.74 

56.44 

278 

8950 

58.01 

-11.58 

59.16 

281 

6975 

48.20 

-13.67 

5C.10 

286 

7975 

55.89 

-7.97 

56.46 

276 

8975 

57.88 

-12.04 

59.12 

282 

7000 

49.15 

-13.70 

51.02 

285 

8000 

55.95 

-8.03 

56.53 

278 

9000 

58.08 

-12.20 

59.35 

202 

7025 

50.02 

-13.61 

51.84 

285 

8025 

55.78 

-8.04 

56.36 

278 

9025 

58.74 

-12.03 

59.96 

281 

7050 

51.01 

-12.63 

52.55 

284 

8050 

55.50 

-0.23 

56.11 

278 

9050 

58.80 

-12.06 

60.02 

281 

7075 

51.39 

-11.88 

52.74 

283 

8075 

55.59 

-8.49 

56.24 

279 

9075 

58.66 

-11.80 

59.83 

281 

7100 

51.55 

-11.62 

52.04 

283 

8100 

55.83 

-8.79 

56.51 

279 

9100 

58.64 

-11.72 

59.80 

281 

7125 

51.86 

-11.07 

53.03 

282 

8125 

55.75 

-9.09 

56.49 

279 

9125 

58.89 

-11.52 

60.00 

281 

7150 

52.08 

-10.54 

53.13 

281 

8150 

55.64 

-9.40 

56.43 

279 

9150 

58.83 

-11.32 

59.91 

281 

7175 

52.25 

-10.34 

53.26 

281 

8175 

55.71 

-9.77 

56.56 

280 

9175 

58.53 

-11.92 

59.73 

281 

7200 

52.26 

-9.76 

53.17 

280 

6200 

55.67 

-10.13 

56.58 

280 

9200 

58.57 

-11.70 

59.73 

281 

7225 

52.33 

-9.20 

53.13 

280 

8225 

55.61 

-10.41 

56.58 

280 

9225 

58.73 

-10.89 

59.73 

280 

7250 

52.55 

-8.98 

53.31 

280 

8250 

55.45 

-10.82 

56.50 

281 

9250 

58.81 

-11.32 

59.89 

281 

7275 

52.7 8 

-8.70 

53.50 

279 

8275 

55.38 

-11.49 

56.56 

282 

9275 

58.91 

-11.27 

59.98 

281 

7300 

53.19 

-8.28 

53.83 

279 

8300 

55.54 

-12.03 

56.83 

282 

9300 

58.78 

-11.13 

59.82 

281 

7325 

53.32 

-8.13 

53.94 

278 

8325 

55.03 

-12.08 

56.83 

282 

9325 

58.89 

-10.78 

59.87 

280 


ALT » ALTITUOE, WX * Z0NAL C0MP0NE NT » W Z • MERID10NAL C0MP0NE NT * MS - WINC SPEED, THETA - WIND DIRECTION 






FPS 

-16 RADAR/J1MSPH6RE WIND 

VEL0CITY 

PR 0f I L E 






ALT 

MX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

1655 

ALT 

03/09/65, 

WX 

, 1200Z. 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9350 

50.93 

-11.11 

59.97 

280 

10350 

59.23 

-14.94 

61.09 

2 84 

11350 

62.31 

-9.86 

63.09 

279 

9375 

58.85 

-11.25 

59.92 

281 

10375 

59.46 

-14.95 

61.31 

284 

11375 

62.50 

-9.58 

63.23 

279 

9400 

59.02 

-11.02 

60.04 

280 

10400 

59.53 

-14.95 

61.37 

2 64 

11400 

62.51 

-9.69 

63.25 

279 

9425 

59.16 

-11.05 

60.19 

280 

10425 

59.46 

-14.94 

61.31 

284 

11425 

62.79 

-8.55 

63.37 

278 

9450 

59.24 

-10.01 

60.22 

280 

10450 

59.68 

-14.93 

61.52 

284 

11450 

62.99 

-7.72 

63.46 

277 

9475 

59.50 

-10.92 

60.50 

280 

10475 

59.83 

-15.28 

61.75 

284 

11475 

63.07 

-7.54 

63.52 

2 77 

9500 

59.53 

- 10.99 

60. 54 

280 

10500 

59.85 

-15.03 

61.71 

284 

11500 

63.33 

-5.70 

63.58 

275 

9525 

59.31 

-10.69 

60.26 

280 

10525 

59.89 

-14.80 

61.69 

284 

11525 

63.27 

-5.50 

63.51 

275 

9550 

59.59 

-10.53 

60.52 

280 

10550 

59.94 

-15.09 

61.81 

2 84 

11550 

62.98 

-6.77 

63.34 

276 

9575 

59.57 

-11.23 

60.62 

280 

10575 

59.53 

-15.81 

61.59 

285 

11575 

63.39 

-5.80 

63.65 

2 75 

9600 

59.43 

-11.43 

60.52 

281 

10600 

59.61 

-15.65 

61.63 

285 

11600 

63.43 

-5.52 

63.67 

275 

9625 

59.31 

-10.91 

60.31 

200 

1062 5 

60.23 

-14.94 

62.06 

284 

11625 

63.48 

-5.24 

63.69 

275 

9650 

59.43 

-11.07 

60.45 

280 

10650 

60.23 

-15.32 

62.15 

284 

11650 

63.33 

-5.49 

63.57 

275 

9675 

59.36 

-11.37 

60.44 

281 

1067 5 

59.95 

-15.03 

61.81 

284 

11675 

63.19 

-5.75 

63.45 

275 

9700 

59.22 

-11.53 

60.33 

281 

10700 

59.89 

-13.82 

61.46 

283 

11700 

63.10 

-5.91 

63.38 

275 

9725 

59.17 

-11.35 

60.25 

281 

10725 

59.76 

-13.03 

61.17 

282 

11725 

63.35 

-4.08 

63.48 

274 

9750 

59.49 

-10.96 

6C.49 

280 

10750 

59.15 

-14.07 

60.80 

203 

11750 

62.92 

-5.96 

63.20 

275 

9775 

59.35 

-12.41 

6C.63 

282 

10775 

59.78 

-12.68 

61.11 

232 

11775 

62.98 

-6.67 

63.34 

276 

9800 

59.16 

-12.08 

60.38 

281 

10800 

60.15 

-12.73 

61.48 

282 

11800 

63.38 

-3.67 

63.49 

273 

9825 

59.26 

-10.95 

60.26 

280 

10825 

60.22 

-13.67 

61.75 

283 

11825 

63.84 

-1.44 

63.85 

271 

9850 

59.15 

-11.91 

60.33 

281 

10850 

60.51 

-13.43 

61.98 

202 

11850 

63.54 

-4.69 

63.71 

2 74 

9875 

59.08 

-12.30 

60.35 

282 

10875 

60.57 

-14.24 

62.22 

283 

11875 

63.47 

-4.40 

63.62 

2 74 

9900 

58.85 

-12.59 

60.18 

282 

10900 

60.91 

-12.77 

62.23 

282 

11900 

6 3.62 

-3.39 

63.71 

273 

9925 

59.14 

-12.21 

60.39 

261 

10925 

60.90 

-12.08 

62.09 

281 

11925 

63.71 

-3.72 

63.82 

273 

9950 

59.06 

-12.31 

60.33 

282 

10950 

60.62 

-12.83 

61.97 

282 

11950 

63.88 

-3.35 

63.97 

273 

9975 

58.84 

-12.57 

60.17 

282 

10975 

60.66 

-13.63 

62.17 

282 

1 1975 

63.87 

-3.79 

63.98 

273 

10000 

58.72 

-12.81 

60.10 

202 

11000 

60.87 

-13.29 

62.30 

28 2 

12000 

64.16 

-3.49 

64.25 

273 

10025 

58.69 

-12.96 

6C.11 

282 

11025 

60.97 

-12.41 

62.22 

201 

12025 

64.71 

-5.47 

64.94 

275 

10050 

59.07 

-13. C2 

60.49 

282 

11050 

60.75 

-12.98 

62.13 

202 

12050 

65.05 

-6.19 

65.35 

275 

10075 

59.21 

-13.63 

60.76 

283 

11075 

61.50 

-12.43 

62.74 

281 

12075 

65.98 

-5.36 

66.20 

2 74 

10100 

59.33 

-13.48 

60.84 

283 

11100 

61.58 

-12.41 

62.82 

281 

12100 

66.32 

-5.44 

66.54 

2 75 

10125 

59.42 

-13.65 

60.97 

283 

11125 

61.66 

-12.40 

62.89 

281 

12125 

66.41 

-6.27 

66.71 

275 

10150 

59.48 

-13.86 

61.07 

203 

11150 

61.54 

-12.38 

62.77 

201 

12150 

67.41 

-4.94 

67.59 

274 

10175 

59.7 1 

-13.58 

61.24 

203 

11175 

61.41 

-12.35 

62.64 

281 

12175 

68.03 

-3.15 

68.10 

272 

10200 

59.63 

-14.22 

61.30 

203 

1 1200 

60.92 

-1 i .76 

62.04 

281 

12200 

68.16 

-3.64 

68.26 

273 

10225 

59.39 

-14.55 

61.14 

284 

11225 

61.65 

-11.02 

62.62 

280 

12225 

68.22 

-3.22 

6B.30 

273 

10250 

59.33 

-14.16 

61.00 

283 

11250 

62.17 

-lu .03 

62.97 

279 

12250 

68.77 

-2-01 

68. 80 

271 

10275 

59.49 

-14.32 

61.19 

283 

11275 

62.29 

-10.00 

63.09 

279 

12275 

69.66 

-3.22 

69.74 

272 

10300 

59.48 

-14.71 

61.27 

284 

1 1 300 

62.14 

-11.55 

63.21 

280 

12300 

69.73 

-4.44 

69.67 

273 

10325 

59.26 

-14.90 

61.10 

284 

1 1325 

62.08 

-11.21 

63.08 

280 

12325 

69.91 

-4.38 

70.05 

273 
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TABLE 11-40 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1655 

03/09/65, 

, 1200Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

12350 

70.09 

-4.31 

7C.22 

273 

13350 

57.42 

-15.60 

59.50 

285 


12375 

70.97 

-4.51 

71.12 

273 

13375 

57.32 

-15.61 

59.41 

Z05 


12400 

70.98 

-5.51 

71.19 

274 

13400 

57.23 

-15.63 

59.33 

285 


12425 

70.50 

-7.03 

70.85 

276 

13425 

57.14 

-15.64 

59.24 

205 


12450 

70.16 

-7.60 

7C.58 

276 

13450 

57.04 

-15.65 

59.15 

285 


12475 

69.53 

-8.50 

70.05 

277 

13475 

56.37 

-16.52 

58.74 

286 


12500 

69.23 

-8.46 

69.75 

277 

13500 

56.20 

-16.63 

58.61 

286 


12525 

68.93 

-8.43 

69.44 

277 

13525 

56.03 

-16.73 

58.47 

206 


12550 

67.66 

-8.07 

68. 14 

277 

13550 

55.86 

-16.84 

58.34 

287 


12575 

66.97 

-8.83 

67.55 

277 

13575 

55.47 

-16.67 

57.92 

287 



12600 

66.85 

-8.73 

67.41 

277 

13600 

55.42 

-16.48 

57.82 

286 

12625 

66.72 

-8.63 

67.28 

277 

13625 

55.36 

-16.30 

57.71 

286 

12650 

64.84 

-8.53 

65.40 

277 

13650 

54.77 

-17.15 

57.39 

287 

12675 

64.63 

-7.55 

65.07 

276 

13675 

54.77 

-17.03 

57.36 

287 

12700 

65.75 

-7.73 

66.20 

277 

13700 

54.77 

-16.91 

57.33 

287 


12725 

65.50 

-9.60 

66.20 

278 

13725 

54.78 

-16.79 

57.29 

287 

12750 

66.60 

-6.24 

66.89 

275 

13750 

54.78 

-16.67 

57.26 

287 

12775 

67.49 

-8.09 

67.97 

277 

13775 

54.78 

-16.55 

57.23 

287 

12800 

67.20 

-9.21 

67.83 

278 

13800 

54.78 

-16.44 

57.20 

287 

12825 

66.91 

-10.33 

67.70 

279 

13825 

54.15 

-13.06 

55.70 

283 


12850 

66.05 

-12.25 

67.18 

280 

13850 

52.73 

-15.52 

54.96 

286 

12875 

66.51 

-10.14 

67.28 

278 

13875 

54.42 

-14.65 

56.36 

285 

12900 

66.52 

-9.30 

67.17 

278 

13900 

54.61 

-15.48 

56.76 

286 

12925 

65.57 

-12.45 

66.75 

281 

13925 

54.47 

-14.26 

56.30 

204 

12950 

65.53 

-12.94 

66.80 

281 

13950 

54.23 

-13.96 

56.00 

284 


12975 

64.40 

-13.70 

65.85 

282 

13975 

52.99 -14.52 

54.94 

285 

13000 

64.37 

-13.89 

65.85 

282 





13025 

64.34 

-14. C8 

65.86 

282 





13050 

64.31 

-14.27 

65.87 

282 





13075 

64.22 

-14.81 

65.91 

283 






13100 

62.29 

-16.79 

64.51 

285 

13125 

62.10 

-16.82 

64.34 

285 

13150 

61.91 

-16.85 

64.16 

285 

13175 

61.73 

-16.88 

63.99 

285 

13200 

59.88 

-15.65 

61.90 

284 


13225 

59.53 

-15.57 

61.53 

264 

13250 

59.17 

-15.49 

61.17 

284 

13275 

59.19 

-15.54 

61.20 

285 

13300 

59.21 

-15.59 

61.23 

285 

13325 

59.08 

-14.86 

60.92 

284 


wx 

M/SEC 


W Z 

M/SEC 


ws 

H/SEC 
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THETA 

DEG 
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TABLE II -41 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

1657 

ALT 

03/09/65, 

WX 

1361Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

575 

5.37 

-7.56 

9.27 

326 

1575 

9.15 

-7.37 

11.75 

309 

2575 

16.77 

-6.23 

17.89 

290 

600 

5.12 

-8.57 

9.99 

329 

1600 

9.63 

-7.65 

12.02 

308 

2600 

16.91 

-5.97 

17.93 

289 

625 

5.17 

-7.69 

9.10 

325 

1625 

9.63 

-7.69 

12.06 

308 

2625 

17.10 

-5.87 

18. OB 

289 

650 

5.35 

-7.67 

9.35 

325 

1650 

9.26 

-7.69 

12.02 

310 

2650 

17.28 

-6.11 

18.33 

289 

675 

5.20 

-7.86 

9.62 

326 

1675 

8.91 

-7.92 

11.92 

311 

2675 

17.55 

-6.55 

18.73 

290 

700 

5.10 

-8.26 

9.69 

32 8 

1700 

8.82 

-7.98 

11.90 

312 

2700 

17.63 

-7.06 

18.99 

292 

725 

6.88 

-8.62 

9.73 

330 

1725 

9.26 

-8.02 

12.25 

311 

2725 

17.86 

-7.51 

19.36 

293 

750 

6.70 

-8.71 

9.90 

331 

1750 

9.62 

-8.12 

12.59 

310 

2750 

17.97 

-8.06 

19.69 

2 96 

775 

6.38 

-9.16 

10.16 

336 

1775 

9.67 

-7.99 

12.56 

309 

2775 

18.16 

-8.58 

20.09 

295 

aoo 

3.86 

-9.25 

10.03 

337 

1800 

9.98 

-7.57 

12.53 

307 

2800 

18.69 

-9.06 

20.58 

296 

825 

3.50 

-9.36 

9.99 

339 

1825 

10.66 

-7.65 

13.00 

305 

2825 

18.56 

-9.36 

20.77 

2 97 

850 

3.17 

-9.65 

10.16 

362 

1850 

11. 38 

-7.77 

13.78 

306 

2850 

18.56 

-9.60 

20.81 

297 

875 

2.90 

-9.71 

10.13 

363 

1875 

11.85 

-8.05 

16.3? 

306 

2875 

18.69 

-9.60 

21.01 

297 

900 

2.91 

-9.30 

9.75 

362 

1900 

11.97 

-8.03 

16.61 

306 

2900 

18.83 

-10.00 

21.32 

298 

925 

3.15 

-8.60 

9.16 

360 

1925 

11.86 

-7.98 

16.29 

306 

2925 

18.91 

-10.36 

21.56 

299 


950 

3.38 

-8.06 

8.72 

337 

1950 

11.93 

-8.09 

16.62 

306 

2950 

19.11 

-10.66 

21.88 

299 

975 

3.72 

-7.29 

8.18 

333 

1975 

12.09 

-8.28 

16.65 

306 

2975 

19.39 

-10.93 

22.26 

299 

1000 

3.92 

-6.28 

7.60 

328 

2000 

12.19 

-8.62 

16.81 

306 

3000 

19.61 

-11.05 

22.51 

2 99 

1025 

3.86 

-5.36 

6.60 

326 

2025 

12.30 

-8.69 

16.96 

306 

3025 

19.89 

-11.11 

22.78 

299 

1050 

2.61 

-3.57 

6.31 

326 

2050 

12.86 

-8.58 

15.66 

306 

3050 

20.32 

-10.92 

23.07 

298 


1075 

3.36 

-3.88 

5.12 

319 

2075 

13.65 

-8.39 

15.85 

302 

3075 

20.56 

-10.75 

23.20 

297 

1100 

9.25 

-8.25 

12.39 

312 

2100 

13.25 

-7.67 

15.31 

300 

3100 

20.75 

-10.71 

23.35 

297 

1125 

9.93 

-8.53 

13.09 

310 

2125 

13.10 

-7.06 

16.88 

298 

3125 

20.98 

-10.59 

23.50 

297 

1150 

7.15 

-5.76 

9.18 

309 

2150 

13.21 

-6.56 

16.76 

296 

3150 

21.19 

-10.72 

23.75 

297 

1175 

7.68 

-5.31 

9.17 

305 

2175 

13.06 

-6.15 

16.63 

295 

3175 

21.36 

-10.73 

23.90 

2 97 


1200 

7.66 

-5.62 

9.20 

306 

2200 

12.93 

-5.80 

16.17 

296 

3200 

21.50 

-10.66 

23.90 

296 

1225 

6.88 

-5.72 

8.96 

310 

2225 

13.15 

-5.73 

16.35 

293 

3225 

21.75 

-10.23 

26.06 

295 

1250 

6.12 

-6.09 

8.63 

315 

2250 

13.55 

-5.60 

16.66 

292 

3250 

21.82 

-10.00 

24.00 

294 

1275 

5.76 

-6.66 

8.78 

319 

2275 

13.92 

-5.65 

15.03 

292 

327S 

21.87 

-9.87 

24.00 

294 

1300 

5.83 

-7.65 

9.66 

322 

2300 

16.21 

-5.95 

15.61 

293 

3300 

22.16 

-9.87 

26.25 

294 


1325 

6.11 

-7.95 

10.02 

322 

2325 

14.45 

-6. IB 

15.71 

293 

3325 

22.20 

-9.96 

24.33 

294 

1350 

6.75 

-8.05 

10.51 

320 

2350 

14.82 

-6.51 

16.16 

294 

3350 

22.10 

-10.02 

24.26 

294 

1375 

7.40 

-8.04 

10.92 

317 

2375 

15.03 

-6.74 

16.48 

294 

3375 

22.22 

-10.07 

24.40 

2 94 

1400 

8.00 

-7.96 

11.29 

315 

2400 

15.20 

-6.91 

16.69 

294 

3400 

22.47 

-9.95 

24.57 

294 

1425 

8.54 

-7.93 

11.65 

313 

2425 

15.35 

-6.87 

16.82 

294 

3425 

22.96 

-9.57 

24.88 

292 


1450 

9.13 

-8.06 

12.18 

311 

2450 

15.56 

-6.35 

16.80 

292 

3450 

23.33 

-9.08 

25.03 

291 

1475 

9.49 

-8.15 

12.51 

310 

2475 

15.88 

-5.82 

16.91 

290 

3475 

23.61 

-8.55 

25.11 

290 

1500 

9.06 

-7.06 

11.99 

311 

2500 

16.32 

-5.70 

17.29 

289 

3500 

24.12 

-8.26 

25.49 

289 

1525 

8.97 

-7.72 

11.83 

311 

2525 

16.67 

-5.92 

17.69 

289 

3525 

24.63 

-7.79 

25.84 

287 

1550 

9.15 

-7.56 

11.87 

309 

2550 

16.79 

-to. 18 

17.89 

290 

3550 

25.14 

-7.32 

26.19 

286 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0HP0NE NT , 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, 

► WS - 

WING SPEED, 

THETA « 

WIND 0 I RECTI 0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
theta 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
1657 03/09/65, 1341Z, 

ALT WX WZ 

V6L0CITY 

EASTERN 

WS 

PR0F ILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3575 

25.56 

-7.21 

26.55 

286 

4575 

34.96 

-9.28 

36.17 

285 

5575 

42.38 

-5.69 

42.76 

277 

3600 

26.12 

-7. Cl 

27.04 

285 

4600 

35.15 

-9.29 

36.35 

285 

5600 

42.29 

-5.62 

42.66 

277 

3625 

26.62 

-6.72 

27.45 

284 

4625 

35.28 

-9.49 

36.53 

285 

5625 

42.22 

-5.55 

42.58 

277 

3650 

27.22 

-6.28 

27.94 

283 

4650 

35.35 

-9.75 

36.67 

285 

5650 

42.11 

-5.12 

42.42 

277 

3675 

27.98 

-5.73 

28.56 

281 

4675 

35.59 

-9.90 

36.94 

285 

5675 

41.91 

-5.03 

42.21 

277 


3700 

28.52 

-5.23 

28.99 

280 

4700 

35.97 

-10.18 

37.38 

266 

5700 

41.80 

-5.06 

42.11 

277 

3725 

29.25 

-4.71 

29.63 

279 

4725 

36.44 

-10.52 

37.93 

286 

5725 

41.69 

-5.01 

41.99 

277 

3750 

30.04 

-4.29 

30.34 

278 

4750 

36.85 

-10.55 

38.33 

266 

5750 

41.52 

-5.33 

41 . 06 

277 

3775 

30.70 

-3.85 

30.94 

277 

4775 

36.82 

-10.18 

38.21 

285 

5775 

41.46 

-5.62 

41 .84 

278 

3800 

31.28 

-3.49 

31.47 

276 

4800 

36.90 

-9.53 

38.11 

284 

5800 

41.43 

-5.80 

41 . 84 

278 


3025 

31.81 

-3.22 

31.98 

2 76 

4825 

37.37 

-8.91 

38.42 

283 

5825 

41.25 

-5.95 

41.68 

278 

3850 

32.24 

-3.06 

32.30 

275 

4850 

37.79 

-8.69 

38.78 

283 

5850 

41.17 

-6.32 

41.65 

279 

3875 

32.43 

-2.70 

32.54 

275 

4875 

38.28 

-8.61 

39.24 

282 

5875 

41.32 

-6.97 

41.91 

279 

3900 

32.74 

-2.61 

32.85 

274 

4900 

38.57 

-8.36 

39.47 

282 

5900 

41.63 

-7.72 

42.34 

280 

3925 

33.33 

-2.94 

33.46 

275 

4925 

38.43 

-8.37 

39.33 

282 

5925 

41.89 

-7.B5 

42.62 

280 

3950 

33.80 

-3.18 

33.95 

275 

4950 

38.44 

-0.34 

39.34 

282 

5950 

42.27 

-7.99 

43.01 

281 

3975 

34.07 

-3.41 

34.24 

276 

4975 

38.75 

-7.70 

39.51 

281 

5975 

42.52 

-8.63 

43.39 

281 

4000 

33.82 

-3.46 

34.00 

276 

5000 

39.12 

-7.35 

39.81 

200 

6000 

42.49 

-8.79 

43.39 

282 

4025 

33.51 

-3.60 

33.71 

276 

5025 

39.35 

-7.72 

40.10 

281 

6025 

42.17 

-8.64 

43.05 

201 

4050 

33.70 

-4.25 

33.97 

277 

5050 

39.39 

-8.04 

40.20 

281 

6050 

41.75 

-8.89 

42.69 

282 

4075 

34.27 

-4.65 

34.59 

276 

5075 

39.52 

-8.01 

40.33 

281 

6075 

41.65 

-9.14 

42.65 

28 2 

4100 

34.99 

-4.67 

35.30 

277 

5100 

39.71 

-8.33 

40.57 

282 

6100 

41.45 

-9.27 

42.48 

282 

4125 

35.07 

-4.91 

35.41 

278 

5125 

40.01 

-6.07 

40.82 

281 

6125 

41.32 

-9.20 

42.33 

282 

4150 

34.97 

-5.35 

35.38 

279 

5150 

40.32 

-7.63 

41.04 

281 

6150 

41.25 

-9.35 

42.29 

283 

4175 

35.31 

-5.46 

35.73 

279 

5175 

40.49 

-7.92 

41.26 

201 

6175 

41.04 

-9.52 

42.13 

283 

4200 

35.68 

-5.68 

36.13 

279 

5200 

41.02 

-7.95 

41.70 

261 

6200 

41.03 

-9.73 

42.17 

283 

4225 

35.67 

-6.33 

36.22 

280 

5225 

41.39 

-8.03 

42.16 

281 

6225 

41.15 

-10.20 

42.39 

2 84 

4250 

35.17 

-6.83 

35.83 

281 

5250 

41.45 

-8.05 

42.23 

281 

6250 

41.26 

-10.52 

42.58 

284 

4275 

34.62 

-6.08 

35.29 

281 

5275 

41.51 

-7.97 

42.27 

201 

6275 

41.28 

-10.64 

42.62 

204 

4300 

33.99 

-6.95 

34.70 

281 

5300 

41.67 

-7.94 

42.42 

281 

6300 

41.11 

-10.82 

42.51 

285 

4325 

33.75 

-7.13 

34.49 

282 

5325 

41.71 

-0.03 

42.48 

281 

6325 

41.14 

-11.21 

42.64 

285 

4350 

34.06 

-7.50 

34.87 

282 

5350 

41.66 

-6.01 

42.42 

281 

6350 

41.31 

-11.54 

42.89 

285 

4375 

34.18 

-7.70 

35.04 

283 

5375 

41.74 

-7.69 

42. 4<* 

280 

6375 

41.40 

-12.11 

43.13 

286 

4400 

33.93 

-7.60 

34.77 

282 

5400 

41.83 

-7.44 

42.49 

280 

6400 

41.39 

-12.76 

43.31 

287 

4425 

33.61 

-7.72 

34.49 

283 

5425 

41.77 

-7.18 

42.39 

280 

6425 

41.39 

-13.15 

43.43 

287 

4450 

33.81 

-6.18 

34.78 

283 

5450 

41.65 

-to. 74 

42. 19 

1 79 

6450 

41.45 

-13.60 

43.63 

2 8 B 

4475 

34.01 

-8.59 

35.08 

284 

5475 

41.60 

-6.76 

42. 14 

279 

6475 

41.66 

-14.17 

44.00 

289 

4500 

34.08 

-8.74 

35.18 

284 

5500 

41.57 

-to. 56 

42.09 

279 

6500 

41 .92 

-14.45 

44.34 

289 

4525 

34.38 

-8.91 

35.51 

2B4 

5525 

41.80 

-6.23 

42.26 

270 

6525 

42.21 

-14.82 

44.74 

289 

4550 

34.69 

-9. 16 

35.88 

285 

5550 

42.21 

-to. 17 

42.66 

278 

6550 

42.52 

-15.35 

45.20 

290 
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TABLE 11-41 (con't) 

FPS-16 RADAR/ JiMSPHE RE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1657 

03/09/65, 

1341Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

DEG 

6575 

42.69 

-15.61 

45.45 

290 

7575 

53.60 

-5.42 

53.88 

276 

6600 

42.74 

-15.86 

45.59 

290 

7600 

53.59 

-5.57 

53.88 

276 

6625 

42.94 

-16.34 

45.94 

291 

7625 

53.66 

-5.22 

53.91 

275 

6650 

43.03 

-16.43 

46.06 

291 

7650 

53.89 

-5.28 

54.14 

275 

6675 

42.98 

-16.44 

46.02 

291 

7675 

54.24 

-5.37 

54.51 

275 

6700 

42.83 

-16.69 

45.97 

291 

7700 

54.10 

-5.06 

54.34 

275 

6725 

43.05 

-16.56 

46.12 

291 

7725 

53.83 

-4.76 

54.04 

275 

6750 

43.41 

-16.43 

46.41 

291 

7750 

53.78 

-5.02 

54.01 

275 

6775 

43.54 

-16.77 

46.66 

291 

7775 

53.69 

-5.13 

53.93 

275 

6800 

44.07 

-17.27 

47.34 

291 

7800 

53.85 

-4.53 

54.04 

275 


6825 

44.74 

-17.12 

47.90 

291 

7825 

53.65 

-4.72 

53.86 

275 

6850 

45.51 

-17.16 

48.64 

290 

7850 

53.53 

-4.91 

53.76 

275 

6875 

46.21 

-16.66 

49.13 

290 

7875 

53.41 

-4.94 

5 3.64 

275 

6900 

46.7 2 

-15.67 

49.28 

288 

7900 

53.37 

-4.89 

53.60 

275 

6925 

47.03 

-15.10 

49.39 

288 

7925 

53.60 

-4.93 

53.83 

275 


6950 

47.39 

-14.47 

49.55 

287 

7950 

53.60 

-4.96 

53.83 

275 

6975 

47.61 

-14.08 

49.65 

286 

7975 

53.47 

-4.80 

53.69 

275 

7000 

47.70 

-13.60 

49.61 

266 

8000 

53.73 

-5.06 

5 3.96 

275 

7025 

47.59 

-13.30 

49.42 

285 

8025 

53.96 

-4.97 

54.19 

275 

7050 

47.66 

-13.22 

49,46 

285 

8050 

53.68 

-5.25 

53.93 

275 

7075 

47.85 

-12.87 

49.55 

285 

8075 

53.62 

-5.19 

53.87 

275 

7100 

48.28 

-11.76 

49.69 

284 

8100 

53.63 

-5.00 

53.86 

275 

7125 

48.69 

-10.93 

49.90 

282 

8125 

53.56 

-5.52 

53.84 

276 

7150 

49.11 

-9.90 

50.10 

281 

8150 

53.80 

-5.50 

54.08 

276 

7175 

49.54 

-9.55 

50.45 

281 

8175 

53.74 

-5.66 

54.04 

276 

7200 

50.00 

-9.13 

50.83 

280 

8200 

53.74 

-5.94 

54.07 

276 

7225 

50.80 

-8.18 

51.46 

279 

8225 

53.75 

-5.93 

54.08 

276 

7250 

51.41 

-7.42 

51.94 

278 

8250 

53.41 

-5.82 

53.72 

276 

7275 

52.09 

-6.65 

52.52 

277 

8275 

53.31 

-5.75 

53.62 

276 

7300 

52.11 

-6.05 

52.46 

276 

8300 

53.28 

-5.47 

53.56 

276 

7325 

51.86 

-5.61 

52.17 

276 

8325 

52.98 

-6.16 

53.34 

276 

7350 

52.09 

-5.45 

52. 3B 

276 

8350 

52.79 

-7.45 

53.31 

278 

7375 

52.30 

-5.36 

52.57 

276 

8375 

53.03 

-7.44 

53.54 

278 

7400 

52.44 

-4.97 

52.68 

275 

8400 

53.02 

-7.34 

53.53 

278 

7425 

52.50 

-4.78 

52.72 

275 

8425 

53.04 

-7.45 

53.56 

278 

7450 

52.70 

-4.76 

52.91 

275 

8450 

53.22 

-8.03 

53.82 

278 

7475 

53.42 

-4.48 

53.61 

275 

8475 

53.35 

-7.66 

53.90 

278 

7500 

53.75 

-4.36 

53.92 

274 

8500 

53.33 

-8.42 

53.99 

279 

7525 

53.70 

-4.59 

53.90 

275 

8525 

53.14 

-9.53 

53.98 

280 

7550 

53.68 

-5.09 

53.92 

275 

8550 

53.11 

-9.28 

5 3.91 

280 


ALT * ALTITUDE, WX * Z0NAL C0MP0NE NT , WZ = HERIDI0NAL C0MP0NE NT , WS * WINC SPEEO, 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1657 

03/09/65, 

, 1341Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

CEG 

9575 

57.71 

-8.56 

58.35 

278 

10575 

60.93 

-13.04 

62.31 

282 

9600 

57.80 

-8.42 

58.41 

278 

10600 

60.68 

-13.94 

62.26 

283 

9625 

57.84 

-8.25 

58.42 

278 

10625 

61.01 

-13.92 

62.57 

2B3 

9650 

57.62 

-9.06 

58.33 

279 

10650 

60.92 

-14.24 

62.56 

283 

9675 

57.63 

-9.34 

58. 3fT 

279 

10675 

60.72 

-15.23 

62.60 

284 

9700 

57.79 

-8.89 

58.47 

279 

10700 

61.32 

-14.61 

63.04 

2B3 

9725 

58.07 

-8.30 

58.66 

278 

10725 

61.76 

-14.20 

6 3.37 

283 

9750 

58.22 

-8.09 

58.78 

278 

10750 

61.74 

-15.27 

63.60 

284 

9775 

58.03 

-8.65 

58.67 

278 

10775 

61.61 

-15.60 

63.56 

284 

9800 

56.04 

-8.60 

58.67 

278 

10800 

61.81 

-14.63 

63.52 

283 

9825 

58.03 

-9.38 

58.78 

279 

10825 

61.81 

-14.87 

63.58 

283 

9850 

57.80 

-9.80 

58.63 

279 

10850 

61.90 

-15.08 

63.71 

284 

9875 

57.99 

-9.07 

50.69 

279 

10875 

62.16 

-14.54 

63.84 

283 

9900 

58.64 

-9.29 

59.37 

279 

10900 

62.08 

-14.72 

63.80 

283 

9925 

58.59 

-10.38 

59.51 

280 

10925 

63.01 

-14.73 

64.71 

283 

9950 

58.58 

-10.80 

59.57 

280 

10950 

62.97 

-14.68 

64.66 

283 

9975 

58.79 

-10.53 

59.73 

280 

10975 

62.06 

-14.60 

63.76 

283 

10000 

58.79 

-10.69 

59.76 

280 

11000 

62.25 

-14.73 

63.97 

203 

10025 

58.86 

-10.87 

59.86 

280 

11025 

62.70 

-14.47 

64.35 

283 

10050 

58.81 

-11.47 

59.92 

281 

11050 

62.87 

-14.32 

64.48 

283 

10075 

58.91 

-11.88 

60.10 

281 

11075 

62.74 

-14.63 

64.43 

283 

10100 

59.25 

-11.82 

60.42 

281 

11100 

62.69 

-15.02 

64.47 

203 

10125 

59.47 

-11.98 

60.66 

281 

11125 

62.69 

-14.41 

64.33 

283 

10150 

59.46 

-12.30 

60.71 

282 

11150 

62.63 

-14.02 

64.18 

202 

10175 

59.48 

-12.64 

60.81 

282 

11175 

62.57 

-13.62 

64.03 

202 

10200 

59.55 

-13.37 

61.04 

282 

11200 

62.00 

-13.70 

63.49 

282 

10225 

59.63 

-13.35 

61.11 

282 

11225 

61.58 

-13.04 

62.95 

2 82 

10250 

60.01 

-13.14 

61.43 

282 

11250 

61.17 

-12.39 

62.41 

281 

10275 

59.99 

-13.59 

61.51 

283 

11275 

60.82 

-12.22 

62.03 

281 

10300 

59.99 

-13.75 

61.55 

283 

11300 

60.39 

-11.49 

61.47 

281 

10325 

60.01 

-13.23 

61.45 

282 

11325 

60.38 

-11.06 

61.38 

280 

10350 

60.16 

-13.24 

61.59 

282 

11350 

60.10 

-10.68 

61.04 

280 

10375 

60.22 

-13.35 

61.68 

282 

11375 

59.64 

-10.19 

60.50 

280 

10400 

60.48 

-13.42 

61.95 

282 

11400 

59.69 

-9.08 

60.38 

278 

10425 

60.52 

-13. 84 

62.09 

283 

11425 

59.72 

-8.2 5 

60.28 

270 


10450 

60.34 

- 14.36 

62.03 

283 

11450 

59.36 

-8.27 

59.94 

278 

10475 

60.86 

-13.30 

62.29 

202 

11475 

59.24 

-7.46 

59.71 

277 

10500 

61.01 

-13.13 

62.41 

282 

11500 

59.67 

-5.94 

59.97 

276 

10525 

60.94 

-13.42 

62.40 

282 

11525 

59.35 

-6.96 

59.65 

276 

10550 

61.07 

-13.04 

62.45 

282 

11550 

59.01 

-6.71 

59.39 

276 


FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

e575 

53.39 

-9.20 

54.18 

280 

e60o 

53.50 

-9.73 

54.38 

280 

8625 

53.63 

-9.61 

54.49 

280 

8650 

53.72 

-8.96 

54.46 

279 

e675 

53.42 

-8.91 

54.16 

279 

8700 

53.86 

-8.59 

54.54 

279 

8725 

54.52 

-8.27 

55.15 

278 

8750 

55.28 

-8.17 

55.89 

278 

8775 

55.54 

-8.53 

56.20 

279 

8800 

56.06 

-B. 10 

56.64 

278 


8825 

56.21 

-7. 82 

56.75 

278 

8850 

56.21 

-7.55 

56.71 

277 

8875 

56.51 

-7.36 

56.98 

277 

8900 

56.41 

-7.76 

56.94 

278 

8925 

56.66 

-7.65 

57.18 

278 


8950 

57.00 

-7.64 

57.51 

277 

8975 

57.02 

-7.82 

57.55 

278 

9000 

57.58 

-8.10 

58.14 

278 

9025 

57.64 

-8.14 

58.21 

276 

9050 

57.11 

-8.19 

57.69 

278 


S075 

57.23 

-8.07 

57.79 

276 

9100 

57.26 

-8.58 

57.90 

278 

9125 

57.30 

-8.98 

58.00 

279 

9150 

57.35 

-8.79 

58.02 

279 

5175 

57.41 

-9.28 

58.16 

279 


9200 

57.66 

-9.17 

58.39 

279 

9225 

57.69 

-9.09 

58.40 

279 

5250 

57.60 

-9.19 

58.33 

279 

9275 

57.69 

-9.13 

58.41 

279 

9300 

57.78 

-8.76 

58.44 

278 


9325 

57.62 

-9.19 

58.35 

279 

9350 

57.75 

-8.82 

58.42 

278 

9375 

57.86 

-8.39 

58.47 

2 78 

9400 

57.75 

-8.84 

58.43 

279 

9425 

57.92 

-7.92 

58.46 

278 


9450 

57.85 

-8.19 

58.42 

278 

9475 

57.62 

-8.70 

58.27 

278 

9500 

57.69 

-8.65 

58.33 

278 

9525 

57.72 

-8.66 

58.36 

278 

9550 

57.62 

-8.71 

58.28 

278 


THETA * WIND DIRECTI 0N 


FL0R1DA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OEG 

11575 

59.04 

-5.81 

59.33 

275 

11600 

59.17 

-5.20 

59.40 

275 

1 1625 

59.20 

-5.37 

59.44 

275 

11650 

59. 14 

-5.23 

59.37 

275 

11675 

59.16 

-5.34 

59.40 

275 


11700 

59.42 

-4.85 

59.62 

274 

11725 

60.03 

-2.63 

60.10 

273 

11750 

59.73 

-3.49 

59.83 

273 

11775 

59.64 

-3.52 

59.74 

273 

1 1800 

60.18 

-2.73 

60.24 

272 


11825 

60.09 

-2.54 

60.15 

272 

11850 

60.09 

-1.59 

60.11 

271 

11875 

60.08 

-1.63 

60.10 

271 

11900 

59.92 

-0.73 

59.93 

271 

11925 

59.99 

-0.61 

59.99 

270 


11950 

60.05 

-0.50 

60.05 

270 

11975 

60.25 

0.09 

60.25 

270 

12000 

61.91 

3.11 

61.99 

267 

12025 

62.98 

0.22 

62.98 

270 

12050 

64.34 

-0.84 

64.34 

271 

12075 

65.55 

-0.11 

65.55 

270 

12100 

65.98 

0.98 

65.98 

269 

12125 

66.32 

1.70 

66.34 

268 

12150 

66.43 

0.95 

66.44 

269 

12175 

66.83 

1.07 

66.84 

269 


12200 

66.62 

0.05 

66.62 

270 

12225 

66.10 

-1.55 

66.11 

271 

12250 

66.31 

-1.21 

66.32 

271 

12275 

66.36 

-1.29 

66.37 

271 

12300 

66.03 

-2.57 

66.08 

272 

12325 

66.01 

-3.46 

66.10 

273 

12350 

66.15 

-3.31 

66.23 

273 

12375 

65.74 

-3.91 

65.86 

273 

12400 

65.36 

-4.57 

65.52 

274 

12425 

65.64 

-6.74 

65.98 

276 


12450 

65.96 

-7.75 

66.41 

277 

12475 

66.02 

-7.35 

66.43 

276 

12500 

65.62 

-7.09 

66.00 

276 

12525 

65.15 

-6.58 

65.48 

276 

12550 

64.69 

-6.09 

65.17 

275 
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PAGE244 fps-16 radar/ jimsphere wind velbcity profile 


alt 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC DEG 

1657 03/09/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

1341Z, 

WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 

theta 

DEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

12575 

12600 

12625 

12650 

12675 

64.24 

63.70 

63.83 

64.17 

64.40 

-7.66 

-8.65 

-8.27 

-8.42 

-8.09 

64.69 

64.28 

64.37 

64.72 

64.91 

277 

278 
277 
277 
277 

13575 

13600 

13625 

13650 

13675 

53.34 

52.63 

52.67 

52.25 

51.86 

-14.37 

-15.92 

-14.64 

-14.32 

-14.97 

55.24 

54.99 

54.66 

54.17 

53.97 

285 

287 

285 

285 

286 

14575 

14600 

14625 

14650 

14675 

56.29 

56.60 

55.81 

54.79 

54.88 

-2.46 

-0.67 

-0.28 

-1.02 

0.80 

56.34 

56.60 

55.81 

54.80 

54.69 

272 

270 

270 

271 
2 69 

12700 

12725 

12750 

12775 

12800 

64.32 

63.93 

63.25 

62.51 

62.16 

-7.65 

-7.89 

-8.54 

-9.32 

-9.11 

64.77 

64.41 

63.82 
63.20 

62.83 

277 

277 

278 
278 
278 

13700 

13725 

13750 

13775 

13800 

51.22 

51.09 

50.83 

51.00 

50.75 

-14.11 

-14.35 

-14.30 

-12.94 

-12.30 

53.13 

53.07 

52.80 

52.62 

52.22 

285 

286 
286 
284 
203 

14700 

14725 

14750 

14775 

14800 

53.89 
53.45 
5 3.06 
53.14 
53.20 

2.68 

2.67 

3.63 

4.82 

4.83 

53.96 

53.52 

53.19 

53.35 

53.42 

267 

267 

266 

265 

265 

12825 

12850 

12875 

■12900 

12925 

62.04 

61.73 

61.39 

60.96 

60.99 

-9.30 

-10.60 

-11.13 

-12.01 

-12.15 

62.73 

62.63 

62.39 

62.13 

62.19 

278 

280 

280 

281 

281 

13825 

13850 

13875 

13900 

13925 

50.41 
50. 8D 
50.87 
50.74 
50.81 

-13.13 

-11.00 

-11.26 

-10.73 

-10.21 

52.09 
52.15 

52.10 
51.86 
51.82 

284 

283 

282 

282 

281 

14825 

14850 

14875 

14900 

14925 

53.46 

55.23 

55.72 

56.18 

56.29 

4.26 

3.44 

3.13 

2.04 

2.15 

53.63 

55.34 

55.81 

56.22 

56.33 

265 

266 

267 

268 
268 

12950 

12975 

13000 

13025 

13050 

60.57 

59.64 

59.22 

59.38 

59.53 

-11.65 
-12.78 
-13.77 
-12. 9B 

-12.52 

61.68 

60.99 

60.80 

60.79 

60.83 

281 

282 

283 

282 

282 

1 3950 
13975 
14000 
14025 
14050 

50.74 

51.04 

51.09 

50.94 

51.50 

-11.01 

-9.77 

-9.16 

-9.70 

-9.02 

51.92 

51.96 

51.91 

51.85 

52.28 

282 
281 
2 80 
281 
280 

14950 

14975 

15000 

15025 

15050 

56.52 

56.88 

56.87 

57.71 

57.69 

2.94 

2.43 

1.42 

1.34 

1.50 

56.59 

56.94 

56.89 

57.73 

57.71 

267 

267 

268 
268 
268 

13075 

13100 

13125 

13150 

13175 

59.36 

59.79 

60.13 

60.46 

60.35 

-13.19 

-12.59 

-12.56 

-12.90 

-13.50 

60.80 
61.10 
61. *3 
61.82 
61.84 

282 

282 

282 

282 

282 

14075 

14100 

14125 

14150 

14175 

51.90 

51.91 
51.56 
51.71 
51.66 

-8.48 

-8.20 

-8.66 

-7.09 

-5.17 

52.59 

52.56 

52,29 

52.20 

51.92 

279 

279 

279 

278 

276 

15075 

15100 

15125 

15150 

15175 

56.81 

56.69 

56.21 

55.59 

55.03 

0.20 

-1.08 

-1.37 

-1.28 

-1.87 

56.82 
56.70 
56.2 3 
55.60 
55.06 

270 

271 
271 

271 

272 

13200 

13225 

13250 

13275 

13300 

59.87 

59.54 

59.10 

58.57 

57.71 

-13.81 

-13.86 

-13.19 

-11.96 

-12.70 

61.44 

61.13 

60.56 

59.78 

59.09 

283 

283 

282 

281 

282 

14200 

14225 

14250 

14275 

14300 

51.35 

51.54 

51.73 

51.93 

52.70 

-5.46 

-5.08 

-4.10 

-4.12 

-3-48 

51.64 

51.79 

51.89 

52.09 

52.82 

276 

275 

274 

274 

274 

15200 

15225 

15250 

15275 

15300 

54.43 

54.28 

53.96 

53.41 

53.21 

-1.38 

-2.03 

-2.56 

-3.58 

-3.93 

54.45 

54.32 

54.02 

53.53 

53.36 

271 

272 

273 

274 
274 

13325 

13350 

13375 

13400 

13425 

57.25 

57.16 

56.90 

56.23 

56.09 

-13.33 

-12.51 

-12.85 

-13.79 

-13.55 

58.78 

58.52 

58.33 

57.89 

57.70 

283 
2 82 

283 

284 
283 

14325 

14350 

14375 

14400 

14425 

53.51 

53.94 

54.02 

54.41 

54.50 

-2.38 

-2.88 

-3.22 

-3.34 

-2.75 

53.56 
54.01 
54.11 
54.51 

54.57 

272 

273 
273 
273 
273 

15325 

15350 

15375 

15400 

15425 

53.29 

53.12 

53.12 

52.97 

52.37 

-4.05 

-3.91 

-3.74 

-5.06 

-6.86 

53.45 

53.26 

53.26 

53.21 

52.82 

274 

274 

274 

275 
277 

13450 

13475 

13500 

13525 

13550 

55.99 

55.45 

54.73 

54.16 

53.86 

-13.28 

-14.20 

-14.19 

-13.47 

-13.35 

57.55 

57.26 

56.54 

55.81 

55.49 

283 

284 
284 
284 
284 

14450 

14475 

14500 

14525 

14550 

55.58 

55.80 

56.03 

56.27 

56.09 

-1.12 

-1.44 

-2.19 

-2.25 

-2.13 

55.59 

55.81 

56.07 

56.31 

56.13 

271 

271 

272 
272 
272 

15450 

15475 

15500 

15525 

15550 

52.38 

52.69 

52.74 

52.76 

52.69 

-7.26 

-6.20 

-5.66 

-9.47 

-8.62 

52.88 

53.06 

53.04 

53.60 

53.39 

278 
277 
276 
280 

279 


ALT - ALTITUOE, WX - Z0NAL C0MP0NE NT , WZ » MERID10NAL C0MP0NENT, WS - WIND SPEED. THETA - WIND OIRECTI 0N 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15575 

52.45 

-8.36 

53.11 

279 

15600 

52.20 

-9.67 

53.09 

280 

15625 

51.34 

-11.87 

52.69 

283 

15650 

51.12 

-13.37 

52.84 

284 

15675 

50.94 

-12.49 

52.45 

284 

15700 

50.80 

-12.03 

52.21 

203 

15725 

50.29 

-12.50 

51.02 

284 

15750 

49.39 

-13.88 

51.30 

286 

15775 

48.86 

-15.00 

51.11 

287 

15800 

47.92 

-13.43 

49.77 

285 

15825 

47.66 

-13.12 

49.44 

285 

15850 

46.76 

-11.59 

48.18 

284 

15875 

46.75 

-11.51 

48.14 

284 

15900 

46.58 

-12.27 

48.17 

285 

15925 

46.55 

-12.52 

48.21 

285 

15950 

46.52 

-9.53 

47.49 

281 

15975 

45.97 

-9.39 

46.92 

281 

16000 

45.14 

-8.93 

46.01 

281 
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TABLE 11-42 

FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE HIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

HZ 

TEST NUMBER 
US THETA 

1662 

ALT 

03/10/65, 

HX 

, 01512 » 

HZ 

EASTERN 

HS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

HX 

WZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

175 

6.80 

1.84 

7.05 

255 

1175 

4.83 

-0.98 

4.93 

281 

2175 

10.69 

-5.49 

12.01 

297 

200 

225 

7.11 

1.71 

7.32 

256 

1200 

4.73 

-1.27 

4.90 

285 

2200 

10.57 

-5.61 

11.97 

298 

7 .49 

1.50 

7.64 

258 

1225 

4.76 

-1.51 

5.00 

287 

2225 

10.46 

-5.87 

11.99 

299 

250 

8.06 

1.23 

8.15 

261 

1250 

4.80 

-1.57 

5.05 

288 

2250 

10.32 

-6.01 

11.95 

300 

275 

8.64 

1.16 

8.72 

262 

1275 

4.87 

-1.59 

5.12 

288 

2275 

10.30 

-6.34 

12.09 

301 

300 

8.97 

1.08 

9.03 

263 

1300 

4.97 

-1.78 

5.28 

290 

2300 

10.34 

-6.65 

12.29 

303 

325 

8.57 

0.99 

8.62 

263 

1325 

5.04 

-2.03 

5.43 

292 

2325 

10.58 

-6.59 

12.46 

302 

350 

8.30 

1.16 

8.38 

262 

1350 

5.07 

-2.14 

5.51 

293 

2350 

10.96 

-6.62 

12.81 

301 

375 

8.70 

0.89 

8.74 

264 

1375 

5.03 

-2.33 

5.54 

295 

2375 

11.07 

-6.92 

13.06 

302 

400 

9.47 

-0.03 

9.47 

270 

1400 

4.98 

-2.55 

5.60 

297 

2400 

11.20 

-7.04 

13.23 

302 

425 

10.63 

-0.87 

10.66 

274 

1425 

4.96 

-2.64 

5.62 

298 

2425 

11.49 

-6.99 

13.45 

301 

450 

11.32 

-1.73 

11.46 

279 

1450 

4.84 

-2.97 

5.67 

301 

2450 

11.71 

-6.97 

13.63 

301 

475 

11.23 

-2.46 

11.50 

282 

1475 

4.96 

-3.28 

5.95 

303 

2475 

11.97 

-6.75 

13.74 

299 

500 

11.29 

-2.75 

11.62 

283 

1500 

5.22 

-3.39 

6.22 

303 

2500 

12.17 

-6.11 

13.62 

296 

525 

11.34 

-2.75 

11.67 

283 

1525 

5.40 

-3.31 

6.33 

301 

2525 

12.12 

-5.28 

13.22 

293 

550 

11.37 

-2.94 

11.74 

284 

1550 

5.52 

-3.10 

6.33 

299 

2550 

12.34 

-4.78 

13.23 

291 

575 

11.56 

-3.52 

12.08 

287 

1575 

5.40 

-3.16 

6.26 

300 

2575 

12.98 

-4.96 

13.90 

291 

600 

1 1.72 

-3.96 

12.37 

289 

1600 

5.34 

-3.14 

6.20 

300 

2600 

13.50 

-5.09 

14.43 

290 

625 

11.63 

-4.32 

12.59 

290 

1625 

5.59 

-3.27 

6.48 

300 

2625 

13.55 

-4.76 

14.37 

209 

650 

11.61 

-4.68 

12.51 

292 

1650 

6.01 

-3.46 

6.94 

300 

2650 

13.47 

-4.52 

14.21 

288 

675 

10.92 

-5.07 

12.04 

295 

1675 

6.51 

-3.49 

7.38 

298 

2675 

13.60 

-4.49 

14.32 

280 

700 

10.26 

-4.89 

11.37 

295 

1700 

6.77 

-3.78 

7.76 

299 

2700 

13.95 

-4.75 

14.73 

289 

725 

10.04 

-4.28 

10.91 

293 

1725 

7.00 

-3.98 

8.05 

299 

2725 

14.30 

-5.21 

15.22 

290 

750 

9.86 

-3.72 

10. 54 

290 

1750 

8.44 

-*.76 

9.69 

299 

2750 

14.66 

-5.63 

15.70 

291 

775 

9.51 

-3.48 

10.13 

290 

1775 

8.67 

-4.86 

9.94 

299 

2775 

15.04 

-5.86 

16.14 

291 

800 

9.21 

-3.33 

9.79 

290 

1800 

7.24 

-4.12 

8.32 

299 

2800 

15.45 

-6.04 

16.59 

291 

825 

8.78 

-3.13 

9.32 

289 

1825 

6.90 

-4.03 

7.99 

300 

2825 

16.10 

-6.22 

17.26 

291 

850 

8.30 

-3.13 

8.87 

290 

1850 

6.77 

-3.85 

7.79 

299 

2850 

16.71 

-6.40 

17.90 

291 

875 

7.87 

-3.02 

8.43 

291 

1875 

6.56 

-3.70 

7.53 

299 

2875 

17.12 

-6.64 

18.36 

291 

900 

7.70 

-2.88 

8.23 

290 

1900 

6.55 

-3.72 

7.53 

299 

2900 

17.53 

-6.81 

18.80 

291 

925 

7.80 

-2.71 

6.26 

289 

1925 

6.69 

-3.88 

7.73 

300 

2925 

17.99 

-6.99 

19.29 

291 

950 

7.88 

-2.65 

8.32 

288 

1950 

6.93 

-4.04 

8.02 

300 

2950 

18.64 

-7.30 

20.02 

291 

975 

7.70 

-2.89 

8.23 

290 

1975 

7.38 

-4.34 

8.56 

300 

2975 

19.28 

-7.61 

20.73 

291 

1000 

7.47 

-2.86 

8.00 

291 

2000 

7.64 

-4.72 

8.98 

302 

3000 

19.84 

-7.40 

21.17 

290 


7.?5 

-2.51 

7.68 

289 

2025 

7.97 

-4.75 

9.27 

301 

3025 

20.54 

-7.07 

21.72 

289 

1050 

6.88 

-2.30 

7.26 

2 B 8 

2050 

8.49 

-4.62 

9.66 

298 

3050 

21.11 

-6.75 

22.16 

288 

1075 

6.50 

-2.08 

6.82 

288 

2075 

8.76 

-4.88 

10.03 

299 

3075 

21.62 

-6.34 

22.53 

286 

1100 

5.98 

-1.60 

6.19 

285 

2100 

9.19 

-5.33 

10.62 

300 

3100 

21.94 

-6.39 

22.85 

286 

1125 

5 .60 

-1.22 

5.73 

282 

2125 

9.85 

-5.46 

11.26 

299 

3125 

22.04 

-6.55 

22.99 

2 86 

1150 

5.24 

-1.02 

5.34 

281 

2150 

10.44 

-5.49 

11.79 

298 

3150 

22.45 

-6.47 

23.37 

2 86 

ALT 

* ALT ITUOE , HX 

- ZONAL 

COMPONENT, 

, WZ « MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, WS « 

WIND SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 




ALT 

WX 

HZ 

HS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND 
1662 03/10/65, 01512, 

ALT HX HZ 

VEL0C IT Y 
EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

DEG 

3175 

23.10 

-6.37 

'23.96 

285 

4175 

31.72 

-4.46 

32.04 

278 

5175 

36.14 

-7.89 

36.99 

282 

3200 

23.58 

-6.26 

24.40 

285 

4200 

32.02 

-5.16 

32.43 

279 

5200 

36. 19 

-7.88 

37.04 

2 62 

3225 

23.97 

-6.11 

24.74 

284 

4225 

31.88 

-5.76 

32.39 

280 

5225 

36.36 

-8.30 

37.29 

283 

3250 

24.14 

-6.22 

24.93 

284 

4250 

31.49 

-6.14 

32.08 

281 

5250 

36.74 

-6.46 

37.70 

283 

3275 

24.28 

-6.41 

25.11 

285 

4275 

31.19 

-6.29 

31.81 

281 

5275 

36.79 

-8.39 

37.73 

283 

3300 

24.76 

-6.41 

25.57 

284 

4300 

31.07 

-6.50 

31.74 

28 2 

5300 

36.88 

-6.45 

37.83 

283 

3325 

25.03 

-6.45 

25.85 

204 

4325 

30.83 

-6.85 

31.58 

282 

5325 

36.95 

-8.52 

37.91 

283 

3350 

25.21 

-6.37 

26.00 

284 

4350 

30.50 

-6.71 

31.23 

282 

5350 

37.10 

-8.43 

38.05 

283 

3375 

25.51 

-6.25 

26.27 

284 

4375 

30.26 

-6.21 

30.89 

281 

5375 

37.51 

-8.42 

38.44 

282 

3400 

25.73 

-6.26 

26.48 

283 

4400 

30.10 

-5.88 

30.67 

281 

5400 

37.82 

-9.02 

38.88 

283 

3425 

25.81 

-6.29 

26.57 

284 

4425 

29.93 

-5.38 

30.41 

280 

5425 

38.25 

-9.86 

39.50 

2 84 

3450 

25.96 

-6.03 

26.65 

283 

4450 

29.83 

-4.83 

30.22 

279 

5450 

38.48 

-10.53 

39.89 

265 

3475 

26.19 

-5.73 

26.82 

282 

4475 

29.77 

-4.32 

30.08 

278 

5475 

38.67 

-11.20 

40.26 

286 

3500 

26.39 

-5.80 

27.02 

282 

4500 

30.10 

-3.99 

30.36 

277 

5500 

39.06 

-11.94 

40.84 

287 

3525 

26.69 

-5.85 

27.32 

282 

4525 

30.52 

-4.30 

30.82 

278 

5525 

39.23 

-12.38 

41.14 

287 

3550 

26.95 

-5.84 

27.57 

282 

4550 

30.93 

-4.87 

31.31 

279 

5550 

39.57 

-12.71 

41.57 

288 

3575 

26.85 

-5.68 

27.44 

2B2 

4575 

31.65 

-5.76 

32.17 

280 

5575 

40.36 

-13.24 

42.48 

288 

3600 

27.01 

-5.79 

27.62 

282 

4600 

32.50 

-6.39 

33.12 

281 

5600 

40.99 

-13.93 

43.29 

289 

3625 

27.50 

-5.94 

28.14 

282 

4625 

32.91 

-7.02 

33.65 

282 

5625 

41.37 

-14.77 

43.92 

289 

3650 

27.86 

-5.87 

28.48 

282 

4650 

33.14 

-7.76 

34.03 

283 

5650 

41.61 

-15.16 

44.28 

290 

3675 

28.13 

-5.67 

28.70 

281 

4675 

33.18 

-8.14 

34.16 

284 

5675 

41.86 

-14.91 

44.43 

289 

3700 

28.38 

-5.36 

28.88 

281 

4700 

32.86 

-8.33 

33.90 

284 

5700 

42.17 

-14.91 

44.73 

289 

3725 

26.62 

-5.20 

29.09 

280 

4725 

32.52 

-8.22 

33.54 

284 

5725 

42.24 

-15.43 

44.97 

290 

3750 

28.83 

-5.11 

2 9.20 

280 

4750 

32.20 

-8.41 

33.29 

284 

5750 

42.06 

-15. 8B 

44.96 

291 

3775 

28.99 

-5.07 

29.43 

280 

4775 

31.91 

-8.19 

32.94 

284 

5775 

41.88 

-15.69 

44.72 

290 

3800 

28.98 

-5.08 

29.42 

280 

4800 

31.58 

-7.67 

32.49 

283 

5800 

42.13 

-15.18 

44.78 

290 

3825 

28.87 

-5.02 

29.30 

280 

4B25 

31.39 

-7.56 

32.29 

283 

5825 

42.83 

-14.83 

45.32 

289 

3850 

28.67 

-5.02 

29.10 

280 

4050 

31.60 

-7.44 

32.46 

283 

5850 

43.53 

-14.06 

45.74 

2 88 

3875 

28.46 

-4.94 

28.89 

280 

4875 

32.37 

-7.15 

33.15 

282 

5075 

44.60 

-13.02 

46.47 

286 

3900 

28.23 

-4.63 

28.65 

280 

4900 

33.42 

-7.44 

34.24 

282 

5900 

45.58 

-12.44 

47.2 5 

285 

3925 

28.06 

-4.91 

28.49 

280 

4925 

34.59 

-7.81 

35.46 

283 

5925 

46.01 

-12.28 

47.62 

285 

3950 

28.06 

-4.82 

28.47 

280 

4950 

35.43 

-7.06 

36.29 

282 

5950 

46.50 

-12.07 

48.04 

284 

3975 

28.27 

-4.49 

28.63 

279 

4975 

35.89 

-7.96 

36.76 

282 

5975 

47.17 

-11.07 

48.45 

283 

4000 

28.59 

-4.32 

28.91 

278 

5000 

36. 11 

-7.89 

36.96 

282 

6000 

47.71 

-10.26 

40.80 

282 

4025 

28.80 

-4.22 

29.11 

278 

5025 

36.11 

-7.55 

36.89 

202 

6025 

48.26 

-9.94 

49.28 

281 

4050 

29.12 

-4.17 

29.42 

278 

5050 

35.92 

-7.52 

36.70 

282 

6050 

48.65 

-9.53 

49.57 

281 

4075 

29.61 

-4.17 

29.90 

278 

5075 

35.62 

-7.67 

36.43 

282 

6075 

49.17 

-9.30 

50.04 

281 

4100 

30.02 

-4.21 

30.31 

278 

5100 

35.56 

-7.56 

36.35 

282 

6100 

49.52 

-9.17 

50 • 36 

280 

4125 

30.39 

-4.21 

30.68 

278 

5125 

35.68 

-7.57 

36.47 

282 

6125 

49.62 

-8.88 

50.41 

280 

4150 

30.99 

-4. 10 

31.26 

277 

5150 

35.81 

-7.85 

36.66 

282 

6150 

49.85 

-8.62 

50.59 

280 


ALT = ALTITUOE, WX - Z 0NAL C0HP0NENT* HZ - MERIDI0NAL C0MP0NENT, HS * HINC SPEEDt THETA * HIND DIRECTI0N 


FL0RIOA 

ALT WX W l WS THETA 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 

8175 49.83 -16.18 52.39 288 

8200 50.24 -16.10 52.75 288 

8225 50.35 -15.97 52.82 287 

8250 50.03 -16.68 52.74 280 

0275 50.05 -17.17 52.91 289 


8300 50.38 -16.45 53.00 288 
0325 50.19 -16.14 52.72 288 
8350 49.86 -17.55 52.85 289 
6375 49.83 -17.93 52.96 290 
0400 49.88 -17.87 52.99 290 


8425 50.15 -18.74 53.54 290 
8450 50.28 -19.21 53.83 291 
0475 50.44 -19, IB 53.96 291 
8500 50.62 -19.41 54.21 291 
8525 50.77 -19.36 54.33 291 


8550 50.81 -19.69 54.49 291 
8575 50.84 -20.21 54.71 292 
0600 51.08 -20.87 55.18 292 
0625 51.29 -20.68 55.31 292 
8650 51.68 -20.88 55.74 292 


0675 52.31 -20.69 56.25 291 
8700 52.61 -20.12 56.32 291 
8725 52.39 -20.12 56.12 291 
8750 52.19 -19.58 55.74 290 
8775 52.35 -19.05 55.71 290 


0800 52.19 -18.79 55.47 290 
8825 51.69 -18.86 55.02 290 
8850 51.79 -18.67 55.05 290 
8875 52.16 -18.14 55.22 289 
8900 52.12 -18.21 55.21 289 


0925 51.87 -18.28 55.00 289 
e950 51.95 -17.59 54.85 289 
8975 52.13 -17.21 54.90 288 
9000 52.04 -17.20 54.81 288 
9025 51.96 -17.26 54.75 288 


9050 51.97 -17.08 54.71 2B0 
9075 51.61 -17.31 54.43 288 
9100 51.49 -17.84 54.49 289 
9125 51.55 -17.31 54.38 288 
9150 51.66 -16.78 54.32 288 


THETA * WIND DIRECTION 


, FL0RIDA 

ALT WX WZ WS THETA 

METERS M/SEC M/SEC H/SEC DEG 

11175 45.07 -28.25 53.19 302 

11200 44.96 -28.14 53.04 302 

11225 45.41 -26.64 53.69 302 

11250 45.18 -28.57 53.46 302 

11275 44.90 -28.62 53.25 302 


11300 45.36 -29.04 53.86 302 
11325 45.29 -29.52 54.06 303 
11350 45.66 -28.97 54.08 302 
11375 45.64 -29.80 54.51 303 
11400 45.90 -29.66 54.65 303 


11425 46.07 -29.97 54.95 303 
11450 45.96 -30.90 55. 3B 304 
11475 46.16 -30.65 55.41 303 
11500 46.30 -30.86 55.64 304 
11525 46.36 -30.68 55.60 303 


11550 46.31 -31.04 55.75 304 
11575 46.04 -31.89 56.01 305 
11600 45.72 -32.21 55.92 305 
11625 45.84 -32.32 56.09 305 
11650 45.96 -32.26 56.15 305 


11675 46.15 -32.32 56.34 305 
11700 46.42 -32.81 56.85 305 
11725 46.08 -33.39 56.91 306 
11750 45.61 -33.96 56.87 306 
11775 45.75 -34.15 57.09 307 


11800 45.48 -34.84 57.29 307 
11825 45.55 -35.33 57.65 30B 
11850 45.93 -34.15 57.23 306 
11875 44.95 -33.45 56.03 306 
11900 44.82 -32.18 55.18 305 


11925 45.33 -28.77 53.69 302 
11950 44.77 -32.38 55.25 306 
11975 45.57 -31.75 55.54 305 
12000 45.99 -28.15 53.92 301 
12025 45.37 -26.66 52.62 300 


12050 44.60 -26.64 51.95 301 
12075 43.95 -27. B5 52.03 302 
12100 43.58 -28.41 52.03 303 
12125 43.50 -27.17 51.29 302 
12150 43.37 -28.00 51.63 303 


, THETA * WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 1 1 -42 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY* PROFILE 






TEST NUMBER 

1662 

03/10/65 

» 01 51 Z , 

EASTERN 

TEST RA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

MfcTERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

12175 

44.16 

-26. 12 

51.31 

300 

13175 

47.70 

-6.16 

48.09 

277 

12200 

44.11 

-25.58 

51.00 

300 

13200 

47.84 

-4.90 

48.09 

276 

12225 

43.73 

-26.17 

50.96 

301 

13225 

47.37 

-5.88 

47.74 

277 

12250 

44.81 

-25.12 

51.37 

299 

13250 

47.67 

-5.57 

48.00 

276 

12275 

44.59 

-25.19 

51.21 

299 

13275 

48.07 

-6.26 

48.48 

277 

12300 

43.63 

-25.70 

50.64 

300 

13300 

49.02 

-4.56 

49.24 

275 

12325 

43.05 

-25.40 

49.98 

300 

13325 

49.47 

-2.59 

49.53 

273 

12350 

43.06 

-23.34 

48.98 

298 

13350 

49.31 

-2.15 

49 36 

272 

12375 

42.84 

-22. C2 

48.17 

297 

13375 

49.45 

-3.42 

49.57 

274 

12400 

43.30 

-20.94 

48.10 

296 

13400 

49.06 

-4.56 

49.27 

275 

12425 

43.57 

-19.75 

47.84 

294 

13425 

50.28 

-0.80 

50.29 

27 1 

12450 

42.88 

-19.76 

47.22 

295 

13450 

50.80 

-1.40 

50.82 

271 

12475 

42.48 

-19. G7 

46.56 

294 

13475 

50.50 

-4.91 

50.74 

275 

12500 

41.91 

-20.43 

46.62 

296 

13500 

51.48 

-7.09 

51.97 

278 

12525 

41.58 

-19.98 

46.14 

295 

13525 

54.99 

-5.01 

55.21 

275 

12550 

41.29 

-17.64 

44.90 

293 

13550 

56.53 

-6.09 

56.85 

276 

12575 

41.86 

-16.71 

45.07 

292 

13575 

57.32 

-7.11 

57.76 

277 

12600 

42.02 

-16.23 

45.04 

291 

13600 

57.29 

-7.38 

57.76 

277 

12625 

42.30 

-15.65 

45.10 

290 

13625 

58.73 

-8.32 

59.31 

278 

12650 

42.41 

-14.45 

44.80 

289 

13650 

59.28 

-7.76 

59.78 

277 

12675 

41.53 

-14.93 

44.13 

290 

13675 

58.49 

-11.12 

59.53 

281 

12700 

42.42 

-14.45 

44.82 

289 

13700 

58.67 

-10.56 

59.61 

280 

12725 

42.37 

-13.83 

44.57 

288 

13725 

59.09 

-8.98 

59.77 

278 

12750 

40.30 

-12.52 

42.20 

287 

13750 

58.19 

-12.49 

59.52 

282 

12775 

42.47 

-12.44 

44.25 

286 

13775 

58.41 

-12.19 

59.67 

282 

12500 

43.22 

-12.62 

45.03 

286 

13800 

58.25 

-12.12 

59.50 

282 

12825 

44.20 

-11.62 

45.70 

285 

13825 

58.41 

-13.14 

59.87 

282 

12850 

44.78 

-10.39 

45.97 

283 

13850 

58.97 

-13.07 

60.40 

282 

12875 

44.90 

-9.50 

45.90 

282 

13875 

59.45 

-12.30 

60.71 

282 

12900 

45.23 

-9.36 

46.19 

282 

13900 

59.02 

-13.52 

60.55 

283 

12925 

44.47 

-11.14 

45.85 

284 

13925 

58.68 

-14.84 

60.52 

284 

12950 

45.42 

-9.58 

46.42 

282 

13950 

59.14 

-13.99 

60.77 

283 

12975 

46.05 

-8.97 

46.92 

281 

13975 

59.18 

-13.98 

60.81 

283 

13000 

45.70 

-9.77 

46.73 

282 

14000 

59.50 

-13.88 

61.09 

283 

13025 

46.47 

-7.13 

47.01 

279 






13050 

47.03 

-6.42 

47.47 

278 






13075 

46.54 

-8.48 

47.31 

280 






13100 

47.06 

-7.27 

47.62 

279 






13125 

47.93 

-3.97 

48.10 

275 






13150 

47.64 

-6.11 

48.03 

277 






ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT 

. WS » 

WINC SPE 


FL0RIDA 
, ALT 
METERS 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


WINC SPEED, THETA » WIND DIRECTI 0N 


THETA 

DEG 
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ALT 

METERS 

375 

400 

425 

450 

475 


500 

525 

550 

575 

600 


625 

650 

675 

700 

725 


750 

775 

000 

325 

850 


875 

900 

925 

950 

975 


1000 

1025 

1050 

1075 

1100 


1125 

1150 

1175 

1200 

1225 


1250 

1275 

1300 

1325 

1350 


WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9.96 

-2.27 

10.22 

283 

9.84 

-1.29 

9.93 

277 

9.93 

-0.49 

9.95 

273 

9.96 

-0.13 

9.96 

271 

9.97 

-0.02 

9.97 

270 

10.00 

0.01 

10.00 

270 

10.03 

-0.12 

10.03 

271 

9.90 

-0.24 

9.90 

271 

9.71 

-0.42 

9.72 

272 

9.80 

-0.78 

9.83 

274 

9.84 

-1.03 

9.89 

276 

9.80 

-1.26 

9.88 

277 

9.75 

-1.71 

9.90 

280 

9.66 

-2.10 

9.89 

282 

9.57 

-2.46 

9.88 

284 

9.51 

-2.94 

9.96 

287 

9.59 

-3.30 

10.14 

209 

9.76 

-3.49 

10.36 

289 

9.92 

-3.85 

10.64 

291 

9.61 

-4.31 

10.53 

294 

9.44 

-4.78 

10.58 

297 

9.77 

-5.48 

11.20 

299 

9.96 

-6.00 

11.63 

301 

9.75 

-6.18 

11.54 

302 

9.59 

-6.41 

11.53 

304 

9.62 

-6.57 

11.64 

304 

9.60 

-6.67 

11.69 

305 

9.52 

-6.73 

11.66 

305 

9.54 

-6.60 

11.65 

305 

9.39 

-6.68 

11.53 

305 

9.01 

-6.69 

11.23 

306 

9.03 

-6.68 

11.23 

306 

9.08 

-6.79 

11.34 

307 

9.04 

-7.08 

11.49 

300 

9.21 

-7.38 

11.00 

309 

9.68 

-7.63 

12.33 

308 

10.02 

-7.77 

12. 6B 

300 

9.78 

-7.91 

12.58 

309 

9.45 

-8.05 

12.41 

310 

9.25 

-8.42 

12.51 

312 


TABLE 11-43 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1660 03/10/65, 1001Z- factcbm xc«-t 


alt 

METERS 

1375 

1400 

1425 

1450 

1475 


1500 

1525 

1550 

1575 

1600 


1625 

1650 

1675 

1700 

1725 


1750 
1775 
1800 
182 5 
1850 


1875 
1900 
192 5 
1950 
1975 


2000 

2025 

2050 

2075 

2100 


2125 

2150 

2175 

2200 

2225 


2250 

2275 

2300 

2325 

2350 


M/SEC 

8.87 

7.95 

6.98 

6.27 

5.63 


5.12 

4.79 

4.68 

4.52 

4.60 


5.07 

5.57 

5.89 

6.00 

6.36 


6.89 
7.48 
7.97 
8.32 
8. 38 


8.16 

8.11 

8.18 

8.08 

7.98 


6.54 

9.43 

9.82 

9.78 

9.87 


9.99 

10.02 

10.01 

10.02 

10.43 


WZ 

M/SEC 


-9.49 

-9.72 

-9.80 

-9.79 


-9.63 

-9.41 

-9.27 

-9.24 

-9.33 


-9.50 

-9.56 

-9.80 

-10.06 

- 10.01 


-9.92 

-9.87 

-9.50 

—8.91 

-8.53 


-8.52 

- 8.66 

-8.71 

-8.71 

-8.78 


-8.98 

-9.13 

-8.96 

-8.51 

-7.98 


-7.69 

-7.61 

-7.37 

-7.02 

- 6.66 


EASTERN TEST RANGE, 
MS THETA 

M/SEC OEG 


11.01 

11.63 

12.13 

12.53 

12.97 


-6.36 

- 6.16 

-6.08 

-5.84 

-5.51 


12.62 

12.38 

11.97 

11.63 

11.29 


10.90 

10.56 

10.39 
10.28 

10.40 


10.76 

11.06 

11.43 

11.71 

11.86 


12.08 

12.39 

12.40 
12.20 
11.96 


11.80 

11.86 

11.95 

11.88 

11.86 


12.39 

13.13 

13.30 

12.96 

12.70 


12.60 

12.59 

12.43 

12.23 

12.37 


12.71 

13.16 

13.57 

13.82 

14.09 


315 

320 

324 

327 

330 


332 

333 

333 

334 
334 


332 

330 

329 

329 

327 


325 

323 

320 

317 

315 


316 

317 
317 

317 

318 


316 

314 

312 

311 

309 


307 

307 

306 

305 

302 


300 

298 

296 

295 

293 


FLBRIOA 

ALT 

METERS 

2375 

2400 

2425 

2450 

2475 


2500 

2525 

2550 

2575 

2600 


2625 

2650 

2675 

2700 

2725 


2750 

2775 

2800 

2825 

2850 


2875 

2900 

2925 

2950 

2975 


3000 

3025 

3050 

3075 

3100 


3125 

3150 

3175 

3200 

3225 


3250 

3275 

3300 

3325 

3350 


WX 

M/SEC 

13.26 

13.18 

12.99 

13.10 

13.09 


13.21 

13.47 

13.57 

13.57 

13.44 


13.39 

13.74 

14.36 

14.92 

15.77 


16.33 

16.49 

16.52 

16.68 

16.91 


17.29 

17.88 

18.14 

17.97 

17.96 


18.87 

19.64 

19.97 

20.14 

19.75 


19.51 

19.39 

20.22 

21.09 

21.37 


21.93 

22.16 

22.23 

22.49 

22.83 


WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

-5.27 

14.27 

291 

-4.02 

14.03 

290 

-4.42 

13.72 

2 89 

-4.10 

13.72 

287 

-3.82 

13.64 

266 

-3.85 

13.76 

286 

-3.91 

14.02 

2 86 

-4.08 

14.17 

287 

-4.35 

14.25 

288 

-4.41 

14.15 

288 

-4.26 

14.05 

287 

-4.28 

14.39 

287 

-4.13 

14.94 

2 86 

-3.88 

15.42 

2 84 

-4.22 

16.32 

285 

-4.81 

17.02 

266 

-5.44 

17.37 

268 

-5.91 

17.54 

290 

-6.37 

17.85 

291 

-7.19 

18.37 

2 93 

-7.95 

19.03 

295 

-8.09 

19.62 

2 94 

-7.84 

19.76 

293 

-7.31 

19.40 

2 92 

-6.69 

19.17 

290 

-6.10 

19.83 

288 

-5.82 

20.48 

286 

-5.94 

20.84 

286 

-6.16 

21.06 

287 

-6.42 

20.76 

288 

-6.63 

20.60 

289 

-7.27 

20.71 

290 

-6.13 

21.80 

292 

-6.76 

22.84 

2 92 

-9.51 

23.39 

294 

-9.95 

24.08 

294 

-10.30 

24.44 

295 

-10.62 

24.64 

295 

-11.05 

25.06 

296 

-11.77 

25.69 

297 


ALT - ALTITUOE, WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ - MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS « WINC SPEEO, THETA - W1N0 DIRECTI 0N 


FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

1660 

03/10/65 

, 1001Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

3375 

23.39 

-12.26 

26.41 

297 

4375 

25.70 

-5.38 

26.25 

282 

5375 

3400 

24.06 

-12.40 

27.07 

297 

4400 

25.85 

-5.36 

26.40 

282 

5400 

3425 

24.24 

-12.27 

27.17 

297 

4425 

25.97 

-4.97 

26.45 

281 

5425 

3450 

24.14 

-11.60 

26.78 

295 

4450 

26.10 

-4.50 

26.48 

280 

5450 

3475 

24.49 

-11.15 

26.92 

294 

4475 

26.43 

-4.25 

26.77 

279 

5475 

3500 

25.24 

-11.09 

27.57 

294 

4500 

26.63 

-4.02 

26.93 

278 

5500 

3525 

25.87 

-11.53 

28.32 

294 

4525 

27.16 

-4.01 

27.46 

278 

5525 

3550 

26.20 

-12.16 

28.08 

295 

4550 

27.69 

-4.35 

28.03 

279 

5 550 

3575 

25.86 

-11.65 

20.37 

294 

4575 

28.17 

-4.58 

28.54 

279 

5575 

3600 

24.97 

-11.01 

27.29 

294 

4600 

28.74 

-4.85 

29.14 

279 

5600 

3625 

24.13 

-10.54 

26.33 

293 

4625 

29.13 

-5.39 

29.62 

280 

5625 

3650 

23.56 

-9.79 

25.51 

292 

4650 

29.67 

-5.87 

30.25 

201 

5650 

3675 

23.43 

-9.45 

25.26 

292 

4675 

30.44 

-6.22 

31.07 

281 

5675 

3700 

23.29 

-9.41 

25.12 

292 

4700 

30.82 

-6.53 

31.50 

202 

5700 

3725 

23.27 

-9.26 

25.04 

292 

4725 

31.12 

-7.01 

31.90 

263 

5725 

3750 

23.43 

-9.03 

25.11 

291 

4750 

31.74 

-7.54 

32.63 

283 

5750 

3775 

23.41 

-9.00 

25.08 

291 

4775 

32.23 

-8.13 

33.24 

204 

5775 

3800 

23.41 

-8.61 

24.94 

290 

4800 

32.48 

-8.22 

33.50 

284 

5800 

3825 

23.66 

-8.23 

25.05 

209 

4825 

32.61 

-7.96 

33.57 

284 

5825 

3850 

23.69 

-8.12 

25.04 

209 

4650 

32.66 

-7.70 

33.55 

263 

5850 

3875 

23.63 

-8.01 

24.95 

289 

4875 

32.56 

-7.22 

33.37 

282 

5875 

3900 

23.52 

-7.76 

24.76 

288 

4900 

32.66 

-6.61 

33.32 

281 

5900 

3925 

23.44 

-7.55 

24.63 

208 

4925 

32.91 

-6.02 

33.45 

280 

5925 

3950 

23.78 

-7.27 

24.87 

287 

4950 

33.29 

-5.42 

33.73 

279 

5950 

3975 

23.77 

-7.24 

24.85 

287 

4975 

33.48 

-4.60 

33.79 

278 

5975 

4000 

23.45 

-7.41 

24.60 

287 

5000 

33.54 

-3.56 

33.73 

276 

6000 

4025 

23.37 

-7.18 

24.45 

287 

5025 

33.72 

-C.51 

33.81 

2 74 

6025 

4050 

23.30 

-6.94 

24.31 

286 

5050 

33.95 

-i .73 

34.00 

273 

6050 

4075 

23.36 

-7.11 

24.41 

207 

5075 

34.05 

-1.53 

34.00 

272 

6075 

4100 

23.31 

-7.10 

24.36 

287 

5100 

34.17 

-1.75 

34.21 

273 

6100 

4125 

23.39 

-6.94 

24.39 

286 

5125 

34.41 

-1.97 

34.47 

273 

6125 

4150 

23.78 

-6.92 

24.76 

286 

5150 

34.50 

-2.00 

34.55 

273 

6150 

4175 

24.29 

-6.69 

25.20 

285 

5175 

34.44 

-1.09 

34.49 

273 

6175 

4200 

24.66 

-6.54 

25.51 

285 

5200 

34.54 

-1.74 

34.58 

273 

6200 

4225 

24.92 

-6.24 

25.69 

284 

5225 

34.71 

-1.70 

34.75 

273 

6225 

4250 

25.17 

-5.93 

25.06 

283 

5250 

34.65 

-1.65 

34.69 

273 

6250 

4275 

25.29 

-5.62 

25.91 

282 

5275 

34.71 

-1.56 

34.74 

272 

6275 

4300 

25.51 

-5.26 

26.05 

281 

5300 

35.03 

-1.48 

35.06 

272 

6300 

4325 

25.59 

-5.11 

26.10 

281 

5325 

35.24 

-1.31 

35.26 

272 

6325 

4350 

25.67 

-5.24 

26.20 

281 

5350 

35.18 

-1.30 

35.20 

272 

6350 

ALT 

« ALTITUOE, WX 

» Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ = MER1DI0NAL 

C0MP0NENT, WS * 

WINC SPEEO, 

THETA ■ 


WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

35.29 

-1.91 

35.34 

273 

35.31 

-2.42 

35.39 

274 

35.06 

-2.81 

35.18 

274 

35.07 

-3.37 

35.23 

275 

34.95 

-3.59 

35.14 

276 

34.00 

-4.02 

35.03 

276 

34.92 

-4.58 

35.22 

277 

34.76 

-5.14 

35.14 

278 

34.62 

-5.57 

35.07 

279 

34.54 

-5.84 

35.03 

279 

34.36 

-6.33 

34.94 

280 

34.72 

-6.73 

35.36 

281 

35.00 

-7.11 

35.72 

281 

35.07 

-7.48 

35.85 

282 

35.29 

-7.92 

36.17 

282 

35.36 

-8.26 

36.31 

283 

35.49 

-8.54 

36.51 

283 

35.87 

-9.09 

37.00 

2 64 

36.45 

-9.38 

37.64 

264 

37.14 

-9.59 

30.36 

284 

37.62 

-10.17 

38.97 

285 

38.14 

-10.37 

39.53 

285 

38.50 

-10.39 

39.88 

265 

38.60 

-10.54 

40.01 

285 

38.67 

-10.82 

40.16 

265 

38.89 

-11.31 

40.50 

286 

39.24 

-11.84 

40.99 

287 

39.71 

-12.26 

41.56 

287 

40.11 

-12.79 

42.09 

288 

40.62 

-13.20 

42.71 

288 

41.31 

-12.63 

43.19 

287 

41.95 

-11.29 

43.45 

285 

42.51 

-10.14 

43.71 

283 

42.65 

-9.49 

43.70 

282 

42.74 

-0.53 

43.58 

281 

43.19 

-7.88 

43.90 

280 

44.11 

-7.65 

44.77 

280 

45.21 

-7.30 

45.80 

279 

46.30 

-7.15 

46.85 

279 

46.94 

-7.25 

47.49 

279 
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TABLE 11-43 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

1660 

03/10/65 

, 1001Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6375 

47.33 

-7.48 

47.91 

279 

7375 

51.75 

-1.41 

51.77 

271 

8375 

48.93 

-4.42 

49.13 

2 75 

6400 

47.88 

-7.65 

48.49 

279 

7400 

51.89 

-1.20 

51.91 

271 

e40o 

48.82 

-4.31 

49.01 

275 

6425 

48.41 

-7.69 

49.01 

279 

7425 

52.00 

-0.52 

52.00 

270 

8425 

48.56 

-4.41 

48.76 

275 

6450 

49.16 

-7.62 

49.74 

279 

7450 

51.62 

-0.50 

51.63 

270 

8450 

48.46 

-4.30 

48.65 

275 

6475 

49.73 

-7.14 

50.24 

278 

7475 

51.46 

-0.20 

51.46 

270 

8475 

48.31 

-4.52 

48.52 

275 

6500 

50.18 

-6.53 

50.60 

277 

7500 

51.65 

-0.20 

51.65 

270 

8500 

48.34 

-4.46 

48.54 

275 

6525 

50.55 

-6.17 

50.93 

277 

7525 

51.74 

-0.30 

51.75 

270 

8525 

48.55 

-4.72 

48.77 

275 

6550 

50.50 

-6.10 

50.87 

277 

7550 

51.56 

-0.26 

51.56 

270 

8550 

48.73 

-5.40 

49.02 

276 

6575 

50.34 

-6.33 

50.74 

277 

7575 

51.33 

-0.40 

51.34 

270 

8575 

48.78 

-5.52 

49.09 

276 

6600 

50.31 

-6.37 

50.71 

277 

7600 

51.18 

-0.02 

51.18 

270 

8600 

48.88 

-5.25 

49.16 

276 

6625 

50.51 

-6.04 

50.87 

277 

7625 

50.91 

0.23 

50.91 

270 

8625 

49.26 

-5.10 

49.52 

276 

6650 

50.74 

-5.86 

51.07 

276 

7650 

50.84 

-0.03 

50.84 

270 

8650 

49.12 

-6.25 

49.51 

277 

6675 

50.73 

-5.70 

51.05 

276 

7675 

50.72 

-0.69 

50.72 

271 

8675 

49.29 

-5.82 

49.64 

277 

6700 

50.72 

-5.54 

51.03 

276 

7700 

50.71 

-0.74 

50.72 

271 

8700 

49.62 

-5.43 

49.92 

276 

6725 

50.65 

-5.42 

50.94 

2 76 

7725 

50.74 

-G.52 

50.75 

270 

0725 

49.50 

-6.23 

49.89 

277 

6750 

50.39 

-5.35 

50.67 

276 

7750 

50.43 

-1.16 

50.45 

271 

8750 

49.90 

-6.03 

50.26 

277 

6775 

50.27 

-5.08 

50.52 

276 

7775 

50.37 

-1.96 

50.41 

272 

8775 

50.23 

-6.58 

50.66 

277 

6800 

50.14 

-5.05 

50.40 

276 

7800 

50.42 

-2.03 

50.46 

272 

88G0 

50.40 

-6.38 

50.80 

277 

6825 

50.05 

-5.21 

50.32 

276 

7825 

50.46 

-1.67 

50.49 

272 

6825 

50.47 

-6.37 

50.88 

277 

6850 

50.12 

-5.11 

50.38 

276 

7850 

50.54 

-2.30 

50.59 

272 

8850 

50.36 

-7.50 

50.91 

278 

6875 

50.37 

-5.12 

50.63 

276 

7875 

50.75 

-2.48 

50.81 

273 

8875 

50.85 

-7.75 

51.44 

27B 

6900 

50.36 

-5.21 

50.63 

276 

7900 

50.81 

-2.36 

50.86 

272 

8900 

51.46 

-6.79 

51.90 

277 

6925 

50.42 

-5.19 

50.69 

276 

7925 

50.88 

-2.43 

50.94 

273 

8925 

51.12 

-7.35 

51.65 

278 

6950 

50.43 

-5.21 

50.70 

276 

7950 

50.78 

-2.33 

50.83 

2 72 

8950 

50.80 

-8.13 

51.45 

279 

6975 

50.47 

-4.90 

50.71 

275 

7975 

50.42 

-2.35 

50.48 

272 

8975 

50.92 

-7.94 

51.53 

279 

7000 

50.99 

-4.67 

51.21 

275 

8000 

50.31 

-2.14 

50.35 

272 

9000 

51.12 

-B.17 

51.77 

279 

7025 

51.11 

-4.65 

51.32 

275 

8025 

50.10 

-2.23 

50.15 

272 

9025 

51.60 

-7.46 

52.14 

278 

7050 

51.12 

-4.40 

51.31 

275 

8050 

49.96 

-2.06 

50.01 

272 

9050 

51.34 

-7.84 

51.94 

279 

7075 

51.16 

-4.02 

51.32 

274 

8075 

49.97 

-1.52 

49.99 

272 

9075 

51.05 

-7.93 

51.67 

279 

7100 

51.02 

-3.68 

51.15 

274 

8100 

50.12 

-1.85 

50.15 

272 

9100 

51.36 

-7.64 

51.92 

278 

7125 

50.87 

-3.31 

50.98 

274 

8125 

50.19 

-2.38 

50.24 

273 

9125 

51.65 

-8.44 

52.33 

279 

7150 

50.63 

-3.30 

50.74 

274 

8150 

50.29 

-2.31 

50.34 

272 

9150 

52.03 

-8.05 

52.65 

279 

7175 

50.38 

-3.11 

50.48 

273 

8175 

49.97 

-2.49 

50.03 

273 

9175 

51.87 

-8.61 

52.58 

279 

7200 

50.27 

-2.67 

50.34 

273 

8200 

49.50 

-2.89 

49.58 

273 

9200 

51.72 

-10.02 

52.60 

281 

7225 

50.51 

-2.42 

50.56 

273 

8225 

49.24 

-3.31 

49.36 

274 

9225 

52.12 

-9.46 

52.97 

280 

7250 

50.91 

-2.33 

50.96 

272 

8250 

49.21 

-3.35 

49.32 

274 

9250 

52.36 

-9.94 

53.30 

281 

7275 

51.01 

-2.57 

51.08 

273 

8275 

49.08 

-3.70 

49.22 

274 

9275 

52.52 

-11.32 

53.73 

282 

7300 

51.27 

-2.09 

51.31 

272 

8300 

40.95 

-4.01 

49.11 

274 

9300 

52.54 

-12.12 

53.92 

283 

7325 

51.39 

-1.89 

51.43 

272 

8325 

48.88 

-3.92 

49.04 

274 

9325 

52.18 

-12.43 

53.64 

2 83 

7350 

51.56 

-1.62 

51.59 

272 

8350 

48.73 

-4.48 

48.94 

275 

9350 

52.08 

-12.63 

53.59 

2 83 

ALT 

* altitude, WX 

- ZONAL 

COMPONENT, 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, WS * 

WIND SPEED* 

THETA • 

WIND DIRECT! 0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

i-16 RAO AR / J1MSPHERE WIND 
1660 03/10/65, 1001Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PROF ILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9375 

52.67 

-13.48 

54.37 

284 

10375 

54.23 

-24.85 

59.66 

294 

11375 

54.65 

-36.64 

65.80 

304 

9400 

52.80 

-12.67 

54.29 

283 

10400 

53.75 

-24.91 

59.24 

295 

11400 

54.76 

-36.59 

65.86 

3 04 

942? 

52.50 

-12.51 

53.97 

283 

10425 

5 3.66 

-25.63 

59.47 

295 

11425 

54.86 

-36.54 

65.92 

303 

9450 

52.46 

-13.32 

54.12 

284 

10450 

54.27 

-25.06 

59.77 

295 

11450 

55.16 

-36.13 

65.94 

303 

9475 

52.43 

-14.08 

54.29 

285 

10475 

54.28 

-25.31 

59.89 

295 

11475 

54.90 

-38.06 

66.80 

3 05 

9500 

52.45 

-15.32 

54.64 

286 

10500 

54.20 

-26.57 

60.36 

296 

11500 

54.97 

-38.93 

67.36 

305 

9525 

52.63 

-13.80 

54.41 

285 

10525 

54.81 

-25.84 

60.59 

295 

11525 

55.40 

-38.41 

67.41 

305 

9550 

51.98 

-14.50 

53.97 

285 

10550 

54.99 

-26.09 

60.87 

295 

11550 

55.53 

-38.42 

67.52 

305 

9575 

51.54 

-15.72 

53.89 

287 

10575 

55.23 

-25.45 

60.81 

295 

11575 

55.39 

-39.57 

68.07 

305 

9600 

52.20 

-16.09 

54.62 

287 

10600 

54.94 

-26.02 

60.79 

295 

11600 

55.48 

-39.80 

68.28 

305 

9625 

53.13 

-16.99 

55.78 

288 

10625 

54.96 

-27.95 

61.66 

297 

11625 

55.56 

-40.03 

68.48 

306 

9650 

53.34 

-16.67 

55.89 

287 

10650 

55.48 

-27.10 

61.74 

296 

11650 

55.65 

-40.26 

68.69 

306 

9675 

54.00 

-17.25 

56.69 

288 

10675 

55.25 

-26.28 

61.18 

295 

11675 

56.16 

-41.07 

69.57 

3 06 

9700 

54.22 

-17.76 

57.06 

288 

10700 

54.74 

-27.28 

61.16 

296 

11700 

56.20 

-40.75 

69.42 

3 06 

9725 

54.34 

-18.00 

57.25 

288 

10725 

54.47 

-28.38 

61.42 

297 

11725 

55.78 

-41.91 

69.77 

307 

9750 

54.52 

-18.22 

57.49 

288 

10750 

55.02 

-28.09 

61.78 

297 

11750 

55.21 

-41.26 

68.93 

307 

9775 

54.63 

-18.05 

57.53 

288 

10775 

54.91 

-28.57 

61.90 

297 

11775 

54.52 

-40.52 

67.93 

306 

9800 

54.61 

-17.78 

57.44 

288 

10800 

54.65 

-29.65 

62.17 

298 

11800 

53.83 

-39.79 

66.93 

306 

9825 

54.60 

-18.52 

57.65 

289 

10825 

54.48 

-30.27 

62.32 

299 

11825 

51.04 

-37.14 

63.12 

306 

9850 

54.94 

-18.49 

57.97 

288 

10850 

54.40 

-28.63 

61.48 

298 

11850 

51.27 

-36.91 

63.18 

306 

9875 

54.95 

-18.34 

5 7.92 

288 

10875 

54.03 

-29.13 

61.38 

298 

11875 

51.50 

-36.69 

63.23 

305 

9900 

54.87 

-18.47 

57.89 

288 

10900 

54.07 

-29.82 

61.75 

299 

11900 

52.17 

-36.37 

63.60 

305 

9925 

55.08 

-19.20 

58.33 

289 

10925 

54.13 

-29.61 

61.70 

299 

11925 

53.19 

-35.17 

63.76 

303 

9950 

55.14 

-19.80 

58.59 

290 

10950 

53.86 

-30.32 

61.60 

299 

11950 

53.26 

-33.75 

63.06 

302 

9975 

55.27 

-19.16 

58.49 

289 

10975 

53.97 

-30.20 

61.85 

299 

11975 

53.26 

-32.47 

62.38 

301 

10000 

55.31 

-19.06 

58.50 

289 

11000 

53.60 

-32.02 

62.44 

301 

12000 

53.13 

-32.89 

62.48 

302 

10025 

55.01 

-19.95 

58.51 

290 

11025 

54.04 

-32.22 

62.91 

301 

12025 

52.20 

-31.76 

61.10 

301 

10050 

54.88 

-20.29 

58.51 

290 

11050 

54.70 

-31.16 

62.95 

299 

12050 

51.90 

-30.76 

60.33 

300 

10075 

55.13 

-19.75 

58.56 

290 

11075 

54.93 

-31.91 

63.53 

300 

12075 

51.60 

-29.76 

59.56 

300 

10100 

54.84 

-20.15 

58.43 

290 

11 100 

54.94 

-32.81 

63.99 

301 

12100 

51.44 

-29.16 

59.13 

2 99 

10125 

54.63 

-20.70 

5 8.42 

291 

11125 

54.69 

-32.56 

63.65 

301 

12125 

51. 2B 

-28.57 

58.70 

299 

10150 

54.85 

-20.54 

58.57 

290 

11150 

54.33 

-33.07 

63.60 

301 

12150 

51.12 

-27.97 

58.27 

299 

10175 

54.73 

-21.03 

58.63 

291 

11175 

54.81 

-32.86 

63.90 

301 

12175 

51.62 

-25.57 

57.78 

2 96 

10200 

54.73 

-21.88 

58.94 

292 

11200 

55.24 

-32.98 

64.33 

301 

12200 

51.91 

-24.56 

57.42 

295 

10225 

54.77 

-21.82 

58.96 

292 

11225 

54.66 

-35.09 

64.95 

303 

12225 

51.14 

-26.16 

57.44 

297 

10250 

54.79 

-22.26 

59.14 

292 

11250 

54.14 

-34.99 

64.46 

303 

12250 

51.06 

-25.46 

57.06 

2 96 

10275 

54.63 

-23.09 

59.30 

293 

11275 

54.86 

-35.39 

65.29 

303 

12275 

50.17 

-24.94 

56.03 

296 

10300 

54.53 

-23.14 

59.23 

293 

11300 

55.25 

-35.96 

65.92 

303 

12300 

50.26 

-24.81 

56 ,J05 

2 96 

10325 

55.11 

-22.82 

59.65 

292 

11325 

54.92 

-34.65 

64.93 

302 

12325 

50.38 

-24.09 

55.84 

295 

10350 

55.14 

-23.45 

59.92 

293 

11350 

54.69 

-34.75 

64.60 

302 

12350 

49.41 

-24.91 

55.34 

297 


ALT 
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ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

12375 

49.97 

-23.98 

55.43 

295 

13375 

12400 

50.01 

-23.80 

55.38 

295 

13400 

12425 

50.04 

-23.62 

55.34 

295 

13425 

12450 

48.55 

-23.97 

54.15 

296 

13450 

12475 

49.33 

-23.20 

54.51 

295 

13475 

12500 

49.72 

-23.50 

54.99 

295 

13500 

12525 

49.26 

-23.54 

54.60 

295 

13525 

12550 

51.74 

-21.62 

56.08 

292 

13550 

12575 

52.44 

-21.13 

56.54 

292 

13575 

12600 

49.42 

-19.26 

53.04 

291 

13600 


TABLE 11-43 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0C IT Y PROFILE 
TEST NUMBER 1660 03/10/65, 1001Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIOA 


WX 


WZ 


M/SEC M/SEC 


51.71 
52.90 
53.98 

53.71 
55.10 


56.32 

56.81 

57.86 

57.93 

58.85 


-7.82 

-7.11 

-6.16 

-6.90 

-6.23 


-6.06 

-5.66 

-6.92 

-7.42 

-6.98 


MS 

M/sec 

52.30 

53.37 

54.33 

54.15 

55.45 


56.64 
57.09 
58.28 
58.41 
59 . ?6 


THETA 

CEG 

278 

277 

276 

277 
276 


2 76 

276 

277 
277 


ALT 

METERS 


WZ 

M/SEC 


ws 

M/SEC 


THETA 

OEG 


12625 49.24 
12650 49.07 
12675 50.01 
12700 50.44 
12725 49.58 


-18.01 52.71 
-18.36 52.39 
-16.45 52.64 
-14.31 52.43 
-13.13 51.29 


291 

290 

288 

286 

285 


1 3625 
13650 
13675 
13700 
13725 


59.67 

59.53 

58.51 

57.89 

57.71 


-10.39 

-11.78 

-12.26 

-14.98 

-15.24 


60.57 

60.69 

59.78 

59.79 

59.69 


280 
281 
282 
2 84 
285 


12750 

48.60 

-11.50 

49.94 

283 

13750 

57.74 

-14.40 

59.51 

284 

12775 

48.36 

-12.20 

49.87 

284 

13775 

57.77 

-13.55 

59.34 

283 

12800 

48.92 

-12.78 

50.57 

284 

13800 

56.57 

-14.13 

58.31 

284 

12825 

49.04 

-12.62 

50.fc<, 

284 

13825 

5 5.94 

-15.12 

57.94 

285 

12850 

49.03 

-12.21 

50.53 

2B4 

13850 

55.19 

-14.75 

57.12 

285 

12875 

49.03 

-11.80 

50.43 

283 

13875 

54.55 

-13.92 

56.30 

2B4 

12900 

48.99 

-11.63 

50.35 

283 

13900 

54.67 

-11.97 

55.96 

282 

12925 

48.95 

-11.45 

50.28 

283 

13925 

54.17 

-12.19 

55.53 

283 

12950 

49.01 

-11.54 

50.35 

283 

13950 

53.51 

-12.02 

54.84 

202 

12975 

49.06 

-11.63 

50.42 

283 

13975 

53.03 

-11.91 

54.35 

282 

13000 

49.48 

-10.11 

50.50 

281 

14000 

53.06 

-9.95 

53.98 

280 

13025 

49.38 

-9.69 

50.32 

281 






13050 

50.22 

-9.99 

51.21 

281 






13075 

49.93 

-10.66 

51.06 

282 






13100 

49.8 4 

-9.75 

50.79 

281 






13125 

50.34 

-8.37 

51.03 

279 






13150 

49.20 

-11.03 

50.42 

282 






13175 

49.07 

-9.66 

50.01 

281 






13200 

50.04 

-6.90 

50.51 

278 






13225 

49.39 

-8.32 

50.08 

279 






13250 

48.00 

-10.93 

49.23 

283 






13275 

49.67 

-7.88 

50.29 

279 






13300 

50.51 

-7.34 

51.04 

278 






13325 

50.34 

-7.81 

50.94 

279 






13350 

49.06 

-7.71 

49.66 

279 
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FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1661 

03/10/65, 

1201 Z , 

eastern 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS . 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CFG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

1050 

4.38 

-6.28 

7.65 

325 

2050 

11.19 

-8.31 

13.94 

306 

3050 

18.54 

-11.48 

21.81 

3 02 

1075 

3.45 

-6.17 

7.07 

331 

2075 

11.48 

-8.04 

14.02 

3C5 

3075 

19.31 

-11.54 

22.49 

301 

1100 

2.86 

-6.08 

6.72 

335 

2100 

11.55 

-7.68 

13.87 

303 

3100 

19.93 

-11.63 

23.07 

300 

1125 

2.91 

-5.88 

6.56 

334 

2125 

11.82 

-7.43 

13.96 

302 

3125 

20.41 

-11.84 

23.59 

300 

1150 

2.66 

-5.44 

6.06 

334 

2150 

12.12 

-6.70 

13.85 

299 

3150 

20.84 

-11.77 

23.93 

299 

1175 

2.05 

-4.98 

5.38 

337 

2175 

12.67 

-6.01 

14.02 

295 

3175 

21.27 

-11.69 

24.28 

299 

1200 

1.57 

-4.85 

5.10 

342 

2200 

1.2.83 

-5.57 

13.99 

293 

3200 

21.71 

-11.62 

24.62 

298 

1225 

1.07 

-4.97 

5.08 

348 

2225 

12.66 

-5.31 

13.72 

293 

3225 

22.14 

-11.55 

24.97 

297 

1250 

0.65 

-5.11 

5.15 

353 

2250 

12.80 

-5.37 

13.89 

293 

3250 

22.58 

-11.48 

25.33 

2 97 

1275 

0.68 

-5.23 

5.27 

352 

2275 

12.74 

-5.42 

13.84 

293 

3275 

23.01 

-11.41 

25.68 

296 

1300 

1.02 

-5.60 

5.70 

350 

2300 

12.88 

-5.31 

13.93 

292 

3300 

23.44 

-11.33 

26.04 

296 

1325 

1.27 

-6.15 

6.28 

348 

2325 

13.10 

-5.09 

14.05 

291 

3325 

23.88 

-11.26 

26.40 

2 95 

1350 

1.70 

-6.46 

6.68 

345 

2350 

13.23 

-4.86 

14.09 

290 

3350 

24.31 

-11.19 

26.76 

295 

1375 

2.42 

-6.50 

6.93 

339 

2375 

13.40 

-4.64 

14.18 

289 

3375 

24.75 

-11.12 

27.13 

294 

1400 

3.05 

-6.75 

7.41 

336 

2400 

13.50 

-4.39 

14.20 

288 

3400 

25.26 

-10.64 

27.41 

293 

1425 

3.55 

-7.01 

7.86 

333 

2425 

13.68 

-4.36 

14.36 

288 

3425 

2 5.79 

-10.54 

27.86 

292 

1450 

3.93 

-7.41 

8.39 

332 

2450 

13.98 

-4.80 

14.78 

289 

3450 

26.31 

-10.52 

28.33 

2 92 

1475 

4.03 

-7.83 

8.80 

333 

2475 

13.93 

-5.26 

14.89 

291 

3475 

26.68 

-10.26 

28.58 

291 

1500 

4.31 

-8.14 

9.21 

332 

2500 

13.56 

-5.76 

14.73 

293 

2500 

26.83 

-10.19 

28.70 

291 

1525 

4.64 

-8.44 

9.63 

331 

2525 

13. 30 

-6.31 

14.72 

295 

3525 

26.78 

-10.20 

2B.66 

291 


15 50 

5.05 

-8.53 

9.91 

329 

2550 

13.05 

— fa . 66 

14.65 

297 

3550 

26.91 

-10.21 

26.79 

291 

1575 

5.41 

-8.42 

10.01 

327 

2575 

12.87 

-7.14 

14.72 

299 

3575 

26.90 

-10.20 

28.77 

291 

1600 

5.59 

-8.35 

10.04 

326 

2600 

12.90 

-7.74 

15.04 

301 

3600 

26.86 

-10.10 

28.70 

290 

1625 

5.93 

-8.32 

10.22 

324 

2625 

13.45 

-8.09 

15.70 

301 

3625 

26.94 

-9.90 

28.70 

290 

1650 

6.28 

-8.26 

10.38 

32 3 

2650 

14.28 

-8.19 

16.46 

300 

3650 

26.75 

-9.89 

28.52 

290 

1675 

6.47 

-8.33 

10.54 

322 

2675 

14.73 

-8.41 

16.96 

300 

3675 

27.02 

-9.59 

28.67 

289 

1700 

6.62 

-8.43 

10.71 

322 

2700 

14.94 

-8.34 

17.11 

2 99 

37CO 

27.27 

-8.83 

28.67 

288 

1725 

6.73 

-8.58 

10.91 

322 

2725 

15.09 

-8.04 

17.09 

298 

3725 

27.34 

-8.14 

28.53 

286 

1750 

6.68 

-8.57 

10.87 

322 

2750 

15.49 

-8.06 

17.46 

297 

3750 

27.89 

-7.49 

28.87 

285 

1775 

6.62 

-8.44 

10.72 

322 

2775 

15.86 

-8.43 

17.96 

298 

3775 

28.10 

-7.20 

29.01 

284 

1800 

6.63 

-8.58 

10.84 

322 

2800 

15.77 

-8.73 

18.03 

299 

3800 

27.87 

-7.07 

28.75 

284 

1825 

6.79 

-8.79 

11.11 

322 

2825 

15.56 

-8.70 

17.83 

299 

3825 

27.73 

-7.10 

28.62 

2 84 

1850 

7.26 

-8.90 

11.48 

321 

2850 

15.47 

-8.85 

17.82 

300 

3850 

27.63 

-7.22 

28.56 

284 

1875 

7.92 

-8.92 

11.93 

318 

2875 

15.62 

-9.20 

18.13 

300 

3875 

27.65 

-7.26 

28.58 

285 

1900 

8.47 

-8.79 

12.20 

316 

2900 

15.90 

-9.60 

18.57 

381 

3900 

27.69 

-7.15 

28.60 

284 


1925 

6.82 

-8.55 

12.28 

314 

2925 

15.98 

-9.85 

18.77 

301 

3925 

27.84 

-7.17 

28.75 

284 

1950 

9.29 

-8.46 

12.56 

312 

2950 

16.08 

-10.27 

19.08 

302 

3950 

27.95 

-7.50 

28.94 

285 

1975 

9.80 

-8.53 

12.99 

311 

2975 

16.55 

-10.77 

19.75 

303 

3975 

28.00 

-7.64 

29.03 

285 

2000 

10.18 

-8.44 

13.22 

309 

3000 

17.17 

-10.96 

20.37 

302 

4000 

28.14 

-7.8B 

29.22 

285 

2025 

10.61 

-8.31 

13.48 

308 

3025 

17.85 

-11.24 

21.09 

302 

4025 

27.83 

-7.82 

28.91 

286 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ = MERIDI0NAL 

C 0MP0NE NT i 

, WS - 
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THETA = 

WIND DIRECTI 0N 
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VELOCITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

1661 

03/10/65, 

1201Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

WZ 

WS 

THE TA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

4050 

27.26 

-7.33 

26.23 

285 

5050 

30.45 

-6.24 

31.08 

281 

6050 

42.99 

-9.37 

44.00 

282 

4075 

26.85 

-6.69 

27.67 

284 

5075 

30.67 

-fa. 19 

31.28 

281 

6075 

42.98 

-9.02 

43.92 

282 

4100 

26.43 

-5.91 

27.06 

282 

5100 

30.84 

-6.50 

31.52 

202 

6100 

43.16 

-8.84 

44.05 

281 

4125 

26.18 

-5.33 

26.72 

281 

5125 

31.04 

-6.62 

31.74 

282 

6125 

43.22 

-9.34 

44.22 

282 

4150 

26.01 

-4.84 

26.46 

280 

5150 

31.39 

-6.83 

32.12 

282 

6150 

43.43 

-9.25 

44.41 

282 


4175 

25.72 

-4.29 

26.07 

279 

5175 

31.55 

-7.15 

32.35 

203 

6175 

43.70 

-8.92 

44.60 

281 

4200 

25.35 

-3.66 

25.61 

278 

5200 

31.52 

-7.51 

32.41 

203 

6200 

44.12 

-8.72 

44.97 

281 

4225 

25.22 

-3.26 

25.43 

277 

5225 

31.46 

-7.94 

32.44 

284 

6225 

44.21 

-9.02 

45.12 

281 

4250 

25.38 

-3. CO 

25.55 

277 

5250 

31.38 

-7.83 

32.34 

204 

6250 

44.59 

-9.09 

45.51 

281 

4275 

25.63 

-2.96 

25.80 

276 

5275 

31.23 

-7.88 

32.21 

284 

6275 

44.95 

-9.29 

45.90 

281 


4300 

26.11 

-3.04 

26.29 

276 

5300 

31.30 

-7.94 

32.29 

284 

6300 

45.64 

-9.77 

46.67 

282 

4325 

26.51 

-3.07 

26.69 

276 

5325 

31.51 

-7.95 

32.50 

284 

6325 

46.69 

-10.10 

47.77 

282 

4350 

26.66 

-3.08 

26.84 

276 

5350 

31.48 

-7.87 

32.45 

284 

6350 

47.40 

-10.36 

46.52 

282 

4375 

26.76 

-3.14 

26.94 

277 

5375 

31.84 

-7.37 

32.69 

283 

6375 

48.66 

-10.19 

49.71 

202 

4400 

26.97 

-3.16 

27.16 

277 

5400 

32.52 

-7.42 

33.36 

283 

6400 

49.54 

-9.40 

50.42 

281 


4425 

27.22 

-3.18 

27.40 

276 

5425 

33.05 

-7.68 

33.94 

203 

6425 

49.10 

-8.38 

49.81 

280 

4450 

27.42 

-3.35 

27.62 

277 

5450 

33.41 

-7.52 

34.24 

283 

6450 

48.46 

-7.50 

49.03 

279 

4475 

27.62 

-3.51 

27.84 

277 

5475 

33.32 

-8.08 

34.28 

283 

6475 

48.31 

-6.70 

48.77 

278 

4500 

27,. 8 2 

-3.68 

28.06 

277 

5500 

33.66 

-8.79 

34.79 

284 

6500 

48.61 

-6.33 

49.02 

2 77 

4525 

28.02 

-3.84 

28.28 

278 

5525 

33.93 

-8.79 

35.05 

284 

6525 

48.23 

-5.44 

46.54 

276 


4550 

28.22 

-4.01 

28.51 

278 

5550 

33.71 

-8.68 

34.81 

284 

6550 

47.95 

-4.31 

48.14 

275 

4575 

28.43 

-4.17 

28.73 

278 

5575 

34.13 

-9.01 

35.30 

205 

6575 

48.47 

-4.18 

48.65 

275 

4600 

28.63 

-4.34 

28.95 

278 

5600 

34.60 

-9.55 

35.90 

285 

6600 

48.35 

-4.37 

48.55 

275 

4625 

28.83 

-4.51 

29.18 

279 

5625 

34.90 

-9.82 

36.25 

286 

6625 

48.47 

-4.75 

48.70 

275 

4650 

29.03 

-4.67 

29.40 

279 

5650 

36.16 

-10.24 

37.58 

286 

6650 

46.68 

-4.80 

48.91 

275 

4675 

29.23 

-4.84 

29.63 

279 

5675 

36.13 

-10.13 

37.52 

285 

6675 

48.59 

-4.70 

46.81 

275 

4700 

29.43 

-5.00 

29.86 

279 

5700 

35.27 

-9.56 

36.54 

285 

6700 

48.73 

-4.71 

48.96 

275 

4725 

29.64 

-5.17 

30.08 

280 

5725 

35.66 

-9.60 

36.93 

285 

6725 

48.91 

-4.98 

49.17 

276 

4750 

29.84 

-5.33 

30.31 

200 

5750 

36.06 

-9.53 

37.30 

205 

6750 

49.44 

-5.24 

49.72 

276 

4775 

30.04 

-5.50 

30.54 

280 

5775 

36.57 

-9.81 

37.86 

205 

6775 

49.46 

-5.49 

49.77 

276 


4800 

30.24 

-5.67 

30.77 

280 

5800 

37.03 

-9.86 

38.32 

285 

6800 

49.02 

-5.07 

49.2 8 

276 

4825 

30.44 

-5.83 

31.00 

281 

5825 

37.22 

-9.80 

38.49 

205 

6825 

49.06 

-5.09 

49.32 

276 

4850 

30.20 

-5.77 

30.74 

281 

5850 

37.81 

-10.09 

39.13 

265 

6850 

49.10 

-5.52 

49.41 

276 

4875 

29.89 

-6.06 

30.50 

281 

5875 

39.30 

-9.98 

40.55 

2 64 

6875 

49.14 

-5.55 

49.46 

276 

4900 

30.15 

-6.46 

30.83 

282 

5900 

40.12 

-9.49 

41.23 

283 

6900 

49.06 

-6.03 

49.45 

277 


4925 

29.96 

-6.71 

30. 70 

282 

5925 

39.91 

-9.13 

40.94 

283 

6925 

49.25 

-6.46 

49.67 

277 

4950 

29.92 

-6.43 

30.60 

282 

5950 

40.75 

-9.50 

41.84 

283 

6950 

49.73 

-6.83 

50.20 

278 

4975 

30.10 

-5.45 

30.59 

260 

5975 

41.42 

-9.53 

42.51 

283 

6975 

50.15 

-6.36 

50.5 5 

277 

5000 

30.13 

-4.94 

30.53 

279 

6000 

41.61 

-9.15 

42.60 

282 

7000 

50.29 

-6.19 

50.67 

277 

5025 

30.28 

-5.64 

30.80 

280 

6025 

42.56 

-8.99 

43.50 

282 

7025 

50.31 

-6.54 

50.73 

277 


ALT * ALTITUDE. WX * Z0NAL C0MP0NE NT, WZ * HER ID 1 0NAL C0MP0NENT, WS * WIND SPEED, 


THETA * WIND DIRECTI0N 
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ALT 

METERS 

7050 

7075 

7100 

7125 

7150 


7175 

7200 

7225 

7250 

7275 


7300 
7 325 
7350 
7375 
7400 


7425 

7450 

7475 

7500 

7525 


WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

50.57 

-6.33 

50.96 

277 

8050 

51.01 

-6.59 

51.44 

277 

8075 

51.82 

-6.58 

52.24 

277 

8100 

52.36 

-6.90 

52.81 

277 

8125 

52.67 

-7.29 

53.18 

278 

8150 

52.93 

-7.10 

53.41 

277 

8175 

53.43 

-6.93 

53.88 

211 

8200 

55.32 

-6.91 

55.75 

211 

6225 

55.67 

-6.68 

56.07 

211 

8250 

53.43 

-6.44 

53.82 

277 

8275 

52.43 

-6.55 

52.84 

277 

8300 

52.4? 

-6.21 

52.83 

277 

8325 

52.30 

-6. 10 

52.65 

276 

8350 

52.07 

-6.20 

52.43 

277 

8375 

52.93 

-6.09 

53.28 

276 

8400 

53.87 

-6.07 

54.21 

276 

8425 

53.92 

-6.45 

54.30 

277 

8450 

54.25 

-6.03 

54.58 

276 

8475 

54.01 

-5.70 

54.32 

276 

8500 

54.08 

-6.20 

54.44 

276 

8525 


TABLE 11-44 <con‘t) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPH6RE HIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1661 03/10/65, 1201Z, EASTERN TEST RANGE. 

W£ WS THETA 

M/SEC M/SEC CEG 


M/SEC 

54.53 

54.29 

53.99 

54.42 

54.07 


53.72 

53.62 

53.41 

53.77 

54.09 


54*. 02 
54.15 
54.23 
54.28 
54.25 


54.20 

53.95 

53.80 

54.29 

54.00 


-10.35 

-10.87 

-11.43 

-10.56 

-11.69 


-11.61 
-11.19 
-li .68 
-11.50 
-11.54 


-12.42 

-12.26 

-12.06 

-12.25 

- 12.66 


-12.60 

-12.50 

-13.25 

- 12.66 

-13.06 


55.51 

55.36 

55.19 

55.44 

55.32 


54.96 

54.78 

54.67 

54.99 

55.30 


55.43 

55.52 

55.56 

55.65 

55.71 


55.65 

55.38 

55.41 

55.75 

55.56 


281 

281 

282 

281 

282 


282 

282 

282 

282 

282 


283 

283 

282 

283 

283 


283 

283 

284 
283 
283 


FL0RIDA 

ALT 

METERS 

9050 

9075 

9100 

9125 

9150 


9175 

9200- 

9225 

9250 

9275 


9300 

9325 

9350 

9375 

9400 


9425 

9450 

9475 

9500 

9525 


WX 

M/SEC 

52.89 

53.02 

53.01 

53.26 

53.39 


53.50 

53.46 

53.33 

53.64 

53.41 


53.43 
53.56 
5 3.94 
5 3.99 
53.20 


5 3.04 
53.03 
53.58 
53.93 
53.71 


WZ 

m/sec 

-13.19 

-12.53 

-12.74 

-13.31 

-13.74 


-13.10 

-12.73 

-13.32 

-12.67 

-13.28 


-13.14 

-13.62 

-13.84 

-12.98 

-13.56 


-14.07 

-13.53 

-14.34 

-14.68 

-14.39 


M/SEC 

54.51 
54.48 

54.52 
54.90 
55.13 


55.08 

54.96 

54.97 
55.12 
55.04 


55.03 

55.27 

55.69 

55.53 

54.90 


54.87 

54.73 

55.47 

55.89 

55.61 


THETA 

DEG 

284 

283 

283 
2 84 

284 


2 84 
2 83 
284 
283 
2 84 


284 
2 84 
2 84 
283 
2 84 


285 
2 84 
285 
285 
285 


7550 

53.61 

-6* 5 1 

54.00 

277 

8550 

53.58 

-12.85 

55.10 

203 

9550 

53.35 

-14.81 

55.37 

285 

7575 

52.60 

-6.72 

53.02 

277 

8575 

53.74 

-12.26 

55.12 

283 

9575 

54.34 

-15.23 

56 • 43 

285 

7600 

52.5 6 

-6.65 

52.98 

277 

8600 

53.57 

-13.12 

55.15 

284 

9600 

54.62 

-15.56 

56.79 

286 

7625 

52.40 

-6.95 

52.86 

27? 

8625 

53.65 

-13.06 

55.22 

283 

9625 

53.38 

-14.90 

55.42 

285 

7650 

53.06 

-7.22 

53.55 

278 

8650 

53.67 

-12.75 

55.16 

283 

9650 

53.10 

-15.06 

55.20 

286 

7675 

53.28 

-7.77 

53.85 

270 

8675 

53.56 

-12.67 

55.04 

283 

9675 

52.59 

-16.06 

54.99 

287 

7700 

53.00 

-7.92 

53.59 

278 

6700 

53.35 

-12.72 

54.84 

283 

9700 

52.84 

-16.34 

55.31 

2 87 

7725 

53.20 

-8.39 

53.66 

279 

8725 

53.07 

-13.15 

54.67 

284 

9725 

53.66 

-15.94 

55.98 

2 86 

7750 

53.36 

-8.99 

54.11 

279 

8750 

53.23 

-12.57 

54.69 

283 

9750 

53.94 

-17.00 

56 . 56 

287 

7775 

53.50 

-8.63 

54.19 

279 

8775 

52.99 

-13.29 

54.63 

284 

9775 

53.48 

-17.39 

56.23 

2 88 

7800 

53.60 

-8.59 

54.28 

279 

8800 

53.28 

-13.12 

54.87 

284 

9800 

53.05 

-16.95 

55.69 

288 

7825 

53.90 

-8.48 

54.56 

279 

8825 

53.26 

-12.77 

54.77 

283 

9825 

53.12 

-17.41 

55.91 

2B8 

70 50 

53.83 

-8.96 

54.57 

279 

8850 

52.71 

-13.45 

54.39 

204 

9850 

53.25 

-18.08 

56.23 

289 

7875 

53.60 

-9.43 

54.42 

280 

8875 

52.56 

-13.16 

54.18 

284 

9875 

53.36 

-18.78 

56.57 

289 

7900 

53.70 

-9.05 

54.45 

279 

8900 

52.64 

-13.21 

54.27 

284 

9900 

54.47 

-18.97 

57.6 8 

289 

7925 

53.88 

-9. 18 

54.66 

279 

8925 

52.92 

-13.14 

54.53 

204 

9925 

54.28 

-19.50 

57.68 

290 

7950 

54.04 

-10.00 

54.96 

280 

8950 

52.80 

-12.97 

54.37 

284 

9950 

52.84 

-20.78 

56.76 

291 

7975 

54.05 

-10.31 

55.02 

281 

8975 

52.67 

-13.67 

54.42 

284 

9975 

53.33 

-20.55 

57.15 

291 

8000 

54.54 

-9.62 

55. 3B 

280 

9000 

52.80 

-13.69 

54.54 

284 

1C000 

53.57 

-19.66 

57.06 

290 

8025 

54.69 

-10.01 

55.59 

280 

9025 

52.78 

-13.46 

54.47 

284 

10025 

52.60 

-20.33 

56.39 

291 

ALT 

« ALTITUOE, MX 

• Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

MZ » MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, MS • 

MIND SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

10050 

52.72 

-21.10 

56.79 

292 

10075 

52.76 

-21.13 

56.83 

292 

10100 

51.86 

-22.42 

56.50 

293 

10125 

51.95 

-22.60 

56.65 

293 

10150 

52.27 

-22.05 

56.73 

293 

10175 

52.99 

-23.29 

57.88 

294 

10200 

53.23 

-23.60 

58.23 

294 

10225 

52.71 

-23.83 

57.85 

294 

10250 

53.36 

-23.98 

58.50 

294 

10275 

54.06 

-24.63 

59.41 

294 

10300 

53.34 

-24.83 

58.84 

295 

10325 

52.99 

-23.97 

58.16 

294 

10350 

52.84 

-24.61 

58.29 

295 

10375 

52.54 

-25.51 

58.41 

296 

10400 

52.33 

-24.11 

57.62 

295 

10425 

52.35 

-24.61 

57.84 

295 

10450 

52.87 

-24.71 

58.36 

295 

10475 

52.72 

-24.54 

58.16 

295 

10500 

52.15 

-24.92 

57.80 

295 

10525 

52.54 

-24.66 

50.04 

295 

10550 

52.72 

-24.87 

58.29 

295 

10575 

52.03 

-25.43 

50.63 

296 

10600 

53.29 

-25.94 

59.26 

296 

10625 

53.62 

-27.14 

60.10 

297 

10650 

53.53 

-27.55 

60.20 

297 

10675 

53.58 

-25.61 

59.39 

295 

10700 

54.06 

-26.60 

60.24 

296 

10725 

53.05 

-28.39 

60.86 

298 

10750 

53.19 

-29.29 

60.72 

299 

10775 

53.31 

-27.87 

60.16 

297 

10800 

53.77 

-27.55 

60.42 

297 

10825 

53.69 

-28.30 

60.69 

298 

10850 

53.60 

-28.69 

60.79 

298 

10875 

54.14 

-28.43 

61.14 

298 

10900 

53.95 

-29. Cl 

61.26 

298 

10925 

53.54 

-28.66 

6C.73 

298 

10950 

53.10 

-29. 16 

60.58 

299 

10975 

53.34 

-30.33 

61.36 

299 

1 1000 

53.8 1 

-28.58 

6C.93 

299 

11025 

53.75 

-27.86 

60.54 

297 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE MIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 1661 03/10/65, 1201Z, EASTERN TEST RANGE 

ALT WX WZ WS THETA 

METERS M/SEC 


FL0R IDA 
ALT 


11050 

11075 

11100 

11125 

11150 


11175 

11200 

11225 

11250 

11275 


11300 

11325 

11350 

11375 

11400 


11425 

11450 

11475 

11500 

11525 


11550 

11575 

11600 

11625 

11650 


11675 

11700 

11725 

11750 

11775 


11800 
11825 
11850 
11875 
1 1900 


11925 

11950 

11975 

12000 

12025 


53.36 
53.29 
53.16 
52.50 

52.37 


53.04 
52. 7B 
52.54 
52.97 
52.95 


52.84 

52.85 
52.59 
54.73 
55.49 


53.36 

52.97 

53.12 

53.12 

53.23 


53.51 

53.56 

53.92 

54.16 

54.15 


54.02 

54.25 

54.50 

54.93 

54.38 


53.30 

53.95 

54.45 

54.49 

53.91 


54.09 

54.40 

53.97 


M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

-29.24 

60.85 

299 

12050 

53.36 

-45.09 

69.86 

310 

-29.29 

60.80 

299 

12075 

52.33 

-44.33 

68.59 

310 

-29.26 

60.68 

299 

12100 

53.22 

-43.25 

68.5 8 

3 09 

-30.63 

60.78 

300 

12125 

53.22 

-43.71 

68.87 

309 

-31.60 

61.17 

301 

12150 

51.98 

-43.78 

67.96 

310 

-30.13 

61.00 

299 

12175 

51.63 

-43.12 

67.27 

310 

-30.45 

60.93 

300 

12200 

51.56 

-41.17 

65.98 

308 

-31.73 

61.38 

301 

12225 

51.33 

-42.07 

66.37 

309 


-30.65 

-30.79 


-31.23 

-31.85 

-33.37 

-33.31 

-32.83 


-34.31 

-34.90 

-34.35 

-34.66 

-35.79 


-36.30 

-36.26 

-35.71 

-35.32 

-35.68 


-37.38 
-3b. 02 
- 3ti . 70 
“38.28 
-39.54 


-41.68 

-40.65 

-40,85 

-41.47 

-43.01 


-41 .91 
-42.95 
-43.87 
-42.76 
-44.26 


6 1.20 

61.25 


61.38 

61.71 

62.29 

64.07 

64.48 


63.44 
6 3.44 
63.25 
63.43 
64.14 


64.66 

64.68 

64.68 

64.66 

64.85 


65.70 

66.25 

66.84 

66.95 

67.24 


67.66 

67.55 

68.07 

68.48 

68.96 


68.54 

69.14 

69.64 

69.19 

69.80 


300 

300 


300 

301 

302 
301 
300 


12250 

12275 


12300 

12325 

12350 

12375 

12400 


50.80 

50.86 


50.51 
50.06 
49.68 
49.73 

49.52 


303 

12425 

49.39 

30 3 

12450 

49.48 

303 

12475 

49.99 

303 

12500 

48.79 

304 

12525 

48.13 

304 

12550 

47.83 

304 

12575 

49.08 

303 

12600 

40.39 

303 

12625 

47.31 

303 

12650 

47.67 

305 

12675 

46.91 

305 

12700 

48.15 

305 

12725 

48.11 

305 

12750 

47.14 

306 

1 2775 

47.86 

308 

1 2800 

48.49 

307 

12825 

48.69 

307 

1 2850 

48.78 

307 

12875 

48.83 

308 

12900 

48.91 

308 

12925 

47.76 

308 

12950 

46.49 

309 

12975 

49.16 

308 

13000 

49.57 

309 

13025 

49.67 


-42.06 

-41.22 


-41.42 

-40.60 

-39.92 

-38.38 

-37.43 


-35.81 
-35.80 
-33.89 
-32. 6B 
-33.79 


-32.66 

-29.90 

-30.80 

-30.44 

-28.94 


-29.74 

-25.30 

-24.00 

-25.50 

- 22.61 


- 21.68 

-21.64 

-21.24 

-20.84 

-19.62 


-19.78 

- 21 . 1 ^ 

-16.92 

-17.60 

-17.27 


66.01 

65.47 


65.33 

64.46 

63.73 

62.82 

62.07 


61.00 

61.07 

60.40 

58.72 

58.81 


57.92 

57.47 

57.36 

56.26 

55.77 


55.54 

54.43 

53.76 

53.60 

52.93 


53.12 

53.29 

53.20 

53.10 

52.70 


51.70 

51.09 

51.99 

52.60 

52.59 


309 

309 


309 

309 

309 

307 

307 


306 

306 

304 

304 

305 


304 

301 

302 

303 
301 


302 
298 
296 
298 
2 95 


294 
294 
293 
2 93 
292 


292 

294 

289 

289 

289 


ALT 


ALTITUDE, WX 


Z0NAL C0MP0NEN' 


WZ * MER1OI0NAL C0MP0NENT, WS * WIND SPEED, THETA 


WINO DIRECTI 0N 
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TABLE 1 1-44 (con 't) 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WINO VEL0C1TY PROFILE 






TEST NUMBER 

1661 

03/10/65, 

1201Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R1OA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 


13050 

49.77 

-16.94 

52.57 

289 

13075 

49.60 

-15.40 

51.94 

2B7 

13100 

49.02 

-14.05 

51.22 

287 

13125 

49.14 

-15.62 

51.56 

287 

13150 

49.20 

-16. C5 

51.75 

288 


13175 

50.35 

-12.64 

51.96 

284 

13200 

50.81 

-12. Cl 

52.21 

283 

13225 

50.87 

-10.80 

52.01 

282 

13250 

50.28 

-10.73 

51.41 

282 

13275 

50.89 

-10. Cl 

51.86 

281 


13300 

51.25 

-8.56 

51.96 

279 

13325 

50.07 

-10.02 

51.06 

281 

13350 

50.92 

-8.30 

51.59 

27S 

13375 

50.86 

-9.36 

51.72 

280 

13400 

51 .09 

-7.83 

51.69 

279 


13425 

51.51 

-6.34 

51.90 

277 

13450 

52.11 

-6.99 

52.58 

277 

13475 

53.12 

-4.68 

53.32 

275 

13500 

54.58 

-7. 14 

55.04 

277 

13525 

55.21 

-8.54 

55.87 

279 


13550 

55.91 

-8.59 

56.56 

279 

13575 

57.04 

-10.43 

57.99 

260 

13600 

57.74 

-10.42 

58.67 

280 

13625 

56.36 

-12.14 

59.61 

282 

13650 

59.46 

-14.66 

61.24 

284 


13675 

60.23 

-14. C3 

61.84 

283 

13700 

59.45 

-17.46 

61.97 

286 

13725 

59.65 

-17.00 

62.02 

286 

13750 

58.45 

-16.84 

6C.82 

286 

13775 

57.16 

-16.75 

59.57 

286 


13800 

56.39 

-16.27 

58.69 

286 

13825 

55.31 

-17.24 

57.94 

287 

13850 

54.81 

-15.46 

56.95 

286 

13875 

53.80 

-14.96 

55.84 

285 

13900 

53.57 

-15,22 

55.69 

286 


13925 

53.33 

-15.48 

55.53 

286 

13950 

52.66 

-16.57 

55.21 

287 

13975 

53.17 

-15.90 

55.50 

286 

14000 

52.57 

-17.02 

55.26 

288 


ALT x ALTITUDE, MX * Z0NAL C 0MP0NENT , WZ - MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS = WINC SPEED, THETA * WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 11-45 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHE RE WIND VEL0CITY PR0FILE 


)6 

03/10/65, 

1925Z, 

EASTERN 

TEST R/ 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

1ETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

2700 

19.30 

2.34 

19.44 

263 

2725 

19.19 

2.07 

19.30 

264 

2750 

19.17 

1.79 

19.25 

264 

2775 

19.47 

1.51 

19.53 

265 

2800 

19.68 

1.11 

19.72 

267 

2825 

19.84 

0.77 

19.86 

268 

2850 

20.00 

0.45 

20.01 

269 

2875 

19.84 

-0.09 

19.84 

270 

2900 

19.66 

-0.63 

19.67 

272 

2925 

19.95 

-1.00 

19.98 

273 

2950 

20.13 

-1.45 

20.18 

274 

2975 

20.33 

-1.63 

20.40 

274 

3000 

20.43 

-1.62 

20.49 

274 

3025 

20.46 

-1.52 

20.52 

274 

3050 

20.90 

-1.31 

20.94 

273 


3075 

21.29 

-1.10 

21.32 

3100 

21.82 

-0.57 

21.83 

3125 

22.26 

-0.11 

22.26 

3150 

22.39 

0.25 

22.39 

3175 

22.69 

0.04 

22.69 

3200 

23.03 

-0.46 

23.04 

3225 

23.17 

-0.73 

23.18 

3250 

22.97 

-0.94 

22.99 

3275 

22.46 

-1.10 

22.49 

3300 

22.36 

-1.57 

22.42 

3325 

22.73 

-2.05 

22.83 

3350 

23.02 

-2.07 

23.12 

3375 

23.23 

-2.20 

23.34 

3400 

23.47 

-2.54 

23.61 

3425 

23.73 

-3.09 

23.93 

3450 

23.91 

-3.48 

24.16 

3475 

24.12 

-3.53 

24.38 

3500 

24.54 

-3.76 

24.82 

3525 

24.93. 

-4.10 

25.27 

3550 

24.71 

-4.21 

25.06 

3575 

24.39 

-4.16 

24.74 

3600 

24.14 

-4.25 

24.51 

3625 

23.85 

-4.43 

24.26 

3650 

23.62 

-4.43 

24.03 

3675 

23.32 

-4.71 

23.79 


ALT * ALTITUDE, WX « Z0N AL C 0MP0NE NT , WZ - MERIDIONAL C0MP0NENT, WS » WINC SPEED, THETA - WIND DIRECTION 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1706 03/10/65, 1925Z, EASTERN TEST RANGE, 

WS THETA ALT WX WZ WS THETA 

M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 


34.48 285 

34.79 284 

35.48 283 

35.66 283 

35,60 283 


35.93 281 

36. 11 280 

36.22 279 

35.90 279 

35.89 278 


-7.40 37.58 281 
-7.70 37.50 282 
-8.25 37.70 282 
-9.04 38.03 284 
-9.53 38.26 284 


6200 37.13 -9.58 38.34 
6225 37.04 -9.69 38.28 
6250 36.68 -10.23 38.06 
6275 36.81 -10.77 38.35 
6300 37.11 -11.03 36.72 


36.15 276 

36.26 275 

36.30 275 

36.72 275 

36.97 275 


37.22 -11.66 
37.32 -12.01 
37.40 -11.95 
37.61 -12.11 


39.00 287 
39.20 288 
39.26 288 
39.51 288 
39.91 287 


38.44 -11.72 

38.56 — 1 i .60 


39.63 -1^.11 

40.30 -11.80 

40.63 -U.39 

40.72 -11.16 

41.39 -11.46 


ALT = ALTITUDE, WX = Z0NAL C0MP0NENT, WZ = MERIDI0NAL C0MP0NENT, WS - WIND SPEEO, THETA * WIND DIRECTION 
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TABLE 11-45 (con't) 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PRBFILE 






TEST NUMBER 

1706 

03/10/65, 

1925Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

7700 

50.8* 

-5.16 

51.10 

276 

8700 

53.01 

-8.67 

53.71 

279 

9700 

53.19 

-8.83 

53.92 

279 

7725 

50.59 

-5.45 

50.88 

276 

8725 

52.95 

-9.11 

53.72 

280 

9725 

52.85 

-9.20 

53.64 

2 80 

7750 

50.35 

-5.43 

50.64 

276 

8750 

53.04 

-9.44 

53.87 

280 

9750 

53.00 

-8.81 

53.73 

279 

7775 

50.54 

-5.48 

50.84 

276 

8775 

53.17 

-9.81 

54.06 

280 

9775 

53.15 

-8.43 

53.82 

279 

7800 

50.27 

-5.67 

50.59 

276 

8800 

53.41 

-9.89 

54.32 

280 

9800 

53.21 

-8.76 

53.92 

279 


7825 

49.98 

-5.98 

50.34 

277 

8825 

53.56 

-9.77 

54.44 

200 

9825 

53.18 

-9.93 

54.10 

280 

7850 

50.11 

-6.28 

50.50 

277 

8850 

53.38 

-10.17 

54.34 

291 

9850 

53.41 

-8.99 

54.16 

279 

7875 

50.08 

-6.70 

50.53 

277 

8875 

53.93 

-10.20 

54.88 

281 

9875 

53.60 

-8.57 

54.28 

279 

7900 

50.17 

-7.67 

50.75 

279 

8900 

53.99 

-9.95 

54.90 

280 

9900 

53.51 

-9.07 

54.27 

279 

7925 

50.82 

-8.15 

51.47 

279 

8925 

53.41 

-10.49 

54.43 

281 

9925 

53.10 

-9.25 

53.90 

280 


7950 

51.23 

-8.84 

51.98 

280 

0950 

54.14 

-10.29 

55.11 

281 

9950 

54.65 

-8.97 

55.38 

279 

7975 

51.11 

-9.48 

51.98 

280 

8975 

54.29 

-10.06 

55.21 

280 

9975 

54.72 

-8.63 

55.39 

279 

8000 

51.17 

-9.80 

52.10 

281 

9000 

54.26 

-lU.ll 

55.20 

280 

ICOOO 

53.15 

-8.36 

53.80 

279 

8025 

51.73 

-10.02 

52.69 

281 

9025 

54.12 

-9.69 

54.98 

280 

1C025 

53.66 

-8.59 

54.35 

279 

8050 

51.66 

-9.89 

52.59 

281 

9050 

54.21 

-10.17 

55.16 

280 

1 CO 50 

53.85 

-8.59 

54.53 

279 


8075 

51.24 

-9.14 

52.05 

280 

9075 

54.46 

-10.29 

55.42 

261 

1 C 07 5 

53.70 

-8.39 

54.35 

279 

8100 

51.23 

-9.11 

52.04 

280 

9100 

54.44 

-10.02 

55.36 

290 

10100 

53.75 

-8.26 

54.3 8 

279 

8125 

50.82 

-9.43 

51.69 

280 

9125 

54.40 

-10.56 

55.42 

281 

1C 125 

53.56 

-8.45 

54.22 

279 

8150 

50.90 

-8.95 

51.68 

280 

9150 

54.25 

-10.71 

55.30 

281 

1 C 1 50 

53.72 

-8.58 

54.40 

279 

BL75 

50.87 

-8.43 

51.56 

279 

9175 

54. 12 

-10.63 

55.15 

281 

1 C 175 

53.87 

-8.49 

54.54 

279 


8200 

51.11 

-8.37 

51.79 

279 

9200 

54.03 

-10.93 

55.13 

281 

10200 

53.68 

-6.73 

54.39 

279 

8225 

51.35 

-8.37 

52.02 

279 

9225 

53.82 

-10.75 

54.88 

281 

10225 

53.77 

— 8.76 

54.47 

279 

8250 

51.36 

— 7 .83 

51.95 

278 

9250 

54.07 

-10.80 

55.14 

261 

1C250 

53.57 

-8.77 

54.2 8 

279 

8275 

51.56 

-8.20 

52.20 

279 

9275 

54.11 

-11.09 

55.23 

281 

1C275 

53.81 

-9.06 

54.56 

279 

8300 

51.84 

-8.84 

52.59 

279 

9300 

54.17 

-10.94 

55.26 

281 

10300 

53.92 

-8.66 

54.61 

279 


8325 

52.21 

-8.29 

52.87 

279 

9325 

54.02 

-10.77 

55.08 

201 

1C325 

53.55 

-8.24 

54.18 

279 

8350 

52.12 

-7.91 

52.72 

278 

9350 

53.74 

-10.86 

54.83 

281 

10350 

53.60 

-8.61 

54.28 

279 

8375 

52.18 

-7.23 

52.68 

278 

9375 

53.97 

-10.61 

55.00 

281 

10375 

53.68 

-8.20 

54.30 

279 

8400 

52.23 

-7.C2 

52.70 

277 

9400 

53.93 

-10.69 

54.98 

281 

1C400 

53.94 

-8.69 

54.63 

279 

8425 

52.23 

-7.07 

52.71 

278 

9425 

54.01 

-10.79 

5?.08 

281 

1C425 

53.86 

-8.77 

54.57 

279 

8450 

52.30 

-6.68 

52.73 

277 

9450 

54.11 

-10.27 

55.07 

261 

10450 

53.66 

-8.13 

54.28 

278 

8475 

52.20 

-6.84 

52.65 

277 

9475 

53.84 

-9.94 

54.75 

280 

1C475 

54.21 

-8.33 

54.85 

279 

8500 

52.41 

-7.28 

52.91 

278 

9500 

53.63 

-9.84 

54.53 

280 

1C500 

54.52 

-8.34 

55.15 

279 

8525 

52.56 

-6.63 

52.98 

277 

9525 

53.74 

-9.84 

54.64 

280 

1C525 

54.48 

-8.46 

55.13 

279 

8550 

52.49 

-6.60 

52.90 

277 

9550 

53.56 

-9.72 

54.44 

280 

10550 

53.98 

-8.30 

54.62 

279 


8575 

52.76 

-6.78 

53.20 

277 

9575 

53.34 

-9.92 

54.25 

280 

1C575 

54.37 

-8.38 

55.01 

279 

8600 

52.84 

-6.92 

53.29 

277 

9600 

53.62 

-9.91 

54.53 

280 

10600 

54.25 

-0.79 

54.96 

279 

8625 

52.53 

-7.65 

53.08 

278 

9625 

53.58 

-9.45 

54.40 

280 

1C625 

53.95 

-8.59 

54.63 

279 

8650 

52.46 

-8.11 

53.09 

279 

9650 

53.34 

-9.34 

54.15 

280 

1C650 

54.39 

-8.21 

55.01 

278 

6675 

52.87 

-8.49 

53.55 

279 

9675 

53.34 

-9.32 

54.14 

280 

10675 

54.42 

-8.53 

55.09 

279 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ » MERIDIONAL 

C0MP0NENT 

, WS * 

WINC SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VELOCITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

1706 

03/10/65, 

1925Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

10700 

54.42 

-8.63 

55.10 

279 

11700 

55.17 

-2.94 

55.25 

273 

12700 

63.35 

-4.60 

63.52 

274 

10725 

54.63 

-8.57 

55.29 

279 

11725 

54.61 

-4.04 

54.76 

274 

12725 

63.29 

-4.59 

63.45 

274 

10750 

54.36 

-8.95 

55.09 

279 

11750 

54.78 

-4.8 2 

54.99 

275 

12750 

63.29 

-5.03 

63 .49 

274 

10775 

54.49 

-8.60 

55.16 

279 

11775 

55.42 

-3.32 

55.52 

273 

12775 

62.97 

-6.00 

63.26 

275 

10800 

54.59 

-8.48 

55.24 

279 

11800 

55.56 

-2.58 

55.62 

272 

12800 

61.98 

-6.82 

62.35 

276 


10825 

54.10 

-8.76 

54.80 

279 

11825 

55.05 

-3.14 

55.14 

273 

12825 

62.25 

-4.59 

62.42 

274 

10850 

54.72 

-8.72 

55.41 

279 

11850 

55.20 

-3.04 

55.28 

273 

12850 

62.16 

-3.88 

62.28 

273 

10875 

54.87 

-8.55 

5 5.54 

279 

11875 

55.67 

-1.72 

55.70 

272 

12875 

61.74 

-3.08 

61 .82 

273 

10900 

54.56 

-8.42 

55.21 

279 

11900 

55.56 

-2.59 

55.62 

272 

12900 

61.71 

-2.64 

61.76 

272 

10925 

54.68 

-8.76 

55.38 

279 

11925 

55.11 

-4.76 

55.32 

275 

12925 

61.72 

-3.57 

61.82 

273 


10950 

54.80 

-8.46 

55.45 

279 

11950 

55.33 

-1.30 

55.34 

271 

12950 

61.24 

-4.26 

61.39 

274 

10975 

54.75 

-8.46 

55.40 

279 

11975 

55.29 

-1.22 

55.30 

271 

12975 

61.63 

-4.48 

61.79 

2 74 

iiooo 

54.35 

-8.43 

55.00 

279 

12000 

55.15 

-0.97 

55.16 

271 

13000 

61.93 

-4.63 

62.10 

274 

11025 

54.80 

-8.60 

55.47 

279 

12025 

55.15 

-0.91 

55.15 

2 71 

13025 

61.80 

-4.92 

62.00 

274 

11050 

54.82 

-0.74 

55.51 

279 

12050 

56.53 

-1.61 

56.56 

271 

13050 

61.59 

-6.21 

61.90 

276 


11075 

54.27 

-8.06 

54.86 

278 

12075 

57.21 

-0.44 

57.21 

270 

13075 

61.93 

-6.22 

62.24 

276 

11100 

54.16 

-8.37 

54.80 

279 

12100 

57.59 

-1.18 

57.60 

271 

13100 

61.97 

-6.29 

62.29 

276 

11125 

53.43 

-8.60 

54.12 

279 

12125 

58.10 

-*•32 

50.15 

272 

13125 

61.43 

-7.53 

61.89 

277 

11150 

53.70 

-8.28 

54.34 

279 

12150 

58.45 

-2.85 

58.52 

273 

13150 

61.57 

-7.74 

62.06 

277 

11175 

53.73 

-8.43 

54.39 

279 

12175 

59.39 

-4.32 

59.54 

274 

13175 

61.65 

-8.31 

62.20 

277 


11200 

53.34 

-9.00 

54.09 

279 

12200 

60.60 

-2.85 

60.66 

273 

13200 

61.48 

-7.43 

61.93 

277 

11225 

53.61 

-8.31 

54.25 

279 

12225 

62.12 

-1.88 

62.15 

272 

13225 

61.15 

-4.52 

61.32 

274 

11250 

53.81 

-7.42 

54.32 

278 

12250 

62.89 

-1.26 

62.91 

271 

13250 

61.11 

-7.95 

61.63 

277 

11275 

53.99 

-7.46 

54.51 

278 

12275 

63.90 

-0.94 

63.91 

271 

13275 

60.63 

-7.77 

61.12 

277 

11300 

54.03 

-7.26 

54.52 

277 

12300 

63.98 

-0.91 

63.98 

271 

13300 

59.41 

-6.56 

59.77 

276 


11325 

54.04 

-7.40 

54.54 

278 

12325 

63.94 

-0.80 

63.95 

271 

13325 

58.79 

-7.53 

59.27 

277 

11350 

54.25 

-7.04 

54.70 

277 

12350 

63.97 

-1.42 

63.99 

271 

13350 

58.10 

-6.04 

58.42 

276 

11375 

54.25 

-6.33 

54.62 

276 

12375 

64.36 

-1.19 

64.37 

271 

13375 

57.76 

-6.56 

58.13 

276 

11400 

54.03 

-7.28 

54.52 

277 

12400 

64.48 

-1.61 

64.50 

271 

13400 

57.63 

-5.09 

57.86 

275 

11425 

54.69 

-6.04 

55.12 

277 

12425 

64.48 

-0.95 

64.49 

271 

13425 

57.36 

-4.65 

57.55 

2 74 

11450 

55.27 

-6.28 

55.62 

276 

12450 

64. 51 

-0.93 

64.52 

271 

13450 

56.69 

-4.99 

56.91 

275 

11475 

55.15 

-7.39 

55.64 

277 

12475 

64.66 

-1.62 

64.68 

271 

13475 

56.15 

-4.32 

56.31 

274 

11500 

55.15 

-6.77 

55.56 

277 

'12500 

64.61 

-1.75 

64.63 

271 

13500 

54.75 

-5.86 

55.06 

276 

11525 

55.13 

-6.15 

55.47 

276 

12525 

65.06 

-2.26 

65.10 

272 

13525 

54.53 

-4.38 

54.71 

274 

11550 

54.67 

-5.76 

54.98 

276 

12 550 

65.19 

-2.30 

65.23 

272 

13550 

54.47 

-4.26 

54.64 

2 74 


11575 

54.41 

-5.65 

54.70 

276 

12575 

65.48 

-3.36 

65. 57 

273 

13575 

54.07 

-5.40 

54.34 

276 

11600 

55.00 

-5.99 

55.32 

276 

12600 

65.55 

-2.82 

65.61 

272 

13600 

53.70 

-5.26 

53.96 

275 

11625 

54.85 

-5.74 

55.15 

276 

12625 

65.15 

-2.84 

65.21 

272 

13625 

53.47 

-5.02 

53.71 

275 

11650 

54.57 

-5.63 

54.86 

276 

12650 

64.94 

-3.92 

65.06 

273 

13650 

53.50 

-4.95 

53.73 

275 

11675 

55.21 

-3.90 

55.35 

274 

12675 

64.31 

-4.43 

64.46 

274 

13675 

53.12 

-5.13 

53.37 

275 


ALT = ALTITUDE, WX * Z0NAL C0MP0NE NT , WZ - MERIDI0NAL C0MP 0NE NT, WS * WIND SPEED, THETA - WIND D I RECTI 0N 
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ALT 

METERS 

13700 

13725 

13750 

13775 

13800 


13825 
13850 
13875 
1 3*500 
13925 


13950 

13975 

14000 

14025 

14050 


14075 

14100 

14125 

14150 

14175 


14200 

14225 

14250 

14275 

14300 


14325 

14350 

14375 

14400 

14425 


14450 

14475 

14500 

14525 

14550 


14575 

14600 

14625 

14650 

14675 


TABU 11-45 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J 1HSPHERE HIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

1706 

03/10/65, 

1925Z # 

EASTERN 

TEST RANGE 

HX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

52.55 

-5.26 

52.81 

276 

14700 

56.79 

-4.36 

56.96 

274 

52.07 

-4.69 

52.28 

275 

14725 

56.47 

-5.66 

56.75 

276 

52.38 

-3.77 

52.52 

274 

14750 

56.36 

-4.71 

56.56 

275 

52.42 

-2.72 

52.49 

273 

14775 

56.65 

-4.40 

56.82 

274 

52.85 

-3.17 

52.95 

273 

14800 

56.23 

-4.32 

56.39 

274 

53.17 

-3.29 

53.27 

273 

14825 

55.54 

-5.04 

55.77 

275 

53.27 

-2.61 

53.34 

273 

14850 

55.97 

-5.78 

56.27 

276 

53.41 

-2.12 

53.45 

272 

14875 

55.74 

-6.57 

56.13 

277 

53.66 

-1.39 

53.68 

271 

14900 

54.19 

-7.81 

54.75 

278 

53.75 

-0.83 

53.76 

271 

14925 

54.63 

-3.31 

54.73 

273 

54.05 

-2.49 

54.11 

272 

14950 

54.75 

-4.29 

54.91 

274 

54.05 

-2.63 

54.11 

273 

14975 

54.92 

-6.27 

55.20 

276 

53.77 

-0.53 

53.77 

270 

15000 

55.12 

-5.38 

55. 38 

275 

54.22 

-1.19 

54.23 

271 






54.31 

-0.51 

54.31 

270 







54.64 

-2.91 

54.72 

273 

55.05 

-3.02 

55.13 

273 

55.68 

-0.08 

55.68 

270 

55.70 

-0.98 

55.71 

271 

56.03 

-1.53 

56.05 

271 


56.65 

1.10 

56.66 

269 

56.49 

0.33 

56.49 

269 

57.51 

-1.61 

57.53 

271 

57.83 

0.67 

57.83 

269 

57.47 

0.47 

57.47 

269 

57.26 

-1.15 

57.27 

271 

57.92 

-0.39 

57.92 

270 

58.16 

0.86 

58.17 

269 

58.16 

-1.01 

58.17 

271 

58.17 

-2.14 

50.21 

272 


58, 

.07 

-1, 

>98 

50, 

.11 

272 

58, 

.17 

-1, 

.91 

50, 

.21 

272 

57, 

.98 

-0, 

.27 

57, 

.98 

270 

57, 

.00 

-1, 

.10 

57, 

.01 

271 

56, 

.47 

-2, 

.65 

56. 

.53 

273 


56, 

.39 

-1. 

,47 

56. 

.41 

271 

56. 

.80 

-2. 

.84 

56, 

.87 

273 

56, 

.80 

-4, 

.28 

56, 

.96 

274 

56, 

.54 

-3, 

.98 

56, 

.68 

274 

56, 

.66 

-3, 

.34 

56, 

.75 

273 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


HX 

M/SEC 


HZ 

M/SEC 


HS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


ALT * ALTITUDE, WX 


Z0NAL C0MP0NENT, W l 


MERIDIONAL COMPONENT, HS » WINC SPEED# THETA « HIND DIRECTION 
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TABLE 11-46 

FPS-16 RADAR/ JIMSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1735 

03/10/65, 

2046Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

200 

9.22 

-0.64 

9.25 

274 

1200 

9.43 

1.12 

9.50 

263 

2200 

13.54 

0.53 

13.55 

268 

225 

9.18 

-0.75 

9.21 

275 

1225 

9.38 

1.13 

9.45 

263 

2225 

14.33 

0.19 

14.33 

269 

250 

8.87 

-0.63 

8.89 

274 

1250 

9.07 

1.12 

9.14 

263 

2250 

15.23 

-0.15 

15.23 

270 

275 

8.77 

-0.69 

8.79 

274 

1275 

9.10 

1.08 

•9.16 

263 

2275 

15.90 

-0.38 

15.91 

271 

300 

8.52 

-0.78 

8.55 

275 

1300 

9.17 

1.05 

9.23 

263 

2300 

16.55 

-0.49 

16.56 

272 


325 

8.62 

-0.74 

8.65 

275 

1325 

9.13 

1.00 

9.19 

264 

2325 

17.08 

-0.55 

17.09 

272 

350 

9.03 

-0.65 

9.06 

274 

1350 

9.33 

0.94 

9.37 

264 

2350 

17.28 

-0.91 

17.31 

273 

375 

8.93 

-0.40 

8.94 

272 

1375 

9.38 

0.85 

9.42 

265 

2375 

17.25 

-1.42 

17.31 

275 

400 

9.04 

-0.42 

9.05 

272 

1400 

9.30 

0.82 

9.34 

265 

2400 

17.23 

-1.72 

17.32 

2 76 

425 

8.99 

-0.40 

9.00 

272 

1425 

9.26 

0.82 

9.29 

265 

2425 

17.34 

-2.03 

17.46 

276 


450 

a. 81 

-0.10 

8.81 

270 

1450 

9.11 

0.84 

9.14 

265 

2450 

17.37 

-2.26 

17.51 

277 

475 

8.88 

0.36 

8.88 

268 

1475 

9.05 

0.77 

9.00 

265 

2475 

17.37 

-2.34 

17.53 

2 77 

500 

8.73 

0.64 

8.75 

266 

1500 

9. 10 

0.82 

9.13 

265 

2500 

17.44 

-2.55 

17.63 

278 

525 

8.58 

0.42 

8.59 

267 

1525 

9.15 

0.07 

9.19 

264 

2525 

17.76 

-2.86 

17.99 

279 

550 

8.98 

0.43 

8.99 

267 

1550 

9.12 

0.72 

9.15 

265 

2550 

18.05 

-3.14 

18.32 

280 


575 

9.37 

0.55 

9.38 

266 

1575 

9.14 

0.76 

9.17 

265 

2575 

18.05 

-3.34 

18.36 

280 

600 

8.96 

0.14 

8.97 

269 

1600 

9.17 

0.99 

9.22 

264 

2600 

18.32 

-3.34 

18.62 

280 

625 

8.44 

-0.09 

8.44 

270 

1625 

9.13 

0.93 

9.18 

264 

2625 

18.66 

-3.04 

18.90 

279 

650 

8.33 

-0.08 

8.33 

270 

1650 

9.18 

0.81 

9.22 

265 

2650 

18.90 

-2.80 

19.10 

278 

675 

8.31 

-0.11 

8.31 

271 

1675 

9.35 

0.78 

9.39 

265 

2675 

19.39 

-2.56 

19.56 

277 


700 

8.14 

0.05 

8.14 

269 

1700 

9.58 

0.67 

9.60 

266 

2700 

19.65 

-2.31 

19.79 

277 

725 

7.98 

0.34 

7.99 

267 

1725 

9.89 

0.70 

9.92 

266 

2725 

19.85 

— 1.99 

19.95 

276 

750 

8.02 

0.55 

8.04 

266 

1750 

10.35 

0.61 

10.36 

266 

2750 

20.36 

-1.85 

20.44 

275 

775 

8.39 

0.68 

8.42 

265 

1775 

10.42 

0.35 

10.42 

268 

2775 

20.82 

-2.05 

20.92 

275 

800 

8.71 

0.75 

8.75 

265 

1800 

10.41 

0.29 

10.42 

268 

2800 

21.32 

-2.26 

21.44 

276 


825 

9.00 

0.62 

9.03 

266 

1825 

10.79 

0.47 

10.80 

267 

2825 

21.89 

-2.26 

22.00 

276 

850 

9.23 

0.65 

9.25 

266 

1850 

10.87 

0.71 

10.89 

266 

2850 

22.43 

-2.18 

22.54 

275 

875 

9.01 

0.70 

9.04 

265 

1875 

10.35 

0.83 

10. 3B 

265 

2875 

22.95 

-2.10 

23.05 

275 

900 

8.85 

0.59 

8.87 

266 

1900 

10.42 

0.87 

10.45 

265 

2900 

23.16 

-2.09 

23.28 

275 

925 

9.02 

0.56 

9.04 

266 

1925 

10.84 

0.89 

10.88 

265 

2925 

23.43 

-2.03 

23.52 

275 


950 

9.03 

0.63 

9.05 

266 

1950 

10.76 

1.01 

10.81 

264 

2950 

23.86 

-2.14 

23.96 

275 

975 

8.90 

0.49 

8.92 

267 

1975 

10.86 

1.20 

10.93 

264 

2975 

24.37 

-2.20 

24.47 

275 

1000 

8.82 

0.26 

8.82 

268 

2000 

11.11 

1.49 

11.21 

262 

3000 

24.75 

-2.19 

24.85 

275 

1025 

9.06 

0.33 

9.07 

268 

2025 

11.65 

1.65 

11.77 

262 

3025 

25.04 

-2.11 

25.13 

275 

1050 

9.12 

0.49 

9.13 

267 

2050 

12.41 

1.68 

12.53 

262 

3050 

25.43 

-2.14 

25.52 

275 

1075 

9.00 

0.53 

9.02 

266 

2075 

12.65 

1.81 

12.78 

262 

3075 

25.94 

-2.40 

26.05 

275 

1100 

9.02 

0.63 

9.04 

266 

2100 

12.35 

1.78 

12.47 

262 

3100 

26.50 

-2.74 

26.64 

276 

1125 

8.96 

0.66 

8.89 

265 

2125 

12.37 

1.43 

12.46 

263 

3125 

26.60 

-3.12 

26.78 

2 77 

1150 

8.98 

0.60 

9.00 

266 

2150 

12.95 

1.05 

12.99 

265 

3150 

26.33 

-3.59 

26.58 

278 

1175 

9.22 

0.87 

9.26 

264 

2175 

13.24 

0.80 

13.26 

266 

3175 

26.17 

-4.01 

26.47 

279 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT ■ 

WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS » 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 








FPS 

-16 RADAR/ JIMSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

1735 

03/10/65, 

2046Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3200 

26.06 

-4.40 

26.42 

279 

4200 

27.41 

-8.33 

28.65 

207 

5200 

38.02 

-11.30 

39.66 

286 

3225 

25.70 

-4.86 

26.16 

281 

4225 

27.67 

-8.89 

29.06 

288 

5225 

38.67 

-11.10 

40.23 

2 86 

3250 

25.10 

-5.22 

25.64 

282 

4250 

28.12 

-8.67 

29.42 

287 

5250 

39.15 

-11.23 

40.73 

286 

327-5 

24.64 

-5.64 

25.28 

283 

4275 

28.44 

-7.78 

29.48 

285 

5275 

39.52 

-11.89 

41.27 

287 

3300 

24.23 

-6.10 

24.99 

284 

4300 

28.77 

-7.05 

29.62 

284 

5300 

39.73 

-12.46 

41.64 

287 


3325 

23.56 

-6.45 

24.42 

285 

4325 

29.03 

-6.84 

29.83 

2 83 

5325 

3 9.89 

-13.05 

41.97 

2 88 

3350 

23.63 

-6.58 

24.52 

285 

4350 

29.16 

-7.13 

30.02 

284 

5350 

39.88 

-13.17 

42.00 

288 

3375 

24.41 

-6.48 

25.26 

285 

4375 

29.42 

-7.78 

30.43 

285 

5375 

39.66 

-12.87 

41.69 

288 

3400 

25.24 

-6.38 

26.03 

284 

4400 

29.74 

-8.47 

30.92 

286 

5400 

39.70 

-12.81 

41.72 

288 

3425 

25.72 

-6.24 

26.47 

283 

4425 

30.09 

-8.99 

31.41 

286 

5425 

39.71 

-13.01 

41.79 

288 


3450 

26.14 

-6.06 

26.84 

283 

4450 

30.11 

-9.44 

31.56 

287 

5450 

39.46 

-13.32 

41.65 

288 

3475 

26.67 

-6.01 

27.34 

283 

4475 

30.14 

-9.79 

31.69 

288 

5475 

39.48 

-13.38 

41.69 

289 

3500 

27.18 

-6.09 

27.86 

282 

4500 

30.24 

-10.02 

31.86 

288 

5500 

39.66 

-13.68 

41.95 

289 

3525 

27.71 

-6.29 

28.41 

283 

4525 

29.94 

-10.34 

31.67 

289 

5525 

39.65 

-14.12 

42.09 

289 

3550 

28.21 

-6.46 

28.94 

283 

4550 

29.91 

-10.60 

31.73 

289 

5550 

39.64 

-14.38 

42.17 

290 


3575 

28.29 

-6.62 

29.06 

283 

4575 

29.61 

-10.52 

31.42 

289 

5575 

39.89 

-14.65 

42.49 

290 

3600 

28.11 

-6.76 

28.91 

283 

4600 

29.30 

-10.26 

31.04 

289 

5600 

40.16 

-14.84 

42.82 

290 

3625 

27.84 

-6.58 

28.61 

283 

4625 

29.95 

-9.82 

31.52 

288 

5625 

40.23 

-14.87 

42.09 

290 

3650 

27.58 

-6.25 

28.28 

283 

4650 

30.92 

-9.52 

32.36 

287 

5650 

40.19 

-14.54 

42.74 

2 90 

3675 

27.79 

-6.17 

28.47 

282 

4675 

31.85 

-9.61 

33.27 

287 

5675 

40.15 

-14.44 

42.66 

290 


3700 

27.95 

-6.19 

28.63 

282 

4700 

32.48 

-9.87 

33.94 

207 

5700 

40.07 

-14.40 

42.58 

2 90 

3725 

27.76 

-6.32 

28.47 

283 

4725 

32.63 

-10.20 

34.19 

267 

5725 

40.00 

-14.08 

42.41 

289 

3750 

27.53 

-6.62 

28.31 

283 

4750 

32.95 

-10.31 

34.52 

267 

5750 

39.83 

-13.81 

42.15 

289 

3775 

27.44 

-6.88 

28.29 

284 

4775 

33.40 

-10.39 

34.98 

287 

5775 

40.04 

-13.99 

42.41 

289 

3800 

27.36 

-7.02 

28.25 

284 

4800 

33.56 

-10.69 

35.22 

287 

5800 

40.36 

-14.35 

42.84 

289 


3825 

27.28 

-7.13 

28.20 

284 

4825 

33.75 

-11.04 

35.51 

288 

5825 

40.67 

-14.27 

43.10 

289 

3850 

27.18 

-7.18 

28.11 

285 

4850 

34.00 

-11.28 

35.83 

288 

5850 

41.06 

-14.25 

43.47 

289 

3875 

27.06 

-7.37 

28.05 

285 

4875 

34.07 

-11.56 

35.98 

289 

5875 

41.28 

-14.38 

43.72 

289 

3900 

27.02 

-7.56 

28.06 

285 

4900 

34.13 

-11.84 

36.13 

2B9 

5900 

41.59 

-14.43 

44.02 

289 

3925 

26.92 

-7.74 

28.01 

286 

4925 

34.27 

-12.05 

36.33 

289 

5925 

42.03 

-14.53 

44.47 

289 


3950 

26.69 

-7.97 

27.65 

286 

4950 

34.21 

-12.39 

36.38 

290 

5950 

42.61 

-14.78 

45.10 

289 

3975 

26.50 

-8.03 

27.69 

287 

4975 

34.29 

-12.73 

36.58 

290 

5975 

42.96 

-14.88 

45.47 

289 

4000 

26.52 

-8.03 

27.71 

287 

5000 

34.52 

-13.25 

36.98 

291 

6000 

43.28 

-15.13 

45.85 

209 

4025 

26.63 

-7.62 

27.69 

286 

5025 

34.38 

-13.30 

36.86 

291 

6025 

43.84 

-14.96 

46.32 

289 

4050 

26.72 

-7.09 

27.65 

285 

5050 

34.16 

-12.94 

36.53 

291 

6050 

44.34 

-15.14 

46.85 

289 


4075 

26.65 

-7.00 

27.55 

285 

5075 

34.61 

-13.08 

37.00 

291 

6075 

44.64 

-15.61 

47.29 

289 

4100 

26.94 

-6.97 

27.83 

284 

5100 

35.44 

-13.46 

37.91 

291 

6100 

44.82 

-15.26 

47.35 

289 

4125 

27.31 

-7.13 

28.22 

284 

5125 

36.00 

-13.32 

38.39 

290 

6125 

44.73 

-15.00 

47.18 

286 

4150 

27.25 

-7.50 

28.26 

285 

5150 

36.32 

-12.57 

38.44 

289 

6150 

44.40 

-14.84 

46.81 

288 

4175 

27.29 

-7.77 

28.37 

286 

5175 

37.05 

-11.76 

38.87 

287 

6175 

44.48 

-15.02 

46.95 

268 
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TABLE 1 1-46 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1 MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

1735 

03/10/65 

, 2066Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ACT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6200 

66.76 

-15.28 

67.28 

289 

7200 

67.53 

-15.82 

50.10 

288 

8200 

68.58 

-20.15 

52.59 

292 

6225 

66.66 

-15.75 

67.36 

289 

7225 

67.80 

-15.95 

50.39 

288 

8225 

68.26 

-20.16 

52.29 

293 

6250 

66.66 

-16.29 

67.33 

290 

7250 

67.93 

-15.86 

50.68 

288 

8250 

60.79 

-20.39 

52.88 

2 92 

6275 

66.66 

-16.83 

67.52 

291 

7275 

67.91 

-15.67 

50.61 

288 

8275 

60.76 

-20.71 

52.97 

293 

6300 

66.96 

-17.62 

68.19 

291 

7300 

67.75 

-16.05 

50.38 

288 

8300 

68.55 

-20.34 

52.64 

293 

6325 

65.52 

-17.58 

68.80 

291 

7325 

67.92 

-16.20 

50.59 

288 

8325 

68.33 

-19.73 

52.21 

292 

6350 

65.86 

-17.77 

69.18 

291 

7350 

68.27 

-15.87 

50.81 

288 

8350 

68.20 

-19.42 

51.96 

292 

6375 

66.13 

-18.05 

69.56 

291 

7375 

68.61 

-16.16 

51.03 

288 

8375 

68.33 

-19,83 

52.24 

292 

6600 

66.12 

-18.11 

69.55 

291 

7600 

68.66 

-16.19 

51.10 

288 

8600 

68.36 

-20.10 

52.37 

292 

6625 

66.03 

-17.83 

69. 37 

291 

7625 

68.65 

-16.37 

51.16 

288 

8625 

68.37 

-19.67 

52.21 

292 

6650 

66.11 

-17.66 

69.38 

291 

7650 

68.86 

-16.56 

51-57 

289 

8650 

68.20 

-19.35 

51.94 

292 

6675 

66.62 

-17.68 

69.86 

291 

7675 

69.25 

-16.61 

51.92 

288 

0675 

67.96 

-19.04 

51.58 

291 

6500 

67.15 

-17.65 

50.28 

290 

7500 

69.60 

-17.06 

52.27 

289 

8500 

67.61 

-19.09 

51.29 

2 92 

6525 

67.09 

-17.59 

50.27 

290 

7525 

69.53 

-18.23 

52.78 

290 

0525 

67.67 

-18.90 

51.10 

292 

6550 

67.26 

-17.66 

50.63 

290 

7550 

69.61 

-18.33 

52.89 

290 

8550 

47.06 

-19.03 

50.77 

292 

6575 

67.23 

-17,25 

50.28 

290 

7575 

69.66 

-17.95 

52.62 

290 

8575 

47.17 

-10.72 

50.75 

291 

6600 

67.27 

-16.98 

50.23 

290 

7600 

69.08 

-19.16 

52.68 

291 

8600 

47.38 

-18.47 

50.85 

291 

6625 

67.87 

-17.22 

50.88 

290 

7625 

68.82 

-19.20 

52.66 

291 

8625 

46.93 

-19.01 

50.64 

292 

6650 

68.66 

-17.16 

51.60 

289 

7650 

68.92 

-18.86 

52.62 

291 

8650 

46.68 

-18.87 

50.35 

292 

6675 

68.65 

-16.78 

51.66 

289 

7675 

69.16 

-19.59 

52.90 

292 

8675 

46.73 

-19.16 

50.50 

292 

6700 

68.62 

-16.57 

51.37 

289 

7700 

69.09 

-20.02 

53.02 

292 

8700 

46.73 

-19.32 

50.56 

292 

6725 

68.88 

-16.06 

51.65 

288 

7725 

69.29 

-19.81 

53.12 

292 

0725 

46.93 

-19.27 

50.73 

2 92 

6750 

68.97 

-15.89 

51.68 

288 

7750 

69.32 

-19.88 

53.18 

292 

8750 

46.99 

-19.73 

50.96 

293 

6775 

69.03 

-15.77 

51.50 

288 

7775 

69.30 

-19.75 

53.11 

292 

8775 

46.88 

-19.91 

50. <33 

293 

6800 

68.95 

-15.72 

51.62 

288 

7800 

69.37 

-19.50 

53.08 

291 

6800 

46.76 

-20.79 

51.17 

294 

6825 

68.73 

-15.58 

51.16 

288 

7825 

69.39 

-20.01 

53.29 

292 

8825 

47.05 

-21.11 

51.57 

2 94 

6850 

68.76 

-15.22 

51.06 

287 

7850 

69.73 

-20.16 

53.65 

292 

8850 

47.18 

-20.14 

51.30 

293 

6875 

68.55 

-15.31 

50.91 

287 

7875 

69.93 

-19.53 

53.62 

291 

0875 

46.83 

-20.25 

51.02 

293 

6900 

68.53 

-15.17 

50.86 

287 

7900 

50.12 

-19.82 

53.90 

291 

0900 

46.73 

-20.58 

51.06 

294 

6925 

68.69 

-16.87 

50.72 

287 

7925 

50.09 

-20.05 

53.96 

292 

8925 

46.83 

-19.95 

50.90 

293 

6950 

68.36 

-16.71 

50.55 

287 

7950 

69.93 

-19.58 

53.66 

291 

8950 

46.91 

-19.54 

50.81 

2 92 

6975 

68.16 

-16.86 

50.39 

287 

7975 

69.93 

-19.73 

53.68 

291 

8975 

46.87 

-19.72 

50.85 

293 

7000 

67.79 

-16.98 

50.08 

287 

8000 

50.02 

-19.69 

53.76 

291 

9000 

46.86 

-20.10 

50.99 

293 

7025 

67.52 

-15.26 

69.91 

288 

8025 

50.05 

-19.81 

53.83 

291 

9025 

47.04 

-19.37 

50.87 

292 

7050 

67.32 

-15.67 

69.78 

288 

8050 

69.97 

-19.63 

53.68 

291 

9050 

47.10 

-19.26 

50.88 

2 92 

7075 

67.23 

-15.56 

69.72 

288 

8075 

69.76 

-18.81 

53.18 

291 

9075 

47.19 

-19.51 

51.06 

292 

7100 

67.11 

-15.68 

69.59 

288 

8100 

69.58 

-19.05 

53.11 

291 

9100 

47.07 

-19.69 

51.02 

293 

7125 

67.07 

-15.69 

69.55 

288 

8125 

69.55 

-19.59 

53.29 

291 

9125 

47.29 

-19.39 

51.12 

292 

7150 

67.08 

-15.78 

69.65 

288 

8150 

69.31 

-19.81 

53.16 

292 

9150 

47.22 

-18.87 

50.85 

2 92 

7175 

67.23 

-15.79 

69.80 

288 

0175 

69.16 

-20.03 

53.07 

292 

9175 

46.90 

-18.74 

50.51 

292 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

- 20NAL 

C0MP0NE NT i 

WZ - MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, WS * 

WINC SPEED, 

theta - 

WIND DIRECT! 0N 




ALT 

WX. 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 
1735 03/10/65, 2046Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9200 

46.39 

-18.33 

49.00 

291 

10200 

48.96 

-23.29 

54.22 

295 

1 1200 

52.34 

-28.02 

59.37 

298 

9225 

46.02 

-18.98 

49.78 

292 

10225 

48.86 

-23.06 

54.03 

295 

11225 

52.98 

-28.51 

60.17 

298 

9250 

46.24 

-19.08 

50.02 

292 

10250 

48.48 

-23.87 

54.04 

296 

11250 

53.26 

-29.50 

60.88 

299 

9275 

45.86 

-19.68 

49.91 

293 

10275 

48.69 

-23.50 

54.07 

296 

11275 

53.54 

-28.45 

60.63 

298 

9300 

45.81 

-19.78 

49. 90 

.293 

10300 

49.04 

-22.34 

53.89 

294 

11300 

53.68 

-27.45 

60.3 0 

297 

9325 

46.14 

-18.50 

49.71 

292 

1032 5 

48.76 

-22.59 

53.74 

295 

11325 

53.27 

-28.44 

60.39 

298 

9350 

46.12 

-19.46 

50.06 

293 

10350 

48.75 

-22.19 

53.56 

294 

11350 

53.42 

-28.09 

60.36 

298 

9375 

46.33 

-19.73 

50.35 

293 

10375 

48.96 

-22.10 

53.71 

294 

11375 

54.25 

-27.74 

60.93 

297 

9400 

46.53 

-18.82 

50.19 

292 

10400 

46.76 

-22.54 

53.72 

295 

11400 

54.15 

-28.78 

61.33 

298 

9425 

46.46 

-19.15 

50.25 

292 

10425 

48.78 

-22.89 

53.88 

295 

1 1425 

53.63 

-29.35 

61.13 

299 

9450 

46.26 

-19.62 

50.25 

293 

10450 

49.15 

-22.47 

54.05 

294 

11450 

53.90 

-28.64 

61.04 

296 

9475 

45.83 

-20.56 

'50.23 

294 

10475 

49.03 

-22.83 

54.09 

295 

11475 

54.56 

-28.02 

61.34 

2 97 

9500 

46.20 

-20.29 

50.46 

294 

10500 

48.90 

-22.98 

54.03 

295 

11500 

54.20 

-28.22 

61.10 

297 

9525 

46.51 

-20.18 

50.70 

293 

10525 

49.04 

-22.31 

53.88 

294 

1 1525 

53.87 

-29.33 

61.34 

2 98 

9550 

46.39 

- 2t) . 36 

50.66 

294 

10550 

48.92 

-22.13 

53.69 

294 

11550 

54.57 

-28.95 

61.77 

298 

9575 

46.02 

-21.38 

50.74 

295 

10575 

48.73 

-22.50 

53.67 

295 

11575 

54.22 

-29.06 

61.52 

2 98 

9600 

46.04 

-21.45 

50.79 

295 

10600 

48.65 

-22.99 

53.81 

295 

11600 

53.69 

-29.50 

61.26 

299 

9625 

46.37 

-20.81 

50.83 

294 

10625 

48.82 

-22.67 

53.83 

295 

1 1625 

53.28 

-29.66 

60.97 

299 

9650 

46.61 

-21.27 

51.24 

294 

10650 

48.81 

-2c. 58 

53.78 

295 

1 1650 

53.32 

-29.27 

60.82 

299 

9675 

46.49 

-21.71 

51.31 

295 

10675 

48.85 

-2c. 82 

53.92 

295 

11675 

53.47 

-29.07 

60.87 

298 

9700 

46.06 

-20.95 

50.60 

294 

10700 

49.25 

-22.94 

54.33 

295 

11700 

52.90 

-28.99 

60.32 

299 

9725 

46.26 

-21.13 

50.85 

2 94 

10725 

49.26 

-23.66 

54.65 

295 

11725 

52.18 

-28.95 

59.67 

299 

9750 

46.33 

-22.69 

51.59 

296 

10750 

49.40 

-23.70 

54.79 

295 

11750 

52.05 

-29.45 

59.80 

299 

9775 

46.30 

-22.48 

51.47 

296 

10775 

50.28 

-23.21 

55.38 

295 

11775 

51.80 

-29.76 

59.74 

300 

9800 

45.83 

-22.85 

51.21 

296 

10800 

50.35 

-24.12 

55.83 

295 

11800 

51.45 

-29.93 

59.52 

300 

9825 

45.84 

- 2 2.74 

51.17 

296 

10825 

50.10 

-24.50 

55.77 

296 

11825 

51.45 

-29.65 

59.3 8 

300 

9850 

46.26 

-21.94 

51.19 

295 

10850 

50.45 

-24.70 

56.17 

296 

11850 

51.41 

-28.93 

58.99 

299 

9875 

46.11 

-22.57 

51.34 

296 

10875 

50.51 

-25.12 

56.41 

296 

11875 

51.69 

-28.72 

59.13 

299 

9900 

45.92 

-22.56 

51.16 

296 

10900 

50.27 

-25.07 

56.18 

296 

119C0 

51.41 

-29.19 

59.12 

299 

9925 

45.95 

-22.75 

51.28 

296 

10925 

50.68 

-25.67 

56.82 

297 

1 1925 

51.09 

-28.77 

58.63 

299 

9950 

46.12 

-24.02 

52.00 

297 

10950 

51.13 

-25.68 

57.22 

296 

11950 

50.66 

-29.48 

58.61 

300 

9975 

46.17 

-25.21 

52.61 

298 

10975 

50.63 

-25.68 

56.77 

297 

1 1975 

49.82 

-30.21 

50.27 

301 

10000 

46.84 

-24.28 

52.76 

297 

11000 

50.46 

-23.45 

56.52 

297 

12000 

49.17 

-30.10 

57.66 

301 

10025 

47.45 

-23.68 

53.02 

296 

11025 

51.39 

-23.35 

57.30 

296 

12025 

49.23 

-30.49 

57.91 

302 

10050 

47.62 

-24.59 

53.60 

297 

11050 

51.01 

-25.97 

57.24 

297 

12050 

49.42 

-30.19 

57.91 

301 

10075 

47.75 

-25.09 

53.94 

298 

11075 

50.23 

-26.18 

56.65 

297 

12075 

4 9.40 

-30.17 

57.88 

301 

10100 

48.10 

-25. 10 

54.25 

297 

11100 

50.83 

-25.56 

56.89 

297 

12100 

49.38 

-30.15 

57.86 

301 

10125 

48.51 

-24.69 

54.43 

297 

11125 

51.01 

-26.43 

57.45 

297 

12125 

50.01 

-29.73 

58.18 

301 

10150 

48.7 3 

-24.47 

54.53 

296 

11150 

51.54 

-27.22 

58.29 

298 

12150 

50.54 

-30.11 

58.83 

301 

10175 

48.84 

-23.98 

54.41 

296 

1 1175 

52.08 

-27.54 

58.91 

298 

12175 

50.60 

-29.37 

58.51 

300 

ALT 

* ALT 

1TUDE, WX 

= ZPNAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MER 

IDI0NAL 

C 0MP0NE NT , WS = 

WINC SPEED, 

theta = 

WIND DIRECTION 
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TABLE 11-46 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


TEST NUMBER 1735 03/10/65, 


ALT 

WX 

WZ 

US 

THETA 

ALT 

WX 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

12200 

50.55 

-29.16 

58.36 

300 

13200 

50.06 

12225 

50.50 

-28.96 

58.21 

300 

13225 

50.28 

12250 

49.96 

-29.56 

58.04 

300 

13250 

50.49 

12275 

50.19 

-28.92 

57.93 

300 

13275 

50.70 

12300 

50.43 

-28.28 

57.82 

299 

13300 

51.06 

12325 

50.62 

-27.47 

57.60 

298 

13325 

51.14 

12350 

50.63 

-28.09 

57.90 

299 

13350 

51.07 

12375 

50.70 

-26.86 

57.37 

298 

13375 

51.75 

12400 

50.66 

-26.60 

57.22 

298 

13400 

52.43 

12425 

50.67 

-26.73 

57.29 

298 

13425 

53.14 

12450 

50.40 

-25.45 

56.46 

297 

13450 

53.21 

12475 

50.64 

-24.71 

56.34 

296 

13475 

53.65 

12500 

50.87 

-23.97 

56.24 

295 

13500 

53. 15 

12525 

51 .05 

-22.50 

55.79 

294 

13525 

52.45 

12550 

50.36 

-21.72 

54.84 

293 

13550 

55.68 


12575 

50.19 

-21.36 

54.54 

293 

13575 

55.76 

12600 

50.01 

-21.00 

54.24 

293 

13600 

55.84 

12625 

50.26 

-19.98 

54.09 

291 

1 3625 

55.93 

12650 

49.99 

-20.00 

53.84 

292 

13650 

56.02 

12675 

49.46 

-19.12 

53.02 

291 

13675 

57.60 

12700 

49.75 

-18.14 

52.96 

290 

13700 

58. 11 

12725 

49.42 

-18.36 

52.72 

290 

13725 

58.63 

12750 

48.83 

-17.05 

51.72 

289 

13750 

59.14 

12775 

49.17 

-15.66 

51.60 

287 

13775 

59.71 

12800 

48.98 

-15.57 

51.40 

287 

13800 

60.27 

12825 

48.92 

-14.10 

50.91 

286 

13825 

60.15 

12850 

48.66 

-14.51 

50.77 

286 

13850 

60.12 

12875 

48.80 

-14.13 

50.80 

286 

13875 

59.92 

12900 

48.94 

-13.99 

50.90 

286 

13900 

59.83 

12925 

47.93 

-13. BB 

49.90 

286 

13925 

59.87 

12950 

49.40 

-12.48 

50.95 

284 

13950 

59.32 

12975 

49.61 

-11.76 

50.99 

283 

13975 

59.23 

13000 

48.86 

-12.07 

50.33 

284 

14000 

59.14 

13025 

48.46 

-12.02 

49.93 

284 

14025 

59.05 

13050 

49.04 

-10.61 

50.17 

282 

14050 

57.93 

13075 

49.14 

-10.30 

50.21 

282 

14075 

57.77 

13100 

49.24 

-9.99 

50.24 

281 

14100 

57.60 

13125 

49.34 

-9.69 

50. 2B 

281 

14125 

56.67 

13150 

49.32 

-8.61 

50.06 

280 

14150 

56.63 

13175 

49.69 

-7.88 

50.31 

279 

14175 

56.58 

ALT 

* altitude, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDI0NAL 


2046Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL ER IDA 




WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

-7.16 

50.57 

278 

14200 

56.33 

-20.94 

60.09 

-6.77 

50.73 

277 

14225 

53.59 

-23.70 

58.60 

-6.38 

50.89 

277 

14250 

52.92 

-23.10 

57.74 

-5.98 

51.05 

277 

14275 

52.30 

-22.69 

57.01 

-5.49 

51.35 

276 

14300 

51.67 

-22.28 

56.27 

-4.59 

51.35 

275 

14325 

50.99 

-21.90 

55.50 

-4.48 

51.26 

275 

14350 

50.32 

-21.53 

54.73 

-3.95 

51.90 

274 

14375 

49.64 

-21.15 

53.96 

-3.43 

52.54 

274 

14400 

47.93 

-19.84 

51.87 

-2.17 

53. If 

272 

14425 

46.94 

-21.66 

51.70 

-2.37 

53.26 

272 

14450 

46.21 

-20.99 

50.75 

-2.56 

53.72 

273 

14475 

45.47 

-20.81 

50.00 

-3.28 

53.25 

273 

14500 

45.03 

-19.35 

49.01 

-1.85 

52.48 

272 





-1.18 

55.69 

271 






-1.33 

55.78 

271 

-1.48 

55.86 

271 

-1.64 

55.95 

271 

-5.33 

56.27 

275 


-3,64 57.72 273 


-3.74 59.23 273 
-3.85 58.75 274 
-3.95 59.27 274 
-5.58 59.97 275 
-7.21 60.70 277 


-10.62 61.08 280 

-12.87 61.48 282 

-14.78 61.72 284 

-15.91 61.91 285 

-15.60 61.87 284 


-16.10 61.47 285 
-16.17 61.40 285 
-16.25 61.33 285 
-16.32 61.27 285 
-19.53 61.14 288 


-19.88 61.09 289 
-20.22 61.05 289 
-20.95 60.42 290 
-21.01 60.40 290 
-21.06 60.37 290 


C0MP0NENT, WS * WINC SP^ED, THETA * WIND DJRECTI 0N 


THETA 

DEG 

290 

294 

293 

293 

293 


293 

293 

293 

292 

295 


2 94 
2 94 
293 
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ALT 

wx 

wz 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 
1720 03/10/6.5 , 2215 Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PR0F1LE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

225 

10.92 

-3.69 

11.53 

288 

1225 

10.56 

-0.20 

10.56 

271 

2225 

13.90 

-2.35 

14.09 

279 

250 

10.58 

-3.61 

11.18 

289 

1250 

10.46 

-0.00 

10.46 

270 

2250 

13.82 

-2.31 

14.02 

279 

275 

10.50 

-3.43 

11.05 

288 

1275 

10.33 

0.28 

10.33 

268 

2275 

13.72 

-2.38 

13.93 

280 

300 

10.89 

-3.59 

11.47 

288 

1300 

10.22 

0.54 

10.24 

267 

2300 

13.52 

-2.59 

13.77 

201 

325 

11.16 

-3.68 

11.75 

288 

1325 

10.36 

0.66 

10.38 

266 

2325 

13.41 

-2.89 

13.71 

282 

350 

11.38 

-3.45 

11.90 

287 

1350 

10.79 

0.78 

10.02 

266 

2350 

13.38 

-3.00 

13.71 

282 

375 

11.28 

-3.32 

11.76 

286 

1375 

10.97 

1.02 

11.02 

265 

2375 

13.60 

-2.92 

13.91 

2 82 

<►00 

11.02 

-3. 17 

11.47 

286 

1400 

10.60 

1.16 

L0.74 

264 

2400 

14.03 

-2.55 

14.26 

2 80 

425 

10.75 

-2.97 

11.16 

285 

1425 

10.34 

1.27 

10.42 

263 

2425 

14.46 

-2.16 

14.62 

278 

450 

10.37 

-2.76 

10.73 

285 

1450 

10.28 

1.41 

10.37 

262 

2450 

14.79 

-2.08 

14.93 

278 

475 

10.24 

-2.69 

1C. 58 

285 

1475 

10.37 

1.61 

10.49 

261 

2475 

14.83 

-2.06 

14.97 

278 

500 

10.16 

-2.72 

10. 52 

285 

1500 

10.47 

1.84 

10.63 

260 

2500 

15.06 

-1.93 

15.18 

277 

525 

10.22 

-2.66 

10.56 

284 

1525 

10.46 

1.95 

10.64 

259 

2525 

15.66 

-1.73 

15.76 

276 

550 

10.51 

-2.71 

10.85 

284 

1550 

10.20 

2.04 

10.41 

259 

2550 

16.54 

-l . 62 

16.62 

275 

575 

10.43 

-2.64 

10.76 

284 

1575 

10.03 

2.03 

10.23 

258 

2575 

17.37 

-1.42 

17.42 

2 74 

600 

10.08 

-2.20 

10.32 

282 

1600 

10.15 

1.81 

10.31 

260 

2600 

17.99 

-1.24 

18.03 

274 

625 

10.01 

-1.96 

10.20 

281 

1625 

10.54 

1.71 

10.68 

261 

2625 

18.78 

-1.25 

16.82 

274 

650 

10.54 

-1.96 

10.72 

280 

1650 

11.04 

1.69 

1 1.17 

261 

2650 

19.16 

-1.31 

19.21 

2 74 

675 

11.07 

-1.87 

11.23 

279 

1675 

11.14 

i.65 

11.26 

261 

2675 

19,57 

-1.42 

19.62 

274 

700 

11.13 

-1.77 

11.27 

279 

1700 

10.91 

1.86 

11.07 

260 

2700 

20.29 

-1.62 

20.36 

274 

725 

10.85 

-1.50 

10.95 

278 

1725 

10.58 

1.90 

10.75 

260 

2725 

20.57 

-1.67 

20.64 

2 74 

750 

10.30 

-1.34 

10.39 

277 

1750 

10.59 

1.59 

10.71 

261 

2750 

20.74 

-1.51 

20.79 

274 

775 

10.14 

-1.37 

10.23 

278 

1775 

11.14 

1.33 

11.22 

263 

2775 

21.14 

-1.35 

21.18 

273 

800 

10.42 

-1.45 

10.52 

276 

1800 

11.37 

1.03 

11.42 

265 

2800 

21.51 

-0.97 

21 . 53 

272 

825 

10.47 

-1.52 

10.58 

278 

1825 

11.12 

0.63. 

11.13 

267 

2825 

22.05 

-0.50 

22.05 

271 

850 

10.20 

-1.51 

10.31 

278 

1850 

10.83 

0.39 

10.84 

268 

2850 

22.52 

-0.30 

22.52 

271 

875 

10.04 

-1.52 

10.15 

278 

1075 

11.06 

-0.01 

11.06 

270 

2875 

22.66 

-0.24 

22.67 

270 

900 

10.00 

-1.49 

10. 11 

278 

1900 

11.80 

-0.51 

11.81 

272 

2900 

22.84 

-0.40 

22. 84 

271 

925 

10.10 

-1.37 

10.20 

278 

1925 

12.30 

-0.62 

12.32 

273 

2925 

23.11 

-0.69 

23.12 

272 

950 

10.26 

-1.15 

10.32 

276 

1950 

12.46 

-0.53 

12.49 

272 

2950 

23. 2B 

-0.73 

23.29 

272 

975 

10.02 

-0.96 

10.07 

275 

1975 

12.67 

-0.49 

12.68 

272 

2975 

23.98 

-0.83 

24.00 

272 

1000 

9.72 

-0.81 

9.76 

275 

2000 

12.93 

-0.63 

12.94 

273 

3000 

24.72 

-1.09 

24.74 

272 

1025 

9.60 

-0.77 

9.64 

274 

2025 

13.02 

-0.82 

13.05 

273 

3025 

25.07 

-1.26 

25.11 

273 

1050 

9.57 

-0.86 

9.61 

275 

2050 

13.25 

-0.79 

13.27 

273 

3050 

25.45 

-1.61 

25.50 

273 

1075 

9.74 

-0.95 

9.78 

275 

2075 

13.58 

-0.70 

13.60 

273 

3075 

25.43 

-1.84 

25.50 

274 

1100 

10.08 

-0.87 

10.12 

275 

2100 

13.83 

-0.76 

13.86 

273 

3100 

25.30 

-2.04 

25.39 

274 

1125 

10.35 

-0.53 

10.37 

273 

2125 

13.84 

-1.03 

13.08 

274 

3125 

25.04 

-2.42 

25.16 

275 

1150 

10.41 

-0.37 

10.42 

272 

2150 

13.58 

-1.62 

13.60 

277 

3150 

24.72 

-2.71 

24.87 

276 

1175 

10.49 

-0.39 

10.50 

272 

2175 

13.54 

-1.98 

13.68 

278 

3175 

24.43 

-3.01 

24.62 

277 

1200 

10.57 

-0.32 

10.58 

272 

2200 

13.79 

-2.25 

13.97 

279 

3200 

24.16 

-3.40 

24.40 

278 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, WS » 

WINC SPEED, 

THETA - 

WINO DIRECT I 0N 




ALT 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RAOAR/JIMSPHERE WINO 
1720 03/10/65. 22 1 5 Z , 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

23.96 

-3.63 

24.24 

278 

4225 

28.50 

-5.10 

28.95 

280 

5225 

38.53 

-11.27 

40.14 

286 

3250 

23.80 

-3.76 

24.09 

279 

4250 

28.28 

-5.63 

28.84 

281 

5250 

38.67 

-11.58 

40.37 

286 

3275 

23.65 

-3.98 

23.98 

279 

4275 

28.26 

-6.06 

28.91 

282 

5275 

38.46 

-11.91 

40.26 

287 

3300 

23.32 

-4.32 

23.72 

280 

4300 

28.18 

-6.54 

28.92 

283 

5300 

38.62 

-12.22 

40.51 

287 

3325 

22.83 

-4.80 

23.33 

282 

4325 

28.06 

-7.13 

28.95 

284 

5 325 

38.91 

-12.69 

40. 93 

2 88 

3350 

22.80 

-5.20 

23.39 

283 

4350 

27.95 

-7.78 

29.01 

285 

5350 

38.93 

-12.97 

41.03 

288 

3375 

23.29 

-5.61 

23.95 

283 

4375 

27.77 

-8.05 

28.92 

296 

5375 

3 9.04 

-13.25 

41 .23 

289 

3400 

24.11 

-6.10 

24.87 

284 

4400 

27.64 

-8.13 

28.82 

286 

5400 

39.38 

-13.83 

41.74 

289 

3425 

25.15 

-6.17 

25.90 

284 

4425 

27.92 

-8.16 

29.09 

286 

5425 

39.79 

-14.17 

42.24 

289 

3450 

25.53 

-5.95 

26.22 

283 

4450 

20.33 

-8.20 

29.49 

286 

5450 

40.00 

-14.33 

42.49 

290 

3475 

25.48 

-5.96 

26.17 

293 

4475 

2 8.50 

-8. 38 

29.71 

286 

5475 

40.01 

-14.39 

42.52 

290 

3500 

25.18 

-5.95 

25.87 

283 

4500 

28.56 

-8.72 

29.86 

287 

5500 

40.02 

-14.58 

42 . 59 

290 

3525 

24.69 

-5.71 

25.34 

283 

4525 

28.44 

-9.17 

29.88 

288 

5525 

39.90 

-14.52 

42.46 

290 

3550 

24.80 

-5.25 

25.35 

262 

4550 

28.87 

-9.59 

30.42 

208 

5550 

39.77 

-14.13 

42.21 

289 

3575 

25.36 

-5.21 

25.89 

281 

4575 

29.57 

-9.91 

31.19 

288 

5575 

39.73 

-14.02 

42.13 

2 89 

3600 

25.96 

-5.79 

26.59 

282 

4600 

29.80 

-10.21 

31.50 

289 

5600 

39.89 

-14.08 

42.30 

289 

3625 

26.35 

-6.21 

27.07 

283 

4625 

30.14 

-lU .43 

31.90 

289 

5625 

39.98 

-13.93 

42.34 

289 

3650 

26.30 

-6.23 

27.03 

283 

4650 

30.45 

-10.39 

32.17 

289 

5650 

39.82 

-13.46 

42.03 

288 

3675 

26.19 

-5.85 

26.84 

282 

4675 

30.44 

-10.42 

32.18 

289 

5675 

39.50 

-13.36 

41.70 

289 

3700 

25.94 

-5. 48 

26.52 

282 

4700 

30.33 

-10.56 

32.12 

289 

5700 

39.55 

-13.36 

41.15 

288 

3725 

25.75 

-5.24 

26.27 

281 

4725 

30.69 

-10.56 

32.45 

289 

5725 

39.88 

-13.33 

42.05 

286 

3750 

25.59 

-5.17 

26.10 

201 

4750 

31.47 

-10.29 

33.11 

208 

5750 

40.30 

-13.78 

42.59 

289 

3775 

25.48 

-5.35 

26.03 

282 

4775 

31. B8 

-9.90 

33.38 

287 

5775 

40.80 

-14.22 

43.21 

289 

3800 

25.61 

-5.28 

26.15 

281 

<.800 

31.95 

-9.76 

33.41 

287 

5800 

41.28 

-14.64 

43.80 

289 

3825 

25.63 

-5.03 

26.12 

281 

4825 

32.16 

-10.05 

33.69 

287 

5825 

41.61 

-15.03 

44.24 

290 

3850 

25.66 

-4.66 

26.08 

280 

4850 

32.40 

-10. 48 

34.06 

288 

5850 

41.75 

-15.39 

44.50 

290 

3875 

25.63 

-4.47 

24. 02 

280 

4875 

32.90 

-10.71 

34.60 

288 

5875 

41.91 

-15.41 

A4.65 

2 90 

3900 

25.54 

-4.40 

25.92 

280 

4900 

33.50 

-10.97 

35.25 

288 

5900 

42.37 

-15.25 

45.03 

290 

3925 

25.31 

-4.C4 

25.63 

279 

4925 

33.86 

-11.56 

35.78 

209 

5925 

43.30 

-15.41 

45.96 

289 

3950 

25.33 

-4.06 

25.65 

279 

4950 

34.06 

-12.25 

36.20 

290 

5950 

43.69 

-15.76 

46 *45 

2 90 

3975 

25.82 

-4.25 

26.17 

279 

4975 

34.23 

-12.71 

36.52 

290 

5975 

43.99 

-16.18 

46.87 

290 

4000 

26.36 

-3.80 

26.63 

278 

5000 

34.69 

-12.77 

36.97 

290 

6000 

44.24 

-16.24 

47.12 

290 

4025 

26.85 

-3.43 

27.06 

277 

5025 

35.58 

-1^.65 

37.76 

299 

6025 

43.95 

-15.98 

46.76 

290 

4050 

27.15 

-3.31 

27.35 

277 

5050 

36.59 

-12.29 

38.60 

208 

6050 

43.75 

-16.10 

46.61 

290 

<►075 

27.39 

-2.98 

27.55 

276 

5075 

37.46 

— 1 1 .99 

39.33 

288 

6075 

43.65 

-16.36 

46 • 62 

290 

4100 

27.55 

-3.04 

27.72 

276 

5100 

38.01 

-12.03 

39.87 

287 

6100 

43.77 

-16.43 

46.75 

2 90 

4125 

27.73 

-3.37 

27.93 

277 

5125 

38.16 

-11.70 

39.91 

287 

6125 

43.91 

-16.73 

46 .98 

2 91 

4150 

28.02 

-3.66 

28.26 

277 

5150 

38.20 

-11.19 

39.81 

286 

6150 

43.85 

-17.18 

47.10 

291 

4175 

27.98 

-4.12 

28.28 

278 

5175 

38.14 

-11.00 

39.70 

286 

6175 

43.87 

-17. 5B 

47.26 

2 92 

4200 

28.28 

-4.56 

28.65 

279 

5200 

38.18 

-1 i .04 

39.74 

296 

6200 

44.12 

-17.80 

47.58 

292 

ALT 

= ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERJDI0NAL 

COMPONENT, WS = 

WINC SPEED, 

THETA = 

WINO Dll 

RECTI 0N 
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FP 

TEST NUMBER 

ALT WX W Z WS THETA 

METERS H/SEC M/SEC M/SEC DEG 

6225 44,28 -17.80 47.72 292 

6250 44.28 -17.58 47.65 291 

6275 44.36 -16.88 47.46 291 

6300 44.58 -16.50 47.54 290 

6325 44.79 -16.23 47.64 290 


6350 44.99 -15.62 47.63 289 
6375 45.34 -15.20 47.82 288 
6400 45.56 -15.04 47.97 288 
6425 45.56 -15.15 48.01 288 
6450 45.42 -15.38 47.95 289 


6475 45.24 -15.74 47.90 289 

6500 45.40 -15.79 48.07 289 

, 6525 45.67 -16.11 48.43 289 

6550 45.94 -16.80 48.92 290 

* 6575 46.15 -17.05 49.20 290 


6600 46.23 -17.16 49.31 290 
6625 46.31 -17.45 49.49 290 
6650 46.30 -17.78 49.59 291 
6675 46.42 -17.89 49.75 291 
6700 46.82 -17.78 50.08 291 


6725 47.17 -17.88 50.45 291 
6750 47.23 -18.14 50.59 291 
6775 47.66 -18.15 50.99 291 
6800 47.66 -18.72 51.21 291 
6825 47.56 -19.42 51.37 292 


6850 47.87 -19.06 51.53 292 
6875 47.74 -19.13 51.44 292 
6900 47.61 -19.32 51.38 292 
6925 47.57 -19.70 51.49 292 
6950 47.63 -20.17 51.72 293 


6975 47.73 -20.40 51.90 293 
7000 47.79 -20.89 52.15 293 
7025 47.75 -2K20 52.24 294 
7050 47.33 -21.04 51.80 294 
7075 46.96 -20.85 51.38 294 


TABLE [[-47 (con't) 

S-16 RAOAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
1720 03/10/65, 22152, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 

ALT WX WZ WS THETA ALT WX WZ WS THETA 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC OEG 

7225 47.26 -21.11 51.76 294 8225 44.96 -21.60 49.88 295 

7250 47.06 -21.43 51.71 294 8250 44.79 -21.82 49.02 296 

7275 47.09 -21.50 51.76 294 8275 44.53 -21.97 49.65 296 

7300 47.29 -21.02 51.75 294 8300 44.62 -21.63 49.59 296 

7325 47.44 -20.66 51.74 293 8325 44.60 -21.43 49.48 295 


7350 47.84 -20.66 52.11 293 8350 44.46 -21.26 49.28 295 
7375 47.69 -20.80 52.03 293 8375 44.48 -20.76 49.09 295 
7400 47.53 -20.53 51.77 293 e400 44.71 -20.26 49.09 294 
7425 47.79 -20.56 52.03 293 0425 44.39 -20.33 48.82 294 
7450 47.80 -20.76 52.11 293 0450 44.45 -20.40 48.94 295 


7475 47.84 -20.85 52.19 293 8475 44.87 -20.25 49.22 294 
7500 47.80 -20.89 52.16 293 8500 44.67 -20.05 48.97 294 
7525 47.95 -21.06 52.37 294 8525 44.48 -19.63 48.62 294 
7550 47.82 -21.12 52.28 294 8550 44.65 -19.30 48.64 293 
7575 47.58 -20.95 51.99 294 8575 44.71 -19.51 48.78 293 


7600 47.69 -20.90 52.06 293 8600 44.77 -19.33 46.76 293 
7625 47.79 -20.84 52.14 293 0625 44.90 -19.02 48.76 293 
7650 47.89 -20.63 52.14 293 8650 44.71 -19.21 48.66 293 
7675 47.97 -20.37 52.11 293 8675 44.65 -19.05 48.54 293 
7700 47.78 -20.62 52.04 293 8700 45.06 -18.16 48.58 292 


7725 47.16 -20.82 51.56 294 8725 44.96 -18.27 48.53 292 
7750 46.62 -20.77 51.04 294 8750 44.90 -18.45 48.54 292 
7775 46.49 -20.32 50.73 293 8775 44.89 -17.79 48.29 291 
7800 46.69 -19.90 50.76 293 8600 44.57 -17.75 47.90 292 
7825 46.55 -20.23 50.76 293 8825 44.72 -17.92 48.18 292 


7850 46.20 -20.22 50.43 293 8850 44.65 -17.78 48.06 292 
7875 45.91 -20.16 50.14 294 8875 44.67 -17.84 48.10 292 
7900 45.56 -20.43 49.93 294 8900 44.82 -17.77 48.21 291 
7925 45.26 -20.59 49.73 294 8925 44.82 -17.95 48.28 292 
7950 44.99 -20.66 49.51 294 0950 44.72 -18.17 48.27 292 


7975 44.84 -21.01 49.52 295 8975 44.55 -18.15 48.11 292 
8000 44.79 -21.54 49.70 296 9000 44.49 -18.04 48.01 292 
8025 44.74 -21.50 49.64 295 9025 44.60 -17.75 48.00 292 
8050 44.66 -21.53 49.58 296 9050 44.71 -17.48 48.01 291 
8075 44.75 -21.44 49.62 295 5075 44.67 -17.72 48.06 291 


7100 46.95 -21.03 51.45 294 
7125 46.99 -21.14 51.53 294 
7150 47.22 -21.32 51.81 294 
7175 47.25 -21.54 51.93 294 
7200 47.26 -21.31 51.84 294 


8100 44.65 -21.69 49.64 296 
8125 44.75 -21.77 49.76 296 
8150 44.89 -21.54 49.79 295 
8175 44.83 -21.50 49.72 295 
8200 44.86 -21.59 49.79 296 


9100 44.30 -18.07 47.84 292 
9125 44.13 -18.27 47.76 292 
9150 44.43 -18.60 48.17 293 
9175 44.51 -19.13 48.44 293 
9200 44.29 -19.27 48.30 293 


ALT - ALTITUOE, WX - Z0NAL COMPONENT , WZ * MERIDIONAL COMPONENT, WS - WINC SPEED, THETA * WINO DIRECTION 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO VELOCITY PROFILE 


ALT WX WZ WS 
METERS M/SEC M/SEC M/SEC 

9225 44.39 -19.17 48.35 
9250 44.37 -19.49 48.47 
9275 44.20 -20.43 48.70 
9300 44.26 -21.31 49.12 
9325 44.38 -21.62 49.36 


9350 44.34 -21.94 49.47 
9375 44.20 -21.94 49.34 
9400 44.05 -22.04 49.26 
9425 43.98 -22.17 49.25 
9450 43.77 -22.35 49.15 


9475 43.47 -23.11 49.23 
9500 43.55 -23.65 49.56 
9525 43.94 -23.59 49. B7 
9550 44.77 -22.81 50.24 
9575 45.12 -22.84 50.57 


9600 45.42 -22.58 50.73 
9625 45.47 -22.00 50.51 
9650 45.47 -21.97 50.50 
9675 46.06 -21. 2B 50.74 
9700 45.97 -20.83 50.47 


9725 45.97 -20.80 50.45 
9750 45.91 -20.91 50.45 
9775 45.34 -21.17 50.04 
9800 45.24 -21.42 50.06 
9825 45.67 -20.47 50.05 


9850 46.38 -19.51 50.32 
9875 46.29 -20.17 50.49 
9900 45.65 -20.17 49.91 
9925 46.01 -19.79 50.08 
9950 46.38 -19.68 50.38 


9975 46.20 -19.63 50.20 
10000 46.01 -20.30 50.29 
10025 46.68 -19.55 50.61 
10050 47.29 -19.45 51.14 
10075 47.07 -19.80 51.06 


10100 46.69 -19.81 50.72 
10125 46.74 -19.48 50.63 
10150 46.79 -19.36 50.63 
10175 46.72 -19.73 50.72 
10200 46.96 -20.17 51.11 


TEST NUMBER 1720 03/10/65 

THETA ALT WX 

DEG METERS .M/SEC 

293 10225 47.27 

294 10250 46.94 

295 10275 46.77 

296 10300 47.64 

296 10325 47.18 


296 10350 46.86 

296 10375 47.25 

296 10400 47.02 

297 10425 47.10 

297 10450 47.41 


298 10475 47.57 
298 10500 47.59 
298 10525 48.21 
297 10550 48.36 
297 10575 48.69 


296 10600 49.23 

296 10625 49.25 

296 10650 49.73 

295 10675 49.99 

294 10700 50.09 


294 10725 50.35 

294 10750 50.35 

295 10775 50.13 

295 10800 50.61 

294 10825 51.50 


293 10850 51.16 

293 10875 50.86 

294 10900 50.63 

293 10925 50.44 

293 10950 51.30 


293 10975 51.78 

294 11000 51.29 

293 11025 50.94 

292 11050 50.82 

293 11075 50.77 


293 11100 50.78 

292 11125 50.79 

292 11150 51.44 

293 11175 51.86 

293 11200 51.98 


, 22152, EASTERN TEST RANGE, 
WZ WS THETA 

M/SEC M/SEC CEG 

-19.87 51.27 293 

-19.81 50.95 293 

-19.92 50.84 293 

-19.75 51.57 292 

-20.26 51.35 293 


-20.27 51.05 293 
-19.91 51.27 293 
-20.19 51.17 293 
-20.75 51.47 294 
-20.17 51.52 293 


-20.14 51.66 293 
-20.26 51.73 293 
-19.88 52.14 292 
-20.90 52.69 293 
-21.00 53.03 293 


-20.05 53.15 292 
-20.70 53.42 293 
-21.07 54.01 293 
-21.18 54.29 293 
-21.38 54.47 293 


-21.06 54.89 293 
-21.85 54.89 293 
-22.18 54.82 294 
-22.77 55.50 294 
-22.06 56.03 293 


-22.52 55.90 294 
-22.95 55.80 294 
-22.75 55.51 294 
-23.65 55.71 295 
-23.16 56.29 294 


-22.92 56.63 294 
-23.70 56.50 295 
-23.66 56.17 295 
-23.17 55.85 294 
-23.25 55.84 294 


-23.12 55.80 294 
-22.98 55.75 294 
-23.28 56.46 294 
-24.01 57.15 295 
-23.95 57.23 295 


FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

11225 

52.41 

-24.25 

57.74 

295 

11250 

52.77 

-24.42 

58.15 

295 

11275 

52.92 

-25.18 

58.61 

295 

11300 

53.67 

-26.09 

59.68 

2 96 

11325 

54.56 

-25.41 

60.19 

295 


11350 

54.72 

-25.29 

60.28 

295 

11375 

54.89 

-25.16 

60.38 

294 

11400 

54.72 

-26.13 

60.63 

295 

11425 

54.66 

-27.08 

61.00 

296 

11450 

54.72 

-27.17 

61.09 

296 


11475 

54.31 

-27.30 

60.78 

297 

11500 

54.53 

-26.30 

60.54 

2 96 

11525 

53.67 

-27.64 

60.37 

297 

11550 

53.31 

-28.37 

60.39 

298 

11575 

53.74 

-27.87 

60.54 

297 

11600 

53.39 

-28.28 

60.41 

298 

11625 

53.07 

-27.44 

59.74 

297 

11650 

53.26 

-27.27 

59.83 

297 

11675 

52.95 

-27.89 

59.84 

298 

11700 

52.95 

-27.46 

59.64 

2 97 


11725 

53.24 

-27.15 

59.76 

297 

11750 

52.99 

-26.91 

59.43 

297 

11775 

52.18 

-27.96 

59.20 

298 

11800 

52.37 

-26.85 

58.85 

297 

11825 

52.21 

-25.73 

56.21 

296 

11850 

51.94 

-26.32 

58.23 

297 

11875 

51.95 

-26.16 

58.17 

2 97 

11900 

51.50 

-26.06 

57.72 

297 

11925 

51.70 

-25.49 

57.65 

296 

11950 

51.48 

-25.20 

57.32 

296 

11975 

50.94 

-25.02 

56.75 

296 

12000 

5 0.60 

-25.93 

56.86 

297 

12025 

50.27 

-26.21 

56.69 

2 97 

12050 

50.52 

-25.83 

56.74 

2 97 

12075 

50.10 

-26.65 

56.75 

298 

12100 

50.81 

-25.44 

56.82 

296 

12125 

51.12 

-24.87 

56.85 

296 

12150 

51.05 

-24.47 

56.61 

295 

12175 

51.36 

-24.55 

56.93 

295 

12200 

51.57 

-24.04 

56.90 

295 
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AIT UV U 7 

METERS M/SEC M/SEC 


TABLE 11-47 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE HIND VEL0CITY PROFILE 



TEST NUMBER 

1720 

03/10/65, 

22152 i 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 


HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 


12225 

51.61 

-23.35 

56.6* 

29* 

12250 

51.77 

-23.25 

56.75 

29* 

12275 

52.10 

-22.67 

56.82 

293 

12300 

52. *1 

-21.86 

56.78 

292 

12325 

51.96 

-22.27 

56.5* 

293 

12350 

52.0* 

-22.19 

56.57 

293 

12375 

52.11 

-22.11 

56.61 

293 

12*00 

52.95 

-20.31 

56.71 

291 

12*25 

52.50 

-21.19 

56.61 

292 

12*50 

52.58 

-21.22 

56.70 

292 

12*75 

52.66 

-21.2* 

56.78 

292 

12500 

52.71 

-20.8* 

56.66 

291 

12525 

52.77 

-20. *3 

56.58 

291 

12550 

52.00 

-20.02 

55.73 

291 

12575 

51.71 

-20.10 

55. *7 

291 

12600 

51.76 

-18.75 

55.06 

290 

12625 

51.33 

-18.88 

5*. 69 

290 

12650 

51.27 

-17.68 

5*. 2* 

269 

12675 

51. *7 

-16.60 

5*. 08 

288 

12700 

50.63 

-16.59 

53.28 

288 

12725 

51.07 

-15. *8 

53.37 

287 

12750 

51.07 

-15.83 

53. *7 

287 

12775 

50.5* 

-17. *1 

53. *5 

289 

12800 

51. *3 

-13.60 

53.20 

285 

12825 

51.29 

-13.51 

53.0* 

285 

12850 

51.13 

- 1* . 97 

53.28 

286 

12875 

51.36 

-1*.01 

53.23 

285 

12900 

51.02 

-13.51 

52.78 

285 

12925 

51.00 

-13.38 

52.73 

28* 

12950 

50.99 

-13.25 

52.68 

28* 

12975 

51.12 

-13.0* 

52.76 

28* 

13000 

51.55 

-12. *9 

53.0* 

283 

13025 

51.88 

-12. C2 

53.25 

283 

13050 

51.60 

-11.86 

52.9* 

283 

13075 

51. *6 

-11.55 

52.73 

282 

13100 

51.31 

-11.23 

52.53 

282 

13125 

50.93 

-10.56 

52.01 

282 

13150 

50.8* 

-9.99 

51.81 

281 

13175 

50.80 

-9.51 

51.68 

280 

13200 

51. *9 

-8.99 

52.27 

280 


13225 

51.69 

-9.66 

52.59 

280 

13250 

52.09 

-10.38 

53.12 

281 

13275 

53.02 

-10.01 

53.96 

201 

13300 

53.66 

-10.21 

5*. 62 

281 

13325 

5*. 18 

-9.52 

55.01 

280 

13350 

5*. 12 

— 9.*0 

5*. 93 

280 

13375 

5*. 06 

-9.28 

5*. 85 

280 

13*00 

53.52 

-8.56 

5*. 20 

279 

13*25 

53.8* 

-7.91 

5*. *2 

278 

13*50 

5*. 07 

-7.6* 

5*. 60 

278 

13*75 

5*. 29 

-7.37 

5*. 79 

270 

13500 

5*. 53 

-7.25 

55.01 

277 

13525 

5*. 27 

-7.81 

5*. 83 

278 

13550 

5*. 11 

-7.57 

5*. 6* 

278 

13575 

53.80 

-7.01 

5*. 26 

277 

13600 

53.85 

-5.06 

5*. 09 

275 

13625 

5*. 77 

-5.93 

55.09 

276 

13650 

5*. 78 

-6.06 

55.12 

276 

13675 

5*. 80 

-6.18 

55. 1* 

276 

13700 

5*. 81 

-6.30 

55.17 

276 

13725 

5*. 82 

-6. *2 

55.19 

277 

13750 

55.01 

-7.66 

55.5* 

278 

13775 

56.2* 

-7.20 

56.70 

277 

13000 

56.25 

-7.22 

56.71 

277 

13825 

56.26 

-7.2* 

56.72 

277 


13850 

57.07 

-li.53 

50.23 

281 

13875 

57.30 

-1 i .78 

5B. 58 

281 

13900 

57.23 

- 1* . 5 1 

59.0* 

28* 

13925 

57.29 

-1*.71 

59.15 

28* 

1 3950 

57.36 

-1*.90 

59.26 

28* 

13975 

57. *3 

-15.09 

59.38 

285 

1*000 

57.09 

-17.05 

59.81 

287 


HZ 

M/SEC 


US 

M/SEC 


THETA 

DEG 
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TABLE 1 1 -48 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHE RE WINO VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

MX 

HZ 

TEST NUMBER 
W$ THETA 

1721 

ALT 

03/10/65 

MX 

, 2339Z, 
HZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL 0ft I DA 
ALT 

MX 

MZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEC 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEC 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

300 

10.07 

-2.68 

10.42 

285 

1300 

11.67 

-0.67 

11.69 

273 

2300 

13.97 

0.93 

14.00 

266 

325 

10.73 

-2.54 

11.03 

283 

1325 

11.64 

-0.62 

11.65 

273 

2325 

14.28 

1.05 

14.32 

266 

350 

11.02 

-2.50 

11.30 

283 

1350 

11.57 

-0.67 

11.58 

273 

2350 

14.60 

1.23 

14.65 

265 

375 

11.20 

-2.46 

11.46 

282 

1375 

11.41 

-0.55 

11.43 

273 

2375 

14.95 

1.48 

15.02 

264 

*00 

11.29 

-2.52 

11.57 

282 

1400 

11.32 

-0.35 

11.33 

272 

2400 

15.34 

1.51 

15.41 

264 

425 

11.00 

-2.37 

11.25 

282 

1425 

11.21 

-0.25 

11.21 

271 

2425 

15.50 

1.36 

15.56 

265 

450 

10.56 

-1.96 

10.74 

280 

1450 

11.11 

-0.08 

11.11 

270 

2450 

15.85 

1.09 

15.89 

266 

47 5 

10.48 

-1.75 

10.63 

279 

1475 

11.16 

0.11 

11.17 

269 

2475 

16.36 

0.71 

16.37 

267 

500 

10.87 

-1.74 

11.01 

279 

1500 

11.43 

0.15 

11.43 

269 

2500 

16.76 

0.49 

16.77 

268 

525 

11.50 

-1.61 

11.62 

278 

1525 

11.66 

0.06 

11.66 

270 

2525 

17.36 

0.45 

17.36 

268 

550 

11.81 

-1.39 

11.89 

277 

1550 

11.86 

-0.08 

11.87 

270 

2550 

18.07 

0.56 

18.08 

268 

575 

11.46 

-1.29 

11.53 

276 

1575 

12.14 

-0.23 

12.14 

271 

2575 

18.59 

0.48 

18.60 

268 

600 

11.09 

-1.27 

11.17 

276 

1600 

12.22 

-0.34 

12.23 

271 

2600 

19.25 

0.23 

19.25 

269 

625 

11.08 

-1.33 

11.16 

277 

1625 

12.34 

-0.34 

12.34 

271 

2625 

20.12 

-0.11 

20.12 

270 

650 

11.21 

-1.59 

11.33 

278 

1650 

12.46 

-0.23 

12.47 

271 

2650 

20.72 

-0.60 

20.73 

271 

675 

11.13 

-1.72 

11.27 

279 

1675 

12.61 

-0.08 

12.61 

270 

2675 

21.13 

-1.04 

21.16 

273 

700 

10.82 

-1.66 

10.94 

279 

1700 

12.67 

0.14 

12.67 

269 

2700 

21.41 

-1.41 

21.45 

274 

725 

10.52 

-1.58 

10.64 

278 

1725 

12.53 

0.26 

12.54 

269 

2725 

21.67 

-1.73 

21.74 

2 74 

750 

10.59 

-1.47 

10.70 

278 

1750 

12.44 

0.46 

12.45 

268 

2750 

21.90 

-2.22 

22.01 

276 

775 

10.74 

-1.40 

10.83 

277 

1775 

12.37 

0.64 

12. 39 

267 

2775 

22.10 

-2.81 

22.28 

277 

800 

10.82 

-1.39 

10.91 

277 

1800 

12.36 

0.78 

12.39 

266 

2800 

22.21 

-3.13 

22.43 

278 

825 

11.00 

-1.40 

11.09 

277 

1825 

12.23 

1.10 

12.28 

265 

2825 

22.22 

-3.47 

22.49 

279 

850 

11.13 

-1.42 

11.22 

277 

1850 

12.12 

1.31 

12.19 

264 

2850 

22.24 

-3.89 

22.58 

280 

875 

11.02 

-1.28 

11.09 

276 

1875 

12.17 

1.36 

12.25 

263 

2875 

22.19 

-4.21 

22.59 

281 

900 

10.84 

-1.04 

10.89 

275 

1900 

12.33 

1.55 

12.43 

263 

2900 

22.28 

-4.69 

22.77 

282 

925 

10.83 

-0.88 

10.87 

274 

1925 

12.43 

1.81 

12.56 

262 

2925 

22.25 

-5.21 

22.85 

283 

950 

10.95 

-0.86 

10.99 

274 

1950 

12.40 

1.98 

12.56 

261 

2950 

22.01 

-5.65 

22.72 

284 

975 

11.01 

-0.83 

11.04 

274 

1975 

12.37 

2.25 

12.57 

260 

2975 

21.82 

-5.88 

22.59 

285 

1000 

11.10 

-0.72 

11.13 

274 

2000 

12.55 

2.41 

12.78 

259 

3000 

21.52 

-5.93 

22.32 

285 

1025 

11.16 

-0.67 

11.18 

273 

2025 

13.06 

2.25 

13.25 

260 

3025 

20.91 

-5.93 

21.73 

286 

1050 

11.10 

-0.65 

11.11 

273 

2050 

13.44 

2.06 

13.60 

261 

3050 

20.46 

-5.84 

21.28 

266 

1075 

11.11 

-0.62 

11.12 

273 

2075 

13.49 

1.93 

13.63 

262 

3075 

20.34 

-5.69 

21.12 

285 

1100 

11.05 

-0.55 

11.06 

273 

2100 

13.62 

1.75 

13.73 

262 

3100 

20.20 

-5.44 

20.92 

285 

1125 

10.91 

-0.39 

10.92 

272 

2125 

13.87 

1.54 

13.95 

263 

3125 

20.18 

-5.10 

20.81 

2 84 

1150 

10.89 

-0.11 

10.90 

?7n 

oi 


-- 1 


~' 

j i ji* 

£U.UO 

t't 

ifu.62 

283 

1175 

10.93 

0.03 

10.93 

270 

2175 

14.13 

1.08 

14.17 

265 

3175 

20.28 

-4.48 

20.77 

282 

1200 

11.04 

0 . OB 

11.04 

269 

2200 

13.96 

0.96 

14.00 

266 

3200 

21.04 

-4.16 

21.45 

281 

1225 

11.38 

0.05 

11.38 

270 

2225 

13.93 

1.06 

13.97 

265 

3225 

21-97 

-4.15 

22.36 

281 

1250 

11.69 

-0.24 

11.69 

271 

2250 

13.95 

1.08 

13.99 

265 

3250 

22.95 

-4.57 

23.40 

281 

1275 

11.78 

-0.57 

11.79 

273 

2275 

13.84 

0.96 

13.88 

266 

3275 

23.43 

-5.04 

23.97 

282 

ALT 

= ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERIDIONAL 

C0MP0NE NT , MS = 

WINE SPEED, 

THETA * 

HINO DIRECTI 0N 




ALT 

MX 

HZ 

HS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE HlND 
1721 03/10/65, 23 39Z , 

ALT HX HZ 

VEL0C IT Y 
EASTERN 
HS 

PR0F TLE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

theta 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

C EG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

3300 

23.40 

-5.64 

24.07 

283 

4300 

26.43 

-9.14 

27.97 

289 

5300 

38.47 

-17.32 

42.19 

294 

3325 

23.28 

-6.14 

24.07 

285 

4325 

26.58 

-8.85 

28.01 

288 

5325 

38.57 

-17.02 

42 . 16 

2 94 

3350 

23.27 

-6.35 

24.12 

285 

4350 

26.70 

-8.79 

28.11 

288 

5350 

38.62 

-16.41 

41.96 

293 

3375 

23.04 

-6.36 

23.90 

285 

4375 

26.63 

-8.63 

28.00 

288 

5375 

38.80 

-16.01 

41.97 

292 

3400 

22.67 

-6.29 

23.53 

285 

4400 

26.67 

-8.54 

28.00 

288 

5400 

38.90 

-15.93 

42.03 

292 

3425 

22.46 

-6.04 

23.26 

285 

4425 

26.61 

-8.58 

27.96 

288 

5425 

38.91 

-15.65 

41 . 94 

292 

3450 

22.35 

-5.69 

23.06 

284 

4450 

26.53 

-8.80 

27.95 

288 

5450 

39.13 

-15.26 

42.00 

291 

3475 

22.41 

-5.43 

23.06 

283 

4475 

26.52 

-8.82 

27.95 

288 

5475 

39.44 

-14.89 

42.16 

291 

3500 

22.42 

-5.02 

22.97 

282 

4500 

26.74 

-8.81 

28.15 

288 

5500 

39.55 

-14.17 

42.01 

290 

3525 

22.49 

-4.58 

22.95 

281 

4525 

27.16 

-9.15 

28.66 

288 

5525 

39.82 

-13.62 

42.08 

289 

3550 

22.87 

-4.26 

23.26 

280 

4550 

27.76 

-9.79 

29.44 

289 

5550 

40.52 

-13.29 

42.65 

268 

3575 

23.27 

-4.15 

23.64 

280 

4575 

27.98 

-10.18 

29.78 

290 

5575 

41.02 

-13.10 

43.06 

288 

3600 

23.57 

-4.00 

23.91 

279 

4600 

27.91 

-10.48 

29.82 

290 

5600 

41.16 

-12.94 

43.15 

287 

3625 

23.80 

-3.84 

24.11 

279 

4625 

28.60 

-10.97 

30.63 

291 

5625 

41.04 

-12.87 

43.01 

287 

3650 

23. 8B 

-3.71 

24.17 

279 

4650 

28.97 

-11.44 

31.15 

291 

5650 

41.16 

-13.42 

43.29 

288 

3675 

23.81 

-3.31 

24.04 

278 

4675 

29.09 

-n.60 

31.32 

292 

5675 

41.58 

-13.64 

43.76 

288 

3700 

23.47 

-3.01 

23.66 

277 

4700 

29.45 

-11.56 

31.64 

291 

5700 

41.94 

-13.35 

44.01 

287 

3725 

23.53 

-2.90 

23.71 

277 

4725 

30.01 

-11.31 

32.07 

290 

5725 

42.31 

-14.01 

44.57 

288 

3750 

23.75 

-3.00 

23.94 

277 

4750 

31.07 

-11.08 

32.98 

289 

5750 

42.38 

-14.94 

44.93 

289 

3775 

23.8 8 

-3.22 

24.09 

278 

4775 

32.11 

-11.30 

34.04 

289 

5775 

42.45 

-15.43 

45.16 

290 

3800 

24.28 

-3.70 

24.56 

278 

4800 

32.96 

-11.67 

34.96 

289 

5800 

42.66 

-15.83 

45.50 

290 

3825 

24.84 

-4.25 

25.20 

280 

4825 

33.67 

-11.84 

35.69 

289 

5825 

42.79 

-16.37 

45.82 

291 

3850 

25.39 

-4.67 

25.81 

280 

4850 

34.23 

-11.87 

36.22 

289 

5650 

42.93 

-17.08 

46.20 

292 

3875 

25.44 

-5.21 

25.97 

281 

4875 

34.90 

-12.04 

36.92 

289 

5875 

43.27 

-17.64 

46.73 

292 

3900 

25.16 

-5.69 

25.80 

283 

4900 

35.39 

-12.19 

37.43 

289 

5900 

43.61 

-17.84 

47.12 

292 

3925 

24.89 

-6.09 

25.62 

2 84 

4925 

35.90 

-12.56 

38.03 

289 

5925 

43.75 

-18.05 

47.33 

292 

3950 

24.76 

-6.61 

25.63 

285 

4950 

36.61 

-12.88 

38.81 

289 

5950 

43.80 

-18.28 

47.46 

292 

3975 

24.39 

-7.05 

25.39 

286 

4975 

37.31 

-13.24 

39.59 

289 

5975 

43.78 

-18.30 

47.45 

293 

4000 

24.03 

-6.95 

25.01 

286 

5000 

37.79 

-13.70 

40.19 

290 

6000 

43.78 

-18.16 

47.39 

292 

4025 

23.75 

-6.78 

24.70 

286 

5025 

38.17 

-13.95 

40.64 

290 

6025 

43.73 

-17.64 

47.15 

292 

4050 

23.75 

-7.15 

24.80 

287 

5050 

38.72 

-14.10 

41.20 

290 

6050 

43.92 

-17.45 

47.26 

291 

4075 

23.97 

-7.52 

25.12 

267 

5075 

39.11 

-14.55 

41.73 

290 

6075 

44.28 

-17.52 

47.62 

291 

4100 

24.08 

-7.82 

25.31 

288 

5100 

38.98 

-15.17 

41.83 

291 

6100 

44.67 

-17.82 

48.09 

292 

4125 

24.35 

-8.18 

25.68 

288 

5125 

38.63 

-15.50 

41.62 

292 

6125 

45.12 

-18.23 

48.66 

292 

4150 

24.53 

-8.64 

26.01 

289 

5150 

38.49 

-15.68 

41.56 

292 

6150 

45.51 

-18.29 

49.05 

292 

4175 

24.66 

-9.15 

26.30 

290 

5175 

38.50 

-16.04 

41.71 

292 

6175 

45.63 

-18.44 

49.21 

2 92 

4200 

24.97 

-9.42 

26.69 

290 

5200 

38.50 

-16.49 

41.88 

293 

6200 

45.54 

-18.79 

49.26 

2 92 

4225 

25.41 

-9.58 

27.15 

290 

5225 

38.44 

-16.77 

41.94 

293 

6225 

45.60 

-18.83 

49.34 

292 

4250 

25.92 

-9.50 

27.60 

290 

5250 

38.39 

-17.01 

41.99 

294 

6250 

45.73 

-18.76 

49.43 

292 

4275 

26.31 

-9.45 

27.95 

290 

5275 

38.41 

-17.25 

42.10 

294 

6275 

45.64 

-18.46 

49.24 

292 
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TABLE 11-48 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHE RE WINO VEL0C IT Y PROFILE 


ALT 

MX 

MZ 

TEST NUMBER 
MS THETA 

1721 

ALT 

03/10/65 

MX 

, 23392, 
WZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6300 

45.55 

-18.09 

49.01 

291 

7300 

45.63 

-18.11 

49.09 

291 

8300 

43.79 

-15.77 

46.54 

290 

6325 

45.44 

-17.81 

48.81 

291 

7325 

45.42 

-17.56 

48.70 

291 

8325 

44.10 

-15.80 

46.84 

290 

6350 

45.70 

-17.99 

49.11 

291 

7350 

45.52 

-17.28 

48.69 

291 

8350 

44.01 

-16.65 

47.06 

291 

6375 

46.23 

-18.67 

49.86 

2 92 

7375 

45.69 

-16.83 

48.69 

290 

8375 

43.40 

-17.33 

46.74 

292 

6400 

46.14 

-19.25 

49.99 

292 

7400 

45.72 

-16.46 

48.59 

290 

8400 

43.35 

-17.09 

46.60 

291 

6425 

46.06 

-19.44 

49.99 

293 

7425 

45.74 

-16.59 

48.65 

290 

8425 

43.23 

-17.34 

46.58 

292 

6450 

46.15 

-19.23 

50.00 

292 

7450 

45.51 

-16.54 

48.42 

290 

8450 

43.15 

-17.72 

46.65 

292 

6475 

46.06 

-19.14 

49.88 

292 

7475 

45.24 

-16.62 

48.19 

290 

8475 

42.94 

-18.66 

46.82 

293 

6500 

45.86 

-19.14 

49.69 

292 

7500 

44.98 

-16.86 

48.04 

290 

8500 

42.82 

-19.32 

46.98 

2 94 

6525 

45.74 

-19.05 

49.55 

292 

7525 

44.77 

-17.13 

47.93 

291 

8525 

42.91 

-19.20 

47.01 

294 

6550 

45.90 

-19.11 

49.72 

292 

7550 

44.80 

-17.19 

47.98 

291 

8550 

43.00 

-19.21 

47.10 

2 94 

6575 

45.99 

-19.86 

50.09 

293 

7575 

44.63 

-17.18 

47.82 

291 

0575 

42.98 

-19.74 

47.29 

2 94 

6600 

45.86 

-20.81 

50.36 

294 

7600 

44.47 

-1 / .28 

47.71 

291 

8600 

43.02 

-20.80 

47.79 

296 

6625 

45.97 

-21.11 

50.59 

294 

7625 

44.44 

-16.83 

47.53 

291 

8625 

43.10 

-21.62 

48.22 

296 

6650 

45.96 

-21.29 

50.66 

295 

7650 

44.25 

-16.69 

47.29 

290 

8650 

43.12 

-21.02 

48.33 

2 97 

6675 

45.86 

-21.52 

50.66 

295 

7675 

44.16 

-16.92 

47.29 

291 

8675 

43.25 

-22.05 

48.55 

297 

6700 

45.80 

-22.03 

50.82 

296 

7700 

43.96 

-16.70 

47.03 

291 

8700 

43.64 

-21.33 

48.57 

296 

6725 

45.76 

-22.07 

50.81 

296 

7725 

43.55 

-16.84 

46.69 

291 

0725 

43.87 

-21.05 

48.66 

295 

6750 

45.79 

-21.49 

50. 59 

295 

7750 

43.34 

-16.81 

46.48 

291 

8750 

43.60 

-21.88 

48.78 

296 

6775 

45.52 

-21.23 

50.23 

295 

7775 

43.08 

-16.78 

46.24 

291 

8775 

43.87 

-21.21 

48.73 

296 

6 900 

45.36 

-21.11 

50.03 

295 

7800 

43.06 

-16.94 

46.27 

291 

6800 

44.10 

-21.30 

48.97 

296 

6825 

45.67 

-20.81 

50.19 

294 

7825 

43.30 

-16.27 

46.26 

290 

8825 

44.28 

-21.30 

49.14 

296 

6850 

45.89 

-20.21 

50.15 

294 

7850 

43.26 

-16.01 

46.12 

290 

8650 

44.34 

-20.68 

49.01 

295 

6875 

45.92 

- 19.68 

49.96 

293 

7875 

43.23 

-16.22 

46.18 

290 

8875 

43.87 

-21.83 

49.01 

296 

6900 

46.00 

-19.27 

49.87 

293 

7900 

43.22 

-16.26 

46.18 

290 

8900 

43.61 

-22.24 

48.95 

297 

6925 

46.12 

-19.57 

50.10 

293 

7925 

43.42 

-16.02 

46.28 

290 

8925 

43.45 

-22.10 

48.75 

297 

6950 

46.29 

-19.54 

50.25 

293 

7950 

43.56 

-15.88 

46.36 

290 

8950 

43.29 

-22.60 

48.84 

297 

6975 

46.29 

-19.19 

5C.11 

292 

7975 

43.36 

-15.88 

46.18 

290 

8975 

44.06 

-23.08 

49.74 

297 

7000 

46.45 

-18.96 

50.18 

292 

8000 

43.49 

-15.72 

46.25 

290 

9000 

44.48 

-23.25 

50.19 

297 

7025 

46.47 

-19.06 

50.22 

292 

8025 

43.48 

-15.58 

46.19 

290 

9025 

44.92 

-22.05 

50.04 

296 

7050 

46.09 

-19.08 

49.89 

292 

8050 

43.42 

-15.59 

46.13 

290 

9050 

45.30 

-21.53 

50.16 

295 

7075 

45.72 

-18.89 

49.47 

292 

8075 

43.44 

-15.81 

46.23 

290 

9075 

45.64 

-22.44 

50.86 

2 96 

7100 

45.90 

-19.31 

49.80 

293 

8100 

43.68 

-15.29 

46.28 

289 

9100 

46.05 

-21.71 

50.91 

295 

7125 

46.31 

-19.17 

50.13 

292 

8125 

43.98 

-15.09 

46.50 

289 

9125 

46.57 

-20.57 

50.91 

2 94 

7150 

46.17 

-19 45 

50.10 

293 

8150 

43.88 

-15.66 

46.59 

209 

9150 

46.53 

-20.80 

50.96 

294 

7175 

45.70 

-19.94 

49. B7 

293 

8175 

43.93 

-15.99 

46.75 

290 

9175 

46.58 

-20.15 

50.75 

293 

7200 

45.58 

-19.98 

49.77 

293 

0200 

44.13 

-15.55 

46.79 

289 

9200 

46.81 

-20.21 

50.98 

293 

7225 

45.83 

-19.53 

49.82 

293 

8225 

44.10 

-15.40 

46.71 

289 

9225 

47.01 

-20.32 

51.21 

293 

7250 

45.78 

-18.77 

49.48 

292 

8250 

43.96 

-16.23 

46. B7 

290 

9250 

47.28 

-19.70 

51.22 

292 

7275 

45.64 

-18.50 

49.25 

292 

8275 

43.91 

-16.10 

46.77 

290 

9275 

47.25 

-19.47 

51.11 

292 

ALT 

=■ ALTITUDE, MX 

» l ANAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT, MS » 

MINE SPEED, 

THETA - 

MIND DIRECTION 




ALT 

MX 

MZ 

FPS 

TEST NUMBER 
MS THETA 

-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND 
1721 03/10/65, 2339 Z, 

ALT MX MZ 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE, 
MS THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

meters 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

m/sec 

OEG 

9300 

47.02 

-19.60 

50.95 

292 

1 0300 

48. 85 

-16.36 

51.52 

288 

11300 

51.11 

-25.44 

57.09 

296 

9325 

47.09 

-19.34 

50.91 

2 92 

10325 

48.85 

-16.86 

51.67 

289 

11325 

51.04 

-25.52 

57.07 

2 96 

9350 

47.11 

-18.66 

50.67 

291 

10350 

49.29 

-16.44 

51.96 

288 

11350 

50.46 

-25.35 

56.47 

296 

9375 

46.99 

-18.13 

50.37 

291 

1 0375 

49.22 

-16.81 

52.01 

289 

11375 

49.84 

-25.13 

55.62 

297 

9400 

46.98 

-18.65 

5C.54 

291 

10400 

49.23 

-16.66 

51.97 

289 

11400 

49.40 

-25.84 

55.75 

297 

9425 

46.79 

-18.81 

50.43 

292 

10425 

49.56 

-16.87 

52.35 

289 

11425 

49.44 

-25.61 

55.68 

297 

9450 

47.07 

-18. 19 

50.47 

291 

10450 

49.56 

-17.58 

52.59 

209 

1 1450 

49.61 

-24.68 

55.41 

296 

9475 

46.91 

-17.71 

50.14 

291 

10475 

49.85 

-18.30 

53.10 

290 

11475 

49.56 

-24.96 

55.49 

2 97 

9500 

46.74 

-17.39 

49.87 

290 

10500 

50.15 

-18.42 

53.43 

290 

11500 

49.20 

-25.79 

55.55 

297 

9525 

46.71 

-17.33 

49.82 

290 

10525 

50.29 

-18.44 

53.56 

290 

11525 

49.09 

-25.73 

55.4 3 

297 

9550 

46.52 

-16.99 

49.53 

290 

10550 

50.03 

-18.97 

53.51 

291 

11550 

49.17 

-25.38 

55.33 

297 

9575 

46.90 

-16.98 

49.88 

290 

10575 

49.79 

-19.81 

53.59 

292 

11575 

49.21 

-25.69 

55.51 

297 

9600 

46.68 

-17.10 

49.71 

290 

10600 

49.87 

-20.37 

53.87 

292 

11600 

49.43 

-25.83 

55.77 

297 

9625 

46.95 

-16.32 

49.71 

289 

1062 5 

49.85 

-20.91 

54.06 

293 

11625 

49.44 

-25.78 

55.75 

297 

9650 

46.91 

-16.62 

49.77 

289 

10650 

50.04 

-21.31 

54.39 

293 

11650 

49.54 

-25.62 

55.77 

297 

9675 

46.78 

-16.66 

49.66 

289 

10675 

50.58 

-21.97 

55.14 

293 

11675 

49.68 

-25.39 

55.79 

297 

9700 

47.03 

-16.37 

49.80 

289 

10700 

50.97 

-23.00 

55.92 

294 

11700 

49.67 

-25.36 

55.77 

297 

9725 

47.37 

-16.32 

50.11 

289 

10725 

50.75 

-23.88 

56.09 

295 

11725 

49.99 

-25.18 

55.97 

2 97 

9750 

47.64 

-15.85 

5C.20 

288 

10750 

51.30 

-22.02 

55.83 

293 

11750 

50.07 

-25.06 

55.99 

296 

9775 

47.48 

-16.10 

50.13 

289 

10775 

51.00 

-24.13 

56.42 

295 

11775 

50.42 

-25.32 

56.42 

296 

9800 

47.51 

-16.42 

50.27 

289 

10600 

50.50 

-26.27 

56.92 

297 

11800 

50.51 

-25.39 

56.5 3 

297 

9825 

47.77 

-16.20 

50.44 

289 

10825 

51.12 

-24.82 

56.83 

296 

11825 

50.24 

-25.46 

56.32 

297 

9850 

48.02 

-15.67 

50.51 

288 

10850 

51.52 

-24.56 

57.07 

295 

11850 

50.40 

-25.41 

56.44 

297 

9875 

47.51 

-15.95 

50.12 

288 

10875 

51.54 

-23.94 

56.83 

295 

1 1875 

50.45 

-25.46 

56.51 

297 

9900 

47.59 

-16.23 

50.28 

289 

10900 

51.41 

-23.96 

56.72 

295 

11900 

50.69 

-25.50 

56.74 

297 

9925 

48.47 

-15.41 

50.86 

287 

1092 5 

51.39 

-24.03 

56.73 

295 

11925 

50.99 

-25.43 

56.98 

296 

9950 

48.41 

-15.73 

50.90 

288 

10950 

51.13 

-24.10 

56.52 

295 

11950 

50.94 

-25.56 

56.99 

296 

9975 

48.18 

-16.17 

50.02 

288 

10975 

51.26 

-23.84 

56.54 

295 

11975 

51.32 

-26.32 

57.68 

297 

10000 

48.25 

-16. Cl 

50.04 

288 

11000 

51.60 

-23.79 

56.82 

295 

12000 

51.53 

-27.01 

58.18 

297 

10025 

48.25 

-16.16 

50.88 

288 

11025 

51.54 

-24.33 

57.00 

295 

12025 

51.40 

-26.93 

58.03 

297 

10050 

46.28 

-16.06 

50.88 

288 

11050 

51.54 

-2A.37 

57.01 

295 

12050 

51.67 

-26.77 

58.20 

297 

10075 

48.37 

-16.18 

51.01 

288 

11075 

52.30 

-24.33 

57.68 

295 

12075 

51.84 

-27.36 

58.62 

298 

10100 

46.43 

-16. 3L 

51.11 

288 

1 1100 

52.55 

-24.65 

58.04 

295 

12100 

51.88 

-27.89 

58.90 

298 

10125 

48.05 

-17.42 

51.11 

290 

11125 

51.97 

-25.64 

57.96 

296 

12125 

52.0 2 

-27.30 

58.75 

298 

10150 

48.52 

-16.70 

51.31 

289 

1 L150 

52.17 

-25.39 

58.02 

296 

12150 

51.68 

-27.30 

58.45 

298 

10175 

49.02 

- 15.70 

51.48 

288 

11175 

52.19 

-24.94 

57.84 

295 

12175 

51.84 

-28.09 

58.96 

298 

10200 

49.00 

-16.36 

51.66 

288 

11200 

51.86 

-25.12 

57.62 

296 

12200 

51.72 

-27.75 

58.70 

298 

10225 

48.94 

-16. 14 

51.53 

280 

11225 

51.69 

-25.40 

57.59 

296 

12225 

51.22 

-27.11 

57.95 

298 

10250 

48.92 

-16.54 

51.64 

289 

11250 

51.30 

-25.96 

57.50 

297 

12250 

51.22 

-27.22 

58.00 

2 98 

10275 

48.89 

-16.67 

51. 65 

289 

11275 

51.01 

-26.95 

57.23 

297 

12275 

51.43 

-27.40 

58.27 

298 

ALT 

- ALT] 

[TUDE, MX 

. ZONAL 

COMPONENT, 

WZ - MERIDIONAL 

COMPONENT, MS * 

MIND SPEED, 

THETA - 

WIND D I 

RECTI ON 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1721 

03/10/65 

, 2339Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

MZ 

wS 

THETA 

ALT 

WX 

MZ 

WS 

ThETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12300 

51.53 

-27.79 

58.55 

298 

13300 

57. 14 

-17.68 

59.81 

287 

14300 

51.41 

-22.02 

55.93 

293 

12325 

51.72 

-28.17 

58.89 

298 

13325 

56.73 

-18.50 

59.67 

288 

14325 

51.33 

-22.71 

56.13 

2 94 

12350 

52.14 

-28.01 

59.19 

298 

13350 

56.93 

-17.78 

59.64 

287 

14350 

50.59 

-24.79 

56.34 

296 

12375 

52.50 

-27.75 

59.38 

298 

13375 

57.61 

-16.82 

60.01 

286 

14375 

50.54 

-23.73 

55.83 

295 

12400 

52.29 

-27.69 

59.17 

298 

13400 

57.12 

-17.43 

59.72 

287 

14400 

50.33 

-23.81 

55.68 

295 

12425 

52.07 

-27.52 

58.89 

298 

13425 

57.18 

-16.86 

59.61 

286 

14425 

49.17 

-24.96 

55.14 

297 

12450 

52.02 

-27.53 

58.85 

298 

13450 

57.69 

-15.89 

59.84 

285 

14450 

48.28 

-25.03 

54.38 

297 

12475 

52.06 

-27.66 

58.95 

298 

13475 

57.78 

-15.54 

59.84 

285 

14475 

47.11 

-24.22 

52.97 

297 

12500 

52.59 

-25.96 

58.65 

296 

13500 

57.34 

-14.90 

59.25 

2 84 

14500 

46.36 

-23.83 

52.13 

2 97 

12525 

53.13 

-25.81 

59.07 

296 

13525 

57.19 

-14.36 

58.96 

204 

14525 

45.60 

-24.41 

51.72 

298 


12550 

53.16 

-26.46 

59.30 

296 

13550 

56.67 

-14.59 

58.52 

284 

14550 

45.17 

-22.97 

50.67 

297 

12575 

53.01 

-26.10 

59.09 

296 

13575 

56.66 

-13.10 

58.17 

283 

14575 

45.08 

-21.90 

50.12 

2 96 

12600 

52.76 

-25.46 

58.58 

296 

13600 

56.76 

-11.28 

57.87 

281 

14600 

44.83 

-22.05 

49.96 

296 

12625 

52.83 

-25.15 

58.51 

295 

13625 

55.99 

-10.94 

57.05 

281 

14625 

44.56 

-21.47 

49.48 

296 

12650 

53.08 

-25.19 

58.75 

295 

1 3650 

54.91 

-11.28 

56.05 

281 

14650 

43.67 

-20.78 

48.36 

295 


12675 

53.48 

-25.12 

59.09 

295 

13675 

54.64 

-10.94 

55.72 

281 

14675 

43.75 

-19.68 

47.98 

2 94 

12700 

53.50 

-24.66 

58.92 

295 

13700 

53.90 

-12.73 

55.38 

283 

14700 

43.13 

-18.98 

47.12 

294 

12725 

52.97 

-24.22 

58.25 

294 

13725 

53.98 

-13.33 

55.61 

284 

14725 

42.14 

-19.75 

46.54 

295 

12750 

53.06 

-23.71 

58.12 

294 

13750 

53.97 

-14.65 

55.92 

285 

14750 

42.69 

-18.22 

46.41 

293 

12775 

52.83 

-23.19 

57.69 

294 

13775 

54.68 

-14.57 

56.59 

285 

14775 

43.15 

-17.55 

46.58 

292 

12600 

52.21 

-22.35 

56.79 

293 

13800 

54.84 

-14.61 

56.76 

285 

14800 

43.01 

-17.56 

46.46 

292 

12825 

51.92 

-22.20 

56.47 

293 

13825 

54.82 

-15.12 

56.87 

285 

14825 

43.48 

-15.25 

46.07 

289 

12850 

51.52 

-21.65 

55.68 

293 

13050 

54.80 

-15.63 

56.98 

286 

14850 

44.00 

-15.24 

46.57 

289 

12875 

51.19 

-21.26 

55.43 

292 

13875 

55.18 

-16.92 

57.72 

287 

14875 

44.22 

-14.91 

46.67 

288 

12900 

51.03 

-20.91 

55.14 

292 

1 3900 

55.33 

-16.68 

57.79 

287 

14900 

43.95 

-14.45 

46.26 

288 

12925 

51.17 

-20.19 

55.01 

291 

13925 

55.33 

-16.10 

57.62 

286 

14925 

43.59 

-14.28 

45.87 

288 

12950 

51.30 

-18.71 

54.61 

290 

13950 

54.92 

-17.57 

57.66 

288 

14950 

44.39 

-12.72 

46.18 

286 

12975 

51.45 

-18.51 

54.68 

290 

13975 

54.83 

-17.42 

57.53 

287 

14975 

44.11 

-12.32 

45.80 

285 

13000 

51.72 

-18.34 

54.87 

289 

14000 

54.43 

-17.14 

57.07 

287 

15000 

43.99 

-13.07 

45.89 

286 

13025 

51.86 

-18.00 

54.89 

289 

14025 

54.66 

-17.88 

57.51 

280 

15025 

44.53 

-12.93 

46.36 

286 

13050 

51.88 

-17.61 

54.79 

289 

14050 

54.79 

-17.95 

57.65 

288 

15050 

44.90 

-12.77 

46.68 

286 

13075 

52.48 

-16.80 

55.10 

288 

14075 

54.14 

-18.34 

57.16 

289 

15075 

44.80 

-12.95 

46.64 

286 

13100 

52.35 

-17.44 

55.18 

288 

14100 

53.58 

-17.66 

56.42 

288 

15100 

44.42 

-13.08 

46.30 

286 


«■* 


cc 

?aa 

14125 

53.61 

-19.03 

56.89 

299 

15125 

45.06 

-12.32 

46.71 

285 

13150 

53.31 

-17.11 

55.99 

288 

14150 

53.39 

-19.78 

56.93 

290 

1515U 

45. JB 

-is.n 

*, , • 

ZC7 

13175 

53.64 

-17.21 

56.34 

288 

14175 

53.43 

-20.79 

57.34 

291 

15175 

45.34 

-14.40 

47.57 

287 

13200 

53.66 

-17.60 

56.47 

286 

14200 

53.23 

-19.80 

56.79 

290 

15200 

45.33 

-13.35 

47.25 

286 

13225 

54.90 

-17.11 

57.51 

287 

14225 

52.25 

-20.44 

56,11 

291 

15225 

44.33 

-14.47 

46.63 

288 

13250 

55.66 

-17.09 

58.22 

2B7 

14250 

51.66 

-21.90 

56.11 

293 

15250 

44.39 

-14.34 

46.65 

288 

13275 

56.03 

-17.97 

58.84 

288 

14275 

51.49 

-21.34 

55.74 

292 

15275 

44.54 

-14.16 

46.73 

287 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

WZ - MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 




FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1721 03710/65, 2339Z , EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15300 

44.68 

-13.98 

46.82 

287 

15325 

45.52 

-14.43 

47.75 

287 

15350 

45.17 

-16.32 

48.03 

290 

15375 

45.07 

-15.68 

47.72 

289 

15400 

44.95 

-14.51 

47.23 

288 

15425 

44.59 

-14.66 

46.93 

288 

15450 

44.22 

-14.80 

46.63 

28 B 

15475 

43.75 

-13.15 

45.68 

287 

15500 

43.37 

-13.27 

45.36 

287 

15525 

43.33 

-12.30 

45.04 

286 

15550 

43.28 

-11.32 

44.73 

284 

15575 

43.14 

-10.26 

44.34 

283 

15600 

42.42 

-9.23 

43.41 

282 

15625 

42.51 

-8.40 

43.34 

281 

15650 

42.12 

-8.20 

42.92 

281 

15675 

42.36 

-7.95 

43.10 

280 

15700 

42.45 

-7.46 

43.10 

280 

15725 

41.72 

-7.53 

42.39 

280 

15750 

41.84 

-7.35 

42.48 

280 

15775 

42.77 

-6.19 

43.22 

278 

15800 

42.65 

-6.30 

43.12 

278 

15825 

42.53 

-6.42 

43.02 

278 

15850 

42.41 

-6.54 

42.92 

279 

15875 

42.29 

-6.66 

42.82 

279 

15900 

41.73 

-6.96 

42.30 

279 

15925 

41.16 

-7.26 

41.80 

280 

15950 

40.76 

-5.52 

41.13 

278 

15975 

39.77 

-7.31 

40.44 

280 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0N 


ALT 

METERS 


M/SEC M/SEC M/SEC 


theta 

CEG 


MERIDI0NAL C0MP0NENT, WS * WINC SPEED, 


FL0RIDA 

ALT MX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 


THETA - WIND DIRECTI 0N 


WS THETA 

M/SEC DEG 
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TABLE 11-49 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

16*0 

03/11/65, 

0130Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





alt 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

1225 

12.66 

-2. Cl 

12.82 

279 

2225 

18.90 

-2.63 

19.08 

278 

3225 

19.61 

-*.*2 

20.10 

283 

1250 

12.55 

-1.82 

12.69 

278 

2250 

18.61 

-2.76 

18.82 

278 

3250 

19.77 

-3.91 

20.16 

281 

1275 

12.56 

-1.72 

12.68 

278 

2275 

18.55 

-2.85 

18.77 

279 

3275 

19.60 

-3.27 

20.07 

279 

1300 

12. *8 

-1.6* 

12.59 

277 

2300 

18.53 

-2.87 

18.75 

279 

3300 

19.97 

-2.89 

20.18 

278 

1325 

12.59 

-l.*3 

12.67 

276 

2325 

18.28 

-3.17 

18.55 

280 

3325 

20.56 

-3.00 

20.78 

278 

1350 

12.65 

-1.07 

12.70 

275 

2350 

18.1* 

-3.65 

18.50 

281 

3350 

21-20 

-3. *9 

21. *8 

279 

1375 

12.75 

-0.73 

12.77 

273 

2375 

18.86 

-*.63 

19. *2 

28* 

3375 

21.83 

-3.99 

22.19 

280 

1*00 

12.06 

-0.29 

12.86 

271 

2*00 

19. *8 

-5.19 

20.16 

285 

3*00 

22.29 

-*.19 

22.68 

280 

1*25 

13.08 

0.25 

13.08 

269 

2*25 

19.50 

-5.13 

20.16 

285 

3*25 

22.60 

-3.96 

22.9* 

280 

1*50 

13.26 

0.73 

13.28 

267 

2*50 

19.50 

-5.23 

20.19 

285 

3*50 

22.96 

-3.68 

23.26 

279 

1*75 

13.1* 

1.1* 

13.19 

265 

2*75 

19. 26 

-5.38 

20.00 

285 

3*75 

23.26 

-3.5* 

23.53 

278 

1500 

13.16 

1 . *9 

13.2* 

263 

2500 

18.99 

-5.73 

19.83 

287 

3500 

23.5* 

-3.3* 

23.77 

278 

1525 

13. *2 

1.72 

13.53 

263 

2525 

18.81 

-6.12 

19.78 

288 

3525 

23.61 

-2.96 

23.00 

277 

1550 

13.86 

1.73 

13.96 

263 

2550 

18.56 

-6.28 

19.60 

269 

3550 

23.63 

-2.60 

23.77 

276 

1575 

1* . 1 6 

1**3 

1A.23 

26* 

2575 

18.3* 

-6.37 

19.42 

289 

3575 

23.61 

-2.77 

23.97 

276 

1600 

1 * .* 3 

1.0* 

1* . *7 

266 

2600 

18.02 

-6.52 

19.16 

290 

3600 

2 3.96 

-3.1* 

2*. 16 

277 

1625 

1* .7 2 

0.67 

1*. 7* 

267 

2625 

17.58 

-6.61 

18.78 

290 

3625 

23.96 

-3.36 

2*. 20 

278 

1650 

1* . 7 0 

0.39 

1*. 71 

268 

2650 

17.3* 

-6.71 

16.59 

291 

3650 

23.8* 

-3.78 

2* • 1* 

279 

1675 

1* .66 

0.27 

1* .66 

269 

2675 

17.13 

-6.72 

18. *0 

291 

3675 

23.77 

-*.30 

2*. 16 

280 

1700 

15.02 

0.17 

15.02 

269 

2700 

16.05 

-6.50 

18.06 

291 

3700 

23.81 

-*.81 

2*. 29 

281 


1725 

15.36 

0.15 

15.36 

269 

2725 

1750 

1* .9 5 

0.19 

14.95 

269 

2750 

1775 

1*.*7 

0.26 

1*.*7 

269 

2775 

1800 

1* . 5 6 

0.45 

14.57 

268 

2800 

1825 

14.78 

0.69 

14.00 

267 

2825 

1850 

14.39 

0.83 

14.42 

267 

2850 

1875 

14.06 

0.77 

14.09 

267 

2875 

1900 

14.48 

0.73 

14.50 

267 

2900 

1925 

14.76 

0.77 

14.78 

267 

2925 

1950 

14.7* 

0.72 

14.75 

267 

2950 

1975 

15.09 

0.4* 

15.10 

268 

2975 

2000 

15.68 

-0.03 

15.68 

270 

3000 

2025 

15.8* 

-0.18 

15.8* 

270 

3025 

2050 

15.79 

-0.02 

15.79 

270 

3050 

2075 

16.05 

-0.2* 

16.05 

271 

3075 

2100 

17.32 

-0.80 

17.3* 

272 

3100 

2125 

18.1* 

-1.49 

18.21 

275 

3125 

2150 

18.18 

-1.99 

18.29 

276 

3150 

2175 

18.4* 

-2.21 

18.57 

277 

3175 

2200 

18.78 

-2.45 

18.9* 

277 

3200 

ALT 

- ALT1TU0E, WX 

* Z0NAL 

COMPONENT, 

HZ * ME 1 


16.69 

16.51 

16.33 

16.19 

16 . 5 * 


17.60 

18.72 

19.51 

20.02 

20.38 


20.5* 
20.50 
20. *8 
20.31 
20.19 


20.06 

19.93 

19.83 

19.8* 

19.75 


- 6.32 

- 6.18 

- 6.06 

- 6.02 

- 5.99 


- 5.62 
-*.92 
-*.75 
-* . 80 
-*.8 3 


-5.18 
-5.32 
-5.35 
-5. *6 
-5.33 


-5.02 

-*.92 

-*.92 

-*.96 

-*.85 


17.85 

291 

3725 

24.05 

-5.38 

24.6* 

282 

17.63 

290 

3750 

24.10 

-5.68 

24.76 

283 

17.42 

290 

3775 

23.76 

-5.80 

24.46 

2 84 

17.27 

290 

3800 

2 3.48 

-5.8* 

24.20 

2 84 

17.59 

290 

3825 

23.25 

-5.83 

23.97 

284 

18.47 

288 

3850 

23.09 

-6.00 

23.85 

2 84 

19.36 

285 

3875 

23.15 

-6.20 

23.96 

285 

20.08 

28* 

3900 

23.22 

-6.43 

24.10 

285 

20.59 

283 

3925 

23.38 

-6.79 

24.35 

286 

20.9* 

203 

3950 

23.53 

-6. 89 

24.52 

286 

21.18 

28* 

3975 

23.70 

-6.82 

24.67 

286 

21.18 

28* 

*000 

23.87 

-6.56 

24.75 

285 

21.17 

28* 

*025 

23.8* 

-6.05 

24.60 

284 

21.03 

285 

*050 

24.07 

-5.93 

24.79 

2 84 

20.88 

285 

*075 

24.30 

-6.26 

25.09 

2 84 

20.68 

28* 

*100 

24.56 

-6.52 

25.41 

285 

20.53 

2 8* 

*125 

24.57 

-6.68 

25.46 

285 

20.43 

28* 

*150 

24.37 

-6.98 

25.35 

266 

20.45 

2 e* 

*175 

24.07 

-7.22 

25.13 

287 

20.3* 

28* 

*200 

23.72 

-7.46 

24.87 

207 

, WS p 

W INC SPEEO, 

THETA - 

WIND 0IRECTI8N 




ALT 

HX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
HS THETA 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND 
16*0 03/11/65, 0130Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE, 
WS THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

4225 

23.78 

-7.76 

25.01 

288 

5225 

37.89 -1* . 51 

*0.57 

291 

6225 

*2.32 

-16.43 

*5.40 

291 

4250 

23.73 

-8.07 

25.07 

289 

5250 

37.80 — 1* . 86 

*0.62 

291 

6250 

*2.37 

-16.87 

*5.60 

292 

4275 

23.50 

-8.55 

25.00 

290 

5275 

37.87 -15.05 

*0.75 

291 

6275 

*2.30 

-17.46 

*5.76 

292 

4300 

23.39 

-9.01 

25.07 

291 

5300 

37.98 -15.0* 

*0.85 

291 

6300 

*2.38 

-17.86 

*5.99 

293 

4325 

23.67 

-9.60 

25.55 

292 

5325 

38.23 -15.21 

*1.1* 

2 92 

6325 

*2.22 

-18.86 

*6.2* 

2 9* 

4350 

2*. 13 

-9.97 

26. 11 

292 

5350 

38. *6 -15.56 

* 1 . *9 

292 

6350 

*2.31 

-19.7* 

*6.69 

295 

4375 

2*. 60 

-9.5* 

26.38 

291 

5375 

38.73 -15.76 

*1.81 

292 

6375 

*2.03 

-20.79 

*6.69 

296 

4400 

2*. 98 

-8.9* 

26.5* 

290 

5*00 

39.09 -15.99 

*2.2* 

292 

6*00 

*1.95 

-21.52 

*7.15 

297 

4425 

25. *6 

-8.9* 

26.90 

289 

5*25 

39.33 -16.28 

*2.57 

292 

6*25 

*2.39 

-21.58 

*7.57 

297 

4450 

25.92 

-9.31 

27.5* 

290 

5*50 

39. *7 -16.33 

*2.71 

292 

6*50 

*2.75 

-21.82 

*8.00 

297 

4475 

26.2* 

-9.93 

28.06 

291 

5*75 

39. *7 -16.39 

*2.7* 

292 

6*75 

*2.78 

-21.96 

*8.09 

2 97 

4500 

26.67 

-10.88 

28.81 

292 

5500 

39. *7 -16.63 

*2.83 

293 

6 500 

*2.80 

-21.99 

*8.12 

297 

4525 

27.12 

-11.59 

29. *9 

293 

5525 

39. *2 -16.90 

*2.89 

293 

6525 

*3.13 

-21.72 

*8.29 

297 

4550 

27. *7 

-11.99 

29.97 

293 

5550 

39. *6 -17.16 

*3.03 

293 

6550 

*3. *5 

-21.16 

*8.33 

296 

4575 

27.73 

-12.21 

30.30 

29* 

5575 

39. *7 -17.3* 

*3.11 

29* 

6575 

*3.85 

-20.55 

*8.42 

2 95 

4600 

27.99 

-12.27 

30.56 

29* 

5600 

39.59 -17.71 

*3.37 

29* 

6600 

*3.97 

-20.28 

*8. *2 

295 

4625 

28.10 

-12. *6 

30.7* 

29* 

5625 

39.83 -18.18 

*3.78 

29* 

6625 

*3.97 

-19.89 

*8.26 

29* 

*650 

28. *8 

-12.85 

31.2* 

29* 

5650 

39.99 -18.68 

**. 1* 

295 

6650 

*3.92 

-19.18 

*7.92 

293 

*675 

29.05 

-12.85 

31.76 

29* 

5675 

*0.22 -19.11 

**.53 

295 

6675 

*3.76 

-16.91 

*7.67 

293 

*700 

29.51 

-12.61 

32.09 

293 

5700 

*0.28 -19.55 

**.78 

296 

6700 

*3.91 

-18.48 

*7.6* 

293 

*725 

30.1* 

-12. *5 

32.61 

292 

5725 

*0.27 -19.73 

**.8* 

296 

6725 

*3.77 

-17.7* 

*7.23 

2 92 

*750 

30.69 

-12.51 

33.1* 

292 

5750 

*0.1* -19.55 

**.65 

296 

6750 

43.2* 

-16.79 

*6.39 

291 

*775 

31.16 

-12.77 

33.68 

292 

5775 

*0.00 -19.61 

**.55 

296 

6775 

*2.90 

-16.16 

*5.8* 

2 90 

*800 

32.0* 

-13.0* 

3*. 59 

292 

5800 

*0.23 -19.7* 

*4.81 

296 

6800 

*2.51 

-16.70 

*5.67 

291 

*825 

32.96 

-12.98 

35. *2 

291 

5 82 5 

*0.30 -19.77 

**.89 

296 

6825 

*2.6* 

-16.86 

*5.85 

291 

*850 

33.60 

-12.90 

35.99 

291 

5850 

*0.19 -19.97 

**.88 

296 

6850 

*2.72 

-16.88 

*5.93 

291 

*875 

3*. 25 

-13.17 

36.69 

291 

5875 

*0 • *6 -20.07 

*5.16 

296 

6875 

*2.79 

-17.18 

*6.11 

292 

*900 

3*. 8* 

-13. *6 

37.35 

291 

5900 

*0.72 -20.13 

*5. *3 

296 

6900 

*2.99 

-17.11 

*6.2 7 

292 

*925 

35. *0 

-13.67 

37.95 

291 

5925 

*0.88 -2U.07 

*5.5* 

296 

6925 

*3 . *0 

-16.89 

*6.57 

291 

*950 

36.06 

-13.7* 

38.59 

291 

5950 

*1.23 -19.7* 

*5.71 

295 

6950 

*3.** 

-16.88 

*6.61 

291 

*975 

36.82 

-13.5* 

39.23 

290 

5975 

*1.55 -19.10 

*5.73 

295 

6975 

*3.15 

-17.20 

*6.45 

292 

5000 

37.65 

-13.10 

39.86 

289 

6000 

*1.77 -18.38 

*5.6* 

29* 

7000 

*2.97 

-17.51 

*6.40 

2 92 

5025 

38.16 

-12.8* 

*0.26 

288 

6025 

*1.92 -18.2* 

*5.71 

293 

7025 

*3.05 

-17.45 

*6.45 

292 

5050 

38.59 

-12.79 

*0.65 

288 

6050 

*1.88 -17.89 

*5.5* 

293 

7050 

*3.09 

-17.27 

*6.42 

292 

5075 

38.7* 

-12.73 

*0.78 

288 

6075 

*2.09 -17.13 

*5.** 

292 

7075 

*2.80 

-17.71 

*6.32 

2 92 

5100 

38. *9 

-12.99 

*0.62 

288 

6100 

*2.30 -16.78 

*5.51 

291 

7100 

*2.61 

-17.67 

*6.13 

2 92 

5125 

38 .*0 

-13.16 

*0.59 

289 

6125 

*1.99 -16. *6 

*5.10 

291 

7125 

*2.33 

-17.** 

*5.7 9 

292 

5150 

3B.3* 

-13.08 

*0.51 

289 

6150 

*1.73 -16.08 

**.72 

291 

7150 

*1 .6* 

-17.36 

*5.12 

292 

5175 

38.03 

-13. *2 

*0.33 

289 

6175 

*1.81 -16.22 

**.85 

291 

7175 

*1.32 

-16.78 

*4.60 

292 

5200 

37.90 

- 1* . 0 8 

*0.** 

290 

6200 

*1.91 -16.50 

*5.05 

291 

7200 

*1.27 

-16.6* 

**.50 

292 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

* l 0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MER 

IDI0NAL C 0MP0NE NT , WS * 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI0N 





PAGE 267 


TABLE 11-49 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0C I T Y PROFILE 






TEST NUMBER 

1640 

03/11/65, 

, 0130Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

7225 

41.15 

-16.88 

44.48 

292 

8225 

41.11 

-21.74 

46.50 

298 

9225 

45.82 

-18.37 

49.36 

292 

7250 

41.19 

-17.16 

44.62 

292 

8250 

41.46 

-21.67 

46.78 

2 97 

9250 

45.75 

-18.07 

49.19 

291 

7275 

41.38 

-17.11 

44.78 

292 

8275 

41.47 

-21.97 

46.93 

298 

9275 

45.72 

-18.23 

49.23 

292 

7300 

41.47 

-16.62 

44.68 

292 

8300 

41.53 

-22.23 

47.10 

298 

9300 

45.89 

-18.51 

49.48 

292 

7325 

41.20 

-16.56 

44.41 

292 

8325 

41.51 

-22.17 

47.06 

298 

9325 

46.09 

-18.37 

49.61 

292 


7350 

40.99 

-16.96 

44.36 

292 

8350 

41.25 

-22.49 

46.98 

298 

9350 

46.11 

-17.92 

49.47 

291 

7375 

40.91 

-17.09 

44.34 

293 

8375 

41.13 

-22.92 

47.09 

299 

9375 

46.04 

-18.04 

49.45 

291 

7400 

41.10 

-16.96 

44.46 

292 

8400 

41.35 

-22.80 

47.22 

299 

9400 

45.94 

-18.64 

49.58 

2 92 

7425 

41.62 

-17.28 

45.07 

292 

8425 

42.15 

-21.53 

47.33 

297 

9425 

45.79 

-18.57 

49.41 

292 

7450 

41.84 

-17.22 

45.24 

292 

8450 

42.37 

-21.04 

47.31 

296 

9450 

46.06 

-18.40 

49.63 

2 92 


7475 

41.78 

-17.65 

45.35 

293 

8475 

o 

o 

-21.83 

47.33 

297 

9475 

46.26 

-18.47 

49.81 

292 

7500 

41.61 

-18.62 

45.58 

294 

8500 

41.81 

-22.22 

47.35 

296 

9500 

46.16 

-18.09 

49.58 

291 

7525 

41.56 

-19.00 

45.70 

294 

8525 

41.96 

-21.86 

47.31 

297 

9525 

46.34 

-18.49 

49.89 

292 

7550 

41.83 

-19.20 

46.03 

294 

8550 

42.15 

-21.89 

47.50 

297 

9550 

46.50 

-18.92 

50.20 

292 

7575 

42.06 

-19.55 

46.38 

295 

6575 

41.99 

-22.20 

47.50 

290 

9575 

46.60 

-19.13 

50.37 

292 


7600 

41.92 

-19.85 

46.38 

295 

8600 

42.60 

-20.88 

47.44 

296 

9600 

46.56 

-19.25 

50.39 

292 

7625 

41.72 

-20.36 

46.42 

296 

8625 

43. 12 

-20.39 

47.69 

295 

9625 

46.49 

-19.29 

50.33 

292 

7650 

41.61 

-20.11 

46.22 

296 

8650 

43.92 

-19.38 

48.01 

2 94 

9650 

46.50 

-19.35 

50.36 

292 

7675 

41.33 

-19.61 

45.75 

295 

0675 

44.63 

-18.85 

48.45 

293 

9675 

46.30 

-19.95 

50.42 

293 

7700 

41.60 

-19.24 

45.83 

295 

8700 

44.64 

-19.01 

48.52 

293 

9700 

46.17 

-20.50 

50.51 

294 


7725 

41.93 

-19.11 

46.08 

294 

8725 

44.66 

-19.17 

48.60 

293 

9725 

46.41 

-20.54 

50.75 

2 94 

7750 

41.90 

-18.81 

45.93 

294 

8750 

44.91 

-19.01 

48.77 

293 

9750 

46.65 

-20.47 

50.95 

2 94 

7775 

41.61 

-18.73 

45.63 

294 

8775 

44.99 

-18.79 

48.76 

292 

9775 

46.55 

-20.85 

51.00 

294 

7800 

41.39 

-18.60 

45.38 

294 

8800 

45.00 

-18. 8B 

48.80 

293 

9800 

46.39 

-20.93 

50.89 

294 

7825 

41.46 

-17.81 

45.13 

293 

8825 

45.40 

-18.93 

49.19 

292 

9825 

46.47 

-21.00 

50.99 

294 


7850 

41.46 

-17.90 

45.16 

293 

8850 

45.49 

-18.72 

49.19 

292 

9850 

46.96 

-21.03 

51 .46 

294 

7875 

41.36 

-18.45 

45.29 

294 

8875 

45.21 

-18.67 

48.92 

29 2 

9875 

47.16 

-21.09 

51.66 

294 

7900 

41.44 

-18.52 

45.39 

294 

8900 

45.00 

-18.86 

48.79 

293 

9900 

46.89 

-21.27 

51.49 

294 

7925 

41.27 

-18.47 

45.22 

294 

8925 

44.85 

-18.73 

48.61 

292 

9925 

46.83 

-20.74 

51.22 

2 94 

7950 

40.92 

-18.54 

44.93 

294 

8950 

45.21 

-18.61* 

48.89 

292 

9950 

46.88 

-20.51 

51.18 

293 


7975 

41.02 

-18.44 

44.97 

294 

8975 

45.34 

-18.86 

49.11 

292 

9975 

46.72 

-20.83 

51.15 

294 

8000 

41.48 

-18.37 

45.37 

294 

9000 

45.39 

-18.77 

49.12 

292 

ICOOO 

46.97 

-20.62 

51.30 

294 

8025 

41.54 

-19.35 

45.83 

295 

9025 

45.40 

-18.53 

49.03 

292 

1 0025 

47.15 

-20.35 

51.35 

293 

8050 

41.30 

-19.90 

45.84 

296 

9050 

45.50 

-18.08 

4 8.96 

291 

10050 

46.97 

-20.05 

51.07 

293 

8075 

41.55 

-19.38 

45.85 

295 

9075 

45.33 

-18.34 

48.90 

292 

10075 

46.41 

-19.56 

50.36 

293 


8100 

41.61 

-19.68 

46.03 

295 

9100 

45.14 

-18.93 

48.95 

293 

1C100 

46.43 

-19.62 

50.41 

293 

8125 

41.48 

-20.36 

46.21 

296 

9125 

45.19 

-18.34 

48.77 

292 

10125 

46.96 

-19.70 

50.93 

293 

8150 

41.21 

-21.34 

46.41 

297 

9150 

45.64 

-17.90 

49.02 

291 

10150 

47.45 

-19.89 

51.45 

293 

8175 

41.46 

-21.65 

46.77 

297 

9175 

45.57 

-18.13 

49.04 

292 

1C175 

47.59 

-20.04 

51 .64 

293 

8200 

41.40 

-21.41 

46.61 

297 

9200 

45.22 

-18.51 

48.86 

292 

10200 

47.25 

-20.26 

51.41 

293 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* ZONAL 

C0MP0NE NT , 

WZ - MERIDIONAL 

C0MP0NE NT 

, WS * 

WINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VELOCITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

1640 

03/11/65, 

, 0130Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

10225 

47.32 

-20.11 

51.41 

293 

11225 

48.90 

-23.03 

54.05 

295 

12225 

51.63 

-25.79 

57.71 

296 

10250 

47.68 

-20.23 

51.79 

293 

11250 

48.04 

-23.10 

53.30 

296 

12250 

52.18 

-25.86 

58.24 

2 96 

10275 

47.49 

-20.68 

51.60 

293 

11275 

48.70 

-22.94 

53.83 

295 

12275 

52.74 

-25.82 

58.72 

296 

10300 

47.83 

-20.01 

51.85 

293 

11300 

49.16 

-22.40 

54.02 

294 

12300 

52.85 

-25.81 

56.81 

296 

10325 

47.75 

-19.30 

51.50 

292 

11325 

49.25 

-22.31 

54.07 

294 

12325 

53.10 

-25.47 

58.89 

2 95 


10350 

47.09 

-18.48 

50.59 

291 

11350 

49.55 

-22.46 

54.41 

294 

12350 

53.05 

-25.87 

59.02 

296 

10375 

47.37 

-18.49 

50.85 

291 

11375 

49.98 

-22.20 

54.69 

294 

12375 

52.62 

-26.34 

58.85 

296 

10400 

47.77 

-18.32 

51.16 

291 

11400 

50.30 

-22.16 

54.97 

294 

12400 

52.97 

-25.99 

59.00 

296 

10425 

48.04 

-17.97 

51.29 

290 

11425 

50.45 

-22.68 

55.32 

294 

12425 

53.15 

-25.77 

59.07 

296 

10450 

48.31 

-17.94 

51.54 

290 

11450 

50.57 

-22.91 

55.52 

294 

12450 

53.02 

-26.45 

59.25 

296 

10475 

48.75 

-17.78 

51.89 

290 

11475 

50.59 

-22.76 

55.48 

294 

12475 

53.44 

-26.63 

59.71 

296 

10500 

49.02 

-17.63 

52.10 

290 

11500 

50.47 

-22.52 

55.27 

294 

12500 

53.51 

-26.63 

59.77 

296 

10525 

49.08 

-17.34 

52.05 

289 

11525 

50.23 

-22.87 

55.19 

294 

12525 

53.50 

-26.41 

59.66 

296 

10550 

49.21 

-17.31 

52.16 

289 

11550 

50.38 

-22.85 

55.32 

294 

12550 

54.03 

-26.82 

60.32 

296 

10575 

49.58 

-17.08 

52.44 

289 

11575 

50.68 

-23.18 

55.72 

294 

12575 

54.20 

-27.05 

60.58 

296 

10600 

49.57 

-17.06 

52.42 

289 

11600 

50.51 

-23.17 

55.57 

294 

12600 

54.21 

-27.28 

60.69 

297 

10625 

49.69 

-17.55 

52.70 

289 

11625 

50.55 

-23.60 

55.79 

295 

12625 

54.21 

-27.75 

60.90 

297 

10650 

50.06 

-17.34 

52.98 

289 

11650 

50.54 

-24.31 

56.09 

296 

12650 

54.10 

-28.16 

60.99 

297 

10675 

50.02 

-17.23 

52.90 

289 

11675 

50.30 

-23.95 

55.71 

295 

12675 

53.99 

-28.20 

60.91 

297 

10700 

49.78 

-17.29 

52.69 

2B9 

11700 

50.79 

-24.00 

56.18 

295 

12700 

54.10 

-26.81 

60.38 

2 96 

10725 

50.06 

-17.56 

53.05 

289 

11725 

50.67 

-24.06 

56.09 

295 

12725 

54.38 

-26.71 

60.59 

296 

10750 

50.18 

-17.59 

53.18 

289 

11750 

50.85 

-23.31 

55.94 

294 

12750 

54.36 

-26.99 

60.69 

296 

10775 

49.91 

-18.40 

53.19 

290 

11775 

50.88 

-23.18 

55.91 

294 

12775 

54.21 

-26.78 

60.47 

296 

10800 

50.53 

-18.46 

53.80 

290 

1 1800 

50.32 

-24.52 

55.97 

296 

12800 

53.79 

-27.15 

60.26 

297 

10825 

50.92 

-18.46 

54.16 

290 

11825 

50.52 

-24.12 

55.98 

295 

12825 

53.17 

-27.50 

59.86 

297 

10850 

50.94 

-19.40 

54.51 

291 

11850 

51.04 

-22.78 

55.90 

294 

12850 

52.76 

-27.37 

59.44 

297 

10875 

50.90 

-19.90 

54.66 

291 

11875 

51.10 

-23.12 

56.09 

294 

12875 

53.99 

-25.98 

59.92 

296 

10900 

50.82 

-20.02 

54.62 

291 

11900 

51.82 

-23.31 

56.82 

294 

12900 

53.98 

-26.03 

59.92 

296 

10925 

50.80 

-20.75 

54.87 

292 

11925 

51.97 

-23-23 

56.93 

294 

12925 

54.05 

-25.61 

59.61 

295 

10950 

50.62 

-21.27 

54.90 

293 

11950 

52.13 

-23.14 

57.03 

294 

12950 

54.59 

-25.18 

60.12 

295 

10975 

50.33 

-21.31 

54.66 

293 

11975 

52.17 

-24.10 

57.47 

295 

12975 

54.48 

-25.46 

60.14 

295 

11000 

50.08 

-21.25 

54.41 

293 

12000 

52.29 

-24.01 

57.54 

294 

13000 

54.58 

-25.02 

60.04 

294 

11025 

50.06 

-21.71 

54.56 

293 

12025 

51.78 

-23.57 

56.89 

294 

13025 

55.06 

-24.03 

60.08 

293 

11050 

49.76 

-22.27 

54.51 

294 

12050 

52.03 

-24.54 

57.53 

295 

13050 

54.62 

-24.08 

59.69 

294 

11075 

49.36 

-22.14 

54.10 

294 

12075 

52.06 

-24.41 

57.50 

295 

13075 

54.31 

-23.86 

59.32 

294 

11100 

49.03 

-22.39 

53.90 

294 

12100 

52.39 

-23.97 

57.61 

294 

13100 

54.69 

-23.22 

59.42 

293 

11125 

49.15 

-22.77 

54.17 

295 

12125 

52,39 

-24.44 

57.81 

295 

13125 

54.18 

-22.53 

58.68 

292 

11150 

49.36 

-22.52 

54.26 

294 

12150 

51.73 

-25.40 

57.63 

296 

13150 

54.28 

-23.03 

58.97 

2 93 

11175 

49.50 

-22.58 

54.40 

294 

12175 

51.73 

-26.20 

57.99 

297 

13175 

54.52 

-22.18 

58.85 

2 92 

11200 

49.45 

-23.09 

54.58 

295 

12200 

51.94 

-25.69 

57.94 

296 

13200 

53.85 

-21.30 

57.91 

291 

alt 

* ALTITUDE, WX 

- ZONAL 

COMPONENT, 

WZ * MERIDIONAL 

COMPONENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTION 
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TABLE 11-49 (con ’t) 

FPS-16 RAOAR/J1HSPHERE WlNO VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1640 03/11/65, 0130Z, EASTERN TEST RANGE, 

WS THETA ALT WX HZ WS THETA 

M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 


56.86 291 
56.39 289 

56.87 289 
57.58 290 
58.06 290 


51.56 -26.99 

51.57 -27.57 


13350 

13375 

13400 

13425 

13450 

54.68 

54.05 

55.60 

55.74 

55.78 

-20.46 

-21.49 

-20.52 

-20.75 

-21.61 

58.38 

58.16 

59.27 

59.48 

59.82 

290 

292 

290 

290 

291 

14350 

14375 

14400 

14425 

14450 

50.46 

48.67 

48.20 

47.15 

46.54 

-28.18 

-29.13 

-29.13 

-27.75 

-27.23 

57.82 

56.72 
56.32 

54.72 
53.92 

299 
301 
301 

300 
300 

15350 

15375 

15400 

15425 

15450 

42.88 

43.47 

44.21 

44.21 

42.85 

-15.14 

-15.33 

-14.30 

-13.51 

-15.67 

45.48 

46.09 

46.46 

46.23 

45.63 

289 

289 
288 
2 87 

290 

• 

13475 

13500 

13525 

13550 

13575 

56.10 

56.42 

57.25 

57.88 

57.78 

-21.65 

-21.69 

-21.97 

-21.13 

-20.55 

60.13 

60.45 

61.32 

61.62 

61.32 

291 

291 

291 

290 

289 

14475 

14500 

14525 

14550 

14575 

46.08 
45.99 
45.69 

44.8 3 
44.82 

-27.66 

-25.11 

-25.21 

-23.27 

-22.95 

53.74 

52.40 

52.19 

50.51 

50.35 

301 

298 

299 
297 
297 

15475 

15500 

15525 

15550 

15575 

42.48 

42.19 

41.91 

40.72 

40.90 

-16.21 

-13.85 

-13.29 

-11.90 

-11.51 

45.47 

44.40 

43.97 

42.43 

42.49 

291 

288 

287 

286 

286 

* 

13600 

13625 

13650 

13675 

13700 

57.40 

57.21 

57.38 

57.23 

56.26 

-20.06 

-20.29 

-20.75 

-20.31 

-19.37 

60.81 

60.70 

61.02 

60.73 

59.51 

289 

289 

290 
289 
289 

14600 

14625 

14650 

14675 

14700 

44.57 
44.35 
43.83 

43.58 
43.92 

-22.18 

-21.91 

-22.53 

-21.44 

-20.44 

49.78 

49.47 

49.28 

48.57 

48.44 

296 

296 

297 
296 
295 

15600 

15625 

15650 

15675 

15700 

41.06 

41.28 

41.09 

40.67 

40.22 

-11.11 

-9.39 

-8.29 

-7.69 

-5.15 

42.55 

42.34 

41.92 

41.39 

40.54 

285 

283 

281 

281 

277 


13725 

13750 

13775 

13800 

13825 

55.87 

55.81 

55.73 

55.19 

55.16 

-19.41 

-19.17 

-19.27 

-19.52 

-18.19 

59. 15 
59.02 
58.97 
58.54 
58.08 

289 

289 

289 

289 

288 

14725 

14750 

14775 

14800 

14825 

44.23 
43.93 
41.16 

42.23 
42.00 

-21.54 

-21.59 

-20.80 

-18.76 

-18.46 

49.19 

48.95 

46.11 

46.21 

45.88 

296 

296 

297 
294 
294 

1 5725 
15750 
15775 
15800 
1 5825 

41.11 

41.49 

41.51 

40.91 

39.43 

-7.13 

-7.04 

-5.83 

-5.27 

-4.19 

41.72 

42.08 

41.91 

41.25 

39.66 

280 

279 

278 

277 

276 


13850 

13875 

13900 

13925 

13950 

55.03 

54.74 

55.63 

56.19 

56.41 

-17.35 

-17.36 

-15.22 

-16.22 

-17.43 

57.70 

57.43 

57.68 

58.49 

59.04 

287 

287 

285 

286 
287 

14850 

14875 

14900 

14925 

14950 

40.23 

40.50 

40.77 

40.87 

38.16 

-16.74 

-16.24 

-15.74 

-14.37 

-13.76 

43.58 

43.64 

43.71 

43.32 

40.56 

292 

292 

291 

289 

290 

15850 

15875 

15900 

15925 

15950 

40.29 

40.62 

40.68 

39.97 

39.71 

-5.57 

-5.28 

-4.41 

-4.46 

-4.71 

40.67 

40.96 

40.92 

40.22 

39.99 

278 

277 

276 

276 

277 



55.80 -18.51 

55.26 -20.03 

54.81 -21.48 

53.93 -24.11 


40.61 -13.82 

41.21 -12.64 


ZONAL C0MP0NENT, HZ « MERIDIONAL COMPONENT, WS 


THETA - HIND D I RECTI 0 
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TABLE 11-50 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1642 

03/12/65, 

oiooz. 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

175 

-5.01 

0.06 

5.01 

91 

1175 

6.00 

1.34 

6.15 

257 

2175 

10.66 

-2.81 

11.02 

285 

200 

-5.12 

0.32 

5.13 

93 

1200 

6.36 

1.57 

6.55 

256 

2200 

10.94 

-2.69 

11.26 

2 84 

225 

-5.42 

0.44 

5.43 

94 

1225 

6.94 

1.67 

7.14 

256 

2225 

10.74 

-2.73 

11.08 

284 

250 

-5.70 

0.64 

5.73 

96 

1250 

7.73 

1.67 

7.91 

258 

2250 

10.68 

-3.00 

11.10 

286 

275 

-6.00 

0.92 

6.07 

99 

1275 

8.09 

1.74 

8.28 

258 

2275 

10.92 

-3.27 

11.40 

286 

300 

-6.17 

1.21 

6.29 

101 

1300 

8.02 

1.97 

8.26 

256 

2300 

11.15 

-3.46 

11.67 

287 

325 

-6.24 

1.58 

6.44 

104 

1325 

8.06 

2.21 

8.36 

254 

2325 

11.35 

-3.69 

11.94 

288 

350 

-6.01 

2.10 

6.37 

109 

1350 

8.28 

2.30 

8.60 

254 

2350 

11.79 

-4.01 

12.46 

289 

375 

-5.51 

2.51 

6.05 

114 

1375 

8.72 

2.25 

9.01 

255 

2375 

12.21 

-4.32 

12.95 

289 

400 

-4.96 

2.73 

5.66 

119 

1400 

9.23 

2.06 

9.46 

257 

2400 

12.30 

-4.56 

13.12 

290 


425 

-4.26 

3.30 

5.39 

128 

1425 

9.46 

1.86 

9.65 

259 

2425 

12.13 

-4.71 

13.01 

291 

450 

-3.42 

3.95 

5.23 

139 

1450 

9.34 

1.44 

9.45 

261 

2450 

11.86 

-4.83 

12.80 

292 

475 

-2.65 

4.08 

4.87 

147 

1475 

8.77 

0.87 

8.81 

264 

2475 

11.63 

-5.12 

12.71 

294 

500 

-1.99 

4.27 

4.71 

155 

1500 

B • 27 

0.40 

8.28 

267 

2500 

11.53 

-5.54 

12.79 

2 96 

525 

-1.14 

4.50 

4.64 

166 

1525 

8.19 

-0.25 

6.19 

272 

2525 

11.63 

-5.89 

13.04 

297 


550 

-0.27 

4.30 

4.30 

176 

1550 

8.21 

-0.93 

8.26 

276 

2550 

11.75 

-6.48 

13.42 

2 99 

575 

0.39 

4.04 

4.06 

185 

1575 

8.56 

-1.30 

8.66 

278 

2575 

11.94 

-7.30 

14.00 

301 

600 

1.12 

3.97 

4.13 

196 

1600 

8.89 

-1.33 

8.99 

278 

2600 

12.04 

-8.08 

14.50 

304 

625 

1.99 

3.98 

4.45 

206 

1625 

8.88 

-1.45 

9.00 

279 

2625 

12.12 

-9.00 

15.10 

306 

650 

3.00 

3.83 

4.86 

218 

1650 

8.88 

-2.00 

9.10 

263 

2650 

12.49 

-10.12 

16.07 

309 


675 

4.04 

3.47 

5.32 

229 

1675 

8.57 

-2.43 

8.91 

286 

2675 

13.07 

-10.90 

17.02 

310 

700 

5.05 

3.00 

5.87 

239 

1700 

8.07 

-2.74 

8.53 

289 

2700 

13.71 

-10.88 

17.50 

308 

725 

5.58 

2.57 

6.14 

245 

1725 

7.82 

-3.35 

B.51 

293 

2725 

14.38 

-10.47 

17.79 

306 

750 

5.36 

2.34 

5.84 

246 

1750 

7.73 

-4.10 

8.75 

298 

2750 

14.85 

-9.92 

17.86 

304 

775 

5.05 

2.23 

5.52 

246 

1775 

7.80 

-4.60 

9.05 

300 

2775 

15.12 

-9.36 

17.78 

302 


800 

4.92 

2.15 

5.37 

246 

1800 

7.98 

-4.63 

9.23 

300 

2800 

15.55 

-8.93 

17.93 

300 

025 

4.68 

2.14 

5.15 

245 

1825 

8.27 

-4.52 

9.42 

298 

2825 

15.87 

-0.47 

17.99 

298 

850 

4.57 

1.94 

4.96 

247 

i850 

8.36 

-4.51 

9.50 

298 

2850 

16.19 

-8.06 

18.08 

296 

875 

4.74 

1.53 

4.98 

252 

1875 

8.34 

-4.54 

9.49 

298 

2875 

16.67 

-7.78 

18.39 

295 

900 

4.95 

1.23 

5.10 

256 

1900 

8.36 

-4.35 

9.42 

297 

2900 

17.09 

-7.41 

18.63 

293 


925 

5.26 

1.09 

5.38 

258 

1925 

8.39 

-4.17 

9.37 

296 

2925 

17.53 

-7.02 

18.88 

292 

950 

5.61 

1.10 

5.72 

259 

1950 

8.50 

-4.07 

9.43 

295 

2950 

18.01 

-6.72 

19.22 

2 90 

975 

5.96 

1.16 

6.07 

259 

1975 

8.67 

-3.72 

9.44 

293 

2975 

18.55 

-6.64 

19.70 

2 90 

1000 

6.19 

1.24 

6.32 

259 

2000 

8.75 

-3.21 

9.32 

290 

3000 

19.10 

-6.74 

20.25 

289 

1025 

6.28 

1.38 

6.43 

257 

2025 

8.70 

-2.85 

9.15 

288 

3025 

19.53 

-6.93 

20.73 

289 


1050 

6.14 

1.52 

6.32 

256 

2050 

8.93 

-2.75 

9.34 

287 

3050 

20.02 

-7.17 

21.27 

290 

1075 

5.85 

1.44 

6.03 

256 

2075 

9.42 

-2.72 

9.80 

286 

3075 

20.49 

-7.48 

21.81 

290 

1100 

5.60 

1.34 

5.76 

256 

2100 

9.53 

-2.80 

9.94 

286 

3100 

20.91 

-8.04 

22.40 

291 

1125 

5.57 

1.24 

5.71 

257 

2125 

9.53 

-2.9.1 

9.96 

287 

3125 

20.80 

-8.63 

22.52 

292 

1150 

5.76 

1.18 

5.88 

258 

2150 

9.99 

-2.87 

10.39 

2 86 

3150 

20.50 

-9.25 

22.49 

294 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

* ZONAL 

COMPONENT, 

WZ * MERIDIONAL 

COMPONENT, 

r WS - 

WIND SPEED, 

THETA * 

WINO DIRECTION 




F PS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WINO VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1642 

03/12/65, 

, OIOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3175 

20.48 

-9.79 

22.70 

295 

4175 

27.55 

-7.42 

28.54 

285 

5175 

33.44 

-5.70 

33.94 

280 

3200 

20.43 

-10.07 

22.78 

296 

4200 

28.43 

-7.85 

29.49 

2B5 

5200 

33.51 

-5.94 

34.03 

200 

3225 

20.15 

-10.23 

22.60 

297 

4225 

29. 16 

-8.32 

30.32 

286 

5225 

33.97 

-6.23 

34.53 

280 

3250 

19.95 

-10.40 

22.50 

297 

4250 

29.83 

-8.63 

31.05 

286 

5250 

34.50 

-6.57 

35.12 

281 

3275 

19.75 

-10.61 

22.41 

298 

4275 

30.42 

-9.17 

31.78 

287 

5275 

34.55 

-6.72 

35.19 

281 

3300 

19.29 

-10.70 

22.06 

299 

4300 

31.03 

-9.82 

32.54 

287 

5300 

34.34 

-6.44 

34.94 

2 BO 

3325 

19.04 

-10.85 

21.92 

300 

4325 

31.52 

-9.98 

33.06 

287 

5325 

34.21 

-6.13 

34.76 

2 80 

3350 

18.81 

-11.07 

21.83 

300 

4350 

31.86 

-9.92 

33.37 

287 

5350 

34.18 

-6.01 

34.71 

280 

3375 

18. *8 

-11.29 

21.66 

301 

4375 

31.97 

-9.84 

33.45 

287 

5375 

34.30 

-5.88 

34.80 

280 

3400 

18.36 

-11.37 

21.60 

302 

4400 

32.02 

-9.63 

33.44 

287 

5400 

34.26 

-6.14 

34.80 

280 

3425 

18.46 

-11.00 

21.49 

301 

4425 

31.95 

-9.33 

33.28 

286 

5425 

34.25 

-6.87 

34.93 

281 

3450 

18.41 

-10.34 

21.12 

299 

4450 

31.08 

-8.97 

33.11 

286 

5450 

34.61 

-7.58 

35.43 

282 

3475 

18.21 

-9.69 

20.63 

298 

4475 

31.93 

-8.83 

33.12 

285 

5475 

34.79 

-8.04 

35.71 

283 

3500 

17.85 

-9.14 

20.06 

297 

4500 

32.02 

-8.82 

33.21 

285 

5500 

34.70 

-8.51 

35.73 

284 

3525 

17.71 

-8.68 

19.81 

296 

4525 

32.27 

-8.91 

33.48 

285 

5525 

34.97 

-8.81 

36.06 

284 

3550 

17.99 

-8.80 

20.03 

296 

4550 

32.35 

-9.20 

33.63 

286 

5550 

35.36 

-8.96 

36.48 

2 84 

3575 

18.05 

-8.84 

20.10 

296 

4575 

32.40 

-9.65 

33.80 

286 

5575 

35.47 

-9.23 

36.65 

2 84 

3600 

17.99 

-9.14 

20.18 

297 

4600 

32.67 

-9.93 

34.15 

287 

5600 

35.75 

-9.45 

36.98 

285 

3625 

18.16 

-9.47 

20.48 

297 

4625 

32.84 

-10.06 

34.34 

287 

5625 

36.02 

-9.75 

37.32 

285 

3650 

18.42 

-9.61 

20.78 

297 

4650 

32.71 

-10.22 

34.27 

287 

5650 

36.19 

-10.07 

37.57 

285 

3675 

18.72 

-9.58 

21.03 

297 

4675 

32.71 

-10.10 

34.23 

287 

5675 

36.49 

-10.56 

37.99 

2 66 

3700 

19.05 

-9.41 

21.25 

296 

4700 

32.87 

-10.06 

34.37 

287 

5700 

36.57 

-10.93 

38.17 

2 86 

3725 

19.35 

-9.05 

21.37 

295 

4725 

33.03 

-9.84 

34.47 

286 

5725 

36.35 

-10.97 

37.97 

287 

3750 

19.45 

-8.67 

21.30 

294 

4750 

33.12 

-9.63 

34.50 

286 

5750 

35.89 

-11.11 

37.57 

287 

3775 

19.59 

-8. 38 

21.30 

293 

4775 

33.53 

-9.64 

34.89 

286 

5775 

35.62 

-11.32 

37.38 

287 

3800 

19.68 . 

-0.14 

21.30 

292 

4800 

33.62 

-9.27 

34.88 

285 

5800 

35.53 

-11.59 

37.38 

288 

3825 

19.89 

-7.89 

21.40 

291 

4825 

33.32 

-8.62 

34.41 

204 

5825 

35,32 

-11.09 

37.26 

268 

3850 

20.40 

-7.64 

21.79 

290 

4850 

33.31 

-8.03 

34.26 

283 

5850 

35.30 

-12.06 

37.30 

289 

3875 

20.72 

-7.45 

22.02 

290 

4875 

33.31 

-7.44 

34.13 

282 

5*75 

34.90 

-12.11 

37.02 

289 

3900 

21.22 

-7.34 

22.45 

289 

4900 

33.08 

-6.86 

33.78 

282 

5900 

34.43 

-12.38 

36.59 

290 

3925 

21.98 

-7.25 

23.15 

288 

4925 

33.12 

-6.41 

33.74 

281 

5925 

34.16 

-12.52 

36.38 

290 

3950 

22.55 

-6.99 

23.61 

287 

4950 

33.27 

-6.03 

33.81 

200 

5950 

33.79 

-12.52 

36.03 

2 90 

3975 

23.07 

-6.70 

24.04 

286 

4975 

33.30 

-5.72 

33.79 

200 

5975 

33.21 

-12.74 

35.57 

2 91 

4000 

23.38 

-6.66 

24.31 

286 

5000 

33.49 

-5.53 

33.95 

279 

6000 

32.60 

-12.64 

34.97 

291 

4025 

23.70 

-6.66 

24.62 

286 

5025 

33.63 

-5.45 

34.06 

279 

6025 

32.37 

-12.50 

34.70 

291 

4050 

24.08 

-6.67 

24.99 

285 

5050 

33.76 

-5.38 

34.19 

279 

6050 

32.34 

-12.65 

34.72 

291 

4075 

24.35 

-6.50 

25.20 

285 

5075 

33.72 

-5.30 

34.14 

279 

6075 

32.43 

-12.75 

34.85 

291 

4100 

25.01 

-6.46 

25.83 

284 

5100 

33.89 

-5.51 

34.34 

279 

6100 

32.43 

-12.95 

34.92 

292 

4125 

25.89 

-6.76 

26.76 

2 84 

5125 

33.90 

-5.62 

34.36 

279 

6125 

32.44 

-13.08 

34.98 

292 

4150 

26.66 

-7.13 

27.60 

285 

5150 

33.56 

-5.71 

34.04 

279 

6150 

32.49 

-13.11 

35.04 

292 


ALT * ALTITUDE, WX 


ZONAL C0MP0NE NT 


WZ * MERIDIONAL COMPONENT, WS » WIND SPEED, THETA « WINO DIRECTION 
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TABLE 11-50 (con't) 

F PS-16 RADAR/ JIMS PHERE HIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

MX 

M2 

TEST NUMBER 
MS THETA 

1642 

ALT 

03/12/65 

MX 

, 0100Z, 
MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6175 

32.54 

-13.11 

35.08 

292 

7175 

31.29 

-8.91 

32.53 

286 

8175 

37.41 

-14.73 

40.20 

291 

6200 

32.60 

-12.88 

35.05 

291 

7200 

31.18 

-8.90 

32.42 

286 

8200 

37.54 

-14.35 

40.19 

291 

6225 

32.66 

-12.59 

35.00 

291 

7225 

31.28 

-8.84 

32.50 

286 

8225 

37.47 

-14.54 

40.19 

291 

6250 

32.74 

-12.25 

34.96 

290 

7250 

31.08 

-8.98 

32.35 

286 

8250 

37.46 

-14.51 

40.18 

291 

6275 

33.07 

-12.03 

35.19 

290 

7275 

31.16 

-8.85 

32.39 

286 

8275 

37.59 

-14.17 

40.17 

2 90 

6300 

33.71 

-11.89 

35.75 

289 

7300 

31.43 

-8.74 

32.62 

285 

8300 

37.60 

-14.17 

40.19 

290 

6325 

33.93 

-11.86 

35.94 

289 

7325 

31.54 

-9.12 

32.84 

286 

8325 

37.55 

-14.08 

40.10 

290 

6350 

34.06 

-12.22 

36.19 

290 

7350 

31.97 

-9.66 

33.39 

287 

6350 

37.26 

-13.72 

39.71 

290 

6375 

34.32 

-12.23 

36.44 

289 

7375 

32.43 

-10.14 

33.97 

287 

8375 

37.19 

-13.38 

39.52 

290 

6400 

34.41 

-12.05 

36.46 

289 

7400 

32.74 

-10.46 

34.37 

288 

8400 

37.13 

-13.71 

39.50 

290 

6425 

34.36 

-11.90 

36.36 

289 

7425 

32.92 

-10.46 

34.54 

287 

8425 

37.06 

-13.50 

39.44 

2 90 

6450 

34.48 

-11.56 

36.37 

28e 

7450 

32.96 

-10.43 

34.57 

287 

8450 

37.06 

-13.10 

39.31 

289 

6475 

34.54 

-11.45, 

36.39 

268 

7475 

33.31 

-10.48 

34.92 

287 

8475 

37.04 

-12.92 

39.23 

289 

6500 

34.45 

-11.21 

36.23 

286 

7500 

33.75 

-10.91 

35.47 

288 

8500 

37.05 

-12.81 

39.20 

289 

6525 

34.34 

-10.84 

36.01 

287 

7525 

34.22 

-11.64 

36.14 

289 

8525 

36.94 

-13.13 

39.21 

289 

6550 

34.17 

- 10.39 

35.72 

287 

7550 

34.65 

-12.21 

36.74 

289 

8550 

36.94 

-13.34 

39.28 

290 

6575 

34.05 

-10.42 

35.61 

287 

7575 

34.93 

-12.53 

37.11 

290 

8575 

37.15 

-12.95 

39.34 

289 

6600 

33.90 

-10.45 

35.47 

287 

7600 

35.22 

-12.43 

37.35 

289 

8600 

37.07 

-12.90 

39.25 

289 

6625 

33.89 

-10.43 

35.46 

287 

7625 

35.39 

-12.60 

37.57 

289 

8625 

36.83 

-12.82 

39.00 

289 

6650 

33.90 

-10.44 

35.47 

287 

7650 

35.46 

-12.78 

37.71 

290 

8650 

36.93 

-12.62 

39.03 

2 89 

6675 

33.62 

-10.28 

35.16 

287 

7675 

35.58 

-12.86 

37.84 

290 

8675 

37.02 

-12.72 

39.14 

289 

6700 

33.30 

-10.05 

34.78 

287 

7700 

35.57 

-13.29 

37.97 

290 

8700 

37.07 

-12.82 

39.23 

289 

6725 

33.30 

-9. B7 

34.73 

286 

7725 

35.71 

-13.49 

38.17 

291 

8725 

36. 9B 

-13.01 

39.21 

289 

6750 

33.09 

-9.50 

34.43 

286 

7750 

36.09 

-13.34 

36.47 

290 

8750 

36.49 

-13.33 

38.65 

2 90 

6775 

32.77 

-9.09 

34.01 

285 

7775 

36.27 

-13.62 

38.75 

290 

8775 

36.40 

-13.50 

38.82 

290 

6800 

32.66 

-9.06 

33.89 

285 

7800 

36.55 

-13.78 

39.06 

290 

8800 

36.87 

-13.37 

39.21 

290 

6825 

32.43 

-9.26 

33.73 

286 

7825 

36.40 

-13.76 

38.91 

291 

8825 

37.36 

-13.48 

39.72 

290 

6850 

32.13 

-9.60 

33.53 

286 

7850 

36.04 

-13.90 

38.62 

291 

8850 

37.51 

-13.52 

39.87 

290 

6875 

31.89 

-9.55 

33.28 

286 

7875 

35.75 

-14.30 

38.51 

292 

8875 

37.67 

-13.84 

40.14 

2 90 

6900 

31.03 

-9.74 

33.29 

287 

7900 

35.53 

-14.70 

38.45 

292 

8900 

38.16 

-13.99 

40.64 

290 

6925 

31.93 

-9.80 

33.40 

287 

7925 

35.64 

-14.83 

38.60 

292 

8925 

38.37 

-13.76 

40.76 

290 

6950 

32.04 

-9.71 

33.48 

287 

7950 

36.08 

-14.57 

38.91 

292 

8950 

38.40 

-13.71 

40.77 

289 

6975 

32.03 

-9.71 

33.47 

287 

7975 

36.56 

-14.45 

39.31 

291 

8975 

38.35 

-13.67 

40.71 

289 

7000 

32.23 

-9.55 

33.62 

286 

8000 

36.93 

-14.66 

39.74 

291 

9000 

38.31 

-13.48 

40.61 

289 

7025 

32.50 

-9.37 

33.82 

206 

8025 

37.15 

-14.78 

39.98 

292 

9025 

38.33 

-13.46 

40.63 

289 

7050 

32.42 

-9.43 

33.76 

286 

8050 

37.19 

-14.79 

40.03 

292 

9050 

38.42 

-13.57 

40.75 

209 

7075 

32.33 

-9.31 

33.65 

286 

8075 

37.16 

-14.70 

39.96 

291 

9075 

38.69 

-13.72 

41.05 

289 

7100 

32.17 

-9.16 

33.45 

286 

8100 

37.10 

-14.50 

39.83 

291 

9100 

38.79 

-13.81 

41.17 

289 

7125 

31.82 

-9.11 

33.10 

286 

8125 

37.22 

-14.32 

39.88 

291 

9125 

38.63 

-13.55 

40.94 

289 

7150 

31.47 

-8.89 

32.70 

286 

8150 

37.36 

-14.59 

40.11 

291 

9150 

38.70 

-13.37 

40.95 

289 

ALT 

- ALTITUDE, HX 

- Z0NAL 

C 0MP0NE NT * 

HZ * MERIOI0NAL 

C0HP0NEN 

T ( MS ■ 

MINC SPEED, 

THETA » 

MIND OIRECTI0N 




ALT 

MX 

MZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE MIND 
1642 03/12/65, 0100Z, 

ALT WX MZ 

VEL0CITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE, 
HS THETA 

FL0R IDA 
ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9175 

38.94 

-13.06 

41.07 

288 

10175 

45. 18 

-10.80 

46.45 

283 

11175 

45.70 

-8.06 

46.41 

280 

9200 

38.97 

-12.84 

41.03 

288 

10200 

45.17 

-10.59 

46,39 

283 

11200 

46.09 

-7.38 

46.68 

279 

9225 

39.28 

-12.98 

41.36 

288 

10225 

45.42 

-10.30 

46.58 

283 

11225 

46.52 

-7.94 

47.19 

280 

9250 

39.75 

-13.30 

41.91 

288 

10250 

45.16 

-10.24 

46.31 

283 

11250 

46.50 

-8.19 

47.22 

? 80 

9275 

40.00 

-13.74 

42.30 

289 

10275 

44.83 

-10.19 

45.97 

203 

11275 

46.20 

-9.00 

47.07 

281 

9300 

40.59 

-13.93 

42.91 

289 

10300 

44.76 

-9.95 

45.85 

282 

11300 

46.30 

-9.18 

47.20 

281 

9325 

40.92 

-14.01 

43.25 

289 

10325 

44.89 

-10.12 

46.02 

283 

11325 

46.78 

-8.98 

47.64 

201 

9350 

41.02 

-14.36 

43.46 

289 

10350 

45.06 

-9.97 

46.15 

282 

11350 

47.02 

-8.73 

47.82 

280 

9375 

41.20 

-14.50 

43.68 

289 

10375 

45.21 

-9.71 

46.24 

282 

11375 

47.48 

-8.18 

4B. 18 

2 80 

9400 

41.22 

-14.80 

43.80 

290 

10400 

45.52 

-8.89 

46.38 

281 

11400 

47.61 

-8.73 

48.40 

280 

9425 

41.33 

-15. 10 

44.00 

290 

1042 5 

45.38 

-8.64 

46.17 

280 

11425 

47.94 

-8.84 

48.75 

280 

9450 

41.55 

-14.71 

44.08 

289 

10450 

45.02 

-8.73 

45.86 

201 

11450 

48.61 

-8.68 

49.30 

280 

9475 

41.43 

-14.05 

44.01 

290 

10475 

45.39 

-8.55 

46.19 

280 

11475 

48.79 

-8.33 

49.50 

280 

9500 

41.24 

-14.72 

43.79 

289 

10500 

45.64 

-8.42 

46.41 

280 

11500 

48.93 

-8.14 

49.60 

279 

9525 

41 .29 

-14.40 

43.73 

289 

10525 

46.31 

-8.29 

47.05 

280 

11525 

49.23 

-0.15 

49.90 

279 

9550 

41.34 

-14.63 

43.85 

289 

10550 

46.43 

-8.36 

47.18 

280 

11550 

49.47 

-8.51 

50.20 

280 

9575 

41.19 

-14.65 

43.71 

289 

10575 

46.25 

-8.56 

47.03 

2 80 

11575 

50.00 

-8.61 

50.74 

280 

9600 

41.31 

-15.02 

43.95 

290 

10600 

46.35 

-8.70 

47.16 

280 

11600 

50.14 

-8.79 

50.91 

280 

9625 

42.26 

-14.53 

44.69 

289 

10625 

46.16 

-8.96 

47.02 

281 

11625 

50.30 

-8.44 

51.00 

279 

9650 

43.01 

-13.84 

45.18 

288 

10650 

46.11 

-8.70 

46.92 

281 

11650 

50.21 

-9.04 

51.02 

2 80 

9675 

42.95 

-14.24 

45.25 

288 

10675 

46.53 

-6.36 

47.28 

280 

11675 

49.53 

-11.56 

50.86 

283 

9700 

43.29 

-13.45 

45.33 

207 

10700 

46.33 

-8.37 

47.08 

280 

11700 

50.39 

-10.92 

51.56 

282 

9725 

43.78 

-12.72 

45.59 

286 

10725 

46.04 

-7.75 

46.69 

279 

11725 

50.61 

-10.80 

51.75 

282 

9750 

43.23 

-13.27 

45.22 

287 

10750 

46.00 

-8.03 

46.70 

280 

11750 

50.63 

-11.58 

51.93 

283 

9775 

43.25 

-13.31 

45.26 

287 

10775 

45.64 

-8.44 

46.41 

200 

11775 

50.84 

-12.14 

52.27 

203 

9800 

43.54 

-13.31 

45.53 

287 

10800 

45.47 

-8.11 

46.19 

280 

11800 

50.91 

-12.99 

52.54 

284 

9825 

43.54 

-13.35 

45.54 

287 

10825 

45.28 

-7.86 

45.96 

200 

1 1825 

51.08 

-13.26 

52.78 

2 84 

9850 

43.54 

-13.59 

45.61 

287 

10050 

45.46 

-7.40 

46.06 

279 

11850 

51.19 

-13.56 

52.96 

285 

9875 

43.31 

-13.64 

45.41 

287 

10875 

44.98 

-7.76 

45.64 

280 

11875 

51.11 

-14.04 

53.00 

285 

9900 

43.59 

-13.59 

45.65 

287 

10900 

<,<,.66 

-8.26 

45.44 

280 

11900 

51.30 

-14.05 

53.19 

285 

9925 

43.85 

-13.27 

45.02 

287 

10925 

45.28 

-7.55 

45.90 

279 

11925 

51.48 

-14.31 

53.43 

285 

9950 

44.02 

-13. 13 

45.93 

286 

10950 

45.51 

-7.27 

46.08 

279 

11950 

51.42 

-15.15 

53.60 

206 

9975 

44.09 

-13.43 

46.09 

287 

10975 

45.29 

-7.72 

45.94 

279 

11975 

51.58 

-14.85 

53.67 

286 

10000 

44.44 

-12.97 

46.30 

286 

11000 

45.16 

-8.02 

45.87 

260 

12000 

51.68 

-15.36 

53.92 

2 86 

10025 

45.08 

-12.11 

46.68 

285 

11025 

45.48 

-7.70 

46.13 

279 

12025 

51.24 

-17.73 

54.22 

289 

10050 

45.33 

-11.72 

46. 82 

284 

11050 

45.45 

-8.11 

46.17 

280 

12050 

50.85 

-18.60 

54. 14 

290 

10075 

45.22 

-11.42 

46.64 

284 

11075 

45.35 

-8.03 

46.05 

280 

12075 

50.33 

-18.93 

53.77 

290 

10100 

45.13 

-11.32 

46. 52 

284 

11100 

45.33 

-7.61 

45.97 

279 

12100 

50.06 

-19.74 

53 .81 

291 

10125 

45.13 

-11.28 

46.52 

284 

11125 

45.41 

-7.75 

46.07 

280 

12125 

49.83 

-19.17 

53.39 

291 

10150 

45.30 

-11.02 

46.62 

283 

11150 

45.56 

-8.23 

46.29 

280 

12150 

49.28 

-19.50 

53.00 

291 

AL1 

r * ALT] 

[TUDE, MX 

m Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

HZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, HS * 

WIND SPEED, 

THETA - 

HINO DIRECTION 





TABLE 11-50 (con’t) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1642 03/12/65, OlOOZ, EASTERN TEST RANGE, FL0RIOA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

12 175 

49.10 

-19.67 

52.90 

292 

13175 

34.30 

-14.43 

37.21 

293 

12200 

48.91 

-18.68 

52.35 

291 

13200 

34.38 

-15.44 

37.69 

2 94 

12225 

48.39 

-18.57 

51.83 

291 

13225 

33.78 

-16.22 

37.47 

295 

12250 

47.88 

-18.47 

51.31 

291 

13250 

33.45 

-16.37 

37.25 

296 

12275 

47.36 

-18.36 

50.79 

291 

13275 

33.42 

-16.27 

37.17 

296 

12300 

46.84 

-18.26 

50.28 

291 

13300 

32.86 

-15.86 

36.48 

296 

12325 

46.33 

-18.15 

49.76 

291 

13325 

32.96 

-15.59 

36.46 

295 

12350 

45.81 

-18.05 

49.24 

291 

13350 

32.40 

-14.86 

3 5.64 

294 

12375 

44.52 

-19.02 

48.41 

293 

13375 

32.60 

-14.59 

35.71 

294 

12400 

43.96 

-19.56 

48.11 

294 

13400 

33.11 

-13.79 

35.87 

292 

12425 

43.41 

-19.62 

47.64 

294 

13425 

32.91 

-13.60 

35.61 

292 

12450 

42.69 

-19.93 

47.11 

295 

13450 

32.54 

-13.87 

35.38 

293 

12475 

42.28 

-18.54 

46.17 

294 

13475 

32.23 

-14.06 

35.16 

293 

12500 

41.33 

-17.42 

44.85 

293 

13500 

32.13 

-13.38 

34.80 

292 

12525 

40.45 

-18.02 

44.28 

294 

13525 

32.14 

-13.16 

34.73 

292 

12550 

40.68 

-16.96 

44.08 

292 

13550 

31.93 

-13.47 

34.66 

293 

12575 

40.29 

-17.47 

43.91 

293 

13575 

32.00 

-13.81 

34.86 

293 

12600 

39.67 

-18.03 

43.58 

294 

13600 

32.47 

-13.06 

35.00 

292 

12625 

39.35 

-17.11 

42.91 

293 

13625 

32.45 

-13.57 

35.18 

293 

12650 

39.09 

-16.77 

42.54 

293 

13650 

32.46 

-13.69 

35.23. 

293 

12675 

38.54 

-16.70 

42.00 

293 

13675 

33.29 

-11.50 

35.22 

289 

12700 

38.17 

-16.39 

41.54 

293 

13700 

33.30 

-11.54 

35.24 

289 

12725 

37.50 

-16.83 

41.10 

294 

13725 

33.31 

-11.58 

3 5. *2 6 

289 

12750 

37.05 

-16.42 

40.53 

294 

13750 

33.32 

-11.62 

35.28 

289 

12775 

37.20 

-16.36 

40.64 

294 

13775 

33. 11 

-11.99 

35.21 

290 

12800 

37.26 

-15.78 

40.46 

293 

13800 

32.97 

-12.37 

35.21 

290 

12825 

36.46 

-15.56 

39.64 

293 

13825 

33.38 

-11.53 

35.31 

289 

12850 

36.71 

-14.51 

39.48 

291 

13850 

33.17 

-12.64 

35.50 

291 

12875 

37.19 

-14.99 

40.09 

292 

13875 

33.52 

-12.15 

35.65 

290 

12<?00 

37.03 

-15.80 

40.26 

293 

13900 

33.86 

-11.65 

35.81 

289 

12925 

37.24 

-15.68 

40.41 

293 

13925 

34.42 

-11.14 

36.18 

286 

12950 

37.46 

-15.56 

40.56 

292 

13950 

33.86 

-13.39 

36.41 

291 

12975 

37.77 

-15.30 

40.75 

292 

13975 

34.22 

-12.74 

36.51 

290 

13000 

37.09 

-14.46 

39.81 

291 

14000 

34.06 

-12.85 

36.40 

290 

13025 

36.46 

-15.12 

39.47 

292 







13050 

36.70 

-15.10 

39.68 

292 

13075 

36.78 

-14.67 

39.60 

292 

13100 

36.39 

-14.22 

39.07 

291 

13125 

35.83 

-14.22 

38.54 

291 

13150 

34.72 

-13.78 

37.35 

291 


WZ 

M/SEC 


ws 

M/SEC 
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TABLE 11-51 








( 

9 







FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND 

VELOCITY 

PROFILE 






* 






TEST NUMBER 16*3 03/12/65, 

1306Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 










WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

US 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 




METERS 

M/SEC 

N/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 





2-01 

12.21 

12.38 

189 

1150 

8.37 

8.75 

12. 11 

22* 

2150 

16.80 

*.75 

17. *6 

25* 





i .8 1 

12.68 

12.81 

188 

1175 

8.92 

8.19 

12.11 

227 

2175 

16.86 

*.22 

17. *0 

256 





1.78 

12.66 

12.78 

188 

1200 

9.62 

7.82 

12. *0 

231 

2200 

17.06 

3.13 

17.35 

259 




225 

1.85 

12.69 

12.82 

168 

1225 

10.07 

7.89 

12.79 

232 

2225 

17.69 

2.25 

17.8* 

263 




250 

1.81 

12.9* 

13.06 

108 

1250 

10.18 

7.90 

12.86 

232 

2250 

17.97 

1.73 

18.05 

2 6* 




275 

1.58 

13.05 

13.1* 

187 

1275 

10.13 

7.5* 

12.63 

233 

2275 

18.19 

1.03 

18.22 

267 


* 


300 

1.61 

12.80 

12.90 

187 

1300 

9.97 

7.10 

12.2* 

23* 

2300 

18.58 

0.68 

18.59 

260 


- 



1 .98 

12. *3 

12.59 

189 

1325 

9.86 

6.93 

12.05 

235 

2325 

18.76 

0.71 

18.77 

268 





2.01 

12.05 

12.21 

189 

1350 

9.80 

7.15 

12.13 

2 3* 

2350 

19.0* 

0.77 

19.05 

268 




375 

1.96 

11.67 

11.03 

189 

1375 

9.95 

7. *7 

12.** 

233 

2375 

19.25 

0.5* 

19.26 

268 





2.11 

11.18 

11.38 

191 

1*00 

10.0* 

7.33 

12. *3 

2 3* 

2*00 

19.3* 

0.30 

19.3* 

269 






10.61 

10.79 

190 

1*25 

10.20 

7.20 

12. *0 

235 

2*25 

19. *0 

0.20 

19. *0 

269 




*50 

1.87 

10. 1* 

10.31 

190 

1*50 

10.63 

7 . *0 

12.96 

235 

2*50 

19.17 

0.23 

19.17 

269 


* 



2.19 

9.78 

10.02 

192 

1*75 

10.91 

7. *9 

13.2* 

235 

2*75 

18.05 

0.5* 

18.86 

268 




500 

2.51 

9.58 

9.90 

19* 

1500 

10.96 

7.** 

13.2* 

236 

2500 

18.7* 

0.59 

18.75 

268 





2.37 

9.50 

9.80 

19* 

1525 

10.95 

7.52 

13.29 

235 

2525 

18.8* 

0.28 

18.8* 

269 





2.37 

9. *9 

9. 76 

19* 

1550 

11.2* 

7.77 

13.66 

235 

2550 

19.16 

0.13 

19.16 

269 






9.51 

9.86 

195 

1575 

11.67 

8.01 

1*. 16 

235 

2575 

19.32 

-0.01 

19.32 

270 





2 .86 

9 .*8 

9.90 

197 

1600 

11.91 

8.33 

1 *• 5 3 

235 

2600 

19.33 

0.02 

19.33 

270 




625 

3.35 

9.39 

9.97 

199 

1625 

11.90 

8. *7 

1 * . 6 1 

23* 

2625 

19.53 

0.20 

19.53 

269 





3.93 

9.30 

10.09 

203 

1650 

11.63 

8.01 

1* . 29 

236 

2650 

19.7* 

0.15 

19.7* 

269 





* . 1 5 

9.19 

10.09 

20* 

1675 

11.80 

7.69 

1 *. 09 

337 

2675 

19.91 

0.03 

19.91 

270 




700 

*.25 

8.92 

9.88 

205 

1700 

11.87 

7.75 

1 *. 1 8 

237 

2700 

20.15 

-0.02 

20.15 

270 




725 

*.38 

8.50 

9.56 

207 

1725 

11.98 

7.85 

1 *. 32 

237 

2725 

20. *9 

-0.12 

20. *9 

270 




750 

* • * 9 

8.2* 

9.39 

208 

1750 

11.91 

7-91 

1*. 30 

236 

2750 

20.89 

-0.17 

20.89 

270 




775 

*.51 

8.16 

9.32 

209 

1775 

11.79 

7.83 

1 *. 16 

236 

2775 

21.33 

-0.29 

21.33 

271 




800 

* , *6 

8.13 

9.28 

209 

1600 

11.73 

8.00 

1 *. 20 

236 

2800 

21.57 

-0 . *2 

21.57 

271 




825 

*.61 

8.** 

9.62 

200 

1825 

11.59 

8.23 

1 *. 2 1 

23* 

2825 

21.85 

-0.*1 

21.85 

271 




850 

5.01 

8.97 

10.27 

209 

1850 

11.36 

8.3* 

1 * . 09 

23* 

2850 

22.07 

-0.37 

22.08 

271 




875 

5.56 

9.30 

10.83 

211 

1875 

11.15 

8.29 

13.90 

233 

2875 

22.29 

-0.*2 

22.30 

271 




900 

6.05 

9. *9 

11.25 

212 

1900 

10.9* 

8.03 

13.57 

23* 

2900 

22.52 

-0.*5 

22.53 

271 




92 5 

6 •* 1 

9.70 

11.63 

213 

1925 

11.06 

7.76 

13.52 

235 

2925 

22.55 

-0.20 

22.55 

270 




950 

6. *5 

9.85 

11.77 

213 

1950 

11.80 

7.73 

1*.U 

237 

2950 

22.76 

-0.16 

22.76 

270 




975 

6.55 

10. 11 

12.0* 

213 

1975 

12. *9 

7.71 

1* . 68 

238 

2975 

23.16 

-0.39 

23.16 

271 




1000 

6.98 

10. *1 

12.53 

21* 

2000 

13.1* 

7.50 

15.13 

2*0 

3000 

23. *8 

-0.23 

23. *8 

270 




1025 

7.62 

10.5* 

13.01 

216 

2025 

1 * . 03 

7.36 

15.8* 

2*2 

3025 

23.50 

0.10 

23.50 

270 




1050 

8.0* 

10. *7 

13.20 

217 

2050 

1* . 87 

7.09 

16. *8 

24* 

3050 

23. *7 

0.*1 

23. *7 

269 




1075 

8.18 

10.21 

13.08 

216 

2075 

15.69 

6.68 

17.06 

247 

3075 

23.60 

0.59 

23.61 

268 




1100 

8.0* 

9.66 

12.57 

220 

2100 

16.21 

6.20 

17.36 

249 

3100 

23.67 

0.56 

23.68 

268 




1125 

7.98 

9.1* 

12.13 

221 

2125 

16. *7 

5. *3 

17.3* 

252 

3125 

23.62 

0.53 

23.83 

269 




alt 

- altituoe, wx 

- Z0NAL 

C0MR0NENT, WZ « MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT i WS - 

WINC SP6E0. 

THETA - WIND DIRECTION 











FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VELOCITY PR0FILE 












TEST NUMBER 16*3 

03/12/65 

, 1306Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

FLORIDA 








ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 




meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 




3150 

23.93 

0.35 

23.93 

269 

*150 

26,00 

-8.33 

27.31 

288 

5150 

32.21 

-6.29 

32.82 

281 




3175 

2*. 08 

0.20 

2*. 08 

269 

*175 

25.93 

-0.31 

27.23 

288 

5175 

31.90 

-6.27 

32.51 

281 




3200 

2*. 32 

0.13 

2*. 32 

270 

*200 

26.08 

-U. 36 

27.38 

286 

5200 

31.00 

-6.36 

32. *3 

281 




3225 

2*. *3 

0.53 

2*. 43 

269 

*225 

26. *6 

-8.37 

27.75 

287 

5225 

31.99 

-6.69 

32.68 

282 




3250 

2*. 13 

0.96 

24.15 

268 

*250 

26.86 

-8.65 

28.22 

288 

5250 

32. *2 

-6.81 

33. 13 

282 




3275 

2*. 10 

0.78 

24.11 

268 

*275 

27.03 

-8.92 

28. *7 

288 

5275 

32.79 

-6.9* 

33.52 

262 




3300 

2*. 56 

0.55 

24.57 

269 

*300 

27.29 

-9.0* 

28.7* 

288 

5300 

32.8* 

-7.08 

33.60 

262 




3325 

25.1* 

0.*1 

25.1* 

269 

*325 

27. 29 

-8.90 

28.70 

208 

5325 

32.99 

-7.25 

33.76 

282 




3350 

25.09 

0.05 

25.09 

270 

*350 

27.31 

-8.55 

28.61 

287 

5350 

33.28 

-7.2* 

3*. 06 

282 




3375 

2*. *7 

-0.27 

24.48 

270 

*375 

27.72 

-8.25 

28.92 

286 

5375 

33.35 

-7.31 

3* . 1* 

282 




3*00 

2*. 36 

-0.51 

24.37 

271 

**00 

27.83 

-0.25 

29.03 

286 

5*00 

33.07 

-7 . *0 

33.69 

282 




3*25 

2* . * 1 

-0.80 

24.42 

272 

**25 

27.78 

-8.29 

28.99 

286 

5*25 

32.8* 

-7. *3 

33.67 

283 




3*50 

2*. 5* 

-1.2* 

24.57 

273 

**50 

28.08 

-8.36 

29.30 

266 

5*50 

33.15 

-7.51 

33.99 

283 




3*75 

2*. 52 

-1.92 

24.60 

27* 

**75 

20.59 

-8.58 

29.85 

207 

5*75 

33.31 

-7.62 

3*. 17 

283 




3500 

2*. *7 

-2.36 

24.58 

275 

*500 

28.90 

-B.75 

30.19 

287 

5500 

33.37 

-7.00 

3*. 27 

283 




3525 

2*. *2 

-2. *9 

24.54 

276 

*525 

28.96 

-8.71 

30.2* 

287 

5525 

33. *9 

-7.85 

3* . *0 

283 




3550 

2*. 22 

-2.60 

24.38 

276 

*550 

28.78 

-8.70 

30.07 

287 

5550 

33.51 

-7.96 

3* .** 

283 




3575 

2*. 02 

-3.13 

24.23 

277 

*575 

28.67 

-8.61 

29.9* 

287 

5575 

33. *7 

-7.97 

3* . *1 

203 




3600 

23.93 

-3.27 

24.15 

278 

*600 

28.72 

-8.11 

29.8* 

286 

5600 

33. *7 

-8.07 

3*. *3 

283 




3625 

23.95 

-3.66 

24.23 

279 

*625 

28.71 

-7.86 

29.77 

285 

5625 

33.63 

-8.27 

3^.63 

28* 




3650 

23.90 

-*.03 

24.24 

279 

*650 

2B.83 

-7.71 

29.8* 

295 

5650 

33.71 

-8.32 

3*. 72 

28* 


9 


3675 

23.87 

-*.3* 

24.26 

280 

*675 

29.27 

-7.37 

30.18 

28* 

5675 

33.9* 

-8.60 

35.01 

28* 




3700 

23.90 

-*.66 

24.35 

281 

*700 

29. 81 

-7.08 

30.6* 

283 

5700 

3*. 09 

-8.78 

35.20 

28* 




3725 

23.87 

-5.0* 

24.40 

202 

*725 

30.33 

-7.39 

31.22 

28* 

5725 

3*. 21 

-8.76 

35.31 

28* 




3750 

2*. 02 

-5.61 

24.67 

283 

*750 

30.51 

-7.68 

31. *6 

28* 

5750 

3*. 31 

-8.83 

35. *3 

2 8* 




3775 

2*. 17 

-6.05 

24.92 

28* 

*775 

30.58 

-7.35 

31. *5 

283 

5775 

3*. 20 

-8.92 

35.35 

26* 




3800 

2*. 33 

-6.3* 

25. L4 

28* 

*800 

30.8* 

-7.12 

31.65 

203 

5800 

3*. 17 

-8.97 

35.33 

285 




3825 

2*. 5* 

-6.6* 

25.43 

205 

*825 

30.88 

-7.08 

31.68 

203 

5825 

3*. 19 

-8.60 

35.25 

28* 




3850 

2*. 75 

-6.73 

25.65 

285 

*850 

31.17 

-7.17 

31.99 

203 

5850 

33.85 

-7.95 

3*. 77 

283 




3075 

2*. 89 

-6.86 

25.82 

265 

*875 

31.18 

-7.01 

31.96 

202 

5875 

33.13 

-8.29 

3*. 15 

28* 




3900 

2*. 78 

-7.12 

25.78 

286 

4900 

31.06 

-6.77 

31.79 

282 

5900 

32.96 

-8.** 

3*. 02 

28* 




3925 

2*. 77 

-7.26 

25.81 

286 

4925 

31. *7 

-6.61 

32.15 

202 

5925 

33.06 

-7.82 

33.97 

283 




3950 

25.11 

-7.51 

26.21 

286 

4950 

31.79 

-6.37 

32. *3 

281 

5950 

33.13 

-7.65 

3*. 00 

283 




3975 

25.53 

-7.8* 

26.71 

207 

4975 

31.8* 

-6.13 

32. *2 

281 

5975 

3 3. *0 

-7. *3 

3*. 22 

202 




*000 

25. *5 

-0.00 

26.68 

287 

5000 

31.72 

-6.07 

32.30 

281 

6000 

3*. 05 

-6. *6 

3*. 66 

281 




*025 

25.18 

-8.11 

26.46 

288 

5025 

31.70 

-6.2* 

32.30 

281 

6025 

3*. 60 

-5 • *1 

35.02 

279 




*050 

25.15 

-0.21 

26.45 

288 

5050 

31.05 

-6.37 

32. *8 

291 

6050 

3*. 60 

-5.06 

35. 16 

278 




*075 

25.20 

-8.31 

26. 53 

288 

5075 

31.97 

-6 .*2 

32.61 

281 

6075 

35.07 

-5.19 

35. *5 

2 7 B 




*100 

25 .*5 

-8.51 

26.83 

288 

5100 

32.12 

-6.39 

32.75 

201 

6 100 

35.53 

-5.01 

35.80 

278 




*125 

25.88 

-8.51 

27.25 

288 

5125 

32.31 

-6.21 

32.90 

281 

6125 

36.00 

-*.81 

36.32 

277 
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TABLE 11-51 (con't) 

FPS-16 RAOAR/JlKSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
theta 

16*3 

ALT 

03/12/65, 

WX 

1306Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEC 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6150 

36.30 

-A. 30 

36.55 

277 

7150 

39.23 

-7. *2 

39.92 

281 

8150 

39.80 

-3.78 

39.98 

275 

6175 

36.58 

-3.70 

36.76 

276 

7175 

38.70 

-7.36 

39.39 

281 

8175 

38.93 

-3.30 

39.07 

2 75 

6200 

37.02 

-3.55 

37.19 

275 

7200 

38.52 

-6.99 

39.15 

280 

8200 

38. *8 

-2.69 

38.57 

27* 

6225 

37.39 

-3.56 

37.56 

275 

7225 

38.20 

-6.80 

3 8.80 

280 

8225 

38.67 

-3.27 

38.80 

275 

6250 

37.65 

-3.92 

37.86 

276 

7250 

37.98 

-6.88 

38.60 

280 

e250 

38. *2 

-3.27 

38.56 

275 


6275 

38.25 

-3.77 

38. *3 

275 

7275 

37.78 

-6.79 

38.39 

280 

8275 

38.07 

-3. *5 

38.23 

275 

6300 

38.60 

-3.76 

38.78 

275 

7 300 

37.6* 

-6.73 

38.23 

280 

8300 

37.97 

-3.31 

38.11 

275 

6325 

38.70 

-3.6* 

38.87 

275 

7325 

37. *2 

-6.71 

38.02 

280 

8325 

37.71 

-3.60 

37.88 

275 

6350 

39.01 

-3.7* 

39.19 

275 

7350 

36.76 

-6.52 

37.3* 

280 

8350 

37.72 

-3.92 

37.92 

276 

6375 

38.99 

-*.01 

39.19 

276 

7375 

36.35 

-5.99 

36.85 

2 79 

8375 

37.85 

-3.66 

38.02 

275 


6*00 

36.86 

-3.83 

39.05 

275 

7*00 

36. 38 

-6.0* 

36.88 

279 

8*00 

37.89 

-3.90 

38.09 

276 

6*25 

38.86 

-3.8* 

39.05 

275 

7*25 

36.56 

-5.78 

37.01 

279 

8*25 

37.87 

-3.6* 

38.0* 

275 

6*50 

36.82 

-3.8* 

39.01 

275 

7*50 

37.02 

-*.A2 

37.28 

277 

8*50 

38.02 

-3.28 

38.16 

275 

6*75 

38.66 

-3.59 

38.82 

275 

7*75 

37.51 

-3.79 

37.70 

276 

8*75 

38.26 

-3. *2 

38. *1 

275 

6500 

38.66 

-3.35 

38.81 

275 

7500 

37.6* 

-3.7* 

37.83 

275 

8500 

38.20 

-3 .*1 

38.35 

275 


6525 

38*70 

-3.33 

38.85 

275 

7525 

37.93 

-3.85 

38.13 

276 

6525 

38.46 

-3.69 

38.6* 

275 

6550 

38.5* 

-3.** 

38.70 

275 

7550 

38.29 

-3.6* 

38. *7 

275 

8550 

38.9* 

-3.30 

39.08 

275 

6575 

38.51 

-3.36 

38.66 

275 

7575 

38. *1 

-3.52 

38.57 

275 

8575 

39.31 

-3.57 

39. *7 

2 75 

6600 

38. *5 

-3.3* 

38.60 

275 

7600 

38.65 

-*.12 

38.87 

276 

8600 

39.51 

-3.97 

39.71 

276 

6625 

38.22 

-3.36 

38.37 

275 

7625 

39.21 

-3.76 

39.39 

275 

8625 

39.49 

-3. *5 

39.6* 

275 

6650 

38.26 

-3.2* 

38.39 

275 

7650 

*0.01 

-3. *2 

*0.15 

275 

8650 

39.66 

-3. *9 

39.82 

275 

6675 

38.21 

-3.50 

38.37 

275 

7675 

39.89 

-3.21 

*0.02 

27* 

8675 

39.70 

-3.68 

39.87 

275 

6700 

38.0* 

-3 . * 1 

38.19 

275 

7700 

39. *9 

-3.0* 

39.61 

27* 

8700 

39.58 

-3.56 

39.7* 

275 

6725 

38.27 

-3.21 

38. *0 

275 

7725 

39.52 

-3.09 

39.6* 

27* 

8725 

39.79 

-3.67 

39.96 

275 

6750 

38.63 

-3.36 

38.77 

275 

7750 

39.76 

-2. *9 

39.0* 

273 

8750 

*0.08 

-3.72 

*0.25 

275 


6775 

38.69 

-3.87 

38.86 

276 

7775 

39.93 

-2.80 

*0.03 

27* 

8775 

*0.09 

-*.11 

*0.30 

276 

6800 

38.66 

-*.17 

36.88 

276 

7800 

39.82 

-2.69 

39.91 

27* 

8800 

*0.12 

-*.8* 

A0.A1 

277 

6825 

38.96 

-3.99 

39.16 

276 

7825 

39.57 

-2.31 

39.6* 

273 

8825 

*0.33 

-* . *3 

*0.58 

276 

6850 

39.09 

-*.21 

39.31 

276 

7850 

39. *5 

-2.88 

39.55 

27* 

8850 

*0.15 

-*.60 

A0.41 

276 

6875 

39.01 

-*.20 

39.2* 

276 

7875 

39.30 

-2.50 

39.38 

273 

8875 

*0.23 

-*.67 

*0.50 

276 


6900 

38.90 

-*.31 

39.1* 

276 

7900 

39.19 

-2.37 

39.26 

273 

8900 

*0.6* 

-* . *0 

*0.88 

276 

6925 

36.88 

-*.3* 

39.12 

276 

7925 

39.35 

-2.72 

39.** 

27* 

8925 

*0.93 

-*.61 

*1.19 

276 

6950 

39.09 

-*. *3 

39.3* 

276 

7950 

39.46 

-2.69 

39.55 

27* 

8950 

*1.** 

-*.7* 

*1.71 

276 

6975 

39.41 

-*.9* 

39.72 

277 

7975 

39.27 

-3.10 

39.40 

27* 

8975 

*1.45 

-5.12 

*1.77 

2 77 

7000 

39.51 

-5.39 

39.87 

278 

8000 

39.13 

-3.56 

39.29 

275 

9000 

*1.75 

-5.51 

*2.11 

277 

7025 

39.75 

-5.72 

*0.15 

278 

0025 

39.01 

-3.6* 

39.18 

275 

9025 

*2.3* 

-5.73 

*2.72 

278 

7050 

*0.20 

-6.3* 

*0.70 

279 

8050 

39.1* 

-3.73 

39.32 

275 

9050 

*2.67 

-5.53 

*3.03 

277 

7075 

*0.26 

-7.0* 

*0.87 

280 

8075 

39.57 

-3.86 

39.76 

275 

9075 

*2.9* 

-5.46 

*3.29 

277 

7100 

*0.11 

-7.16 

*0.75 

280 

8100 

39.85 

-3.51 

*0.00 

275 

9100 

*2.98 

-5.92 

*3.39 

278 

7125 

39.87 

-7.31 

*0.53 

200 

8125 

39.96 

-3.25 

*0.09 

27* 

9125 

*3.08 

-5.41 

*3.42 

2 77 

ALT 

* ALTITUDE. WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * HER I DI 0NAL 

C0MP0NENT 

, WS = 

WIND SPEEO, 

THETA - 

WIND DIRECT! 0N 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

16*3 

03/12/65, 

13062 , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9150 

*3.15 

-5.15 

*3.45 

277 

10150 

*5. 3* 

-0.71 

*5.3* 

271 

11150 

*7.95 

-8.40 

48.68 

260 

9175 

*3.43 

-5.02 

*3.72 

276 

10175 

*5.05 

-1.59 

*5.08 

272 

11175 

*8.12 

-6.46 

48.55 

277 

9200 

*3.58 

-4.00 

*3.77 

275 

10200 

*5.03 

-2.2* 

*5.09 

273 

1 1200 

*8.42 

-7.23 

48.96 

278 

9225 

*3.36 

-3.88 

*3.53 

275 

10225 

*5.18 

-2.23 

*5.23 

273 

11225 

*8.65 

-7.64 

49.24 

279 

9250 

*3.43 

-*.36 

*3.65 

276 

1 0250 

*5.00 

-2. *2 

*5.06 

273 

1 1250 

48.53 

-7.30 

49.08 

278 


9275 

43.52 

-3.58 

43.67 

275 

10275 

44.84 

-2.92 

44.93 

27* 

11275 

*0.50 

-6.95 

48.99 

278 

9300 

43.53 

-3.17 

43.65 

274 

10300 

44.80 

-3.00 

44.91 

27* 

11300 

48.73 

-7.40 

49.29 

278 

9325 

43.44 

-3.22 

43.56 

274 

10325 

44.77 

-3.88 

44.94 

275 

11325 

49.75 

-6.10 

50.12 

277 

9350 

43.42 

-3.18 

43.53 

274 

10350 

44.75 

-3.67 

44.90 

275 

11350 

49.99 

-6.66 

50.43 

277 

9375 

43.51 

-3.23 

43.63 

274 

10375 

44.81 

-3.31 

44.93 

27* 

11375 

49.78 

-7.07 

50.28 

278 


9400 

*3.37 

-3.** 

*3.51 

27* 

10*00 

**.72 

-3.31 

**.85 

27* 

11*00 

*9.90 

-6.7* 

50.35 

278 

9425 

*3.41 

-3.** 

*3.55 

27* 

10*25 

**.71 

-3.92 

**.88 

275 

11*25 

*9.77 

-6.8* 

50.2* 

278 

9450 

*3.69 

-3.11 

*3.81 

27* 

10*50 

**.87 

-4.07 

*5.05 

275 

11*50 

*9.66 

-7.05 

50.16 

278 

9475 

*3.99 

-2.65 

**.07 

273 

10*75 

**.75 

-3.56 

**.89 

27* 

11*75 

*9.59 

-8.46 

50.30 

280 

9500 

**.15 

-2.48 

**.22 

273 

10500 

**.5* 

-5.05 

**.82 

276 

11500 

*9.03 

-8.6* 

*9.78 

280 

9525 

**.31 

-2.91 

**.*1 

27* 

10525 

**.27 

-*.13 

**.*6 

275 

1 1525 

*8.30 

-9.29 

*9.19 

281 

9550 

**.*8 

-3.0* 

**.59 

27* 

10550 

**.*1 

-2.99 

**.51 

27* 

11550 

*7.55 

-11.01 

*8.81 

283 

9575 

**.61 

-2.55 

**.69 

273 

10575 

**•*! 

-3.62 

**.56 

27* 

11575 

*7.26 

-12.09 

*8.78 

28* 

9600 

**.69 

-2.10 

**.7* 

273 

10600 

**.19 

-3.76 

**.35 

275 

11600 

*7.27 

-12.3* 

*8.85 

26* 

9625 

**.*9 

-1.59 

**.52 

272 

10625 

**.37 

-*.25 

**.57 

275 

11625 

*6.91 

-13.49 

*8.61 

286 

9650 

**.20 

-1.32 

**.22 

272 

10650 

**.57 

-*.62 

**.81 

276 

11650 

*6.95 

-13.40 

*8.83 

286 

9675 

**.29 

-1.82 

**.33 

272 

10675 

**.50 

-*.85 

**.77 

276 

11675 

*7.1* 

-11.99 

*8.6* 

2 8* 

9700 

**.67 

-1.26 

**.69 

271 

10700 

**.33 

-5.52 

**.68 

277 

11700 

*6.45 

-14.13 

*8.55 

287 

9725 

**.53 

-0.08 

**.5* 

271 

10725 

**.70 

-5.12 

**.99 

276 

11725 

*6.06 

-13.71 

*8.06 

286 

9750 

**.27 

-0.92 

**.28 

271 

10750 

*5.18 

-5.85 

*5.56 

277 

11750 

*6.22 

-13.56 

*8.16 

266 

9775 

**.55 

-0.95 

**.56 

271 

10775 

*5.52 

-6.66 

*6.01 

278 

11775 

*5.98 

-15.50 

*8.52 

288 

9800 

**.83 

-0.30 

**.83 

270 

10800 

*6.15 

-6.7* 

*6.6* 

270 

11800 

*5.90 

-14.95 

*8.28 

288 

9825 

**.93 

-0.39 

**.93 

270 

10825 

*6.23 

-8.60 

*7.02 

280 

1 1825 

*5.80 

-15.35 

*8.30 

288 

9850 

**.88 

-0.76 

**.89 

271 

10850 

*6.26 

-10.10 

*7.35 

282 

11850 

*5.39 

-16.45 

*8.28 

290 

9875 

*5.02 

-0.33 

45.02 

270 

10875 

*6.5* 

-9.49 

*7.49 

281 

11875 

45.09 

-16.81 

*8.12 

290 

9900 

*5.20 

-0.81 

45.21 

271 

10900 

*6.27 

-9.16 

*7.16 

281 

11900 

44.68 

-16.39 

*7.59 

290 

9925 

*5.11 

-0.67 

45.12 

271 

10925 

46.32 

-9.56 

*7.29 

281 

11925 

44.2* 

-16.18 

*7.10 

290 

9950 

*5.05 

-0.A5 

*5.06 

270 

10950 

46.52 

-10.12 

*7.71 

282 

1 1950 

*3.87 

-16.96 

*7.0* 

291 

9975 

**.92 

-0.68 

**.92 

271 

10975 

46.69 

-9.6* 

*7.68 

281 

11975 

*3.89 

-16.43 

*6.07 

290 

10000 

**.9* 

-0.93 

**.95 

271 

11000 

46.78 

-10.15 

*7.87 

282 

12000 

*3.55 

-14.68 

*5.96 

288 

10025 

*5.16 

-0.63 

*5.16 

271 

11025 

46.94 

-10.13 

*8.02 

282 

12025 

*2.73 

-14.82 

*5.23 

289 

10050 

*5.09 

-0.62 

*5.10 

271 

11050 

46.80 

-9.07 

*7.67 

281 

12050 

*2.21 

-16.21 

*5.21 

291 

10075 

*5.16 

-0.60 

*5.16 

271 

11075 

47. 12 

-9.16 

*8.00 

281 

12075 

*2.87 

-15.89 

*5.72 

290 

10100 

*5.30 

-0.39 

*5.30 

270 

11100 

47.44 

-9.3* 

*8.35 

281 

12100 

*2.96 

-16.68 

*6.09 

291 

10125 

*5.32 

-0 . *3 

*5.32 

270 

11125 

47.83 

-9.5* 

*8.77 

281 

12125 

*2.88 

-17.03 

*6.1* 

291 

ALT 

3 ALT 

ITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ 3 MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS 3 

WING SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-51 <Con't) 







FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE Ml NO 

VELOCITY 

PROFILE 







TEST NUMBER 

1643 

03/12/65, 

, 1306Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 


ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

HETERS 

M/SEC 

12150 

43.07 

-16.48 

46.12 

291 

13150 

40.30 

-22.84 

46.33 

299 

14150 

37.57 

12175 

42.84 

-17.77 

46.38 

292 

13175 

40.18 

-22.34 

45.98 

299 

14175 

38.19 

12200 

42.57 

-17.60 

46.06 

292 

13200 

39.83 

-21.27 

45.15 

298 

14 200 

38.33 

12225 

42.22 

-17.29 

45.62 

2 92 

13225 

38.93 

-20.96 

44.23 

298 

14225 

38.27 

12250 

41.92 

-18.67 

45.89 

294 

13250 

38.71 

-20.00 

43.57 

297 

14250 

37.55 

12275 

41.94 

-18.73 

45.94 

294 

13275 

38.20 

-19.89 

43.07 

297 

14275 

38.07 

12 300 

41.90 

-18.86 

45.95 

294 

13300 

36.65 

-22.02 

42.76 

301 

14 300 

37.95 

12325 

41.44 

-20.10 

46.06 

296 

13325 

37.05 

-19.88 

42.04 

298 

14325 

37.53 

12350 

41.70 

-18.86 

45.76 

294 

13350 

36.80 

-19.37 

41.59 

298 

14350 

37.81 

12375 

41.73 

-18.23 

45.54 

293 

13375 

36.08 

-17.95 

40.29 

296 

14375 

37.30 

12400 

41.65 

-18.37 

45.52 

294 

13400 

36.24 

-17.06 

40.05 

295 

14400 

37.16 

12425 

41.42 

-18.01 

45.17 

293 

13425 

36.02 

-17.61 

40.09 

296 

14425 

36.78 

12450 

40.71 

-18.66 

44.79 

294 

1 3450 

35.54 

-16.51 

39.19 

295 

14450 

35.98 

12475 

40.84 

-19.22 

45.14 

295 

13475 

35.51 

-15.72 

38.84 

294 

14475 

35.59 

12500 

40.78 

-18.83 

44.92 

295 

13500 

35.13 

-16.21 

38.69 

295 

14500 

34.93 

12525 

40.80 

-19.04 

45.02 

295 

13525 

34.67 

-16.81 

38.53 

296 

14525 

34.37 

12550 

41 .01 

-19.84 

45. 55 

296 

13550 

34.94 

-14.81 

37,95 

293 

14550 

33.38 

12575 

40.63 

-21.42 

45.93 

298 

13575 

35.05 

-14.47 

37.92 

292 

14575 

32.77 

12600 

41.00 

-20.44 

45.81 

296 

1 3600 

34.68 

-14.57 

37.80 

292 

14600 

31.04 

12625 

41.27 

-19.86 

45.80 

2 9.6 

13625 

34.21 

-12.14 

36.30 

289 

14625 

31.24 

12650 

41.07 

-19.65 

45.52 

295 

13650 

34.58 

-12.85 

36.89 

290 

14650 

30.75 

12675 

40.72 

-19.66 

45.22 

296 

13675 

34.58 

-12.54 

36.78 

290 

14675 

29.98 

12700 

40.43 

-20.83 

45.40 

297 

13700 

34.49 

-10.91 

36.18 

2B7 

14700 

29.38 

12725 

40.59 

-19.65 

45.09 

296 

13725 

34.56 

-12.10 

36.61 

289 

14725 

29.54 

12750 

40.21 

-18.72 

44.35 

295 

1 3750 

34.62 

-11.05 

36.34 

288 

14750 

29.29 

12775 

40.04 

-19.00 

44.32 

295 

13775 

35.24 

-9.03 

36.38 

284 

14775 

26.83 

12800 

39.73 

-19.55 

44.27 

296 

13800 

35.62 

-10.42 

37.11 

286 

14800 

28.08 

12825 

39.74 

-19.10 

44.09 

295 

1 3825 

36.20 

-10.62 

37.73 

286 

14825 

27.81 

12850 

40.04 

-19.33 

44.46 

296 

13850 

36.06 

-11.79 

37.94 

288 

14850 

27.72 

12875 

39.85 

-20.09 

44.63 

297 

13875 

35.44 

-12.87 

37.71 

290 

14875 

27.27 

12900 

40.18 

-19.95 

44.86 

296 

13900 

35.41 

-11.36 

37.19 

288 

14900 

27.30 

12925 

40.02 

-20.95 

45.18 

297 

13925 

35.42 

-10.50 

36.95 

286 

14925 

27.00 

12950 

39.88 

-20.89 

45.02 

297 

13950 

35.70 

-10.85 

37.32 

287 

14950 

26.82 

12975 

40.12 

-21.09 

45.33 

298 

13975 

35.62 

-11.27 

37.36 

287 

14975 

26.53 

13000 

39.79 

-20.96 

44.97 

298 

14000 

35.42 

-10.83 

37.04 

287 

15000 

26.60 

13025 

39.77 

-21.65 

45.26 

298 

14025 

36.33 

-10.37 

37.78 

286 

15025 

26.37 

13050 

39.83 

-21.98 

45.49 

299 

14050 

36.36 

-10.90 

37.96 

287 

15050 

26.63 

13075 

40.02 

-21.14 

45.26 

298 

14075 

36.56 

-10.35 

37.99 

2 86 

15075 

27.21 

13100 

39.98 

-21.50 

45.40 

298 

14100 

36.86 

-9.50 

38.07 

204 

15100 

27.16 

13125 

40.16 

-21.60 

45.63 

298 

14125 

36.78 

-11.74 

38.61 

288 

15125 

27.58 


wz 

M/SEC 

-8.93 

-6.77 

-9.41 

-10.45 

-11.67 


- 11.86 

-12.29 

-13.53 

-12.24 

-13.57 


-15.12 

-15.25 

-15.76 

-13.26 

-13.48 


-12.23 

-11.97 

-12.60 

-11.04 

-10.94 


-10.82 

-9.42 

-8.29 

-9.33 

-7.67 


-5.98 

-8.09 

-5.86 

-5.40 

-6.08 


-3.55 

-3.74 

-2.82 

-0.63 

- 1.68 


-1.26 
2.10 
1 .30 
- 0.01 
1.65 


MS 

M/SEC 

38.62 

38.79 

39.47 

39.67 

39.33 


39.88 

39.89 
39.89 
39.74 
39.69 


40.12 

39.82 

39.28 

37.98 

37.44 


36.40 

35.46 

35.11 

33.70 

33.10 


32.60 

31.43 

30.52 

30.98 

30.27 


29.44 

29.22 

28.42 

28.24 

27.94 


27.53 
27.26 
26.97 

26.53 
26.66 


26.40 

26.71 

27.24 

27.16 

27.63 


THETA 

DEG 

283 
280 

284 

285 
287 


287 
28B 
290 

288 
290 


292 

292 

293 

290 

291 


289 

290 

291 
289 
289 


289 

287 

286 

287 

284 


282 

286 

282 

201 

282 


277 

278 
276 
271 
273 


273 

265 
2 67 
270 

266 


ALT * ALTITUDE, MX - 1 0NAL C0MP0NE NT , WZ - MERIDI0NAL C0MP0NENT, MS * MINC SPEED* THETA « MIND DIRECTI0N 






FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE MIND 

VEL0CITY 

PR0F ILE 










TEST NUMBER 

1643 03/12/65, 

1306Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

wz 

MS 

THETA 

ALT WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

15150 

27.75 

1.95 

27.82 

266 










15175 

28.06 

2.16 

28.14 

265 










15200 

28.74 

2.99 

28.90 

264 










15225 

29.08 

3.07 

29.25 

264 










1 5250 

29.51 

3.03 

29.75 

262 











15275 

30.12 

4.20 

30.41 

262 

15300 

30.56 

4.16 

30.64 

262 

15325 

31.06 

4.24 

31.34 

262 

15350 

31.11 

4.46 

31.43 

262 

15375 

31.94 

5.43 

32.39 

260 


15400 

32.10 

4.55 

32.42 

262 

15425 

32.14 

4.05 

32.40 

263 

15450 

33.23 

5.69 

33.71 

260 

15475 

33.50 

5.05 

33.88 

261 

15500 

34.03 

4.68 

34.35 

262 


15525 

34.41 

4.08 

34.65 

263 

15550 

34.64 

4.09 

34.86 

263 

15575 

35.15 

1.83 

35.20 

267 

15600 

35.42 

1.50 

35.45 

267 

15625 

35.78 

4.93 

36.12 

262 


15650 

35.74 

0.97 

35.75 

268 

15675 

36.59 

-0.65 

36.59 

271 

15700 

36.90 

-0.51 

36.91 

271 

15725 

36.97 

-1.56 

37.01 

272 

15750 

36.74 

-3.00 

36.86 

2 74 


15775 

34.19 

-4.50 

34.48 

277 

15800 

35.29 

-4.58 

35.59 

277 

15825 

36.60 

-4.79 

36.91 

277 

15850 

34.27 

-2.69 

34.37 

274 

15075 

33.61 

-3.70 

33.81 

276 


15900 

32.01 

-3.97 

32.25 

277 

15925 

32.14 

-o.n 

32.14 

270 

15950 

31.54 

-1.77 

31.58 

273 

15975 

30.69 

-1.80 

30.74 

273 

16000 

30.94 

0.89 

30.95 

268 
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TABLE 11-52 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 16*4 03/13/65, 0122Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/sec 

M/SEC 

DEG 

225 

9.01 

0.21 

9.01 

268 

1225 

13.61 

-5.05 

14.52 

29C 

2225 

16.01 

-3.50 

16.39 

282 

250 

9.77 

0.68 

9.79 

266 

1250 

13.24 

-5.14 

14.21 

291 

2250 

16.48 

-3.09 

16.77 

280 

275 

10.52 

0.92 

10.56 

265 

1275 

13.23 

-6.20 

14.22 

291 

2275 

16.85 

-2.51 

17.04 

27B 

300 

11.18 

1 .0* 

11.23 

264 

1300 

13.18 

-5.07 

14.12 

291 

2300 

17.60 

-2.07 

17.72 

277 

325 

11. *0 

1.22 

11.47 

264 

1325 

12.99 

-4.91 

13.88 

291 

2325 

18.30 

-1.80 

18.39 

275 

350 

11. *0 

1.70 

11.53 

261 

1350 

13.06 

-4.79 

13.91 

290 

2350 

18.64 

-1.61 

18.71 

275 

375 

11.89 

2.09 

12.07 

260 

1375 

13.29 

-4.79 

14.12 

290 

2375 

19.41 

-1.46 

19.46 

274 

*00 

12.73 

2.03 

12.89 

261 

1400 

13.20 

-4.93 

14.10 

290 

2400 

20.16 

-1.23 

20.19 

273 

*25 

13.56 

2.13 

13.72 

261 

1425 

13.12 

-5.08 

14.06 

291 

2425 

20.30 

-0.98 

20.32 

273 

*50 

13.86 

2.42 

14.07 

260 

1450 

13.12 

-5.25 

14.13 

292 

2450 

20.56 

-0.08 

20.5 8 

272 

*75 

13.82 

2.45 

14.04 

260 

1475 

12.96 

-5.31 

14.01 

29 2 

2475 

21.00 

-0.39 

21.00 

271 

500 

13. *6 

2.32 

13.66 

260 

1500 

12.98 

-5.36 

14.04 

292 

2500 

21.17 

0.54 

21.17 

268 

525 

13.05 

2.09 

13.22 

261 

1525 

13.11 

-5.36 

14.16 

2 92 

2525 

21.53 

1.09 

21.56 

267 

550 

13.05 

1 .63 

13.15 

263 

1550 

12.98 

-5.44 

14.07 

293 

2550 

21.98 

1.48 

22.03 

266 

575 

13.58 

1.18 

13.63 

265 

1575 

12.89 

-5.46 

13.99 

293 

2575 

21.88 

2.03 

21.97 

265 

600 

13.97 

0.93 

14.00 

266 

1600 

12.98 

-5.35 

14.04 

292 

2600 

21.76 

2.28 

21 . 88 

2 64 

625 

13.91 

0.58 

13.93 

267 

1625 

13.00 

-5.45 

14.09 

293 

2625 

21.71 

2.10 

21.81 

2 64 

650 

13.85 

0.21 

13.85 

269 

1650 

13.15 

-5.60 

14.29 

293 

2650 

21.56 

2.06 

21 .66 

264 

675 

1* .0 3 

-0.13 

14.03 

270 

1675 

13.40 

-5.56 

14.51 

292 

2675 

21.37 

2.17 

21 .48 

264 

700 

1* .60 

-0.70 

14.61 

273 

1700 

13.60 

-5.52 

14.68 

292 

2700 

21.25 

2.31 

21.37 

264 

725 

15.03 

-1.30 

15.09 

275 

1725 

13.77 

-5.48 

14.82 

292 

2725 

21.54 

2.54 

21.69 

263 

750 

15.09 

-1.35 

15.15 

275 

1750 

13.81 

-5.42 

14.83 

291 

2750 

22.09 

2.74 

22.26 

263 

775 

1* . 9* 

-1.13 

14.99 

274 

1775 

14.15 

-5.62 

15.22 

291 

2775 

22.41 

2.78 

22.58 

263 

aoo 

14.83 

-1.26 

14.88 

275 

1600 

14.67 

-5.82 

15.78 

291 

2800 

22.52 

2.78 

22.69 

263 

325 

14.91 

-1.51 

14.99 

276 

1825 

15.06 

-6.21 

16.29 

292 

2825 

23.13 

2.68 

23.28 

263 

850 

15.09 

-1.67 

15.18 

2 76 

1850 

15.22 

-o.55 

16.57 

293 

2850 

23.93 

2.52 

24.06 

264 

875 

15.15 

-1.95 

15.28 

277 

1975 

15.09 

-6.43 

16.40 

293 

2875 

24.45 

2.49 

24.57 

264 

900 

14.68 

-2. 19 

14.85 

278 

1900 

15.38 

-6.20 

16.58 

292 

2900 

24.92 

2.58 

25.06 

264 

925 

14.3* 

-2.30 

14.52 

279 

1925 

15.73 

-5.97 

16.83 

291 

2925 

25.09 

2.92 

25.26 

263 

950 

14.63 

-2.82 

14.90 

281 

1950 

15.56 

-5.67 

16.56 

290 

2950 

25.25 

3.09 

25.44 

2 63 

975 

15.06 

-3.10 

15.38 

281 

1975 

15.43 

-5.48 

16.37 

289 

2975 

26.00 

2.84 

26.16 

264 

1000 

15.18 

-3.18 

15.51 

282 

2000 

15.65 

-5.52 

16.60 

289 

3000 

26.41 

2.51 

26.53 

264 

1025 

14.81 

-3.38 

15.19 

283 

2025 

15.85 

-5.60 

16.81 

289 

3025 

26.58 

2.25 

26.67 

2 65 

1050 

1*.5* 

-3.65 

14.99 

284 

2050 

15.62 

-5.56 

16.58 

289 

3050 

27.01 

1.99 

27.09 

266 

1075 

14.33 

-4.C6 

14.90 

286 

2075 

15.52 

-5.64 

16.52 

290 

3075 

27.08 

1.81 

27.15 

266 

1100 

14.12 

-4.2* 

14.75 

287 

2100 

15.57 

-5.73 

16.59 

290 

3100 

27.06 

1.79 

27.12 

266 

1125 

14.03 

-4.65 

14.78 

288 

2125 

15.56 

-5.61 

16.54 

290 

3125 

27.05 

1.79 

27.11 

266 

1150 

14.15 

-5.03 

15.02 

289 

2150 

15.66 

-5.09 

16.46 

288 

3150 

26.92 

1.86 

26.90 

266 

1175 

14.16 

-4.87 

14.97 

289 

2175 

15.55 

-4.34 

16.14 

285 

3175 

26.99 

1.98 

27.06 

266 

1200 

13.96 

-4.90 

14.79 

289 

2200 

15.60 

-3.82 

16.06 

284 

3200 

27.03 

1.97 

27.11 

266 

ALT 

* ALT! 

[TUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MER 1 

IDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS = 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND 0 I RECTI 0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR / J 1MSPHERE WINO 
1644 03/13/65, 0122Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

f>R0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

27.14 

1.86 

27.21 

266 

4225 

33.96 

-3.36 

34.12 

275 

5225 

32.96 

-4.88 

33.32 

270 

3250 

27.29 

1.81 

27.35 

266 

4250 

33.91 

-3.62 

34. 10 

276 

5250 

32.64 

-4.77 

32.99 

278 

3275 

27.34 

1.85 

27.40 

266 

4275 

33.92 

-3.67 

34.12 

276 

5275 

32.80 

-4.70 

33.13 

278 

3300 

27.51 

1.96 

27.56 

266 

4300 

33.60 

-3.54 

33.79 

276 

5300 

32.89 

-4.55 

33.21 

278 

3325 

27.57 

2.12 

27.'65 

265 

4325 

33.52 

-3.40 

33.69 

276 

5325 

32.78 

-4.47 

33.09 

278 

3350 

27.99 

2. 17 

28.08 

265 

4350 

33.45 

-3.32 

33.62 

275 

5350 

33.06 

-4.38 

33.35 

277 

3375 

20.47 

2.16 

28.56 

265 

4375 

33.41 

-3.42 

33.58 

276 

5375 

33.37 

-4.31 

33.65 

277 

3400 

28.52 

1.87 

2B.56 

266 

4400 

33.19 

-3.57 

33.36 

276 

5400 

33.12 

-4.08 

33.37 

277 

3425 

28.67 

1.47 

29.71 

267 

4425 

32.95 

-3.55 

33.14 

276 

5425 

32.73 

-3.38 

32.91 

276 

3450 

28.76 

1.07 

28.78 

268 

4450 

33.11 

-3.49 

33.30 

276 

5450 

32.74 

-2.69 

32.85 

275 

3475 

29.02 

0.89 

29.03 

268 

4475 

32.92 

-3.73 

33.13 

276 

5475 

32.95 

-2.31 

33.03 

274 

3500 

29.40 

0.69 

29.41 

268 

4500 

32.99 

-4.27 

33.26 

277 

5500 

33.23 

-1.94 

33.29 

273 

3525 

29.90 

0.37 

29.90 

269 

4525 

33.16 

-4.90 

33.52 

278 

5525 

33.33 

-1.78 

33.38 

273 

3550 

30.30 

0.46 

30.30 

269 

4550 

33.21 

-5.34 

33.64 

279 

5550 

33.65 

-2.04 

33.71 

273 

3575 

30.68 

0.66 

30.69 

269 

4575 

33.38 

-5.51 

33.83 

279 

5575 

34.04 

-2.46 

34.13 

274 

3600 

30.99 

0.81 

31.00 

268 

4600 

33.40 

-5.75 

33.89 

280 

5600 

34.14 

-2.99 

34.27 

275 

3625 

31.14 

0.75 

31.15 

268 

4625 

33.81 

-6.06 

34.35 

280 

5625 

34.26 

-3.23 

34.41 

275 

3650 

31.21 

0.52 

31.21 

269 

4650 

34.00 

-6.50 

34.61 

2R1 

5650 

34.58 

-3.02 

34.71 

275 

3675 

31.14 

0.23 

31.14 

269 

4675 

34.01 

-6.99 

34.72 

281 

5675 

34.78 

-2.89 

34.90 

275 

3700 

31.04 

0.07 

31.04 

270 

4700 

34.13 

-7.21 

34.89 

282 

5700 

34.89 

-2.67 

35.00 

274 

3725 

31.25 

-0.34 

31.26 

270 

4725 

34.00 

-7.27 

34.77 

282 

5725 

35.16 

-2.36 

35.24 

274 

3750 

31.71 

-0.97 

31.72 

272 

4750 

34.11 

-7.37 

34.89 

202 

5750 

35.24 

-2.31 

35.32 

2 74 

3775 

32.17 

-1.53 

32.21 

273 

4775 

34.01 

-7.38 

34.80 

282 

5775 

35.38 

-2.11 

35.44 

273 

3800 

32.76 

-1.91 

32. 82 

273 

4000 

33.59 

-7.04 

34.32 

282 

5800 

35.38 

-1.64 

35.42 

272 

3825 

33.02 

-2.32 

33.10 

274 

4025 

33.55 

-6.69 

34.21 

281 

5825 

35.01 

-1.44 

35.04 

272 

3850 

33.02 

-2.91 

33.15 

275 

4050 

33.61 

-6.44 

34.22 

281 

5850 

34.93 

-1.24 

34.95 

272 

3875 

33.61 

-3.13 

33.75 

275 

4075 

33.89 

-6.19 

34.45 

280 

5875 

35.19 

-0.99 

35.20 

271 

3900 

33.82 

-2.92 

33.94 

275 

4900 

34.02 

-6.01 

34.55 

280 

5900 

35.47 

-0.99 

35.48 

271 

3925 

33.60 

-2.64 

33.70 

274 

4925 

33.59 

-5.76 

34.09 

280 

5925 

35.50 

-0.98 

35.52 

271 

3950 

33.73 

-2.52 

33.92 

274 

4950 

33.48 

-5.44 

33.92 

279 

5950 

35.51 

-0.97 

35.53 

271 

3975 

33.74 

-2.48 

33.84 

274 

4975 

33.46 

-5.08 

33.85 

278 

5975 

35.56 

-0.90 

35.57 

271 

4000 

33.78 

-2.46 

33.87 

274 

5000 

33.27 

-4.65 

33.60 

278 

6000 

35.76 

-0.81 

35.77 

271 

4025 

33.72 

-2.49 

33.81 

274 

5025 

33.31 

-4.40 

33.60 

277 

6025 

35.94 

-0.60 

35.95 

271 

4050 

33.83 

-2.60 

33.93 

274 

5050 

33.15 

-4.43 

33.45 

277 

6050 

35.90 

-0.40 

35.91 

270 

4075 

33.91 

-2.83 

34.03 

275 

5075 

33.21 

-4.42 

33.50 

277 

6075 

35.70 

-0.23 

35.70 

270 

4100 

33.98 

-2.91 

34.11 

275 

5100 

33.36 

-4.49 

33.66 

277 

6100 

3 5.44 

-0.13 

35.44 

270 

4125 

33.82 

-2.85 

33.94 

275 

5125 

33.07 

-4.67 

33.40 

278 

6125 

35.25 

-0.13 

35.2 5 

270 

4150 

33.77 

-2.98 

33.90 

275 

5150 

33.11 

-4.77 

33.46 

278 

6150 

34.96 

0.14 

34.96 

270 

4175 

33.84 

-3. 13 

33.98 

275 

5175 

33.30 

-4.75 

33.64 

273 

6175 

34.67 

0.39 

34.67 

269 

4200 

33.9^ 

-3.20 

34.12 

275 

5200 

33.20 

-4.04 

33.55 

278 

6200 

34.43 

0.58 

34.43 

269 
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TABLE 11-52 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO V£L0CITY PR0FILE 

eastern test range* 


METERS 

M/SEC 

M/SEC 

6225 

34.30 

0.65 

6250 

34.07 

0.81 

6275 

33. B8 

0.98 

6300 

33.71 

0.78 

6325 

33.66 

0.34 

6350 

33.76 

0.08 

6375 

33.78 

-0.05 

6400 

33.86 

-0.2 3 

6425 

33.78 

-0.13 

6450 

33.70 

-0.20 

6475 

33.68 

-0.24 

6500 

33.58 

-0.44 

6525 

33.47 

-0.82 

6550 

33.36 

-0,92 

6575 

33.11 

-1.51 

6600 

32.90 

-1.96 

6625 

32.74 

-1.92 

6650 

32.51 

-1.78 

6675 

32 .65 

-1.45 

6700 

32.78 

-1.67 

6725 

33.26 

-2.10 

6750 

33.58 

-2.00 

6775 

33.53 

-1.88 

6800 

33.55 

-1.81 

6825 

33.57 

-1.95 

6850 

33.78 

-1.90 

6875 

34.02 

-1.65 

6900 

33.92 

-1.53 

6925 

33.69 

-1.38 

6950 

33.47 

-1.36 

6975 

33.41 

-1.20 

7000 

33.68 

-1.09 

7025 

33.95 

-1.36 

7050 

33.88 

-1.20 

7075 

33.64 

-1.01 

7100 

33.70 

-1.63 

7125 

33.92 

-2.30 

7150 

34.04 

-2.61 

7175 

33.64 

-2.39 

7200 

33.31 

-2.71 


MS 

M/SEC 

34.30 

34.07 

33.90 

33.72 

33.66 


33.76 

33.78 

33.86 

33.78 

33.70 


33.68 

33.58 

33.48 

33.37 

33.15 


32.96 

32.80 

32.55 

32.68 

32.83 


33.32 
33.64 
33. 59 
33.60 
33.63 


33.83 

34.06 

33.95 

33.72 

33.50 


33.43 

33.70 

33.98 

33.90 

33.65 


33.74 

34.00 

34.13 

33.73 

33.42 


ALT - ALTITUDE, MX « 


EST NUMBER 

1644 

03/13/65, 

, 01222, 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

269 

7225 

33.30 

-2.87 

268 

7250 

32.96 

-2.64 

268 

7275 

32.65 

-3.19 

268 

7300 

32.64 

-3.53 

269 

7325 

32.68 

-3.48 

270 

7350 

32.67 

-3.67 

270 

7375 

32.87 

-3.80 

270 

7400 

33.27 

-4.03 

270 

7425 

33.51 

-4.18 

270 

7450 

33.95 

-4.31 

270 

7475 

34.05 

-4.19 

271 

7500 

34.20 

-4.06 

271 

7525 

34.54 

-4.23 

271 

7550 

34.84 

-4.20 

272 

7575 

35.23 

-3.82 

273 

7600 

35.25 

-3.18 

273 

7625 

35.31 

-3 . 18 

273 

7650 

35.78 

--J.05 

272 

7675 

36.14 

-2.89 

273 

7700 

36.06 

-3.31 

273 

7725 

35.70 

-3.79 

273 

7750 

36.11 

-3.84 

273 

7775 

36.75 

-3.60 

273 

7800 

37.16 

-3.33 

273 

7825 

37.50 

-3.44 

273 

7850 

37.88 

-3.55 

273 

7675 

38.34 

-3.35 

272 

7900 

38.76 

-3.59 

272 

7925 

39.24 

-3.95 

272 

7950 

39.51 

-4.29 

272 

7975 

39.57 

-4.44 

272 

8000 

39.46 

-4.26 

272 

8025 

39.20 

-3.59 

272 

8050 

39.03 

-3.58 

272 

8075 

38.47 

-3.57 

273 

8100 

37.65 

-3.34 

274 

8125 

37.43 

-3.28 

274 

8150 

37.85 

-2.82 

274 

8175 

38.31 

-2.74 

274 

8200 

38.75 

-2.93 

C 0MP0NE NT i 

, HZ « ME R ID I 0NAL 

C0MP0NEI 


MS 

M/SEC 

33.42 

33.06 

32.81 

32.83 

32.87 


32.88 

33.09 

33.52 

33.77 

34.22 


34.31 

34.44 
34.79 
35.09 

35.44 


35.40 

35.45 

35.91 

36.26 

36.21 


35.90 

36.32 

36.92 

37.31 

37.66 


38.05 

38.49 

38.93 

39.43 

39.74 


39.81 

39.69 

39.37 

39.20 

38.64 


37.79 

37.57 

37.96 

38.40 

38.86 


THETA 

CEG 

275 

274 

275 

276 
276 


276 

276 

277 
277 
277 


277 

277 

277 

277 

276 


275 

275 

275 

274 

275 


276 

276 

275 

275 

275 


275 

275 

275 
2 76 

276 


276 

276 

275 

275 

275 


275 

275 

274 

274 

274 


FL0RIOA 

ALT 


METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

8225 

38.83 

-3.43 

38.98 

3250 

39.10 

-4.07 

39.31 

3275 

39.62 

-4.51 

39.88 

8300 

39.81 

-4.52 

40.07 

8325 

40.05 

-4.58 

40.31 

8350 

39.98 

-4.86 

40.28 

8375 

39.47 

-4.77 

39.76 

e400 

39.29 

-4.48 

39.54 

8425 

39.32 

-4.64 

39.59 

8450 

39.36 

-4.51 

39.62 

8475 

39.24 

-4.17 

39.46 

8500 

39.40 

-4. 81 

39.69 

8525 

39.59 

-5.19 

39.93 

8550 

39.83 

-5.00 

40.14 

e575 

40.20 

-5.03 

40.51 

0600 

40.83 

-4.77 

41.11 

8625 

41.09 

-4.55 

41.34 

8650 

41.10 

-4.72 

41.37 

6675 

41.54 

-4.63 

41 . 80 

8700 

41.60 

-4.59 

41.85 

8725 

41.44 

-4.55 

41.69 

8750 

41.16 

-4.49 

41.40 

8775 

41.51 

-3.91 

41.69 

8800 

41.99 

-3.69 

42.15 

8825 

41.92 

-3.87 

42.10 

8850 

42.22 

-3.54 

42.37 

0075 

42.65 

-3.53 

42.79 

8900 

42.85 

-3.76 

43.02 

8925 

42.95 

-3.59 

43.10 

e950 

43.20 

-3.41 

43.33 

8975 

43.27 

-3.35 

43.40 

9000 

43.13 

-3.23 

43.25 

9025 

43.17 

-3.13 

43.28 

5050 

43.24 

-3.32 

43.37 

9075 

43.15 

-2.89 

43.24 

9100 

42.96 

-2.31 

43.02 

9125 

42.88 

-2.39 

42.95 

9150 

43.07 

-2.04 

43.12 

9175 

42.95 

-1.70 

42.98 

5200 

42.70 

-1.77 

42.74 


MS « MINE SPEEO, THETA • MIND DIRECT I 0N 


FPS-16 RADAR/ JIMSPHERE MIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 1644 03/13/65, 0122Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

m/sec 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

9225 

42.74 

-1.40 

42.76 

272 

10225 

45.45 

-4.12 

45.64 

275 

11225 

47.22 

-8.44 

47.97 

9250 

42.80 

-1.58 

42.83 

272 

10250 

45.72 

-4.08 

45.90 

275 

11250 

47.24 

-8.28 

47.96 

9275 

43.01 

-1.27 

43.03 

272 

10275 

45.65 

-4.62 

45.89 

276 

11275 

47.41 

-9.15 

48.28 

9300 

43.02 

-1.10 

43.03 

271 

10300 

45.67 

-5.01 

45.95 

276 

1 1300 

47.05 

-10.01 

40.10 

9325 

43.01 

-1.34 

43.03 

272 

10325 

45.89 

-4.68 

46.13 

276 

11325 

47.45 

-9.02 

48 . 30 

9350 

42.90 

-1 .02 

42.91 

271 

10350 

45.95 

-5.28 

46.26 

276 

11350 

47.35 

-9.09 

48.22 

9375 

42.64 

-1.39 

42.66 

272 

10375 

45.45 

-5.41 

45.77 

277 

1 1375 

46.73 

-9.62 

47.72 

9400 

43.12 

-1.14 

43.13 

271 

10400 

44.76 

-5.46 

45. 10 

277 

1 1400 

46.54 

-9.84 

47.57 

9425 

43.70 

-1.13 

43.72 

271 

10425 

46. 11 

-5.75 

46.46 

277 

1 1425 

46.70 

-9.80 

47.72 

9450 

43.79 

-1.78 

43.83 

272 

10450 

46.43 

-5.97 

46.81 

277 

11450 

47.39 

-9.71 

48.38 

9475 

43.99 

-1.70 

44.02 

272 

10475 

46.54 

-6.38 

46.98 

278 

11475 

47.39 

-9.77 

48.38 

9500 

44.14 

-1.44 

44.17 

272 

10500 

47.15 

-6.31 

47.57 

277 

11500 

47.38 

-9.82 

48.39 

9525 

43.96 

-0.86 

43.96 

271 

10525 

47.43 

-6.37 

47.86 

277 

11525 

46.69 

-11.21 

48.02 

9550 

44.38 

-0.46 

44.38 

270 

10550 

47. 13 

-6.69 

47.60 

278 

11550 

46.73 

-12.45 

48.36 

9575 

45.02 

-0.29 

45.03 

270 

10575 

47.07 

-6.48 

47.52 

270 

11575 

46.62 

-12.64 

48.31 

9600 

45.08 

-0.10 

45.08 

270 

10600 

47.18 

-6.01 

47.67 

278 

11600 

46.76 

-11.21 

48.08 

9625 

44.76 

-0.28 

44.76 

270 

10625 

47.17 

-6.88 

47.67 

278 

1 1625 

46.76 

-11.26 

48.10 

9650 

45.61 

-0.54 

45.61 

270 

10650 

47.28 

-6.52 

47.72 

270 

1 1650 

46.49 

-11.27 

47.84 

9675 

45.58 

-0.25 

45.58 

270 

10675 

47.30 

-7.21 

47.85 

27 B 

11675 

45.88 

-11.22 

47.23 

9700 

45.33 

-0.29 

45.33 

270 

10700 

47.44 

-7.78 

48.08 

2 79 

11700 

45.29 

-11.39 

. 46.70 

9725 

45.67 

-0.57 

45.68 

271 

10725 

48.25 

-9.49 

49.18 

201 

11725 

45.37 

-10.80 

46.64 

9750 

45.35 

-0.72 

45.36 

271 

10750 

48.33 

-10.19 

49.40 

202 

11750 

45.11 

-10.07 

46.22 

9775 

45.37 

-0.16 

45.37 

270 

10775 

48.12 

-10.72 

49.29 

282 

11775 

44.76 

-10.54 

45.98 

9800 

45.35 

-0.10 

45.35 

270 

10800 

48.41 

-11.34 

49.72 

283 

1 1800 

44.05 

-9.93 

45.16 

9825 

45.35 

0. 18 

45.35 

270 

10825 

48.34 

-11.40 

49.66 

283 

11825 

44.31 

-9.64 

45.35 

9 B50 

45.64 

0.36 

45.64 

269 

10050 

48.51 

-11.49 

49.85 

283 

1 1850 

44.50 

-10.86 

45.81 

9875 

45.63 

-0.55 

45.63 

271 

10875 

48.46 

-11.24 

49.84 

283 

11875 

44.08 

-10.91 

45.41 

9900 

45.59 

-0.66 

45.59 

271 

10900 

48.28 

-10.89 

49.49 

203 

11900 

42.69 

-10.99 

44.08 

9925 

45.61 

-0. 10 

45.61 

270 

10925 

47.97 

-10.75 

49.16 

202 

1 1925 

42.25 

-9.35 

43.27 

9950 

45.66 

-0.47 

45.66 

270 

10950 

48.04 

-10.64 

49.20 

282 

1 1950 

42.04 

-10.01 

43.22 

9975 

45.75 

-1.21 

45.77 

271 

10975 

47.88 

-11.01 

49.13 

203 

1 1975 

4 1.54 

-10.61 

42.87 

10000 

45.72 

-1.06 

45. 74 

271 

11000 

48.05 

-11.22 

49.34 

203 

12000 

42.15 

-9.50 

43.20 

10025 

45.47 

-1.33 

45.48 

271 

11025 

48.08 

-10.75 

49.27 

202 

12025 

42.37 

-9.97 

43.53 

10050 

45.51 

-1.97 

45.55 

272 

11050 

47.84 

-10.67 

49.01 

282 

12050 

42.17 

-10.15 

43 . 37 

10075 

45.41 

-2.33 

45.47 

273 

11075 

47.64 

-10.60 

48.81 

282 

12075 

41 . 57 

-10.30 

42.82 

10100 

45.34 

-2.42 

45.41 

273 

11100 

47.76 

-9.71 

48.74 

281 

12100 

41.36 

-10.82 

42.75 

10125 

45.33 

-2.03 

45.42 

273 

11125 

47.77 

-9.57 

48.72 

201 

12125 

41.96 

-9.38 

43.00 

10150 

45.44 

-2.88 

45.53 

273 

11150 

47.21 

-9.7 8 

48.22 

282 

12150 

41.94 

-9.08 

42.91 

10175 

45.70 

-3.03 

45.80 

274 

11175 

47. 32 

-9.32 

48.23 

28 1 

12175 

41.46 

-9.65 

42.57 

10200 

45.43 

-3.75 

45.58 

275 

11200 

47.62 

-8.58 

48.39 

200 

12200 

41.09 

-9.28 

42.12 

AL 

T = AL T 1 

[TUDE, MX 

= ZONAL 

C0MP0NE NT , 

HZ * MER 

IDI 0NAL 

C0MF0NENT , wS * 

WIND SPEEO, 

THETA =» 

HIND DIRECTION 



THETA 

DEG 

275 

276 
276 
276 
276 


277 

277 

276 

277 
276 


276 

277 
277 
277 
277 


276 

276 

276 

276 

276 


276 
276 
275 
275 
2 75 


275 
275 
2 75 
275 
274 


2 74 
2 74 
274 
274 
2 74 


273 

273 

273 

272 

272 


THETA 

DEG 

280 

280 

281 

282 

281 


281 

281 

282 

282 

261 


281 
2 82 
283 
285 
285 


283 

283 

283 

284 
284 


283 
2 82 
203 
283 
282 


2B4 

284 

284 

282 

283 


284 
283 
283 
283 
2 84 


284 

282 

282 

283 

283 
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TABLE 11-52 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE HIND VEL0CITY PR0F ILE 
TEST NUMBER 1644 03/13/65, 0122/, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 




WZ 

WS 

THETA 

ALT 

wx 

HZ 

WS 

THETA 

ALT WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12225 

41.23 

-9.54 

42.32 

283 

1 3225 

38.09 

-10.90 

39.61 

286 





12250 

41.26 

-9. 88 

42.43 

283 

1 3250 

38.60 

-10.70 

40.13 

295 





12275 

40.67 

-9.90 

41.86 

283 

13275 

39.34 

-10.08 

40.61 

284 





12300 

40.96 

-10.02 

42.16 

284 

13300 

39.36 

-10.58- 

40.76 

285 





12325 

41.20 

-9.10 

42.19 

282 

13325 

38.82 

-10.48 

40.21 

285 





12350 

40.96 

-8.36 

41.81 

281 

13350 

38.61 

-9.40 

39.74 

284 





12375 

40.71 

-8.29 

41.54 

281 

13375 

38.97 

-10.34 

40.32 

285 





12400 

40.35 

-8.33 

41.20 

281 

13400 

38.86 

-10.84 

40.34 

285 





12425 

40.06 

-6.99 

40.66 

280 

1 3425 

38.49 

-10.12 

39.80 

285 





12450 

39.94 

-6. 12 

40.41 

279 

13450 

39.22 

-b.98 

39.24 

283 





12475 

38.72 

-6.56 

39.27 

279 

1 3475 

38.17 

-8.99 

39.22 

283 





12500 

39.45 

-6.86 

4C.04 

280 

1 3500 

38.12 

-9.11 

39.19 

283 





12525 

39.67 

-7.26 

40.33 

280 

1 3525 

38.06 

-9.23 

39.16 

283 





12550 

39.65 

-7.16 

40.29 

280 

1 3550 

37.92 

-9.15 

39.00 

283 





12575 

39.62 

-7.04 

40.24 

280 

13575 

38.32 

-8.33 

39.21 

282 





12600 

39.44 

-6.69 

40.00 

279 

13600 

38.35 

-b .16 

39.21 

282 





12625 

39.35 

-6.66 

39.91 

279 

1 3625 

37.79 

-5.52 

38.19 

278 





12650 

39.40 

-6.87 

39.99 

280 

1 3650 

38.05 

-7.24 

38.73 

291 





12675 

39.44 

-7.09 

40.07 

280 

1 3675 

38.25 

-8.39 

39.16 

282 





12700 

39.40 

-8.31 

40.27 

282 

13700 

38.17 

-8.44 

39.10 

282 





12725 

39.69 

-8.35 

40.56 

282 

1 3725 

37.88 

-8.02 

38.72 

282 





12750 

40.08 

-8.48 

40.97 

282 

1 3750 

37.92 

-9.14 

39.01 

283 





12775 

40.2 3 

-7.68 

40.96 

281 

13775 

37.89 

-b . 93 

38.93 

283 





12800 

39.70 

-6.91 

40.30 

280 

13800 

37.87 

-8.73 

38.86 

283 





12825 

39.43 

-8.18 

40.27 

282 

13825 

37. B4 

-8.52 

38.79 

282 





12850 

39.67 

-9.01 

40.68 

283 

13850 

37.82 

-b.3l 

38.72 

282 





12875 

39.34 

-9.68 

40.52 

284 

1 3875 

37.79 

-8.10 

38.65 

282 





12900 

37.75 

-11.21 

39.38 

286 

13900 

37.76 

-7.90 

38.58 

282 





12925 

36.65 

-13.28 

38.98 

290 

13925 

37.74 

-7 . 6>9 

30.51 

281 





12950 

39.97 

-7.37 

40.65 

280 

1 3950 

38.01 

-8.72 

38.99 

283 





12975 

39.86 

-7.65 

40.59 

281 

13975 

38.27 

-7.51 

39.00 

281 





13000 

39.43 

-8.45 

40.32 

282 

14000 

38.54 

-7.72 

39.31 

281 





13025 

38.99 

-9.26 

40.07 

283 










13050 

39.20 

-9.21 

40.27 

283 










, 1A7( 

lO 9 1 

-a.7i 

40.40 

? R4 











13100 

39.12 

-9.82 

40.33 

284 

13125 

39.03 

-9.90 

40.26 

284 

13150 

38.98 

-9.94 

40.22 

284 

13175 

38.93 

-9.97 

40.19 

284 

13200 

38. 8B 

-10.01 

40.15 

284 


ALT * ALTITUDE, HX 


Z0NAL C0MP0NENT 


HZ * MER IDl 0NAL C0MP0NENT, WS * HIND SPEED, THETA * WIND DIRECTION 
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ALT 

MX 

HZ 

EPS 

TEST NUMBER 
US THETA 

TABLE 11-53 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 
1800 03/16/65, 0100Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL 0R IDA 
ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

N/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OEG 

325 

-6.3 6 

5.69 

8.53 

132 

1325 

0.86 

-0.08 

0.87 

275 

2325 

12.32 

2.98 

12.68 

256 

350 

-5.52 

5.57 

7.84 

135 

1350 

0.93 

-0.27 

0.96 

286 

2350 

13.02 

2.42 

13.24 

259 

375 

-5.10 

5.89 

7.79 

139 

1375 

1.04 

-0.34 

1.09 

288 

2375 

13.13 

1.95 

13.27 

261 

400 

-4.62 

6. 12 

7.67 

143 

1400 

1.24 

-0.25 

1.26 

281 

2400 

13.40 

1.72 

13.51 

263 

425 

-4.00 

6.18 

7.37 

147 

1425 

1.52 

-0.07 

1.52 

272 

2425 

14.01 

1.52 

14.10 

264 

450 

-3.52 

6.28 

7.20 

151 

1450 

1.52 

0.17 

1.53 

263 

2450 

14.55 

1.32 

14.61 

265 

475 

-3.51 

6.43 

7.33 

151 

1475 

1.48 

0.25 

1.50 

260 

2475 

15.15 

1.12 

15.19 

266 

500 

-3.41 

6.49 

7.33 

152 

1500 

1.48 

0.31 

1.51 

258 

2500 

15.43 

0.77 

15.45 

267 

525 

-3.05 

6.47 

7.16 

155 

1525 

1.43 

0.61 

1.55 

247 

2525 

15.07 

0.18 

15.07 

269 

550 

-2.80 

6.29 

6.89 

156 

1550 

1.67 

0.91 

1.90 

241 

2550 

14.97 

-0.38 

14.97 

271 

575 

-2.59 

6.05 

6.58 

157 

157 5 

2.01 

1.02 

2.25 

243 

2575 

15.34 

-0.75 

15.36 

273 

600 

-2.44 

5.84 

6.33 

157 

1600 

2.15 

0.85 

2.31 

248 

2600 

15.72 

-0.79 

15. -74 

273 

625 

-2.22 

5.56 

5.98 

158 

1625 

2.54 

0.52 

2.60 

258 

2625 

15.79 

-0.64 

15.80 

272 

650 

-1.90 

5.27 

5.60 

160 

1650 

3.01 

0.10 

3.01 

268 

2650 

15.76 

-0.67 

15.78 

272 

675 

-1.65 

5.07 

5.33 

162 

1675 

3.46 

-0.34 

3.47 

275 

2675 

16.22 

-0.91 

16.24 

273 

700 

-1.49 

4.73 

4.96 

162 

1700 

3.61 

-0.56 

3.65 

279 

2700 

16.72 

-1.05 

16.75 

273 

725 

-1.42 

4.40 

4.62 

162 

1725 

3.54 

-0.53 

3.56 

278 

2725 

16.91 

-1.09 

16.95 

274 

750 

-1 .36 

4.00 

4.22 

161 

1750 

3.48 

-0.34 

3.50 

275 

2750 

17.02 

-0.98 

17.05 

273 

775 

-1 .00 

3.45 

3.59 

164 

1775 

3.31 

0.01 

3.31 

270 

2775 

16.97 

-0.97 

17.00 

273 

800 

-0.32 

2.94 

2.95 

174 

1800 

3.10 

0.43 

3.13 

262 

2800 

17.02 

-1.16 

17.06 

274 

B25 

0.13 

2.76 

2.76 

183 

1825 

3.03 

0.70 

3.11 

257 

2825 

17.16 

-1.29 

17.21 

274 

850 

0.34 

2.84 

2.86 

187 

1850 

3.10 

0.84 

3.21 

255 

2850 

17.31 

-1.41 

17.36 

274 

875 

0.45 

2.59 

2.63 

190 

1875 

3.13 

0.97 

3.26 

253 

2875 

17.46 

-1.62 

17.53 

275 

900 

0.56 

2.28 

2.34 

194 

1900 

3.42 

1.35 

3.67 

248 

2900 

17.42 

-1.49 

17.48 

275 

925 

0.95 

2.26 

2.45 

203 

1925 

3.70 

1.99 

4.21 

242 

2925 

17.18 

-1.15 

17.22 

2 74 

950 

1 .44 

2.22 

2.65 

213 

1950 

3.98 

2.44 

4.67 

238 

2950 

17.23 

-1.02 

17.26 

273 

97 5 

2.10 

2.05 

2.93 

226 

1975 

4.35 

2.71 

5.13 

230 

2975 

17.53 

-0.99 

17.56 

273 

1000 

2.68 

1.81 

3.24 

236 

2000 

4.95 

3.04 

5.81 

238 

3000 

17.71 

-1.23 

17.75 

2 74 

1025 

2.92 

1.55 

3.30 

242 

2025 

5.45 

3.23 

6.33 

239 

3025 

17.69 

-1.48 

17.76 

275 

1050 

2.92 

1.24 

3.17 

247 

2050 

5.82 

3.32 

6.70 

240 

3050 

17.70 

-1.45 

17.76 

274 

1075 

2.65 

0.94 

2.81 

250 

2075 

6.61 

3.21 

7.35 

244 

3075 

18.04 

-1.33 

18.09 

274 

1 100 

2.25 

0.75 

2.37 

251 

2100 

7.66 

2.96 

8.21 

249 

3100 

18.06 

-1.44 

18.12 

274 

1125 

2.05 

0.58 

2.13 

254 

2125 

8.34 

2.70 

8.77 

252 

3125 

17.92 

-1.59 

17.99 

275 

1150 

1.86 

0.30 

1.88 

261 

2150 

8.96 

2.65 

9.34 

253 

3150 

17.95 

-1.69 

18.03 

275 

1175 

1.35 

0.06 

1.36 

267 

2175 

9.68 

2.94 

10.11 

253 

3175 

17.76 

-1.87 

17.86 

276 

1200 

0.98 

0.09 

0.99 

264 

2200 

10.16 

3.26 

10.67 

252 

3200 

17.50 

-2.06 

17.62 

277 

1225 

0.81 

0.23 

0.85 

254 

2225 

10.70 

3.38 

11.22 

252 

3225 

17.30 

-2.00 

17.41 

2 76 

1250 

0.76 

0.27 

0.81 

250 

2250 

11.15 

3.22 

11.61 

254 

3250 

17.32 

-1.87 

17.42 

276 

1275 

0.66 

0.11 

0.67 

260 

2275 

11.42 

3.12 

11.84 

255 

3275 

17.37 

-1.95 

17.48 

276 

1300 

0.74 

-0.01 

0.74 

271 

2300 

11.66 

3.12 

12.07 

255 

3300 

17.11 

-2.25 

17.26 

277 

ALT 

« ALTITUDE, MX 

» Z0NAL 

C0MP0NENT, 

HZ « MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, WS » 

WINC SPEEO, 

THETA a 

WIND DIRECTI 0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ JlhSPHERE WIND 
1800 03/16/65, 0100Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

ws 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0R1DA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3325 

17.29 

-2.24 

17.44 

277 

4325 

24.53 

-8.82 

26.07 

290 

5325 

34.62 

-12.35 

36.75 

289 

3350 

17.51 

-2.47 

17.68 

270 

4350 

24.91 

-9.37 

26.61 

290 

5350 

34.54 

-12.43 

36.71 

290 

3375 

17.50 

-3.56 

17.86 

2 B 1 

4375 

25.14 

-9.80 

26.98 

291 

5375 

34.45 

-12.44 

36.62 

290 

3400 

17.70 

-4.82 

18.35 

285 

4400 

25.23 

-9.88 

27.10 

291 

5400 

34.48 

-12.50 

36.68 

290 

3425 

17.82 

-5.71 

18.71 

288 

4425 

25.84 

-9.56 

27.56 

290 

5425 

34.44 

-12.87 

36.76 

290 

3450 

18.19 

-5.93 

19.13 

288 

4450 

26.29 

-9.27 

27.88 

289 

5450 

34.38 

-12.72 

36.66 

290 

3475 

18.57 

-6.02 

19.52 

288 

4475 

26.88 

-9.29 

28.44 

269 

5475 

34.13 

-11.86 

36.13 

289 

3500 

18.82 

-6.41 

19.68 

289 

4500 

27.72 

-9.40 

29.27 

289 

5500 

33.71 

-10.92 

35.43 

288 

3525 

19.56 

-6.56 

20.63 

288 

4525 

28.55 

-9.53 

30.10 

208 

5525 

33.60 

-10.03 

35.06 

2 86 

3550 

20.49 

-6.71 

21.56 

288 

4550 

29.36 

-9.62 

30.89 

288 

5550 

33.15 

-9.27 

34.42 

285 

3575 

21.15 

-7.01 

.22.28 

2B8 

4575 

30.00 

-9.96 

31.61 

288 

5575 

32.72 

-8.41 

33.7 8 

284 

3600 

21.94 

-7.24 

23.11 

288 

4600 

30.63 

-10.29 

32.31 

288 

5600 

31.86 

-7.43 

32.71 

283 

3625 

22.75 

-7.20 

23.87 

287 

4625 

31.01 

-10.46 

32.73 

288 

5625 

31.27 

-6.45 

31.93 

281 

3650 

23.44 

-6.85 

24.42 

206 

4650 

31.31 

-10.60 

33.06 

289 

5650 

31.25 

-5.71 

31 .76 

2 80 

3675 

23.51 

-6.75 

24.46 

286 

4675 

31.34 

-10.72 

33.12 

289 

5675 

30.99 

-5.31 

31.45 

280 

3700 

23.04 

-6.77 

24.02 

206 

4700 

31.55 

-10.91 

33.38 

289 

5700 

30.88 

-4.96 

31.28 

279 

3725 

22.96 

-6.80 

23.94 

286 

4725 

31.74 

-11.06 

33.61 

289 

5725 

30.81 

-5.09 

31 .23 

279 

3750 

22.79 

-6.84 

23.80 

287 

4750 

31.88 

-11.19 

33.79 

289 

5750 

30.56 

-5.30 

31.02 

280 

3775 

22.63 

-6.83 

23.64 

287 

4775 

32.lt 

-11.26 

34.03 

289 

5775 

30.34 

-5.23 

30.79 

280 

3800 

22.64 

-6.04 

23.65 

287 

4800 

32.31 

-11.32 

34.23 

289 

5800 

30.17 

-5.15 

30.61 

280 

3825 

22.40 

-6.72 

23.39 

287 

4825 

32.42 

-11.36 

34.36 

289 

5825 

30.13 

-5.14 

30.57 

280 

3850 

22.38 

-6.63 

23.34 

206 

4850 

32.52 

-11.31 

34.43 

209 

5850 

29.96 

-5.23 

30.41 

280 

3875 

22.34 

-6.54 

23.28 

286 

4875 

32.00 

-11.28 

34.68 

289 

5875 

29.87 

-5.13 

30.30 

280 

3900 

22.31 

-6.63 

23.28 

286 

4900 

33.00 

-11.41 

34.91 

289 

5900 

29.90 

-5.02 

30.32 

279 

3925 

22.24 

-6.71 

23.22 

207 

4925 

33.34 

-11.48 

35.26 

289 

5925 

29.77 

-5.67 

30.31 

281 

3950 

21.87 

-6.77 

22.90 

287 

4950 

33.88 

-11.39 

35.74 

288 

5950 

29.80 

-5.97 

30.40 

281 

3975 

21.88 

-6.03 

22.92 

287 

4975 

34.28 

-11.23 

36.07 

208 

5975 

29.65 

-6.35 

30.33 

282 

4000 

21.72 

-6.76 

22.75 

207 

5000 

34.36 

-11.32 

36.18 

288 

6000 

29.37 

-7.10 

30.22 

2 83 

4025 

21.57 

-6.77 

22.61 

287 

5025 

34.15 

-11.47 

36.03 

280 

6025 

29.67 

-7.36 

30.57 

284 

4050 

21.61 

-6.70 

22.63 

287 

5050 

33.84 

-11.63 

35.78 

289 

6050 

29.92 

-7.44 

30.83 

2 84 

407 5 

21.38 

-6.65 

22.39 

287 

5075 

33.70 

-11.93 

35.74 

289 

6075 

29.35 

-7.61 

30.32 

2B4 

4100 

21.39 

-6.79 

22.44 

287 

5100 

33.44 

-11.85 

35.48 

289 

6100 

29.27 

-7.89 

30.32 

285 

4125 

21.54 

-7.17 

22. TO 

288 

5125 

33.58 

-11.96 

35.65 

289 

6125 

29.48 

-8.29 

30.63 

286 

4150 

21.79 

-7.71 

23.12 

289 

5150 

33.68 

-12.19 

35.82 

290 

6150 

29.57 

-8.25 

30.69 

285 

4175 

21.73 

-8. 16 

23.22 

290 

5175 

33.93 

-12.01 

36.00 

289 

6175 

29.73 

-8.33 

30.87 

285 

4200 

22.15 

-8.54 

23.74 

291 

5200 

34.30 

-11.93 

36.32 

289 

6200 

29.64 

-8.49 

30.83 

286 

4225 

23.06 

-8.95 

24.74 

291 

5225 

34.13 

-12.06 

36.20 

289 

6225 

29.71 

-8.17 

30.81 

285 

4250 

23.35 

-8.86 

24.97 

291 

5250 

34.25 

-11.99 

36.28 

289 

6250 

30.05 

-8.23 

31.15 

285 

4275 

23.73 

-8.65 

25.25 

290 

5275 

34.34 

-12.08 

36.40 

289 

6275 

30.34 

-8.18 

31 .43 

285 

4300 

24.23 

-8.66 

25.73 

289 

5300 

34.48 

-12.33 

36.62 

290 

6300 

30.42 

-8.07 

31.47 

285 


ALT 3 ALTITUDE* WX * Z0NAL C0MP0NENT* HZ * MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS a WINC SPEED* THETA * WIND D I RECTI 0N 



TABLE 11-53 (con't) PAGE 279 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1800 

03/16/65, 

» 0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

HX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6325 

30.42 

-7.87 

31.42 

284 

7325 

33.98 

-13.26 

36.47 

291 

8325 

42.77 

-9.39 

43.79 

2 82 

6350 

30.92 

-7.84 

31.90 

284 

7350 

33.97 

-13.34 

36.50 

291 

8350 

43.01 

-9.08 

43.96 

282 

6375 

31.47 

-8.25 

32.53 

285 

7375 

34.48 

-13.65 

37.09 

291 

8375 

43.25 

-8.80 

44.14 

281 

6400 

31.73 

-8.12 

32.75 

284 

7400 

34.97 

-13.96 

37.66 

292 

e4oo 

43.14 

-8.49 

43.96 

281 

6425 

31.92 

-7.68 

32.83 

283 

7425 

34.61 

-13.83 

37.27 

292 

8425 

42.98 

-8.09 

43.74 

280 


6450 

32.11 

-7.24 

32.92 

283 

7450 

34.40 

-13.82 

37.08 

292 

8450 

42.81 

-7.93 

43.54 

280 

6475 

32.30 

-6.80 

33.01 

282 

7475 

34.52 

-14.15 

37.31 

292 

8475 

42.97 

-8.17 

43.74 

281 

6500 

32.50 

-6.35 

33.11 

281 

7500 

34.85 

-14.30 

37.67 

292 

8500 

43.15 

-8.09 

43.91 

280 

6525 

32.69 

-5.91 

33.22 

280 

7525 

35.30 

-15.12 

38.40 

293 

e525 

43.27 

-8.13 

44.03 

280 

6550 

32.88 

-5.47 

33.33 

279 

7550 

35.75 

-16.06 

39.19 

294 

8550 

43.37 

-8.53 

44.20 

281 


6575 

33.32 

-5.43 

33.76 

279 

7575 

36.18 

-16.48 

39.75 

294 

8575 

43.34 

-8.51 

44.16 

281 

6600 

33.78 

-6.C9 

34.33 

280 

7600 

36.73 

-16.77 

40.38 

294 

8600 

43.22 

-8.40 

44.03 

281 

6625 

34.11 

-6.48 

34.72 

281 

7625 

37.33 

-16.92 

40.99 

294 

8625 

43.07 

-8.51 

43 . 90 

281 

6650 

34.31 

-6.99 

35.02 

281 

7650 

37.40 

-16.93 

41.05 

294 

8650 

43.09 

-8.75 

43.97 

281 

6675 

34.26 

-7.42 

35.05 

282 

7675 

37.57 

-16.42 

41.00 

293 

8675 

43.01 

-9.12 

43.96 

282 


6700 

34.29 

-7.98 

35.21 

283 

7700 

38. 15 

-15.78 

41.28 

292 

8700 

42.80 

-9.21 

43 .78 

282 

6725 

34.62 

-8.57 

3 5.67 

284 

7725 

38.56 

-15.68 

41.62 

292 

8725 

42.50 

-9.20 

43.40 

282 

6750 

34.71 

-8.88 

35.83 

284 

7750 

38.87 

-15.53 

41.86 

292 

8750 

42.57 

-9.48 

43.61 

282 

6775 

34.82 

-8.06 

35.93 

284 

7775 

39.29 

-14.80 

41.98 

290 

8775 

42.09 

-9.95 

44.03 

283 

6800 

34.94 

-0.52 

35.97 

284 

7800 

39.74 

-13.88 

42.09 

289 

8800 

42.85 

-10.18 

44.04 

283 


6825 

34.92 

-8.03 

35.83 

283 

7825 

40.33 

-13.26 

42.45 

286 

8825 

42.79 

-10.30 

44.01 

283 

6850 

35.09 

-7.60 

35.90 

282 

7050 

40.64 

-12.49 

42.52 

287 

8850 

42.80 

-10.35 

44.04 

283 

6875 

35.11 

-7.20 

35.84 

281 

7875 

40.90 

-11.61 

42.51 

286 

8875 

42.67 

-10.87 

44.03 

2 84 

6900 

34.73 

-7.21 

35.47 

282 

7900 

41.57 

-11.33 

43.09 

285 

8900 

42.46 

-11.17 

43.90 

285 

6925 

34.46 

-7.42 

35.25 

282 

7925 

41.86 

-10.75 

43.21 

284 

e925 

42.31 

-11.37 

43.82 

285 


6950 

34.33 

-7.61 

35.17 

282 

7950 

42.58 

-9.41 

43.61 

282 

8950 

42.47 

-12.12 

44.16 

2 86 

6975 

34.27 

-7.79 

35.14 

283 

7975 

43.11 

-8.76 

44.00 

201 

8975 

42.59 

-12.28 

44.33 

2 86 

7000 

34.27 

-8.00 

35.19 

283 

8000 

42.79 

-9.24 

43.78 

282 

9000 

42.07 

-12.48 

44.65 

286 

7025 

34.25 

-8.50 

35.29 

284 

8025 

42.61 

-9.44 

43.65 

282 

9025 

43.39 

-11.97 

45.01 

285 

7050 

34.31 

-8.74 

35.40 

204 

8050 

42.58 

-9.39 

43.60 

282 

9050 

43.56 

-10.81 

44.88 

2 84 


7075 

34.30 

-8.76 

35.40 

284 

8075 

42.67 

-9.70 

43.76 

283 

9075 

43.47 

-10.72 

44.78 

284 

7100 

33.79 

-8.84 

34.93 

284 

8100 

42.59 

-10.14 

43.78 

283 

9100 

43.52 

-11.23 

44.95 

284 

7125 

33.73 

-8.96 

34.90 

285 

8125 

42.49 

-10.30 

43.72 

203 

9125 

43.62 

-10.87 

44.95 

2 84 

7150 

34.01 

-9.34 

35.26 

285 

8150 

42.38 

-10.51 

43.66 

284 

9150 

43.70 

-10.83 

45-07 

7B4 

7175 

73-73 

7.03 

33. GO 

i. oo 

01,3 

a 

-1U.« 3 

43.68 

284 

9175 

43.73 

-10.99 

45.09 

284 


7200 

33.44 

-10.60 

35.08 

287 

8200 

42.50 

-10.75 

43.84 

284 

9200 

43.64 

-10.30 

44.84 

283 

7225 

33.55 

-11.71 

35.54 

289 

B225 

42.66 

-10.45 

43.92 

284 

9225 

43.61 

-9.85 

44.70 

283 

7250 

33.94 

-12.54 

36.19 

290 

8250 

42.64 

-10.10 

43.82 

283 

9250 

43.61 

-9.66 

44.67 

282 

7275 

34.08 

-12.82 

36.41 

290 

8275 

42.70 

-9.81 

43.81 

283 

9275 

44.11 

-9.57 

45.14 

282 

7300 

33.93 

-12.94 

36.31 

291 

8300 

42.32 

-9.74 

43.91 

283 

9300 

44.26 

-10.15 

45.41 

283 


ALT = ALTITUDE, WX = Z0NAL C0MP0NE NT , HZ = MERIOI0NAL C0MP0NENT, HS * WIND SPEED, THETA * WlNO OIRECTI0N 


FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1800 

03/16/65, 

, 0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

theta 

ALT 

HX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

9325 

44.05 

-10.29 

45.23 

283 

10325 

47.59 

-11.50 

48.96 

283 

11325 

47.32 

-11.21 

46.63 

283 

9350 

44.40 

-9.98 

45.50 

262 

10350 

47.91 

-10.97 

49.15 

283 

11350 

47.67 

-12.15 

49.19 

284 

9375 

44.60 

-11.02 

45.94 

2R4 

10375 

47.91 

-11.50 

49.27 

283 

11375 

48.18 

-11.05 

49.43 

283 

9400 

44.38 

-11.11 

45.75 

284 

10400 

47.58 

-12.51 

49.19 

205 

1 1400 

48.07 

-10.51 

49.20 

282 

9425 

43.79 

-11.06 

45.17 

284 

1042 5 

47.69 

-10.83 

48.90 

283 

11425 

47.83 

-11.52 

49.20 

283 


9450 

44.19 

-11.70 

45.71 

285 

10450 

48.00 

-10.29 

49.17 

282 

11450 

48.31 

-10.89 

49.52 

283 

9475 

44.35 

-11.60 

45.85 

284 

10475 

48. 12 

-11.01 

49.36 

283 

11475 

48.27 

-11.15 

49.54 

283 

9500 

44.09 

-11.93 

45.67 

285 

10500 

47.85 

-10.60 

49.01 

282 

11500 

48.14 

-11.38 

49.47 

283 

9525 

43.95 

-12.73 

45.76 

286 

10525 

47.86 

-9.38 

48.77 

281 

11525 

48.42 

-10.59 

49.56 

282 

9550 

44.20 

-12.99 

46.07 

286 

10550 

48.11 

-9.15 

48.97 

281 

11550 

48.36 

-10.56 

49.50 

282 


9575 

44.46 

-12.92 

46.29 

286 

10575 

48.29 

-8.22 

48.99 

279 

11575 

48.32 

-10.94 

49.54 

283 

9600 

44.57 

-12.98 

46.42 

286 

10600 

47.73 

-8.81 

48.54 

280 

11600 

48.63 

-10.40 

49.73 

282 

9625 

44.94 

-12.48 

46.64 

285 

10625 

47.72 

-9.19 

48.60 

281 

11625 

48.38 

-10.48 

49.50 

28? 

9650 

44.97 

-13.54 

46.97 

2R7 

10650 

48.20 

-7.93 

48.85 

279 

11650 

48.02 

-10.48 

49.15 

282 

9675 

45.09 

-14.58 

47.39 

280 

10675 

47.92 

-7.20 

48.46 

278 

11675 

48.35 

-10.63 

49.51 

282 


9700 

45.45 

-14.68 

47.76 

268 

10700 

47.75 

-6.48 

48.19 

278 

11700 

48.24 

-11.86 

49.68 

284 

9725 

45.64 

-14.53 

47.90 

287 

10725 

47.69 

-7.01 

48.21 

278 

11725 

48.49 

-11.48 

49.83 

283 

9750 

45.79 

-13.84 

47.84 

287 

10750 

47.68 

-8.08 

40.36 

279 

11750 

48.49 

-10.72 

49.66 

282 

9775 

45.69 

-14.05 

47.80 

287 

10775 

47.69 

-8.57 

48.45 

280 

11775 

48.10 

-10.90 

49.32 

283 

9800 

45.47 

-14.48 

47.72 

287 

10800 

47.65 

-8.17 

48.34 

280 

11800 

48.46 

-10.89 

49.67 

282 


9825 

45.70 

-14.01 

47.80 

287 

10825 

47.79 

-7.72 

48.41 

279 

11825 

48.54 

-12.25 

50.06 

284 

9050 

46.05 

-13.66 

48.03 

286 

10850 

47.68 

-7.38 

48.25 

279 

11850 

48.39 

-12.93 

50.09 

285 

9875 

46.00 

-14.86 

40.34 

288 

10875 

47.40 

-8.09 

48.09 

200 

11875 

4Q.51 

-12.70 

50.15 

2 84 

9900 

46.42 

-14.84 

48.73 

288 

10900 

47.39 

-8.27 

48.11 

290 

11900 

48.41 

-12.66 

50.04 

2 84 

9925 

46.44 

-14.43 

48.63 

287 

10925 

47.49 

-7.57 

48.09 

279 

11925 

48.05 

-12.53 

49.65 

284 

9950 

46.05 

-14.51 

48.28 

287 

10950 

47.24 

-7.04 

47.76 

278 

11950 

47.84 

-13.28 

49.65 

285 

9975 

46.24 

-14.23 

48.38 

287 

10975 

46.82 

-7.70 

47.45 

279 

11975 

47.86 

-11.99 

49.34 

2 84 

10000 

46.76 

-13.55 

48.60 

286 

11000 

46.80 

-8.48 

47.56 

280 

12000 

48.23 

-12.57 

49.84 

284 

10025 

46.92 

-13.34 

48.78 

286 

11025 

46. 93 

-8.10 

47.62 

280 

12025 

48.34 

-13.61 

50.22 

286 

10050 

46.76 

-13.20 

48.59 

286 

11050 

46.84 

-8.10 

47.53 

280 

12050 

48.65 

-12.32 

50.19 

284 

10075 

46.97 

-13.29 

48.81 

286 

11075 

46.78 

-7.89 

47.44 

279 

12075 

48.57 

-12.42 

50.13 

284 

10100 

47.43 

-13.11 

49.21 

285 

1 1 100 

46.65 

-8.14 

47.35 

280 

12100 

48.23 

-13.61 

50.11 

286 

10125 

47.16 

-12.69 

48.83 

285 

11125 

46.69 

-8.96 

47.54 

281 

12125 

48.08 

-13.45 

49.92 

285 

10150 

47.03 

-12.34 

48.62 

285 

11150 

46.60 

-9.21 

47.50 

281 

12150 

47.71 

-13.01 

49.45 

285 

10175 

47.26 

-11.50 

48.64 

283 

11175 

46.22 

-8.87 

47.06 

281 

12175 

47.67 

-12.87 

49.37 

285 


10200 

47.08 

-11.41 

48.45 

283 

11200 

46. 60 , 

-9.28 

47.51 

281 

12200 

47.39 

-13.27 

49.21 

285 

10225 

47.22 

-11.58 

48.62 

284 

11225 

46.62 

-9.20 

47.52 

201 

12225 

47.53 

-12.89 

49.24 

285 

10250 

47.53 

-n.52 

48.90 

283 

1 1250 

46.51 

-9.37 

47.45 

281 

12250 

47.69 

-13.25 

49.49 

285 

10275 

48.00 

-10.94 

49.23 

283 

1 1275 

46.92 

-10.37 

48.05 

282 

12275 

47.56 

-13.56 

49.46 

2 36 

10300 

48.02 

-10.62 

49.18 

282 

11300 

47.30 

-10.40 

48.43 

202 

12300 

47.57 

-13.32 

49.40 

285 


ALT = AITITUOE, WX - Z0NAL C0MP0NENT 


HZ * MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS * HINC SPEED, THETA 


WIND DIRECTI0N 



TABLE 11-53 (con't) 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1800 

03/16/65, 

, 0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 





ALT 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12325 

47.58 

-13.09 

49.35 

285 

13325 

45.65 

-20.18 

49.91 

294 

14325 

52.58 

-0.28 

52.5 8 

270 

12350 

47.38 

-14.06 

49.42 

286 

13350 

45.30 

-19.79 

49.51 

293 

14350 

52.67 

1.26 

52 .69 

268 

12375 

47.81 

-14.71 

50.02 

287 

13375 

45.12 

-19.40 

49.11 

293 

14375 

53.12 

-0.20 

53.12 

270 

12400 

47.96 

-12.66 

49.60 

285 

13400 

45.06 

-17.30 

48.27 

291 

16400 

52.93 

-2.74 

53.00 

273 

12425 

47.08 

-11.36 

48.43 

283 

13425 

44.57 

-17.19 

47.77 

291 

16425 

56.54 

0.78 

54.55 

269 

12450 

42.57 

-12.00 

44.23 

286 

13450 

43.44 

-17.81 

46.95 

292 

16450 

54.20 

-2.18 

54.24 

272 

12475 

47.57 

-11.85 

49.02 

284 

13475 

43.09 

-15.79 

45.89 

290 

1.4475 

54.03 

-4.26 

54.20 

274 

12500 

50.32 

-13.35 

52.06 

285 

13500 

43.12 

-15.12 

45.69 

289 

14500 

54.19 

-4.51 

54.38 

275 

12525 

48.56 

-12.82 

50.23 

285 

13525 

43.14 

-14.64 

45.50 

288 

14525 

54.35 

-4.77 

54.56 

275 

12550 

48.05 

-13.28 

49.85 

285 

13550 

42.64 

-12.70 

44.49 

296 

16550 

53.57 

-9.32 

54.38 

2 80 

12575 

48.20 

-14.51 

50.34 

287 

13575 

41.63 

-11.53 

43.20 

285 

16575 

53.63 

-6.40 

54.28 

279 

12600 

49.24 

-12.84 

50.88 

284 

13600 

42.63 

-10.97 

44.01 

284 

16600 

53.49 

-11.45 

54.70 

282 

12625 

49.63 

-10.96 

50.83 

282 

13625 

42.58 

-10.77 

43.92 

206 

16625 

53.57 

-10.54 

56 . 60 

281 

12650 

49.14 

-11.66 

50.51 

283 

13650 

42.02 

-9.62 

43.10 

283 

16650 

52.78 

-10.53 

53.82 

281 

12675 

49.08 

-13.65 

50.95 

285 

13675 

43.26 

-8.25 

44.04 

281 

16675 

52.50 

-12.64 

56 . 00 

283 

12700 

48.85 

- 14.29 

50.90 

286 

l 3700 

4 3.66 

-7.83 

44. 16 

2 BO 

16700 

52.23 

-14.76 

54.27 

286 

12725 

40.77 

-12.20 

50.27 

284 

1 3725 

42.98 

-8. 82 

43.88 

281 

14725 

51.89 

-16.35 

54.40 

287 

12750 

49.55 

- 13.03 

51.23 

285 

13750 

43.37 

-7.91 

44.08 

280 

16750 

51.63 

-16.33 

54.15 

287 

12775 

49.62 

-15.86 

52.09 

208 

1 3775 

44.45 

-6.98 

45.00 

279 

16775 

51.38 

-16.31 

53.90 

2 87 

12800 

49.72 

-15.03 

51.94 

267 

1 3800 

44.20 

-7.32 

44.81 

279 

16800 

50.21 

-18.05 

53.35 

2 90 

12825 

49.64 

-14.95 

51.84 

287 

13825 

44.05 

-4.61 

44.29 

276 

16825 

49.36 

-19.31 

53.00 

291 

12850 

49.56 

-14.87 

51.75 

286 

1 3850 

44.47 

-3.78 

44.63 

275 

16850 

48.77 

-18.65 

52.21 

291 

12875 

49.48 

-14.79 

51.65 

286 

1 3875 

44.68 

-2.98 

44.70 

274 

16875 

47.51 

-19.82 

51.48 

292 

12900 

48.76 

-16.18 

51.30 

288 

13900 

45.75 

-2.34 

45.81 

273 

16900 

47.02 

-20.25 

51 .20 

293 

12925 

49.39 

-14.44 

51.46 

286 

13925 

45.82 

-i.27 

45.87 

273 

16925 

46.53 

-20.67 

50.92 

294 

12950 

49.32 

-15.55 

51.71 

287 

13950 

45.80 

-2.20 

45.93 

273 

16950 

44.96 

-20.23 

49.30 

2 94 

12975 

49.08 

-17.30 

52.03 

289 

13975 

45.95 

-2.12 

45.99 

272 

16975 

43.98 

-20.63 

48.56 

295 

13000 

49.04 

-16.41 

51.72 

288 

14000 

45.39 

-0.89 

45.40 

271 

15000 

43.00 

-21.03 

47.87 

296 

13025 

48.49 

-16.32 

51.16 

208 

14025 

46.60 

-0.83 

46.60 

271 






13050 

48.51 

-16.90 

51.37 

269 

14050 

46.62 

-0.07 

46.63 

271 






13075 

48.53 

-17.48 

51.58 

290 

14075 

46.64 

-0.91 

46.65 

271 






13100 

48.02 

-18.86 

51.59 

291 

14100 

46.72 

2.53 

46.79 

267 






13125 

47.36 

-20.38 

51.56 

293 

14125 

48.24 

2.31 

48.30 

267 






13150 

47.63 

-19.60 

51.50 

292 

14150 

47.55 

-0.86 

47.56 

271 






13175 

47.06 

-19.73 

51.03 

293 

14175 

40.23 

0.60 

48.23 

269 






13200 

46.77 

-20.77 

51.18 

294 

14200 

49.04 

2.20 

49.09 

267 






13225 

46.53 

-20.72 

50.93 

294 

14225 

50.67 

1.88 

50.71 

268 






13250 

46.45 

-19.72 

50.46 

293 

14250 

51.25 

0.28 

51.25 

270 






13275 

46.61 

-20.25 

50.82 

293 

14275 

51.50 

-0.11 

51.50 

270 






13300 

46.32 

-20.74 

50.75 

2 94 

14300 

52.22 

-0.69 

52.23 

271 
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TABLE 11-54 PAGE 281 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

wx 

wz 

WS 

TEST NUMBER 
THE TA 

1801 

ALT 

03/17/65 

WX 

, 0100Z, 
WZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

► FL0RIDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

225 

-9.02 

6.78 

11.28 

127 

1225 

0.98 

2.25 

2. *6 

203 

2225 

8.05 

2.50 

8. *3 

253 

250 

-8. *9 

6.81 

10.88 

129 

1250 

1.28 

2.17 

2.52 

210 

2250 

8.73 

2. *7 

9.07 

25* 

275 

-7.95 

6.78 

10. *5 

130 

1275 

1.50 

2.28 

2.73 

213 

2275 

9.3* 

2. *8 

9.67 

255 

300 

-7.51 

6.68 

10.05 

131 

1300 

1.69 

c.58 

3.09 

213 

2300 

9.35 

2.65 

9.72 

25* 

325 

-7.60 

6.55 

10.03 

131 

1325 

1.0* 

2.80 

3.35 

213 

2325 

9.20 

2.87 

9.6* 

253 

350 

-7.93 

6.53 

10.28 

129 

1350 

2.21 

2.98 

3.71 

216 

2350 

9.16 

2.81 

9.58 

253 

375 

-8.28 

6.63 

10.61 

128 

1375 

2.73 

3.28 

*.27 

220 

2375 

9.30 

2.58 

9.65 

2 5* 

*00 

-8. *2 

6.88 

10.87 

129 

1*00 

2.77 

3.60 

*.5* 

217 

2*00 

9.69 

2.30 

9.96 

256 

*25 

-8.00 

7.13 

10.72 

132 

1*25 

2.51 

3.68 

*•*5 

21* 

2*25 

9.98 

1.97 

10.17 

259 

*50 

-7.29 

7.17 

10.22 

13* 

1*50 

2.30 

3.57 

*.25 

213 

2*50 

10.06 

1.87 

10.23 

259 

*75 

-6. *9 

7.06 

9.59 

137 

1*75 

2. *3 

3. *2 

*.20 

215 

2*75 

10.10 

1.95 

10.28 

259 

500 

-5.9* 

6.60 

9.03 

139 

1500 

3.02 

3.52 

*.63 

220 

2500 

10.35 

2.16 

10.57 

258 

525 

-5.68 

6.50 

8.6* 

139 

1525 

3.61 

3.75 

5.20 

22* 

2525 

10.60 

2.35 

10.85 

257 

550 

-5.72 

6.25 

8. *7 

137 

1550 

*.09 

3.91 

5.66 

226 

2550 

10.52 

2. *3 

10.80 

257 

575 

-5.85 

6.00 

8.38 

136 

1575 

* . *9 

*.23 

6.17 

227 

2575 

10. *0 

2.58 

10.72 

256 

600 

-5.70 

5.70 

8.06 

135 

1600 

*.65 

*.35 

6.36 

227 

2600 

10.53 

2.73 

10.88 

255 

625 

-5.5* 

5.3* 

7.70 

13* 

1625 

*.66 

*.21 

6.28 

228 

2625 

10.29 

2.67 

10.63 

255 

650 

-5. *2 

5.27 

7.56 

13* 

1650 

*.96 

*.22 

6.52 

229 

2650 

9.75 

2.58 

10.09 

255 

675 

-5.37 

5.25 

7.51 

13* 

1675 

5.29 

*.05 

6.66 

232 

2675 

9.28 

2.62 

9.6* 

2 5* 

700 

-5.*1 

5.09 

7. *3 

133 

1700 

5. *3 

3.67 

6.55 

236 

2700 

9.1* 

2.66 

9.52 

25* 

725 

-5.29 

5.06 

7.32 

133 

1725 

5.35 

3.29 

6.28 

238 

2725 

9.17 

2.95 

9.63 

252 

750 

-5.18 

5.21 

7.3* 

135 

1750 

5. *6 

3.1* 

6.30 

2*0 

2750 

9.18 

3.28 

9.75 

250 

775 

-5.08 

5.32 

7.35 

136 

1775 

5.8* 

3.25 

6.69 

2*1 

2775 

9. *8 

3.27 

10.03 

251 

800 

-*.79 

5.53 

7.32 

139 

1800 

6.17 

3.27 

6.99 

2*2 

28CO 

9.62 

3.13 

10.11 

252 

825 

-*.76 

5.60 

7.3* 

139 

1825 

6.69 

3.18 

7 . * 1 

2** 

2825 

9.78 

3.02 

10.23 

253 

850 

-*.66 

5 .* 1 

7.1* 

139 

1850 

7.29 

3.25 

7.98 

2*6 

2850 

10.35 

3.09 

10.80 

253 

875 

-*.29 

*.90 

6.57 

139 

1875 

7.60 

3.30 

8.29 

2*6 

2875 

11.06 

3.1* 

11.50 

2 5* 

900 

-*.05 

*.*8 

6.0* 

138 

1900 

7.53 

3.21 

8.19 

2*7 

2900 

11. *7 

2.7* 

11.79 

256 

925 

-3.89 

*.21 

5.7* 

137 

1925 

7. *8 

3.31 

8. 18 

2*6 

2925 

11.72 

2. *3 

11.97 

258 

950 

-3.72 

3.72 

5.26 

135 

1950 

7.52 

3. *7 

8.28 

2*5 

2950 

11.97 

2.38 

12.20 

259 

975 

-3.30 

3.36 

*.71 

135 

1975 

7. *8 

3.38 

8.21 

2*5 

2975 

12.2* 

2.37 

12. *7 

259 

1000 

-2.53 

3.22 

*.10 

1*2 

2000 

7. *5 

3.22 

8.12 

2*6 

3000 

12.8* 

2.21 

13.03 

260 

1025 

-1.90 

3.09 

3.63 

1*8 

2025 

7. *9 

2.97 

8.06 

2*8 

3025 

13. *5 

2.00 

13.60 

261 

1050 

— 1 . *9 

3.30 

3.63 

156 

2050 

7. *3 

2.63 

7.88 

250 

3050 

13.67 

1.99 

13.81 

7f,7 

1075 

-1.15 

3. *1 

3.60 

1 


7.17 

2.10 

T.ti 

^33 

30f5 

13.66 

1.89 

13.79 

262 

1100 

-0.7* 

3.29 

3.38 

167 

2100 

7.0* 

1.83 

7.27 

255 

3100 

13.9* 

1.60 

1*.0* 

263 

1125 

-0.26 

2.95 

2.96 

175 

2125 

7.09 

1.72 

7.30 

256 

3125 

l*.l* 

1.20 

1*. 19 

265 

1150 

0.18 

2.50 

2.51 

18* 

2150 

7.25 

1.81 

7. *7 

256 

3150 

1*.*6 

0.99 

1* . * 9 

266 

1175 

0.*6 

2.32 

2.36 

191 

2175 

7.60 

2.07 

7.88 

255 

3175 

1 * . 8* 

0.96 

1*. 87 

266 

1200 

0.62 

2.26 

2.35 

195 

2200 

7.80 

2.33 

8.15 

253 

3200 

15.01 

0.69 

15.03 

267 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

= ZONAL 

COMPONENT, 

WZ = MERIDIONAL 

COMPONENT 

. w$ - 

WINC SPEED, 

THETA * 1 

WIND DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/ JIMSPHERE WINO 

VEL0CITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

1801 

03/17/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

15.19 

0.17 

15.19 

269 

*225 

16.11 

-7.80 

17.90 

296 

5225 

17. *5 

-13.53 

22.08 

308 

3250 

15.01 

-0 • *9 

15.01 

272 

*250 

16.36 

-8.05 

18.23 

296 

5250 

17.82 

-13.52 

22.36 

307 

3275 

1* .9 3 

-0.86 

1* . 96 

273 

*275 

16. *6 

-8.29 

18. *3 

297 

5275 

18.3* 

-13. *5 

22.7* 

306 

3300 

15.01 

-1.01 

15.05 

27* 

*300 

16.82 

-6. *8 

18.8* 

297 

5300 

18. *6 

-13.20 

22.69 

305 

3325 

1 *.72 

-1.08 

1 * . 76 

27* 

*325 

17. 1* 

-8.91 

19.32 

297 

5325 

18.5* 

-12.9* 

22.61 

305 


3350 

1* .3* 

-1.05 

1*. 38 

27* 

*350 

16.99 

-9.31 

19.37 

299 

5350 

18.75 

-12.79 

22.70 

30* 

3375 

1* .0 5 

-0.97 

1*. 08 

27* 

*375 

16.99 

-9.38 

19. *1 

299 

5375 

18.99 

-12.67 

22.83 

30* 

3*00 

1* . 1 8 

-0.97 

14.21 

27* 

**00 

16.92 

-9. *5 

19.38 

299 

5*00 

19.12 

-12.29 

22.72 

303 

3*25 

l*.*2 

-1.15 

1* . *7 

27* 

**25 

16.87 

-9.71 

19. *7 

300 

5*25 

19. *9 

-11.78 

22.77 

301 

3*50 

1* .72 

-1.35 

1* . 79 

275 

**50 

16.83 

-10.07 

19.61 

301 

5*50 

20.12 

-11.36 

23.11 

299 


3*75 

1 * .97 

-1.56 

15.05 

276 

**75 

16.63 

-10. *5 

19.6* 

302 

5*75 

20.61 

-10.70 

23.22 

297 

3500 

1* , 99 

-1.83 

15.10 

277 

*500 

16.70 

-10.6* 

19.80 

302 

5500 

21.27 

-10.25 

23.61 

296 

3525 

15.17 

-2.01 

15.30 

277 

*525 

16.63 

-10.69 

19.77 

303 

5525 

21.92 

-9.73 

23.98 

29* 

3550 

15.28 

-2.01 

15. *2 

277 

*550 

16.59 

-10.78 

19.78 

303 

5550 

22.20 

-9.06 

23.98 

292 

3575 

15.51 

-2.07 

15.6* 

277 

*575 

16.66 

-10.95 

19.9* 

303 

5575 

22.63 

-8.32 

2*. 11 

290 


3600 

15.81 

-2.39 

15.99 

278 

*600 

16.70 

-11.0* 

20.02 

303 

5600 

22.96 

-7.61 

2*. 19 

288 

3625 

15.75 

-2.82 

16.00 

280 

*625 

16.6* 

-11.13 

20.02 

30* 

5625 

23.12 

-7.02 

2*. 16 

287 

3650 

15.8* 

-3.16 

16.15 

281 

*650 

16. 70 

-11.39 

20.21 

30* 

5650 

23.53 

-6.36 

2*. 37 

285 

3675 

16.36 

-3.60 

16.75 

202 

*675 

16.86 

-11.73 

20.5* 

305 

5675 

23.97 

-5.80 

2*. 66 

283 

3700 

17.27 

-*.0* 

17.7* 

283 

*700 

16.79 

-11.90 

20.56 

305 

5700 

23.95 

-5.19 

2*. 50 

282 

3725 

18.03 

-*.51 

18.58 

28* 

*725 

16.92 

-11.88 

20.67 

305 

5725 

2*. 05 

-*.91 

2*. 55 

281 

3750 

18.32 

-5.09 

19.01 

285 

*750 

17. 1* 

-12.11 

20.99 

305 

5750 

2*. 29 

-*.71 

2*. 7* 

281 

3775 

16.55 

-5.50 

19.3* 

286 

*775 

17.02 

-12. *1 

21.06 

306 

5775 

2*. 18 

-*.27 

2*. 56 

280 

3800 

18.61 

-5.60 

19.** 

287 

*800 

17.03 

-12.5* 

21.15 

306 

5800 

2*. *2 

-3.9* 

2*. 73 

279 

3025 

18.60 

-5.71 

19. *5 

287 

*825 

17.13 

-12.5* 

21.23 

306 

5025 

2*. 28 

-3. *3 

2*. 52 

278 


3850 

18. *0 

-5.79 

19.29 

287 

*850 

17.21 

-12.72 

21. *0 

306 

5850 

23.97 

-3.08 

2*. 17 

277 

3075 

18.28 

-5.67 

19.1* 

287 

*875 

17.33 

-13.05 

21.70 

307 

5875 

2*. 21 

-2.92 

2*. 39 

277 

3900 

18.3* 

-5.55 

19.17 

287 

*900 

17. *5 

-13.18 

21.87 

307 

5900 

2*. 50 

-2.72 

2*. 65 

276 

3925 

18.15 

-5.53 

18.98 

287 

*925 

17.89 

-13.31 

22.30 

306 

5925 

2*. 61 

-2.66 

2* . 75 

276 

3950 

17.75 

-5.55 

18.60 

287 

*950 

18.12 

-13. *6 

22.57 

306 

5950 

2*. 89 

-2.55 

25.02 

276 


3975 

17.6* 

-5.57 

18.50 

287 

*975 

18.00 

-13.63 

22.58 

307 

5975 

25. *e 

-2.35 

25.59 

275 

*000 

17.52 

-5.65 

16. *1 

288 

5000 

18.01 

-13.66 

22.61 

307 

6000 

25.60 

-1.91 

25.68 

2 7* 

*025 

17.36 

-5.68 

18.27 

288 

5025 

17.86 

-13.70 

22.51 

307 

6025 

25.39 

-l.*6 

25. *3 

273 

*050 

17.39 

-5.68 

18.30 

288 

5050 

17.66 

-13.90 

22. *7 

308 

6050 

25.93 

-1.25 

25.96 

273 

*075 

17.18 

-5.65 

18.09 

288 

5075 

17. *8 

- 1* . 1 3 

22. *8 

309 

6075 

26.2* 

-1.02 

26.26 

272 


*100 

17.09 

-5.70 

18.01 

288 

5100 

17.20 

- 1* . 22 

22.32 

309 

6100 

2 5.97 

-0.7* 

25.98 

271 

*125 

17.23 

-5.95 

18.23 

289 

5125 

17.26 

-i*.23 

22.37 

309 

6125 

26.26 

-0.53 

26.27 

271 

*150 

16.82 

-6. *0 

18.00 

291 

5150 

17.33 

-1*.20 

22.41 

309 

6150 

26.7* 

-0.86 

26.76 

272 

*175 

16.25 

-7.03 

17.70 

293 

5175 

17.29 

-1*.01 

22.26 

309 

6175 

27.08 

-1.38 

27.12 

273 

*200 

16.00 

-7.57 

17.70 

295 

5200 

17. *0 

-13.73 

22.17 

308 

6200 

27.03 

-1.6* 

27.08 

273 


ALT • ALTITUDE, WX * ZONAL COMPONENT, WZ - MERIDIONAL COMPONENT, W$ * WIND SPEEO, THETA - WIND DIRECTION 
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ALT 

METERS 

6225 

6250 

6275 

6300 

6325 


6350 

6375 

6400 

6425 

6450 


6475 

6500 

6525 

6550 

6575 


6600 

6625 

6650 

6675 

6700 


6725 

6750 

6775 

6800 

6825 


6850 

6875 

6900 

6925 

6950 


6975 

7000 

7025 

7050 

7075 


7100 

7125 

7150 

7175 

7200 


AL 


ALT 

METERS 


9225 

9250 

9275 

9300 

9325 


9350 

9375 

9400 

9425 

9450 


9475 

9500 

9525 

9550 

9575 


9600 

9625 

9650 

9675 

9700 


9725 

9750 

9775 

9800 

9825 


9850 

9875 

9900 

9925 

9950 


9975 

10000 

10025 

10050 

10075 


10100 

10125 

10150 

10175 

10200 


TABLE 11-54 (con’t) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


WX 

M/SEC 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

1801 

ALT 

03/17/65, 

WX 

01002, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R1DA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

27.15 

-2.09 

27.23 

274 

7225 

29.53 

-5.99 

30.13 

281 

8225 

31.80 

-9.95 

33.32 

27.64 

-2.68 

27.77 

275 

7250 

29.47 

-6.21 

30.12 

292 

8250 

31.79 

-9.73 

33.25 

27.86 

-3.20 

28.04 

276 

7275 

29.57 

-6.49 

30.27 

202 

8275 

31.85 

-9.77 

33.31 

27.93 

28.16 

-3.42 

28.14 

277 

7300 

29.60 

-6.58 

30.32 

282 

e30o 

31.68 

-9.92 

33.20 

-3.32 

28.35 

277 

7325 

29.49 

-6.64 

30.22 

283 

8325 

31.56 

-10.25 

33.18 

28.55 

28.85 

-3.09 

28.71 

276 

7350 

29.53 

-6.87 

30.32 

283 

8350 

31.36 

-10.39 

33.04 

-2.83 

28.99 

275 

7375 

29.53 

-7.21 

30.39 

204 

8375 

31.57 

-10.30 

33.21 

28.94 

28.94 

29.08 

-2.58 

29.06 

275 

7400 

29.28 

-7.44 

30.21 

284 

8400 

31.52 

-10.69 

33.28 

-2.49 

29.05 

275 

7425 

29.11 

-7.51 

30.06 

284 

8425 

31.30 

-11.09 

33.20 

-2.43 

29.18 

275 

7450 

29.07 

-7.43 

30.01 

284 

8450 

31.38 

-11.08 

33.28 

29.13 

29.09 

29.27 

29.31 

29.09 

-2.09 

29.21 

274 

7475 

29.24 

-7.42 

30.17 

284 

8475 

31.33 

-11.23 

33.28 

-1.95 

29.16 

274 

7500 

29.28 

-7.49 

30.22 

284 

8500 

31.40 

-11.20 

33.33 

-2.08 

29.35 

274 

7525 

29. 18 

-7.68 

30.18 

265 

8525 

31.50 

-11.25 

33.45 

-2.13 

29.39 

274 

7550 

29.16 

-8.00 

30.24 

285 

8550 

31.38 

-11.12 

33.29 

-2.29 

29.18 

274 

7575 

29.26 

-8.17 

30.38 

295 

8575 

31.31 

-10.91 

33.16 


THETA 

DEG 

287 
287 
2 87 

287 

288 


288 

288 

289 

289 

289 


290 

289 

289 

289 

289 


28.61 

-2.48 

28.92 

275 

28.55 

-2.61 

28.67 

275 

28.24 

-2.69 

28.37 

275 

28.21 

-2.59 

28.33 

275 

28.09 

-2.51 

28.20 

275 


7600 

29.37 

-8.36 

30.54 

286 

7625 

29.26 

-8.66 

30.51 

286 

7650 

29.34 

-8.85 

30.64 

287 

7675 

29.67 

-9.01 

31.00 

287 

7700 

29.68 

-8.94 

30.99 

287 


8600 

31.28 

-11.03 

33.17 

289 

8625 

31.34 

-11.05 

33.23 

289 

8650 

31.49 

-11.16 

33.41 

289 

8675 

31.46 

-11.08 

33.36 

289 

8700 

31.46 

-10.95 

33.31 

289 


28.25 -2.46 

28.56 -2.32 

28.65 -2.16 

28.57 -2.26 

28.29 -2.49 


28.15 -2.62 
27.99 -2.64 
27.91 -2.73 
27.93 -2.89 
27.98 -2.80 


28.08 -2.58 
28.30 -2.72 
28.34 -3.02 
28.50 -3.33 
28.84 -3.82 


28.96 -4.36 
29.15 -5.01 
29.37 -5.43 
29.51 -5.81 
29.62 -5.99 


- ALTITUDE, WX 


28.35 275 
28.66 274 
28.73 274 
28.66 274 
28.40 275 


28.27 275 
28.12 275 
28.04 275 
28.08 276 
28.12 276 


28.20 275 
28.43 275 
28.50 276 
28.69 276 
29.09 277 


29.28 270 
29.58 280 
29.87 280 
30.08 2 R 1 
30.22 281 


= Z0NAL C0MP0NENT, 


7725 

29.73 

-8.81 

31.00 

286 

7750 

29.92 

-8.78 

31.19 

206 

7775 

29.96 

-B .69 

31.19 

286 

7800 

29.78 

-8.60 

31.00 

286 

7825 

29.72 

-8.44 

30.89 

286 

7850 

29.96 

-8.25 

31.08 

285 

7875 

30.22 

-8.38 

31.36 

285 

7900 

30.57 

-0.79 

31.80 

286 

7925 

30.74 

-9.16 

32.08 

2 86 

7950 

30.73 

-9.18 

32.07 

286 


7975 

30.92 

-8.86 

32. 16 

286 

8000 

30.93 

-8.55 

32.09 

285 

8025 

31.14 

-8.35 

32.24 

285 

8050 

31.39 

-8.50 

32.52 

285 

8075 

31.14 

-8.77 

32.36 

286 

8100 

31.19 

-8.91 

32.44 

286 

8125 

31.36 

-9.14 

32.66 

286 

8150 

31.35 

-9.29 

32.69 

286 

8175 

31.56 

-9.65 

33.00 

287 

8200 

31.89 

-10.06 

33.44 

287 

> MERIDI 0NAL 

COMPONENT 

, WS * 

WINC SI 


8725 

31.50 

-10.77 

8750 

31.52 

-10.70 

8775 

31.74 

-10.80 

8800 

32.04 

-10.83 

8825 

31.97 

-10.76 


8850 

31.97 

-10.78 

8875 

32.26 

-10.58 

8900 

32.30 

-10.22 

8925 

32.55 

-9.63 

8950 

32.91 

-9.20 


0975 

33.22 

-9.32 

9000 

33.77 

-9.64 

9025 

34.11 

-9.90 

9050 

34.27 

-10. LO 

9075 

34.44 

-10.44 


9100 

34, 

, 88 

-10. 

, 56 

9125 

35. 

,35 

-10. 

.51 

9150 

35. 

,78 

-10, 

.53 

9175 

36. 

.26 

-10, 

,65 

9200 

36. 

.56 

-10, 

.90 


THETA * WIND DIRECT I 0N 


33.29 

33.29 

33.56 

33.82 

33.73 


33.74 

33.95 

33.88 

33.95 

34.18 


34.50 

35.12 

35.52 

35.73 

35.99 


36.44 
36.87 
37. 30 
37.79 
38.15 


289 

289 

289 

286 

288 


280 

288 

287 

286 

285 


285 

286 
286 
206 
287 


287 

286 

286 

286 

286 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY PR8F 1LE 
TEST NUMBER 1801 03/17/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 




MS 

THE TA 

ALT 

WX 

wZ 

WS 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 


-11.06 

38.46 

287 

10225 

42.99 

-10.65 

44.29 

284 

11225 

45.65 

-12.45 

47.32 

285 

37.09 

-11.21 

38.74 

287 

10250 

43.10 

-10.52 

44.37 

284 

1 1250 

45.51 

— 12. 36 

47.15 


37.2 2 

-11.35 

38.92 

297 

10275 

43.16 

-10.71 

44.47 

284 

1 1275 

45.46 

-13.05 

47 . 32 

2 86 


-11.79 

39.25 

287 

10300 

42.78 

-11.10 

44.19 

284 

11300 

45.69 

-13.49 

47.64 

286 

37.41 

-12.01 

39.29 

288 

10325 

42.63 

-11.29 

44. 10 

285 

11325 

45.76 

-13.38 

47 . 67 

2 86 

37.45 


39.32 

288 

10350 

43.04 

-11.19 

44.47 

2 B4 

1 1350 

45.64 

-13.92 

47.71 

287 

37.53 

-11.64 

39.35 

287 

a037 5 

43.22 

-11.18 

44.64 

284 

1 1 37 5 

45.45 

-14.31 

47.64 

2 87 

37.32 

-11.91 

39.17 

288 

10400 

42.89 

-11.34 

44.37 

205 

1 1400 

45.67 

-14.16 

47.81 

2 87 

37.26 

-11.99 

39.14 

288 

1042 5 

43.04 

-11.13 

44.45 

284 

1 1425 

45.77 

-14.52 

48.02 

287 

37.26 

-12.02 

39.15 

288 

10450 

43. 19 

-11.34 

44.65 

285 

11450 

45.67 

-14.57 

47.93 

2 88 

37.20 

-12.16 

39.14 

288 

10475 

43.22 

-11.38 

44.70 

285 

11475 

45.87 

-14.11 

47.99 

2 87 

37.27 

-12.49 

39.31 

288 

10500 

43.48 

-11.17 

44.09 

284 

11500 

45.99 

-13.24 

47.85 

286 

37.3? 

-12.68 

39.42 

289 

10525 

43.66 

-11.15 

45.06 

284 

11525 

46.64 

-14.07 

48.71 

287 

37.40 

- 12 • & 8 

39.49 

289 

10550 

43.80 

-11.03 

45.16 

284 

1 1550 

47.57 

-14.95 

49.87 

287 

37.60 

-12.23 

39.54 

288 

10575 

44.17 

-10.79 

45.47 

204 

11575 

48.11 

-15.20 

50.46 

287 


-11.79 

39.33 

287 

10600 

44.36 

-10.54 

45.60 

283 

l 1600 

47.93 

-15.82 

50.48 

288 

37.40 

-11.73 

39.27 

287 

10625 

44.44 

-10.19 

45.60 

283 

1 1625 

48.14 

-15.63 

50.62 

288 


- LI . 30 

39. 32 

287 

10650 

44.49 

-10.25 

45.65 

283 

11650 

48.61 

-15.03 

50.8 8 

287 

37.51 

-11.12 

39.12 

286 

10675 

44.47 

-10.15 

45.62 

283 

11675 

48.59 

-14.55 

50.73 

286 

37.77 

-11.05 

39.35 

286 

10700 

44.53 

-9.69 

45.57 

202 

1 1700 

48.66 

-13.65 

50.53 

285 

38.20 

-11.00 

39.75 

286 

10725 

44.61 

-9.87 

45.69 

202 

1 1725 

48.86 

-13.30 

50.64 

285 

38.45 

- 10.60 

39.89 

285 

10750 

44.61 

-10.00 

45.72 

202 

11750 

49.15 

-13.47 

50.96 

285 

38.64 

-10.13 

39.95 

285 

10775 

44.71 

-9.41 

45.69 

282 

11775 

49.42 

-13.36 

51.19 

285 

38.74 

- 10.00 

4C.01 

284 

10800 

44.68 

-9.38 

45.65 

282 

1 1800 

49.36 

-13.34 

51.13 

285 

39.04 

-9.76 

40.24 

284 

10825 

44.48 

-9.79 

45.54 

20 2 

11025 

49.31 

-13.14 

51.03 

285 

39.29 

-9.38 

40. 39 

283 

10850 

44.65 

-9.49 

45.65 

282 

l 1050 

40.94 

-13.22 

50.69 

285 

39.72 

-9.24 

40.78 

283 

10875 

44.71 

-9.08 

45.79 

282 

11875 

48.79 

-14.30 

50.84 

286 

40.32 

-9.34 

41. 39 

283 

10900 

44.91 

-10.13 

46.03 

203 

11900 

48.64 

-14.82 

50.85 

287 

40.89 

-9.58 

42.00 

293 

10925 

44.79 

-10.27 

45.95 

283 

11925 

47.67 

-14.96 

49.96 

287 

41.49 

-9.69 

42.61 

283 

10950 

44. 72 

-10.28 

45.88 

283 

11950 

47.20 

-14.25 

49.30 

287 

41.98 

-9.88 

43.12 

283 

10975 

45.06 

-10.60 

46.29 

203 

11975 

47.48 

-13.59 

49.38 

2 86 

42.00 

-10.06 

43.19 

283 

11000 

44.91 

-11.10 

46.26 

284 

12000 

47.49 

-14.64 

49.69 

287 

42.32 

- 10. 1 1 

43.51 

28 3 

11025 

44.96 

-11.51 

46.41 

204 

12025 

47.71 

-14.38 

49.82 

287 

42.90 

-10.22 

44. 10 

283 

uoso 

45.19 

-11.62 

46.66 

284 

12050 

47.95 

-13.88 

49.92 

286 

42.82 

-10.51 

44.09 

284 

11075 

45.14 

-11.34 

46.55 

284 

12075 

47.89 

-14.17 

49.94 

286 

42.71 

-10.73 

44.03 

284 

11100 

45.54 

-10.70 

46.80 

283 

12100 

48.03 

-14.07 

50.05 

286 

42 .80 

-10.45 

44.06 

284 

11125 

45.76 

-11.04 

47.07 

203 

L2125 

48.35 

-13.34 

50. 16 

285 

42.89 

-10.34 

44.12 

283 

11150 

45.84 

-11.69 

47.30 

284 

12150 

48.21 

-12.75 

49.8 7 

285 

42.93 

-10.53 

44.20 

284 

11175 

45.78 

-11.92 

47.31 

284 

12175 

47.71 

-11.80 

49.14 

284 

42.95 

-10.69 

44.26 

284 

11200 

45.55 

-12.48 

47.23 

285 

12200 

47.76 

-11.86 

49.21 

284 


ALT * ALTITUDE, WX 


ZONAL COMPONENT , W2 - MERIDIONAL COMPONENT, WS * WINC SPEEO, THETA * WIND DIRECTION 


TABLE 11-54 (con't) PAGE 283 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR2FILE 






TEST NUMBER 

1801 

03/17/65, 

0100Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12225 

47.79 

-12.08 

49.29 

284 

13225 

45.21 

-4.23 

45.40 

275 

14225 

43.42 

-2.86 

43.52 

274 

12250 

47.29 

-12.16 

48.03 

284 

13250 

45.32 

-4.64 

45.55 

276 

14250 

43.35 

-3.68 

43.51 

275 

12275 

46.61 

-12.85 

48.35 

285 

13275 

45.31 

-5.10 

45.60 

276 

14275 

43.44 

-3.51 

43.58 

274 

12300 

46.63 

-13.02 

48.41 

285 

13300 

45.63 

-4.83 

45.88 

276 

14300 

43.37 

-3.13 

43.48 

2 74 

12325 

46.83 

-13.17 

48.65 

2 86 

1 3325 

45.86 

-5.51 

46.19 

277 

14325 

43.38 

-3.09 

43.49 

274 

12350 

46.41 

-13.59 

48.36 

286 

1 3350 

45.93 

-5.63 

46.27 

277 

14350 

43.19 

-2.95 

43.29 

274 

12375 

46.13 

-13.56 

48.08 

286 

13 375 

45.85 

-5.72 

46.21 

277 

14375 

43.04 

-3.78 

43. 2Q 

275 

12400 

46.18 

-12.66 

47.88 

285 

13400 

45.96 

-6.12 

46.36 

277 

14400 

42.85 

-4.07 

43.05 

275 

12425 

45.74 

-12.43 

47.39 

285 

13425 

46.25 

-5.98 

46.63 

277 

14425 

42.78 

-2.91 

42.88 

274 

12450 

45.37 

-12.06 

46.95 

285 

13450 

46.73 

-5.68 

47.07 

277 

14450 

42.72 

-3.55 

42.87 

275 

12475 

45.71 

-10.55 

46.91 

233 

13475 

46.48 

-5.38 

46.79 

276 

14475 

42.44 

-3.85 

42.61 

275 

12500 

45.74 

-9.54 

46.73 

282 

13500 

46.93 

-4.44 

47. 14 

275 

14500 

41.82 

-3.57 

41 . 97 

275 

12525 

45.47 

-8.87 

46.33 

281 

13525 

47.16 

-4.10 

47.35 

275 

14525 

41.33 

-4.08 

41.53 

275 

12550 

45.28 

-8.69 

46.11 

281 

13550 

46.55 

-4.31 

46.75 

275 

14550 

41.39 

-3.35 

41.53 

2 74 

12575 

45.20 

-8.50 

45.99 

280 

13575 

46.55 

-4.08 

46.73 

275 

14575 

40.61 

-3.22 

40.73 

274 

12600 

45.23 

-7.46 

45.84 

279 

13600 

46.21 

-5.15 

46.50 

276 

14600 

40.07 

-4.09 

40.2 8 

276 

12625 

44.68 

-6.93 

45.22 

279 

1 3625 

46.01 

-5.58 

46.34 

2T7 

14625 

39.94 

-4.31 

40.18 

276 

12650 

44.39 

-6.95 

44.93 

279 

13650 

45.70 

-5.45 

46.03 

277 

14650 

39.88 

-4.00 

40.08 

276 

12675 

44.83 

-6.69 

45.33 

278 

13675 

45.65 

-6.02 

46.04 

277 

1 4675 

39.94 

-3.57 

40.10 

275 

12700 

45.22 

-7.01 

45.76 

279 

13700 

45.62 

-6.57 

46.09 

278 

14700 

39.87 

-4.10 

40.08 

276 

12725 

44.95 

-7. 16 

45.52 

279 

13725 

45.56 

-6.98 

46.09 

279 

14725 

38.97 

-5.26 

39.32 

278 

12750 

44.73 

-7.67 

45.38 

280 

13750 

45.40 

-6.48 

45.86 

278 

14750 

38.29 

-6.02 

38.76 

279 

12775 

44.68 

-8.13 

45.41 

280 

13775 

44.91 

-6.08 

45.32 

278 

14775 

37.73 

-6.35 

38.26 

2 79 

12900 

44.45 

-7.73 

45.11 

280 

13800 

44.36 

-6.22 

44.79 

278 

14800 

36.97 

-6.96 

37.62 

280 

12825 

44.02 

-7.71 

44.69 

280 

13825 

44.40 

-5.81 

44.77 

277 

14825 

37.63 

-6.99 

38.28 

280 

12850 

43.54 

-7.96 

44.26 

280 

13850 

44.39 

-5.48 

44.72 

277 

14950 

37.81 

-6.86 

38.42 

280 

12875 

43.39 

-8.17 

44.16 

280 

1 3875 

44.46 

-4.87 

44.73 

276 

14875 

37.12 

-6.23 

37.63 

279 

12900 

43.31 

-8.25 

44.09 

281 

13900 

44.34 

-4.12 

44.53 

275 

14900 

36.23 

-7.18 

36.93 

281 

12925 

43.19 

-7.70 

43.87 

280 

13925 

43.89 

-3.70 

44.05 

275 

14925 

35.65 

-8.20 

36.58 

283 

12950 

42.82 

-7.51 

43.47 

280 

13950 

43.37 

-3.24 

43.49 

274 

14950 

35.16 

-7.37 

35.92 

282 

12975 

42.79 

-6.81 

43.33 

279 

13975 

43.32 

-3.14 

43.43 

274 

14975 

35.82 

-6.71 

36.44 

280 

13000 

42.78 

-6.56 

43.28 

279 

14000 

43.49 

-2.20 

43.55 

273 

15000 

35.81 

-7.50 

36.58 

282 

13025 

42.62 

-6.76 

43.15 

279 

14025 

43.89 

-1.59 

43.92 

272 

15025 

35.68 

-7.61 

36.48 

282 

13050 

42.70 

-6.18 

43.15 

278 

14050 

43.80 

-2.30 

43.86 

273 

15050 

36.28 

-6.69 

36.89 

2 80 

13075 

42-63 

-5.49 

42.99 

277 

14075 

43.83 

-2.60 

43.91 

273 

15075 

36.25 

-5.18 

36.62 

278 

13100 

42.58 

-5.88 

42.98 

278 

14100 

44.16 

-1.72 

44.19 

272 

15100 

35.63 

-3.77 

35.83 

276 

13125 

42.89 

-5.22 

43.21 

277 

14125 

43.85 

-1.72 

43.88 

272 

15125 

35.76 

-4.04 

35.98 

276 

13150 

43.33 

-4.50 

43.57 

276 

14150 

43.42 

-3.06 

43.53 

274 

15150 

35.75 

-3.70 

35.94 

276 

13175 

43.96 

-4.78 

44.22 

276 

14175 

43.26 

-2.90 

43.35 

274 

15175 

36.01 

-2.09 

36.07 

273 

13200 

44.72 

-4.60 

44.96 

276 

14200 

43.47 

-2.29 

43.53 

273 

15200 

35.98 

-1.23 

36.00 

272 


ALT * ALTITUDE, WX = 20NAL C 0MP0N6 NT , WZ = MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS = WINC SPEED, THETA = WIND DIRECTI0N 






FPS 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WINO 

VEL0CITY 

PR0FILE 






ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

1801 

ALT 

03/17/65, 

wx 

0100Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15225 

35.65 

-1.44 

35.68 

272 

16225 

32.67 

-6.35 

33.28 

281 

17225 

25.44 

-4.95 

25.92 

281 

15250 

35.81 

-1.20 

35.83 

272 

16250 

32.41 

-5.99 

32.96 

280 

17250 

25.73 

-5.93 

26.40 

283 

15275 

35.57 

-1.96 

35.62 

273 

16275 

32.31 

-4.70 

32.65 

278 

17275 

25.86 

-6.23 

26.60 

283 

15300 

35.20 

-2.6 7 

35.30 

274 

16300 

32.90 

-5.16 

33.30 

279 

17300 

25.79 

-7.27 

26.80 

286 

15325 

35.85 

-0.89 

35.86 

271 

16325 

32.98 

-5.67 

33.46 

200 

17325 

25.02 

-7.30 

26.83 

286 


15350 

36.29 

-1.68 

36.32 

272 

16350 

32.81 

-4.48 

33.11 

278 

17350 

25.41 

-6.83 

26.31 

285 

15375 

36.06 

-2.27 

36.13 

273 

16375 

33.05 

-3.90 

33.27 

277 

17375 

24.94 

-8.33 

26.29 

288 

15400 

35.43 

-1.09 

35.45 

272 

1 6400 

33.46 

-4.99 

33.83 

278 

1 7400 

24.95 

-8.12 

26,24 

288 

15425 

36.06 

-1.09 

36.07 

272 

16425 

33.17 

-5.76 

33.67 

280 

17425 

24.03 

-8.25 

25.41 

289 

15450 

36.19 

-1.31 

36.22 

272 

16450 

32.83 

-6.17 

33.40 

280 

17450 

22.70 

-9.38 

24.56 

292 

15475 

36.06 

-2.78 

36.17 

274 

16475 

32.92 

-6.39 

33.53 

281 

17475 

21.70 

-8.09 

23.15 

290 

15500 

36.09 

-1.89 

36.14 

273 

16500 

32.93 

-6.59 

33.59 

281 

17500 

21.57 

-7.30 

22.78 

289 

15525 

36.17 

-0.95 

36.19 

271 

16525 

32.95 

-7.05 

33.69 

282 

17525 

20.85 

-8.98 

22.70 

293 

15550 

36.18 

-1.63 

36.22 

272 

16550 

32.39 

-7.05 

33.15 

202 

17550 

20.26 

-8.40 

21.93 

2 92 

15575 

35.77 

-2.37 

35.85 

274 

16575 

32.40 

-7.47 

33.25 

283 

17575 

20.06 

-7.90 

21.56 

291 

15600 

35.56 

-1.44 

35.59 

272 

16600 

32.95 

-8.21 

33.96 

204 

17600 

19.78 

-7.34 

21.10 

290 

15625 

35.51 

-0.38 

35.52 

270 

16625 

32.83 

-7.79 

33.75 

283 

17625 

19.86 

-6.30 

20.83 

287 

15650 

35.05 

-0.92 

35.06 

271 

16650 

32.41 

-7.97 

33.38 

284 

17650 

18.91 

-6.41 

19.96 

289 

15675 

34.68 

-1.04 

34.69 

272 

16675 

31.74 

-8.89 

32.97 

285 

17675 

18.85 

-6.21 

19.85 

288 

15700 

34.31 

-1.16 

34.33 

272 

16700 

31.81 

-11.12 

33.70 

289 

17700 

18.80 

-6.01 

19.74 

288 


15725 

34.37 

-2.58 

34.47 

274 

16725 

31.26 

-8.96 

32.52 

286 

17725 

18.78 

-3.73 

19.15 

261 

15750 

34.45 

-2.51 

34.54 

274 

16750 

31.51 

-8.86 

32.73 

286 

17750 

18.74 

-2.47 

18.90 

277 

15775 

33.90 

-2.03 

33.96 

273 

16775 

31.76 

-8.77 

32.94 

285 

17775 

17.89 

-1.19 

17.93 

274 

15800 

33.78 

-3.52 

33.97 

276 

16800 

32.20 

-10.66 

33.92 

288 

17800 

17.61 

-0.08 

17.61 

270 

15825 

33.97 

-3.45 

34.14 

276 

16825 

29.95 

-11.21 

31.98 

290 

17825 

17.33 

1.03 

17.36 

266 

15850 

33.84 

-3.27 

34.00 

275 

16850 

29.14 

-11.73 

31.41 

292 

17850 

17.46 

1.87 

17.56 

264 

15875 

33.46 

-2.85 

33.58 

275 

16875 

28.63 

-11.39 

30.81 

292 

17875 

17.59 

2.70 

17.80 

261 

15900 

32.70 

-4.64 

33.03 

278 

16900 

27.33 

-10.51 

29.28 

291 

1 7900 

18.01 

3.74 

18.40 

258 

15925 

32.80 

-3.73 

33.01 

276 

16925 

26.99 

-10.08 

28.61 

290 

17925 

18.47 

4.00 

18.91 

257 

15950 

32.64 

-3.89 

32.87 

277 

16950 

26.64 

-9.64 

28.33 

290 

17950 

18.90 

4.26 

19.37 

257 

15975 

32.11 

-5.29 

32.55 

279 

16975 

26.50 

-9.38 

28.11 

289 

1 7975 

19.86 

2.75 

20.05 

262 

16000 

32.13 

-4.99 

32.51 

279 

17000 

26.35 

-9.11 

27.88 

289 

18000 

20.20 

1.80 

20.28 

265 

16025 

32.51 

-4.33 

32. 80 

277 

1702 5 

26.20 

-8.85 

27.66 

298 

18025 

20.62 

0.29 

20.62 

269 

16050 

32.50 

-4.35 

32.79 

277 

1 7050 

25.53 

-7.59 

26.64 

286 

18050 

18.98 

-1.79 

19.07 

275 

16075 

32.45 

-5.95 

32.99 

200 

17075 

25.19 

-7.50 

26.28 

286 

18075 

18.58 

-1.47 

18.64 

274 


16100 

32.64 

-5.75 

33.14 

280 

17100 

24.38, 

-6.53 

25.24 

285 

18100 

18.18 

-1.14 

18.22 

273 

16125 

32.63 

-6.03 

33.18 

280 

17125 

24.36 

-6.16 

25.12 

284 

18125 

17.78 

-0.81 

17.80 

272 

16150 

32.96 

-6.03 

33.53 

280 

17150 

24.04 

-5.43 

24.64 

283 

18150 

17.43 

-0.40 

17.43 

271 

16175 

33.12 

-4.69 

33.46 

278 

17175 

24.61 

-5.77 

25.28 

283 

18175 

17.08 

-0.15 

17.08 

270 

16200 

32.76 

-5.54 

33.23 

279 

17200 

25.27 

-5.28 

25.82 

2 82 

18200 

16.72 

0.18 

16.73 

269 


ALT * ALTITUDE, WX = Z0NAL C0MP0NENT, WZ * MERIDI0NAL C 0MP0NE NT, WS * WIND SPEED, 


THETA * WIND D I RECTI 0N 





TABLE 11-55 PAGE 285 

FPS-16 R ADAR/ J1 MSPHERE WINO VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1807 

03/17/65, 

1332Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

alt 

NX 

HZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

750 

1.39 

13.29 

13.36 

186 

1750 

9.27 

5.92 

11.00 

237 

2750 

10.97 

5.76 

12.39 

242 

775 

1.70 

13.23 

13.34 

187 

1775 

9.02 

6.09 

10.88 

236 

2775 

11.39 

5.89 

12.83 

24? 

800 

1.79 

13.39 

13.51 

187 

1800 

8.53 

6.17 

10.53 

234 

2800 

11.66 

6.21 

13.22 

242 

825 

1.86 

13.53 

13.66 

188 

1825 

8.24 

6.15 

10.28 

233 

2825 

11.67 

6.29 

13.26 

241 

850 

2. AO 

13.77 

13.98 

190 

1850 

8.07 

6.01 

10.06 

233 

2850 

11.73 

6.07 

13.21 

242 

875 

2.42 

13.71 

13.92 

190 

1875 

7.46 

6.38 

9.82 

229 

2875 

11.41 

5.97 

12.88 

242 

900 

2.17 

13.28 

13.46 

189 

1900 

7.09 

6.34 

9.51 

228 

2900 

11.04 

5.59 

12.38 

243 

925 

2.16 

13.26 

13.44 

189 

1925 

6.99 

6.10 

9.28 

229 

2925 

11.00 

5.04 

12.10 

245 

950 

2.00 

13.35 

13.50 

188 

1950 

6.78 

6.57 

9.44 

226 

2950 

10.77 

4.48 

11.67 

247 

975 

2.07 

13.51 

13.67 

189 

1975 

7.11 

6.46 

9.61 

228 

2975 

10.23 

4.43 

11.14 

246 


1000 

2.10 

13.33 

13.49 

189 

2000 

7.20 

6.59 

9.76 

227 

3000 

10.06 

4.43 

11.00 

246 

1025 

2.01 

12.75 

12.91 

189 

2025 

6.60 

7.22 

9.78 

222 

3025 

10.36 

4.28 

11.21 

247 

1050 

2.37 

12.64 

12.86 

190 

2050 

6.65 

7.12 

9.74 

223 

3050 

10.45 

4.03 

11.20 

249 

1075 

2.39 

12.72 

12.94 

190 

2075 

6.63 

7.51 

10.02 

221 

3075 

10.41 

3.66 

11.04 

250 

1100 

2.50 

12.57 

12.81 

191 

2100 

6.30 

8.52 

10.60 

216 

3100 

10.67 

3.33 

11.18 

252 


1125 

3.10 

12.48 

12.66 

194 

2125 

6.31 

8.84 

10.86 

215 

3125 

10.99 

3.11 

11.42 

2 54 

1150 

3.27 

12.43 

12.85 

195 

2150 

6.45 

b . 77 

10.88 

216 

3150 

11.24 

3.14 

11 .67 

254 

1175 

3.73 

12.27 

12.83 

197 

2175 

6.53 

8.57 

10.77 

217 

3175 

11.66 

3.24 

12.10 

254 

1200 

4.26 

11.93 

12.67 

199 

2200 

6.65 

6.16 

10.52 

219 

3200 

11.69 

3.15 

12.11 

255 

1225 

4.76 

11.70 

12.63 

202 

2225 

6.86 

7.70 

10.31 

222 

3225 

11.48 

2.70 

11.80 

257 


1250 

5.31 

11.25 

12.44 

205 

2250 

6.96 

7.42 

10.17 

223 

3250 

11.51 

2.49 

11.78 

258 

1275 

5.60 

10.86 

12.22 

207 

2275 

7.06 

7.30 

10.15 

224 

3275 

11.62 

2.47 

11. B8 

258 

1300 

5.96 

10.66 

12.39 

209 

2300 

7.38 

7.06 

10.21 

226 

3300 

11.64 

2.46 

11.90 

250 

1325 

6.50 

10.66 

12.48 

211 

2325 

7.56 

7.17 

10.42 

226 

3325 

11.47 

2.50 

11.74 

258 

1350 

6.88 

10.23 

12.33 

214 

2350 

7.75 

7.22 

10.59 

227 

3350 

11.78 

2.49 

12.04 

258 


1375 

7.10 

9.91 

12.19 

215 

2375 

8.11 

7.31 

10.92 

228 

3375 

11.91 

2.38 

12.15 

259 

1400 

7.33 

9.58 

12.06 

217 

2400 

8.40 

7.39 

11.19 

228 

3400 

11.53 

2.32 

11.76 

258 

1425 

7.61 

9.19 

11.93 

219 

2425 

8.59 

7.11 

11.15 

230 

3425 

11.36 

2.42 

11.61 

258 

1450 

7.88 

8.88 

11.87 

221 

2450 

8.90 

6.76 

11.18 

233 

3450 

11.57 

2.57 

11.85 

257 

1475 

8.01 

8.63 

11.78 

223 

2475 

9.14 

6.81 

11.40 

233 

3475 

11.65 

2.77 

11.97 

256 


1500 

8.35 

8.14 

11.66 

226 

2500 

9.12 

6.98 

11.48 

232 

3500 

11.69 

2.72 

12.00 

257 

1525 

8.58 

7.93 

11.68 

227 

2525 

9.29 

6.58 

11.39 

235 

3525 

11.78 

2.62 

12.07 

257 

1550 

8.66 

7.75 

11.62 

228 

2550 

9.45 

6.22 

11.31 

236 

3550 

11.82 

2.71 

12.13 

257 

1575 

8.69 

7.35 

11.38 

230 

2575 

9.53 

5.82 

11.17 

238 

3575 

11.84 

2.82 

12.17 

256 

1600 

8.74 

7.23 

11.34 

230 

2600 

9.61 

5.60 

11.12 

240 

3600 

11.83 

2.69 

12.13 

257 


1625 

9.03 

6.90 

11.36 

232 

2625 

9.56 

5.51 

11.03 

240 

3625 

11.74 

2.67 

12.04 

257 

1650 

6.81 

6.78 

11.11 

232 

2650 

9.62 

5.47 

11.06 

240 

3650 

11.70 

2.98 

12.07 

256 

1675 

9.01 

6.47 

11.09 

234 

2675 

9.88 

5.56 

11.33 

240 

3675 

11.82 

2.98 

12.19 

256 

1700 

9.25 

6.12 

11.09 

236 

2700 

10.39 

5.64 

11.83 

241 

3700 

11.79 

2.53 

12.05 

258 

1725 

9.20 

5.92 

10.94 

237 

2725 

10.83 

5.64 

12.21 

242 

3725 

11.85 

2.62 

12.13 

257 

ALT 

- ALTiTUOE, HX 

* Z0NAL 

C0MP0NEN7, 

HZ * NERIOI0NAL 

C0MP 0NE NT i 

► HS * 

HINC SPEEO, 

THETA » 

HIND OIRECTI0N 








EPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE HIND 

VEL0C ITY 

PR0F ILE 










TEST NUMBER 

1807 

03/17/65, 

1332Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3750 

11.83 

2.77 

12.15 

257 

4750 

10.70 

6.34 

12.44 

239 

5750 

11.36 

2.24 

11.58 

259 

3775 

11.72 

2.53 

11.99 

258 

4775 

10.89 

5.86 

12.37 

242 

5775 

11.88 

2.49 

12.14 

250 

3800 

11.79 

2.60 

12.07 

257 

4800 

10.91 

5.89 

12.40 

241 

5800 

12.67 

2.43 

12.90 

259 

3925 

11.66 

2.86 

12.00 

256 

4825 

10.78 

6.06 

12.37 

240 

5825 

13.45 

2.41 

13.66 

260 

3850 

11.75 

2.82 

12.08 

256 

4850 

10.68 

6.05 

12.28 

2 AO 

5850 

13.93 

2.40 

14.14 

260 


3875 

12.16 

2.70 

12.46 

257 

4875 

10.96 

5.99 

12.49 

241 

5075 

14.56 

2.05 

14.70 

262 

3900 

12.15 

2.70 

12.45 

257 

4900 

10.97 

6.14 

12.57 

241 

5900 

15.76 

1.91 

15.87 

263 

3925 

11.85 

2.65 

12.14 

257 

4925 

10.68 

6.20 

12.35 

240 

5925 

16.34 

2.03 

16.47 

2 63 

3950 

12.05 

2.82 

12.38 

257 

4950 

10.66 

6.37 

12.42 

239 

5950 

16.65 

2.05 

16.77 

263 

3975 

12.03 

2.79 

12.35 

257 

4975 

10.69 

6.17 

12.34 

240 

5975 

17.08 

2.02 

17.19 

263 


4000 

11.73 

2.48 

11.99 

258 

5000 

10.48 

6.35 

12.25 

239 

6000 

17.26 

2.25 

17.40 

262 

4025 

12.18 

2.57 

12.45 

258 

5025 

10.64 

6.52 

12.48 

238 

6025 

17.71 

2.47 

17.89 

262 

4050 

12.34 

2.67 

12.62 

258 

5050 

10.73 

6.52 

12.56 

239 

6050 

18.23 

2.63 

16.42 

262 

4075 

12.32 

2.28 

12.53 

259 

5075 

10.36 

6.90 

12.45 

236 

6075 

18.19 

3.10 

18.46 

260 

4100 

12.34 

2.64 

12.62 

258 

5100 

10.18 

6.96 

12.33 

235 

6100 

17.91 

3.20 

18.20 

260 


4125 

12.17 

3.C8 

12.55 

256 

5125 

10.38 

6.54 

12.26 

238 

6125 

17.81 

3.02 

18.07 

260 

4150 

12.36 

3.01 

12.72 

256 

5150 

10.15 

6.84 

12.24 

236 

6150 

17.76 

3.08 

10.02 

2 60 

4175 

12.53 

3.13 

12.91 

256 

5175 

10.34 

6.82 

12.39 

236 

6175 

17.60 

3.52 

17.95 

259 

4200 

12.29 

3.50 

12.78 

254 

5200 

10.67 

6.72 

12.61 

238 

6200 

17.55 

3.94 

17.99 

257 

4225 

12.00 

3.79 

12.59 

252 

5225 

10.53 

7.54 

12.95 

234 

6225 

17.47 

4.50 

16.04 

255 

4250 

11.78 

3.84 

12.39 

252 

5250 

11*06 

7.24 

13.22 

237 

6250 

17.60 

4.84 

18.25 

254 

4275 

11.76 

4.28 

12.51 

250 

5275 

11.66 

6.92 

13.56 

239 

6275 

17.81 

4.96 

18.48 

254 

4300 

11.59 

4.77 

12.53 

247 

5300 

12.31 

6.86 

14.10 

241 

6300 

18.20 

4.92 

18.85 

255 

4325 

11.06 

5.03 

12.15 

245 

5325 

12.75 

6.52 

14.32 

243 

6325 

18.34 

4.82 

18.97 

255 

4350 

10.97 

5.03 

12.07 

245 

5350 

12.88 

6.42 

14.40 

243 

6350 

18.41 

5.26 

19.14 

254 


4375 

10.98 

4.91 

12.03 

246 

5375 

13.20 

6.26 

14.61 

244 

6375 

18.91 

5.22 

19.61 

254 

4400 

10.62 

4.97 

11.72 

245 

5400 

13.59 

5.86 

14.80 

246 

6400 

19.14 

5.28 

19.85 

2 54 

4425 

10.65 

4.96 

11.75 

245 

5425 

13.86 

5.35 

14.86 

249 

6425 

19.31 

5.45 

20.07 

254 

4450 

10.88 

4.87 

11.92 

246 

5450 

14.01 

4.74 

14.79 

251 

6450 

19.46 

5.64 

20.26 

254 

4475 

10.77 

4.85 

11.81 

246 

5475 

14.17 

3.74 

14.66 

255 

6475 

19.38 

6.07 

20.31 

252 


4500 

10.89 

5.02 

12.00 

245 

5500 

13.86 

3.17 

14.22 

257 

6500 

19.52 

6.14 

20.46 

252 

4525 

10.80 

5.19 

11.98 

244 

5525 

13.58 

2.70 

13.84 

259 

6525 

19.69 

6.11 

20.62 

253 

4550 

10.79 

5.12 

11.94 

244 

5550 

13.43 

2.38 

13.64 

260 

6550 

20.02 

5.96 

20.89 

253 

4575 

10.90 

5.31 

12.12 

244 

5575 

13.14 

2.28 

13.34 

260 

6575 

20.27 

5.88 

21.11 

2 54 

4600 

10.79 

5.60 

12.15 

242 

5600 

12.85 

2.27 

13.05 

260 

6600 

20.79 

5.02 

21.39 

256 

4625 

11.00 

5.42 

12.26 

244 

5625 

12.58 

2.42 

12.81 

259 

6625 

21.30 

4.12 

21.69 

259 

4650 

10.83 

5.82 

12.29 

242 

5650 

12.36 

2.19 

12.55 

260 

6650 

21.17 

4.21 

21.58 

259 

4675 

10.83 

5.90 

12.33 

241 

5675 

12.14 

1.93 

12.29 

261 

6675 

21.04 

4.39 

21.49 

258 

4700 

11.13 

5.44 

12.39 

244 

5700 

12.00 

1.95 

12.16 

261 

6700 

20.85 

4.67 

21.37 

257 

4725 

10.78 

6.26 

12.47 

.240 

5725 

11.59 

2.00 

11.76 

260 

6725 

20.38 

5.09 

21.01 

256 
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TABLE 11-55 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1807 03/17/65, 13327 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

6750 

20.08 

5.72 

20.88 

254 

7750 

28.15 

6775 

20.51 

5.76 

21.30 

254 

7775 

2 8.46 

6800 

21.50 

5.08 

22.09 

257 

7800 

28.89 

6825 

22.54 

4.B8 

23.06 

258 

7 B25 

29.12 

6850 

23.00 

4.83 

23.50 

258 

7850 

29.49 

6875 

23.11 

4.55 

23.55 

259 

7875 

29.61 

6900 

23.38 

4.50 

23.00 

259 

7900 

29.88 

6925 

23.36 

4.15 

23.73 

260 

7925 

29.78 

6950 

23.08 

3.87 

23.40 

260 

7950 

29.29 

6975 

23.27 

3.65 

23.56 

261 

7975 

29.41 


WZ 

M/SEC 

0.32 

0.19 

-0.13 

-0.45 

—0.61 


-0.90 

-1.29 

-1.27 

-1.17 

-0.93 


US 

M/SEC 

28.15 

28.46 

28.89 

29.13 

29.49 


29.62 

29.90 

29.80 

29.31 

29.42 


TEST RANGE, 

FL0RIOA 




THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/ SEC 

M/SEC 

269 

8750 

30.56 

1.41 

30.59 

269 

8775 

30.14 

0.86 

30.16 

270 

8800 

30.58 

0.35 

30.5 8 

271 

8825 

30.70 

0.17 

30.70 

271 

8850 

30.51 

-0.15 

30.51 

272 

0875 

30.46 

-0.78 

30.47 

272 

8900 

30.68 

-0.96 

30.70 

272 

8925 

30.58 

-1.03 

30.60 

272 

0950 

30.54 

-1.23 

30.56 

272 

8975 

30.67 

-1.30 

30.70 


7000 

7025 

7050 

7075 

7100 


23.37 

23.40 

23.16 

22.80 

23.29 


3.26 

3.15 

3.11 

3.01 

2.69 


23.59 

23.61 

23.36 

23.08 

23.45 


262 

26? 

262 

262 

263 


8000 

8025 

8050 

8075 

8100 


29.53 

29.46 

29.85 

30.38 

30.80 


-1.03 

- 1.00 

-0.77 

-0.69 

-0.34 


29.55 

29.47 

29.86 

30.38 

30.88 


272 

272 

271 

271 

270 


9000 

9025 

9050 

9075 

9100 


30.86 

31.20 

31.30 

31.16 

31.23 


-1.42 

-1.37 

-1.30 

-1.42 

-0.09 


30.89 

31.2-3 

31.33 

31.20 

31.24 


7125 

7150 

7175 

7200 

7225 


23.55 

23.40 

23.38 

23.53 

23.64 


2.52 

2.42 

2.20 

2.05 

1.66 


23.69 
23.53 
23.49 
23.62 

23.70 


264 

264 

264 

265 

266 


8125 

8150 

8175 

8200 

8225 


31.17 

31.10 

31.09 

31.24 

31.16 


-0.17 

0.04 

0.49 

0.89 

0.91 


31.17 
31.10 
3 1.09 
31.26 

31.18 


270 

270 

269 

268 

268 


9125 

9150 

9175 

9200 

9225 


31.40 

31.88 

33.01 

33.55 

34.04 


-0.72 

-0.81 

-0.92 

-1.40 

-1.77 


31 .41 
31.89 
33.02 
33.58 
34.08 


7250 

7275 

7300 

7325 

7350 


23.79 

23.94 

24.34 

24.66 

24.85 


1.39 

1.39 

1.19 

1.14 

0.97 


23.83 

23.98 

24.37 

24.69 

24.87 


266 

267 

267 

267 

268 


6250 

8275 

8300 

6325 

8350 


31.01 

31.01 

30.95 

30.88 

30.93 


1 .49 
1.85 


1.93 

1.70 


-1.11 23.29 


7375 

25.49 

0.65 

25.50 

268 

8375 

31.00 

1.64 

7400 

25.96 

0.56 

25.96 

269 

8400 

30.90 

1.60 

7425 

26.24 

0.23 

26.24 

269 

8425 

30.96 

1.61 

7450 

27.06 

-0.27 

27.07 

270 

8450 

30.93 

1.79 

7475 

27.75 

-0.56 

27.76 

271 

8475 

30.84 

1.87 

7500 

27.57 

-0.70 

27.58 

271 

8500 

31.05 

1.69 

7525 

27.35 

-0.44 

27.36 

271 

8525 

31.12 

1.88 

7550 

27.52 

0.13 

27.52 

270 

8550 

30.86 

2.33 

7575 

27.54 

0.06 

27.54 

270 

8575 

30.84 

2.41 

7600 

27.55 

0.11 

27.55 

270 

8600 

30.82 

2.27 

7625 

27.47 

0.50 

27.47 

269 

8625 

30.77 

1.78 

7650 

27.52 

0.55 

27.53 

269 

8650 

30.82 

1.34 

7675 

27.46 

0.33 

27.46 

269 

8675 

30.62 

1.39 

7700 

27.35 

0.23 

27.35 

269 

8700 

30.53 

1.43 

7725 

27.91 

0.34 

27.91 

269 

8725 

30.91 

1.45 


31.07 

266 

9275 

2 3.00 

-0.92 

23.02 

31.01 

266 

9300 

34.49 

-1.43 

34.52 

30.94 

266 

9325 

35.01 

-1.63 

35.05 

30.98 

267 

9350 

35.22 

-1.20 

35.24 

31.04 

267 

9375 

35.11 

-1.17 

35.13 

30.94 

267 

9400 

35.02 

-1.32 

35.05 

31.01 

267 

9425 

35.17 

-1.24 

35.19 

30.98 

267 

9450 

35.32 

-1.31 

35.35 

30.89 

266 

9475 

35.46 

-1.20 

35.48 

31.10 

267 

9500 

35.39 

-0.98 

35.41 

31.18 

266 

9525 

35.31 

-0.87 

35.32 

30.95 

265 

9550 

35.13 

-0.77 

35.13 

30.93 

265 

9575 

35.02 

-0.86 

35.03 

30.90 

266 

9600 

35.48 

-0.95 

35.50 

30.82 

267 

9625 

35.47 

-0.86 

35.48 

30.85 

267 

9650 

35.39 

-0.64 

35.40 

30.65 

267 

9675 

35.67 

-0.65 

35.68 

30.57 

267 

9700 

35.91 

-0.68 

35.91 

30.94 

267 

9725 

35.75 

-0.68 

35.76 


ALT - ALTITUOE, WX - Z0NAL C 0 MP0NE NT , WZ * MERIOI0NAL C0MP0NENT , WS - WINE SPEED, THETA « WIND 0 1 RECTI 0N 


FPS-16 RAOAR/ JLMSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1 807 

03/17/65 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

9750 

35.77 

-0.68 

35.77 

271 

10750 

42.42 

9775 

35.90 

-0.62 

35.91 

271 

10775 

42.14 

9800 

35.94 

-0.68 

35.94 

271 

10800 

42.35 

9825 

36.51 

-0.40 

36.51 

270 

10825 

42.44 

9850 

36.80 

0.09 

36.80 

270 

10850 

42.38 


9875 

37.08 

0.37 

37.08 

269 

10075 

42.16 

9900 

37.84 

0.13 

37.84 

270 

10900 

42.40 

9925 

37.87 

-0.31 

37.87 

270 

10925 

42.28 

9950 

30.10 

-0.74 

38.19 

271 

10950 

41.86 

9975 

30.70 

-0.89 

38.71 

271 

10975 

42.01 

10000 

38.75 

-0.90 

38.76 

271 

11000 

41.73 

10025 

38.91 

-1.03 

38.92 

271 

11025 

41.42 

10050 

39.20 

-1.30 

39.23 

272 

11050 

41.43 

10075 

39.12 

-1.27 

39.14 

272 

11075 

41.07 

10100 

39.39 

-1.46 

39.42 

272 

11100 

40.53 

10125 

39.59 

-1.79 

39.63 

272 

11125 

40.52 

10150 

39.91 

-1.75 

39.95 

272 

11150 

40.57 

10175 

39.98 

-1.93 

40.03 

273 

11175 

41.03 

10200 

40.07 

-2.48 

40,14 

273 

11200 

41.60 

10225 

40.06 

-2.34 

40.13 

273 

11225 

41.93 

10250 

39.51 

-2.28 

39.58 

273 

11250 

42.21 

10275 

40.11 

-1.98 

40.16 

273 

11275 

41.93 

10300 

40.61 

-2.45 

40.69 

273 

11300 

41.53 

10325 

40.49 

-2.76 

40.59 

274 

11325 

41.63 

10350 

40.78 

-2.41 

40.85 

273 

11350 

41.53 

10375 

41.10 

-2.73 

41.19 

274 

11375 

41.69 

10400 

40.91 

-2.96 

41.02 

274 

11400 

41.69 

10425 

40.8 3 

-3.04 

40.94 

274 

11425 

41.80 

10450 

41 .01 

-3.61 

41.17 

275 

11450 

42.07 

10475 

41.36 

-4.26 

41.58 

276 

11475 

42.14 

10500 

41.74 

-4.22 

41.95 

276 

11500 

41.98 

10525 

41 .67 

-4.21 

42.08 

276 

11525 

42.05 

10550 

41.73 

-4.28 

41.95 

276 

11550 

42.09 

10575 

41.91 

-4.20 

42.12 

276 

11575 

42.35 

10600 

41.98 

-4.3 9 

42.21 

276 

11600 

42.52 

10625 

42.32 

-4.60 

42.57 

276 

11625 

42.74 

10650 

42.37 

-4.58 

42.62 

276 

11650 

42.80 

10675 

42.25 

-4.63 

42.50 

276 

11675 

42.80 

10700 

42.61 

-4.70 

42.0 7 

276 

1 1700 

43.63 

10725 

42.65 

-4.68 

42.91 

276 

11725 

44.22 


1332Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 




WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

HETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

-4.72 

42.68 

276 

1 1750 

44.49 

-8.47 

45.29 

-4.89 

42.42 

276 

11775 

45.27 

-8.65 

46.09 

-4.99 

42.64 

277 

11800 

45.76 

-8.78 

46.61 

-5.07 

42.74 

277 

1 1825 

45.75 

-8.50 

46.54 

-5.06 

42.68 

277 

1 1350 

45.99 

-8.90 

46.84 

-5.38 

42.50 

277 

1 1875 

45.87 

-9.54 

46.85 

-5.57 

42.76 

277 

1 1900 

45.66 

-8.97 

46.53 

-5.27 

42.61 

277 

1 1925 

45.75 

-8.35 

46.50 

-5.88 

42.27 

278 

11950 

45.71 

-0.67 

46.52 

-6.16 

42.46 

278 

11975 

45.56 

-8.63 

46.37 

-6.24 

42.19 

270 

12000 

45.72 

-9.12 

46.62 

-6.62 

41.94 

279 

12025 

45.81 

-9.07 

46.70 

-7.00 

42.02 

279 

12050 

45.49 

-8.59 

46.2 9 

-7.19 

41.70 

280 

12075 

45.01 

-0.14 

45.74 

-7.74 

41.27 

281 

12100 

44.76 

-8.08 

45.49 

-8.65 

41.43 

282 

12125 

44.92 

-0.63 

45.75 

-9.16 

41.60 

283 

12150 

45.14 

-8.30 

45.90 

-9.41 

42.09 

203 

12175 

45.78 

-8.62 

46.59 

-0.52 

42.46 

281 

12200 

45.81 

-8.72 

46.63 

-8.05 

42.70 

281 

12225 

45.22 

-0.60 

46.03 


-8.05 

42.97 

281 

12250 

45.26 

-8.70 

46.09 

-7.95 

42.68 

281 

12275 

45.04 

-0.67 

45.86 

-7. 82 

42.26 

280 

12300 

46.03 

-9.97 

47.09 

-7.61 

42.32 

280 

12325 

46.29 

-10.67 

47.51 

-7.69 

42.24 

200 

12350 

46.29 

-11.30 

47.65 

-7.25 

42.31 

200 

12375 

46.63 

-11.05 

47.92 

-7.08 

42.29 

279 

12400 

46.90 

-11.07 

48.19 

-7.46 

42.46 

280 

12425 

47.16 

-11.69 

48.59 

-7.50 

42.74 

280 

12450 

47.28 

-12.61 

40.93 

-7.05 

42.72 

279 

1 2475 

47.17 

-12.48 

46.79 

-6.58 

42.50 

279 

12500 

46.76 

-11.55 

48. 16 

-7.04 

42.64 

279 

12525 

46.30 

-11.04 

47.60 

-7.04 

42.67 

279 

12550 

45.42 

-10.32 

46.58 

-7.22 

42.96 

279 

12575 

44.72 

-9.77 

45.70 

-7.79 

43.22 

280 

12600 

44.06 

-9.59 

45.09 


-7.90 

43.46 

200 

12625 

42.77 

-9.25 

43.76 

-8.05 

43.55 

280 

12650 

42.46 

-9.10 

43.42 

-8.95 

43.73 

282 

1 2675 

42.48 

-9.42 

43.51 

-8.75 

44.50 

281 

12700 

42.70 

-9.62 

43.77 

-0.64 

45.06 

201 

12725 

43.37 

-8.53 

44.20 


ALT * ALTITUOE, WX = Z0NAL C0MP0NENT, WZ * MERIDIONAL COMPONENT , WS « WING SPEED, THETA - WIND DIRECTION 


THETA 

DEG 

267 

268 

269 

270 
270 


271 
2 72 

272 
272 
272 


272 

272 

272 

272 

271 


271 

271 

271 

272 

273 


273 

272 

272 

272 

272 


272 
2 72 
272 
272 
2 72 


271 

271 

271 

271 

271 


271 

271 

271 

271 

271 


THETA 

DEG 

281 

281 

281 

280 

281 


282 

281 

280 

281 

281 


281 

201 

201 

280 

280 


281 

280 

280 

281 

281 


281 

281 

282 

283 

284 


283 

283 

284 

285 
2 85 


284 

203 

283 

282 

282 


282 

282 

282 

283 

281 
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TABLE 11-55 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1807 

03/17/65, 

1332Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

12750 

43. 74 

-7.87 

44.45 

280 

13750 

44.15 

4.53 

44.38 

264 

12775 

43.61 

-8.02 

4 A . 35 

280 

13775 

44.09 

4.07 

44.28 

265 

12800 

43.87 

-7.99 

44.59 

280 

13800 

44.09 

4.28 

44.30 

264 

12825 

44.18 

-7.40 

44.80 

279 

13825 

43.87 

3.99 

44.05 

265 

12850 

44.26 

-7.24 

44.85 

279 

13850 

43.37 

3.94 

43.54 

265 


12875 

44.18 

-6.43 

44.65 

278 

13075 

42.99 

3.20 

43.10 

266 

12900 

43,99 

-5.70 

4 A . 36 

277 

13900 

42.57 

3.52 

42.71 

265 

12925 

44.20 

-5.38 

44.52 

277 

13925 

42.40 

3.39 

42.53 

265 

12950 

44.36 

-4.78 

44.62 

276 

13950 

42.11 

3.47 

42.26 

265 

12975 

44.17 

-4.40 

4 A . 39 

276 

13975 

42.09 

2.78 

42.18 

266 


13000 

44.44 

-3.35 

44.57 

274 

14000 

41.81 

3.13 

41.92 

266 

13025 

44.86 

-2.57 

44.93 

273 

14025 

41.47 

2.99 

41.58 

266 

13050 

45.22 

-2.63 

45.29 

273 

14050 

41.52 

2.82 

41.61 

266 

13075 

45.44 

-2.70 

45.52 

273 

14075 

41.26 

3.58 

41.41 

265 

13100 

45.47 

-2.40 

45.53 

273 

14100 

41.27 

2.54 

41.35 

266 


13125 

45.71 

-2.55 

45.78 

273 

14125 

41.10 

1.28 

41.12 

268 

13150 

45.64 

-2.76 

45.72 

273 

14150 

40.67 

0.77 

40.68 

269 

13175' 

45.21 

-2.39 

45.27 

273 

14175 

40.57 

0.69 

40.57 

269 

13200 

45.29 

-2.91 

45.38 

273 

14200 

40.52 

0.71 

40.53 

269 

13225 

45.56 

-3.39 

45.68 

274 

1 4225 

39.61 

0.51 

39.62 

269 


13250 

45.62 

-3.09 

45.72 

2 74 

14250 

38.86 

0.00 

38. B6 

270 

13275 

45.13 

-2.52 

45.20 

273 

14275 

38.52 

-0.96 

38.53 

271 

13300 

44.62 

-2.83 

44.71 

273 

14300 

38.84 

-0.98 

38.85 

271 

13325 

45.14 

-3.74 

45.29 

275 

14325 

38.95 

-0.68 

38.96 

271 

13350 

45.21 

-3.57 

45.35 

274 

14350 

38.91 

-0.76 

38.92 

271 


13375 

45.11 

-3.29 

45.23 

274 

14375 

38.55 

-1.95 

38.60 

273 

13400 

45.44 

-3.68 

45.58 

274 

14400 

39.06 

-1.31 

39.09 

272 

13425 

45.22 

-3.29 

45.34 

274 

14425 

38.83 

-1.93 

38.88 

273 

13450 

44.66 

-2.67 

44.74 

273 

14450 

37.43 

-1.51 

37.46 

27 2 

13475 

44.47 

-2.43 

*4.53 

273 

14475 

37.28 

-1.97 

37.33 

273 

13500 

43.83 

-0.71 

43.84 

271 

14500 

36.91 

-3.35 

37.06 

275 

13525 

43.53 

0.92 

43.54 

269 






13550 

43.37 

0.47 

43.37 

269 






13575 

43.33 

1.42 

43.35 

268 






13600 

43.47 

2.03 

43.51 

267 







13625 

43.13 

2.02 

43.18 

267 

13650 

43.21 

3.40 

43.34 

265 

13675 

43.79 

3.56 

43.94 

265 

13700 

44.06 

3.05 

44.17 

266 

13725 

44.12 

4.94 

44.40 

263 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


ALT * ALTITUOE, WX * ZONAL COMPONENT* WZ * MERIOI0NAL COMPONENT * WS * WlNC SPEED, THETA * WIND DIRECTION 
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ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

250 

2.72 

12.56 

12.86 

275 

2.44 

12.69 

12.92 

300 

2.49 

12.81 

13.05 

325 

2.56 

12.96 

13.21 

350 

2.50 

13.14 

13.38 

375 

2.72 

13.37 

13.64 

400 

3.29 

13.68 

14.07 

425 

3.64 

14.04 

14.51 

450 

3.84 

14.44 

14.95 

475 

4.16 

14.91 

15.48 

500 

4.05 

15.34 

15.87 

525 

3.57 

15.98 

16.38 

550 

2.96 

16.23 

16.49 

575 

3.17 

15.92 

16.23 

600 

4.04 

16.11 

16.61 

625 

4.40 

16.52 

17.09 

650 

5.06 

16.33 

17.10 

675 

5.26 

16.01 

16.85 

700 

4.85 

15.72 

16.45 

725 

4.84 

15.41 

16.15 

750 

5.41 

15.32 

16.25 

775 

6.30 

15.42 

16.65 

800 

6.59 

15.33 

16.69 

825 

6.39 

14.70 

16.10 

850 

6.19 

14.31 

15.60 

875 

6.26 

14.20 

15.52 

900 

6.71 

14.34 

15.83 

925 

7.26 

14.52 

16.24 

950 

7.44 

14.20 

16.03 

975 

7.25 

13.73 

15.52 

1000 

7.18 

13.41 

15.21 

1025 

7.47 

13.16 

15.13 

1050 

8.05 

13.12 

15.39 

1075 

8.47 

12.83 

15.37 

1100 

8.46 

12.22 

14.86 

1125 

8.39 

11.87 

14.54 

1150 

8.61 

11.55 

14.40 

1175 

9.06 

11.30 

14.48 

1200 

9.34 

10.99 

14.43 

1225 

9.42 

10.55 

14.14 


TABLE 1 1 >56 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 


TEST NUMBER 

1912 

03/18/65 

THETA 

ALT 

WX 

OEG 

METERS 

M/SEC 

192 

1250 

9.39 

191 

1275 

9.77 

191 

1300 

10.35 

191 

1325 

10.54 

191 

1350 

10.44 


191 

1375 

10.55 

193 

1400 

11.02 

194 

1425 

11.42 

195 

1450 

11.42 

195 

1475 

11.22 


195 

1500 

10.95 

192 

1525 

10.80 

190 

1550 

11.06 

191 

1575 

11.50 

194 

1600 

11.65 

195 

1625 

11.32 

197 

1650 

11.20 

198 

1675 

11.38 

197 

1700 

11.43 

197 

1725 

11.19 

199 

1750 

11.14 

202 

1775 

11.43 

203 

1800 

11.45 

203 

1825 

11.18 

203 

1850 

11.16 

204 

1875 

11.16 

205 

1900 

10.83 

206 

1925 

10.45 

207 

1950 

10.85 

206 

1975 

11.63 

208 

2000 

11.92 

209 

2025 

12.09 

211 

2050 

11.96 

213 

2075 

12.21 

215 

2100 

12.86 


215 

2125 

12.86 

217 

2150 

12.78 

219 

2175 

12.86 

220 

2200 

13.19 

2?2 

2225 

13.39 


OiOOZ, EASTERN TEST RANGE, 
WZ WS THETA 

M/SEC M/SEC DEG 

10.20 13.86 222 

10.00 13.98 224 

10.10 14.47 226 

10.01 14.53 226 

9.66 14.22 227 


9.30 14.06 228 
9.05 14.26 230 
8.87 14.45 232 
8.48 14.22 233 
7.97 13.77 234 


7.80 13.45 234 
7.83 13.34 234 

7.81 13.54 235 
7.79 13.89 236 
7.67 13.95 236 


7.49 13.58 236 
7.33 13.39 237 
7.26 13.49 237 

7.50 13.67 237 
7.83 13.66 235 


8.01 13.72 234 
8.11 14.02 234 
8.19 14.08 234 
8.18 13.86 234 
8.09 13.78 234 


8.31 13.92 233 
8.54 13.79 232 
8.53 13.49 231 
8.22 13.62 233 
7.69 13.95 236 


7.35 14.01 238 
7.42 14.19 238 
7.75 14.25 237 
8.03 14.62 237 
8.16 15.23 237 


7.72 15.00 239 
7.06 14.60 241 
7.02 14.65 241 
7.34 15.09 241 
7.21 15.21 242 


FL0R IDA 
alt 

WX 

WZ 

WS 

TrtETA 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

DEG 

2250 

13.38 

7.13 

15.16 

242 

2275 

13.51 

7.30 

15.35 

241 

2300 

13.44 

7.38 

15.33 

241 

2325 

13.45 

7.56 

15.43 

240 

2350 

13.50 

7.68 

15.54 

240 

2375 

13.43 

7.59 

15.43 

240 

2400 

13.45 

7.60 

15.45 

240 

2425 

13.73 

7.85 

15.82 

240 

2450 

14.04 

7.91 

16.11 

240 

2475 

14. IB 

7.80 

16.18 

241 


2500 

14.32 

7.71 

16.27 

242 

2525 

14.55 

8.07 

16.64 

241 

2550 

15.07 

8.31 

17.46 

240 

2575 

15.63 

9.33 

18.20 

239 

2600 

15.59 

9.55 

16.28 

230 


2625 

13.66 

10.56 

17.26 

232 

2650 

12.53 

11.86 

17.25 

226 

2675 

13.29 

13.09 

18.65 

225 

2700 

14.11 

13.74 

19.70 

226 

2725 

14.76 

14.14 

20.44 

226 


2750 

14.90 

14.48 

20.78 

226 

2775 

14.99 

14.68 

20.99 

225 

2800 

14.92 

14.91 

21.10 

225 

2825 

15.05 

15.30 

21 .46 

224 

2850 

15.33 

15.59 

21.86 

224 

2875 

15.39 

15.72 

22.00 

224 

2900 

15.40 

15.93 

22.15 

224 

2925 

15.14 

15.97 

22.01 

223 

2950 

14.73 

15.65 

21.49 

223 

2975 

14.92 

15.85 

21.76 

223 

3000 

14.84 

15.89 

21.74 

223 

3025 

14.59 

15.70 

21.43 

223 

3050 

14.79 

15.93 

21.74 

223 

3075 

14.66 

15.95 

21.66 

222 

3100 

14.45 

15.97 

21.54 

222 

3125 

14.33 

16.30 

21.70 

221 

3150 

13.96 

16.67 

21.74 

220 

3175 

13.79 

16.92 

21.83 

219 

3200 

13.65 

17.25 

22.00 

218 

3225 

13.27 

17.71 

22.13 

217 


ALT - ALT1TU0E, WX - Z0NAL C0MP0NE NT , WZ * HER I D 1 0NAL C0MP0NE NT , WS * WINC SPEED, THETA - WINO DIRECT10N 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 


alt 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

3250 

13.07 

18.04 

22.2 8 

3275 

13.01 

18.35 

22.50 

3300 

13.00 

18.49 

22.60 

3325 

12.93 

18.47 

22.55 

3350 

12.80 

18.53 

22.52 

3375 

12.68 

10.45 

22.39 

3400 

12.66 

18.39 

22.33 

3425 

12.78 

18.55 

22.53 

3450 

12.93 

18.59 

2 2.64 

3475 

12.99 

18.58 

22.67 

3500 

12.99 

18.75 

22.81 

3525 

12.87 

18.68 

22.69 

3550 

12.86 

18.67 

22.67 

3575 

12.82 

10.68 

22.65 

3600 

12.4 2 

18.51 

22.29 

3625 

12.24 

18.50 

22.18 

3650 

12.37 

18.61 

22.35 

3675 

12.61 

18.79 

22.63 

3700 

12.70 

18.97 

22.83 

3725 

12.57 

19.02 

22.80 


3750 

12.50 

19.00 

22.74 

3775 

12.48 

18.95 

22.69 

3800 

12.56 

18.91 

22.70 

3825 

12.42 

18.84 

22.56 

3850 

12.41 

18.91 

22.61 

3875 

12.54 

10.87 

22.65 

3900 

12.48 

18.65 

22.44 

3925 

12.64 

10.48 

22.39 

3950 

12.86 

18.42 

22.46 

3975 

12.78 

18.24 

22.27 

4000 

12.83 

18.14 

22.22 

4025 

13.16 

17.98 

22.28 

4050 

13.38 

17.54 

22.06 

4075 

13.61 

17.16 

21.90 

4100 

13.71 

16.81 

21.69 

4125 

13.81 

16.67 

21.65 

4150 

13.91 

L6.50 

21.58 

4175 

14.05 

16. 18 

21.43 

4200 

14.21 

15.97 

21.38 

4225 

14.28 

15 .78 

21.28 


TEST NUMBER 1912 03/10/65, 

THETA ALT WX 

DEG METERS M/SEC 

216 4250 14.37 

215 4275 14.41 

215 4300 14.80 

215 4325 14.93 

214 4350 14.71 


214 4375 14.90 

214 4400 14.91 

214 4425 14.76 

215 4450 14.79 

215 4475 14.72 


215 4500 14.48 
214 4525 14.36 
214 4550 14.24 
214 4575 14.17 
214 4600 13.89 


213 4625 13.57 

213 4650 13.46 

214 4675 13.62 

214 4700 14.16 

213 4725 14.53 


213 4750 14.73 
213 4775 14.76 
213 4800 15.01 
213 4025 15.42 
213 4050 15.57 


213 4075 15.66 

214 4900 15.72 

214 4925 15.61 

215 4950 15.29 

215 4975 15.13 


215 5000 15.29 

216 5025 14.97 

217 5050 15.09 

218 5075 15.20 

219 5100 15.17 


219 5125 15.52 

220 5150 15.66 

221 5175 16.19 

2? 1 5200 16.57 

222 5225 16.36 


OIOOZ, EASTERN TEST RANGE, 
kZ WS THETA 

M/SEC M/SEC CEG 

15.36 21.04 223 

14.97 20.78 224 

14.86 20.97 225 

14.65 20.92 225 

14.32 20.52 226 


14.05 20.48 226 
13.59 20.17 227 
13.01 19.68 2 28 
12.48 19.35 230 
12.10 19.06 230 


11.87 18.72 230 
11.62 18.47 231 
11.16 18.09 232 
10.76 17.79 233 
10.66 17.51 232 


lu.37 17.08 232 

10.03 16.78 233 

9.57 16.65 235 

9.34 16.96 236 

9.32 17.26 237 


9.31 17.43 238 
9.34 17.47 237 
9.40 17.71 238 
9.59 18.16 238 
9.26 18.12 239 


9.16 18.14 239 
9.37 18.30 239 
9.59 18.32 238 
9.78 IB. 15 237 
9.68 17.96 237 


9.70 18.11 237 

9.70 17.84 237 

9.79 17.99 237 

10.11 18.26 236 

10.63 18.52 235 


10.94 16.99 235 
11.19 19.25 234 
11*52 19.88 234 
11.55 20.20 235 
11.47 19.98 235 


FLORIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

5250 

16.57 

11.33 

20.07 

235 

5275 

16.72 

10.83 

19.92 

237 

5300 

16.11 

11.38 

19.73 

235 

5325 

15.54 

12.30 

19.87 

231 

5350 

15.07 

13.33 

20.12 

2 28 


5375 

14.97 

14.25 

20.66 

226 

5400 

15.29 

14.57 

21.13 

226 

5425 

15.77 

14.98 

21.75 

226 

5450 

16.35 

15.44 

22.49 

226 

5475 

16.97 

15.37 

22.90 

228 


5500 

17.74 

15.05 

23.26 

229 

5525 

18.58 

14.37 

23.49 

232 

5550 

18.80 

14.14 

23.53 

233 

5575 

18.77 

14.31 

23.61 

232 

5600 

18.40 

14.48 

23.41 

232 

5625 

18.22 

14.64 

23.38 

231 

5650 

18.40 

14.99 

23.73 

231 

5675 

18.75 

15.27 

24.18 

231 

5700 

19.67 

15.30 

24.92 

232 

5725 

20.25 

15.63 

25.46 

233 

5750 

20.72 

15.32 

25.77 

233 

5775 

21.85 

14.88 

26.43 

236 

5800 

23.25 

1 A . 49 

27.40 

238 

5825 

23.96 

14.32 

27.91 

2 39 

5850 

24.71 

13.61 

28.21 

241 


5875 25.54 13.04 28.67 243 
5900 26.44 13.00 29.46 244 
5925 27.46 12.60 30.22 245 
5950 28.05 12.02 30.52 247 
5975 28.53 11.72 30.85 247 


6000 29.06 11.26 31.16 249 
6025 29.60 10.95 31.56 250 
6050 30.22 10.75 32.07 250 
6075 30.76 L0.2B 32.44 251 
6100 30.66 10.42 32.39 251 


6125 30.78 10.24 32.43 251 
6150 31.30 9.91 32.93 252 
6175 31.67 9.77 33.14 253 
6200 32.26 9.33 33.58 254 
6225 32.57 9.09 33.82 254 


ALT * ALTITUDE, WX * Z0NAL COMPONENT, WZ - MERIDIONAL C0MP0NENT, WS « WIND SPEED, THETA * WIND DIRECTION 
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TABLE 11-56 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO VEL0CITY PROFILE 





TEST NUMBER 

1912 03/18/65, 

r 0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6250 

32.74 

9.04 

33.96 

254 

7250 

39.17 

2.63 

39.26 

266 

8250 

38.09 

6.00 

38.56 

261 

6275 

33.10 

8.72 

34.23 

255 

7275 

39.17 

2.89 

39.27 

266 

8275 

37.54 

6.21 

38.05 

2 60 

6300 

33.33 

8.47 

34.39 

256 

7300 

39.02 

3.16 

39.15 

265 

6 300 

37.47 

6.38 

38.01 

260 

6325 

33.78 

8.19 

34.76 

256 

7325 

38.97 

2.85 

39.07 

266 

e325 

37.50 

6.60 

38.08 

260 

6350 

34.06 

7.90 

34.96 

257 

7350 

38.94 

2.90 

39.05 

266 

8350 

37.47 

7.13 

38.14 

259 

6375 

34.05 

7.62 

34.89 

257 

7375 

39.01 

3.26 

39.15 

265 

8375 

37.41 

7.37 

38.13 

259 

6400 

34.49 

7.40 

35.27 

258 

7400 

39.23 

3.11 

39.35 

265 

8400 

37.33 

7.14 

38.01 

259 

6425 

35.72 

7.04 

36.41 

259 

7425 

39.17 

3.44 

39.32 

265 

8425 

37.37 

6.90 

38.00 

259 

6450 

36.26 

6.76 

36.88 

259 

7450 

39.06 

4.27 

39.30 

264 

8450 

37.76 

6.63 

38.34 

260 

6475 

35.77 

6.56 

36.36 

259 

7475 

39.04 

4.33 

39.27 

263 

8475 

37.81 

6.36 

38.34 

260 

6500 

35.58 

5.93 

36.07 

260 

7500 

38.77 

4.04 

38.98 

264 

8500 

37.60 

6.11 

3B.09 

261 

6525 

35.72 

5.41 

36.13 

261 

7525 

38.62 

4.17 

38.85 

264 

8525 

37.55 

5.91 

38.01 

261 

6550 

36.02 

5.16 

36. 39 

262 

7550 

38.83 

4.34 

39.07 

263 

8550 

37.32 

5.97 

37.79 

261 

6575 

36.31 

5.22 

36.68 

262 

7575 

38.64 

4.36 

38.88 

263 

8575 

37.35 

5.85 

37.80 

261 

6600 

36.79 

5.32 

37.17 

262 

7600 

38.37 

4.43 

38.62 

263 

8600 

37.65 

5.36 

38.03 

2 62 

6625 

37.58 

4.65 

37.87 

263 

7625 

38.64 

4.25 

38.88 

264 

8625 

37.74 

5.42 

38.13 

262 

6650 

37.94 

3.98 

38.15 

264 

7650 

38.59 

4.17 

38.82 

264 

8650 

37.83 

5.79 

38.27 

261 

6675 

38.35 

3.41 

38.50 

265 

7675 

38.49 

4.08 

38.71 

264 

8675 

37.56 

6.12 

38.05 

261 

6700 

38.60 

2.94 

38.71 

265 

7700 

38.51 

3.93 

38.71 

264 

0700 

37.49 

5.67 

37.91 

261 

6725 

39.03 

2.55 

39.11 

266 

7725 

38.20 

3.77 

38.39 

264 

8725 

37.69 

5.35 

38.07 

262 

6750 

39.30 

2.36 

39.37 

266 

7750 

38.13 

3.87 

38.33 

264 

8750 

37.60 

5.68 

38.03 

261 

6775 

39.14 

2.41 

39.21 

266 

7775 

38.09 

4.19 

38.32 

264 

8775 

37.53 

5.38 

37.91 

262 

6800 

39.18 

2.38 

39.25 

266 

7800 

38.06 

3.90 

38.26 

264 

6800 

37.36 

5.44 

37.75 

262 

6825 

39.18 

2.31 

39.24 

266 

7825 

38.15 

3.43 

38.31 

265 

8825 

37.52 

5.05 

37.86 

262 

6850 

39.24 

2.35 

39.31 

266 

7850 

38.04 

2.98 

38.16 

265 

8850 

37.34 

4.89 

37.66 

262 

6875 

39.08 

2.77 

39.18 

266 

7875 

37.95 

3.06 

38.07 

265 

8875 

37.11 

5.03 

37.45 

262 

6900 

39.10 

2.94 

39.21 

266 

7900 

37.80 

3.22 

37.94 

265 

8900 

37.08 

4.89 

37.40 

262 

6925 

39.19 

2.70 

39.28 

266 

7925 

37.69 

3.31 

37.83 

265 

8925 

36.86 

4.69 

37.16 

263 

6950 

39.32 

2.74 

39.41 

266 

7950 

37.94 

3.42 

38.09 

265 

e950 

37.10 

4.63 

37.39 

263 

6975 

39.44 

2.68 

39.53 

266 

7975 

37.74 

3.86 

37.94 

264 

8975 

37.19 

4.75 

37.49 

263 

7000 

39.27 

2.76 

39.36 

266 

8000 

37.68 

4.37 

37.93 

263 

9000 

37.22 

4.54 

37.50 

263 

7025 

39.25 

2.85 

39.36 

266 

8025 

38.05 

4.21 

38.20 

264 

9025 

37.22 

4.83 

37.53 

262 

7050 

39.31 

2.70 

39.40 

266 

8050 

37.93 

4.31 

38.18 

263 

9050 

37.06 

5.42 

37.46 

262 

7075 

39.22 

2.87 

39.32 

266 

8075 

37.93 

4.23 

38.17 

263 

9075 

37.10 

5.42 

37.49 

262 

7100 

39.23 

3.18 

39.35 

265 

8100 

37.85 

4.32 

38.09 

263 

9100 

37.03 

5.52 

37.44 

261 

7125 

39.25 

3.13 

39.38 

265 

8125 

37.82 

4.64 

38.10 

263 

9125 

37.12 

5.66 

37.55 

261 

7150 

39.30 

2.99 

39.41 

265 

8150 

37.66 

5.19 

38.02 

262 

9150 

36.99 

5.97 

37.47 

261 

7175 

39.43 

3.07 

39.55 

265 

8175 

37.76 

5.39 

38.15 

262 

9175 

36.94 

6.09 

37.44 

260 

7200 

39.40 

3.08 

39.52 

265 

8200 

37.62 

5.64 

38.05 

261 

9200 

37.21 

5.62 

37.64 

261 

7225 

ALT 

39.21 2.91 

» ALTITUDE, HX 

39.32 
» ZONAL 

266 8225 37.86 5.97 38.33 261 

COMPONENT, HZ * MERIDIONAL COMPONENT, HS » WINC SPEED, 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE HIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1912 03/18/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE , 

9225 

THETA * i 
, FL0RIDA 

37.31 5.99 

MIND DIRECTI 0N 

37.78 

261 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THE TA 

ALT 

HX 

WZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9250 

37.26 

5.61 

37.68 

261 

1 0250 

37.99 

-4.87 

38.30 

277 

11250 

37.48 

-5.16 

37.83 

278 

9275 

36.97 

5.32 

37.35 

262 

10275 

37.65 

-5.34 

38.03 

278 

11275 

37.32 

-5.32 

37.70 

276 

9300 

37.07 

5.71 

37.50 

261 

10300 

37.45 

-5.48 

37.85 

278 

11300 

37.16 

-4.75 

37.46 

277 

9325 

37.22 

5.59 

37.63 

261 

10325 

37.75 

-5.74 

38.18 

278 

11325 

38.09 

-5.88 

38.54 

279 

9350 

37.47 

4.94 

37.79 

262 

10350 

37.97 

-6.04 

38.45 

279 

11350 

38.18 

-5.83 

38.62 

279 

9375 

37.40 

4.56 

37.68 

263 

10375 

37.96 

-6.50 

38.52 

280 

11375 

38. 14 

-5.96 

38.60 

279 

9400 

37.06 

4.98 

37.39 

262 

10400 

38.00 

-5.79 

38.44 

276 

11400 

38.49 

-6.86 

39.10 

280 

9425 

37.08 

4.56 

37.36 

263 

10425 

3 7.96 

-5.78 

38.40 

278 

11425 

30.71 

-7.31 

39.39 

281 

9450 

37.05 

3.99 

37.26 

264 

10450 

37.90 

-5.89 

38.35 

279 

11450 

38.46 

-6.92 

39.00 

280 

9475 

36.91 

4.03 

37.13 

264 

10475 

38.03 

-6.23 

38.54 

279 

11475 

38.56 

-6.76 

39.15 

280 

9500 

36.97 

3.95 

37.18 

264 

10500 

38.04 

-6.58 

38.60 

2 80 

11500 

38.80 

-7.16 

39.45 

280 

9525 

37.14 

3.40 

37.30 

265 

10525 

38.06 

-6.24 

38.57 

279 

11525 

38.84 

-7.00 

39.47 

280 

9550 

36.95 

3.13 

37.08 

265 

10550 

38.10 

-6.37 

38.63 

279 

11550 

38.85 

-7.48 

39.56 

281 

9575 

36.49 

3.69 

36.68 

264 

10575 

38.01 

-6.55 

38.57 

280 

11575 

38.44 

-7.57 

39.17 

201 

9600 

36.34 

3.91 

36.55 

264 

10600 

38.01 

-6.42 

38.55 

279 

11600 

38.92 

-7.47 

39.63 

281 

9625 

36.40 

3.63 

36.58 

264 

10625 

37.63 

-6.06 

38.11 

279 

11625 

39.10 

-7.49 

39.81 

281 

9650 

36.31 

2.98 

36.44 

265 

10650 

37.14 

-6.43 

37.69 

280 

11650 

38.83 

-7.91 

39.63 

281 

9675 

36.90 

1.86 

36.94 

267 

10675 

37.09 

-7.00 

37.75 

281 

11675 

3 8.94 

-8.44 

39.85 

282 

9700 

37.04 

1.28 

37.06 

268 

10700 

36.74 

-6.49 

37.31 

280 

11700 

38.93 

-8.35 

39.81 

282 

9725 

36.93 

1.00 

36.95 

268 

10725 

36.61 

-6.77 

37.23 

280 

11725 

38.95 

-9.20 

40.02 

283 

9750 

37.14 

0.98 

37.15 

268 

10750 

36.52 

-7.01 

37.19 

281 

11750 

38.84 

-9.83 

40.07 

2 84 

9775 

37.49 

0.16 

37.49 

270 

10775 

36.09 

-6.47 

36.67 

280 

11775 

38.64 

-10.43 

40.03 

285 

9800 

37.58 

-0.47 

37.58 

271 

10800 

36.35 

-6.47 

36.92 

280 

11800 

38.97 

-10.92 

40.47 

285 

9825 

37.47 

-0.52 

37.47 

271 

10825 

36.67 

-5.61 

37.10 

279 

11825 

39.16 

-10.53 

40.55 

285 

9850 

37.78 

-0.18 

37.78 

270 

10850 

36.45 

-5.26 

36.83 

278 

11850 

39.45 

-10.71 

40.88 

285 

9875 

38.07 

-0.33 

38.07 

270 

10875 

36.11 

-5.29 

36.50 

278 

11875 

39.36 

-11.20 

40.94 

286 

9900 

38.39 

-0.35 

38.39 

270 

10900 

35.74 

-4.82 

36.07 

278 

11900 

39.27 

-11.23 

40.84 

286 

9925 

38.41 

-0.45 

38.41 

270 

10925 

35.98 

-5.27 

36.36 

278 

11925 

39.79 

-11.75 

41.49 

2 06 

9950 

38.00 

-1.13 

38.01 

272 

10950 

36.01 

-5.41 

36.41 

278 

11950 

39.79 

-12.14 

41.60 

287 

9975 

37.84 

-1.73 

37.88 

272 

10975 

35.60 

-4.97 

35.95 

278 

11975 

39.58 

-12.40 

41 .48 

287 

10000 

37.75 

-1.95 

37.80 

273 

11000 

35.46 

-4.66 

35.77 

277 

12000 

40.14 

-13.40 

42.32 

288 

10025 

38.11 

-2.46 

38.19 

274 

11025 

35.58 

-4.73 

35.89 

277 

12025 

40.30 

-13.69 

42.56 

289 

10050 

38.28 

-2.94 

38.39 

274 

11050 

35. »4 

-4.83 

36.06 

278 

12050 

40.05 

-13.41 

42.24 

288 

10075 

38.01 

-2.88 

38.12 

274 

11075 

36.04 

-4.41 

36.31 

277 

12075 

39.82 

-14.16 

42.26 

289 

10100 

30.04 

-3.14 

38. 17 

275 

11100 

36.27 

-4.63 

36.57 

277 

12100 

39.79 

-14.08 

42.21 

289 

10125 

38.28 

-3.81 

38.47 

276 

11125 

36.36 

-4.35 

36.62 

277 

12125 

40.15 

-13.22 

42.27 

288 

10150 

38.53 

-4.08 

38.74 

276 

11150 

36.27 

-3.64 

36.45 

276 

12150 

40.43 

-13.36 

42.74 

289 

10175 

38.49 

-4.29 

38.73 

276 

11175 

36.16 

-4.52 

36.44 

277 

12175 

40.64 

-14.00 

42.99 

289 

10200 

38.35 

-4.58 

38.63 

277 

11200 

36.38 

-4.89 

36.71 

277 

12200 

41.07 

-14.22 

43.46 

289 

10225 

38.13 

-4.43 

38. 39 

276 

11225 

36.78 

-4.52 

37.05 

277 

1 2225 

41.29 

-14.88 

43.89 

290 
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TABLE 11-56 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND WEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

1912 

03/18/65 

, OlOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12250 

41.30 

-14.36 

43.73 

289 

13250 

43.74 

-0.99 

43.75 

271 

14250 

33.32 

4.80 

33.67 

262 

12275 

41.29 

-14.36 

43.72 

289 

13275 

44.06 

-1.46 

44.09 

272 

14275 

33.32 

4.37 

33.61 

262 

12300 

41.16 

-14.95 

43.79 

290 

13300 

44.41 

-2.18 

44.46 

273 

14300 

33.22 

4.07 

33.47 

263 

12325 

40.91 

-14.95 

43.55 

290 

13325 

44.33 

-1.46 

44.36 

272 

14325 

33.18 

3.89 

33.41 

263 

12350 

41.01 

-15.40 

43.81 

290 

13350 

44.61 

-1.96 

44.65 

272 

14350 

33.09 

3.66 

33.29 

264 

12375 

41.25 

-15.97 

44.23 

291 

13375 

44.65 

-1.86 

44.69 

272 

14375 

33.26 

3.02 

33.40 

265 

12400 

41.05 

-15.82 

43.99 

291 

13400 

44.74 

-2.33 

44.80 

273 

14400 

33.12 

3.81 

33.34 

263 

12425 

41.45 

-15.79 

44.35 

291 

13425 

45.35 

-3.35 

45.47 

274 

14425 

33.05 

4.35 

33.34 

262 

12450 

41.55 

-15.60 

44.38 

290 

13450 

45.44 

-2.53 

45.51 

273 

14450 

33.17 

4.11 

33.42 

263 

12475 

41.10 

-15.34 

43.87 

290 

13475 

45.32 

-2.21 

45.38 

273 

14475 

33.05 

4.00 

33.29 

263 

12500 

40.85 

-15.08 

43. 55 

290 

13500 

45.57 

-3.26 

45.69 

274 

14500 

32.78 

4. 28 

33.06 

262 

12525 

40.50 

-14.16 

42.91 

289 

13525 

45.42 

-2.70 

45.50 

273 

14525 

32.53 

5.13 

32.93 

261 

12550 

40.2 2 

-13.70 

42.49 

289 

13550 

44.41 

-2.25 

44.46 

273 

14550 

32.88 

4.16 

33.15 

263 

12575 

39.42 

-12.56 

41.37 

287 

13575 

43.03 

-1.13 

43.04 

271 

14575 

33.07 

3.63 

33.27 

264 

12600 

38.38 

-11.15 

39.97 

286 

13600 

42.92 

-1.39 

42.94 

272 

14600 

32.95 

3.98 

33.19 

263 

12825 

37.69 

-10.72 

39.19 

266 

13625 

41.96 

-1.19 

41.98 

271 

14625 

32.85 

4.07 

33.11 

263 

12650 

37.34 

-9.90 

38.63 

285 

13650 

41.44 

-0.52 

41.44 

271 

14650 

32.82 

4.46 

33.12 

262 

12675 

36.96 

-8.63 

37.95 

283 

13675 

40. 88 

-0.81 

40.88 

271 

14675 

32.97 

3.80 

33.19 

263 

12700 

36.90 

-7.42 

37.64 

281 

13700 

39.91 

-0.45 

39.91 

270 

14700 

32.97 

3.71 

33.17 

263 

12725 

36.69 

-5.58 

37.11 

278 

13725 

38.73 

0.88 

38.74 

269 

14725 

32.78 

4.45 

33.08 

262 

12750 

36.06 

-3.77 

36.25 

276 

13750 

38.03 

1.22 

38.04 

268 

14750 

32.62 

4.51 

32.93 

262 

12775 

36.5 7 

-3.07 

36.70 

275 

1 3775 

37.74 

1.70 

37.76 

267 

14775 

32.45 

4.48 

32.75 

26? 

12800 

37.15 

-1.83 

37.20 

273 

13800 

36.97 

2.52 

37.05 

266 

14800 

32.44 

4.64 

32.77 

262 

12825 

37.57 

-1.16 

37.58 

272 

13825 

37.22 

2.03 

37.27 

267 

14825 

32.44 

4.79 

32.79 

261 

12850 

38.54 

-0.75 

38.55 

271 

13850 

37.20 

0.99 

37.22 

268 

14850 

32.18 

5.45 

32.63 

260 

12875 

39.00 

0.70 

39.00 

269 

13875 

36.85 

0.12 

36.85 

270 

14875 

31.96 

6.02 

32.52 

259 

12900 

38.88 

1.13 

38.90 

268 

13900 

36.56 

1.35 

36.58 

268 

14900 

31.84 

6.04 

32.41 

259 

12925 

39.00 

1.58 

39.03 

268 

13925 

36.43 

2.16 

36.49 

266 

14925 

31.41 

6.36 

32.04 

258 

12950 

39.71 

1.77 

39.75 

267 

13950 

36.05 

2.10 

36.11 

266 

14950 

31.31 

6.77 

32.03 

258 

12975 

40.30 

0.89 

40.31 

269 

13975 

36.23 

2.00 

36.28 

267 

14975 

31.26 

6.86 

32.01 

257 

13000 

40.48 

1.10 

40.50 

26 8 

14000 

36.02 

2.80 

36.13 

265 

15000 

31.48 

6.78 

32.20 

258 

13025 

40.65 

1.06 

40.66 

268 

14025 

35.96 

2.20 

36.03 

266 

15025 

31.54 

6.88 

32.2 9 

258 

13050 

40.99 

0.63 

41.00 

269 

14050 

36.15 

2.62 

36.25 

266 

15050 

31.44 

7.11 

32.23 

257 

13075 

41.25 

0.61 

41.25 

269 

14075 

35.63 

2.83 

35.74 

265 

15075 

30.79 

7.96 

31.81 

255 

13100 

41.79 

0.56 

41.79 

269 

14100 

35.01 

4.01 

35.24 

263 

15100 

30.56 

8.65 

31.76 

254 

13125 

42.37 

0.03 

42.37 

270 

14125 

34.53 

4.90 

34.88 

262 

15125 

30.57 

9.66 

32.06 

2 52 

13150 

42.70 

-0.94 

42.79 

271 

14150 

34.31 

4.10 

34.55 

263 

15150 

30.48 

9.31 

31.8 7 

253 

13175 

43.22 

-1.94 

43.26 

272 

14175 

33.99 

4.05 

34.23 

263 

15175 

30.50 

9.16 

31.85 

253 

13200 

43.04 

-1.02 

43.05 

271 

14200 

33.81 

5.06 

34.19 

261 

15200 

30.52 

9.02 

31.83 

253 

13225 

43.43 

-1.36 

43.45 

272 

14225 

33.25 

6.31 

33.84 

259 

15225 

30.54 

8.88 

31.81 

254 

ALT 

« altitude, WX 

» Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, WS - 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND OIRECTI0N 




THETA 

DEC 


15250 

31.28 

9.86 

32.79 

252 

15275 

31.34 

10.26 

32.97 

252 

15300 

31.40 

10.65 

33.16 

251 

15325 

30.80 

9.59 

32.26 

253 

1 5350 

30.40 

7.08 

31.22 

257 


15375 

30.74 

9.42 

32.15 

253 

15400 

30.76 

8.72 

31.97 

254 

15425 

30.32 

7.11 

31.14 

257 

15450 

30.53 

6.87 

31.29 

257 

15475 

30.59 

6.52 

31.27 

258 

15500 

30.45 

6.69 

31.18 

257 

15525 

30.53 

5.78 

31.08 

259 

15550 

30.46 

5.56 

30.97 

259 

15575 

30.39 

5.34 

30.86 

260 

15600 

30.48 

5.45 

30.96 

260 


15625 

30.97 

5.42 

31.44 

260 

15650 

31.13 

4.08 

31.40 

262 

15675 

31.07 

3.42 

31.26 

264 

15700 

31.02 

2.77 

31.14 

265 

15725 

30.39 

-0.10 

30.39 

270 


15750 

31.75 

4.05 

32.00 

263 

15775 

31.67 

4.13 

31.94 

262 

15800 

31.19 

2.88 

31.32 

265 

15825 

31.50 

2.64 

31.61 

265 

15850 

31.82 

3.11 

31.98 

264 


15875 

31.95 

0.93 

31.96 

268 

15900 

30.00 

0.29 

30.01 

269 

15925 

29.59 

0.80 

29.60 

268 

15950 

29.17 

1.31 

29.20 

267 

15975 

28.76 

1.82 

28.82 

266 

16000 

26.82 

3.42 

27.04 

263 
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ALT 

METERS 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE MIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1912 03/18/65, OlOOZ, EASTERN TEST RANGE, fLBRIDA 


WZ 

M/SEC 


THE TA 
DEG 


ALT 

METERS 


WZ 

M/SEC 


THETA 

CEG 


ALT 

METERS 


M/SEC M/SEC 
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TABLE 11-57 


FPS-16 RAOAR/JIMSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1804 03/20/65, OlOOZ , EASTERN TEST RANGE, FL KR IDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

200 

2.45 

7.49 

7.88 

198 

1200 

6.02 

12.13 

13.54 

206 

2200 

6.65 

14.68 

16.11 

204 

225 

3.56 

7.41 

6.22 

205 

1225 

5.80 

12.37 

13.67 

205 

2225 

6.68 

14.55 

16.01 

204 

250 

4.37 

7.45 

8.64 

210 

1250 

5.87 

12.64 

13.94 

205 

2250 

7. OB 

14.60 

16.23 

206 

275 

5.26 

7.53 

9.19 

215 

1275 

5.88 

12.85 

14.13 

204 

2275 

7.49 

14.70 

16.50 

207 

300 

5.90 

7.69 

9.70 

217 

1300 

5.54 

12.90 

14.04 

203 

2300 

7.64 

14.79 

16.65 

207 


325 

6.35 

7.90 

10.14 

219 

1325 

5.07 

12.81 

13.78 

201 

2325 

7.92 

14.82 

16.81 

208 

350 

6.64 

8.14 

10.51 

219 

1350 

4.86 

12.89 

13.78 

200 

2350 

8.21 

14.97 

17.07 

209 

375 

7.46 

8.41 

11.24 

221 

1375 

4.85 

13.10 

13.97 

200 

2375 

8.00 

14.92 

16.93 

208 

400 

7.84 

8.70 

11.72 

222 

1400 

4.77 

13.31 

14.14 

200 

2400 

8.07 

15.02 

17.05 

208 

425 

7.45 

9.00 

11.68 

219 

1425 

4.57 

13.37 

14.13 

199 

2425 

8.61 

15.17 

17.44 

2 09 


450 

7.42 

9.33 

11.92 

218 

1450 

4.34 

13.18 

13.88 

198 

2450 

8.89 

14.64 

17.13 

211 

475 

7.72 

9.72 

12.41 

218 

1475 

4.21 

13.12 

13.78 

198 

2475 

9.18 

13.78 

16.56 

213 

500 

8.19 

10.19 

13.08 

219 

1500 

4.26 

13.20 

13.86 

198 

2500 

9.49 

13.21 

16.26 

216 

525 

8.88 

10.76 

13.95 

219 

1525 

4.42 

13.29 

14.01 

198 

2525 

10.04 

13.07 

16.48 

217 

550 

9.20 

11.34 

14.60 

219 

1550 

4.46 

13.38 

14.10 

198 

2550 

10.54 

12.97 

16.71 

219 


575 

8.68 

11.79 

14.64 

216 

1575 

4.41 

13.38 

14.09 

198 

2575 

11.15 

12.93 

17.08 

221 

600 

7.98 

12.48 

14.81 

212 

1600 

4.41 

13.35 

14.06 

198 

2600 

12.04 

12.74 

17.53 

223 

625 

8.17 

11.63 

14.21 

215 

1625 

4.39 

13.40 

14.10 

198 

2625 

12.56 

12.27 

17.56 

225 

650 

8.91 

10.20 

13.54 

221 

1650 

4.38 

13.50 

14.19 

198 

2650 

12.96 

12.05 

17.70 

227 

675 

9.08 

10,13 

13.61 

222 

1675 

4.40 

13.61 

14.30 

198 

2675 

13.33 

12.11 

18.01 

228 


700 

8.86 

10.03 

13.38 

221 

1700 

4.45 

13.93 

14.63 

198 

2700 

13.54 

12.19 

18.22 

228 

725 

8.46 

10.02 

13.12 

220 

1725 

4.43 

14.42 

15.08 

197 

2725 

13.50 

12.39 

18.32 

227 

750 

8.01 

10.00 

12.81 

219 

1750 

4.42 

14.96 

15.60 

196 

2750 

13.47 

12.71 

18.52 

226 

775 

8.04 

10.19 

12.98 

218 

1775 

4.54 

15.24 

15.90 

196 

2775 

13.61 

13a9 

18.95 

226 

800 

8.28 

10.41 

13.30 

218 

1800 

4.59 

15.07 

15.75 

197 

2800 

13.72 

13.62 

19.33 

225 


825 

8.39 

10.49 

13.43 

218 

1825 

4.56 

14.80 

15.48 

197 

2825 

13.86 

14.04 

19.72 

224 

850 

8.25 

10.62 

13.45 

218 

1850 

4.61 

14.78 

15.48 

197 

2850 

13.95 

14.36 

20.02 

224 

875 

7.68 

10.53 

13.04 

216 

1875 

4.52 

14.80 

15.48 

197 

2875 

14.12 

14.62 

20.32 

224 

900 

7.18 

10.44 

12.67 

214 

1900 

4.07 

14.69 

15.25 

195 

2900 

14.40 

14.94 

20.75 

224 

925 

7.07 

10.55 

12.71 

214 

1925 

3.90 

14.54 

15.05 

195 

2925 

14.50 

15.15 

20.97 

224 


950 

7.31 

10.80 

13.04 

214 

1950 

4.08 

14.32 

14.89 

196 

2950 

14.43 

15.21 

20.97 

223 

975 

7.29 

10.99 

13.19 

213 

1975 

4.36 

14.25 

14.90 

197 

2975 

14.46 

15.16 

20.95 

223 

1000 

6.89 

10.91 

12.90 

212 

2000 

4.67 

14.08 

L4.83 

198 

3000 

14.66 

15.49 

21.33 

223 

1025 

6.47 

10.78 

12.57 

211 

2025 

4.95 

14.01 

14.86 

199 

3025 

14.71 

15.82 

21.60 

223 

1050 

6.35 

10.88 

12.60 

210 

2050 

5.26 

14.10 

15.06 

200 

3050 

14.52 

15.76 

71 .41 

777 


1075 

6.36 

11.11 

12.80 

210 

2075 

5.62 

14.16 

15.24 

201 

3075 

14.55 

16.04 

21.66 

222 

1100 

6.26 

11.32 

12.93 

209 

2100 

5.86 

14.28 

15.43 

202 

3100 

14.52 

16.25 

21.79 

222 

1125 

6.24 

11.48 

13.06 

208 

2125 

6.03 

14.29 

15.51 

203 

3125 

14.41 

16.42 

21.85 

221 

1150 

6.34 

11.59 

13.21 

208 

2150 

6.30 

14.42 

15.74 

203 

3150 

14.57 

16.57 

22.07 

221 

1175 

6.33 

11.86 

13.44 

208 

2175 

6.58 

14.67 

16.08 

204 

3175 

14.87 

16.32 

22.08 

222 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDI 0NAL 

C0MP0N6NT i 

, WS * 

WINC SPEEO, 

THETA * 

WIND OIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RAOAR/JIMSPHERE WIND 
1804 03/20/65, OlOOZ, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PR0F ILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3200 

15.14 

15.96 

22.00 

223 

4200 

21.99 

14.71 

26.46 

236 

5200 

19.73 

14.37 

24.41 

234 

3225 

15.46 

15.78 

22.09 

224 

4225 

21.97 

14.79 

26.48 

2 36 

5225 

19.64 

14.74 

24.56 

233 

3250 

15.86 

15.33 

22.05 

226 

4250 

22.03 

14.81 

26.55 

2 36 

5250 

19.75 

15.12 

24.88 

232 

3275 

16.40 

14.76 

22.06 

228 

4275 

22.21 

14.90 

26.74 

2 36 

5275 

19.90 

15.54 

25.25 

232 

3300 

16.86 

14.58 

22.29' 

229 

4300 

22.24 

15.10 

26.88 

236 

5300 

20.10 

15.97 

25.67 

231 


3325 

16.95 

14.38 

22.23 

230 

4325 

22.17 

15.27 

26.92 

235 

5325 

20.69 

16.29 

26.33 

232 

3350 

17.11 

14.20 

22.23 

230 

4350 

21.94 

15.43 

26.82 

235 

5350 

21.27 

16.76 

27.08 

232 

3375 

17.40 

13.97 

22.32 

231 

4375 

21.68 

15.52 

26.66 

2 34 

5375 

21.22 

16.97 

27.17 

231 

3400 

17.54 

13.77 

22.30 

232 

4400 

21.84 

15.61 

26.85 

234 

5400 

21.16 

17.03 

27.17 

231 

3425 

17.62 

13.74 

22.34 

232 

4425 

22.25 

15.60 

27.18 

235 

5425 

21.02 

17.22 

27.17 

230 


3450 

17.67 

13.88 

22.47 

232 

4450 

22.61 

15.22 

27.26 

2 36 

5450 

20.77 

17.35 

27.06 

230 

3475 

17.49 

13.84 

22.30 

231 

4475 

22.76 

14.79 

27.14 

237 

5475 

20.44 

17.60 

26.97 

229 

3500 

17.40 

13.76 

22.18 

231 

4500 

22.89 

14.35 

27.02 

238 

5500 

20.21 

17.89 

26.99 

228 

3525 

17.43 

13.53 

22.07 

232 

4525 

22.96 

13.78 

26.78 

239 

?525 

20.14 

17.95 

26.98 

228 

3550 

17.41 

13.19 

21.84 

233 

4550 

23.14 

13.50 

26.79 

240 

5550 

20.16 

18.00 

27.02 

228 

3575 

17.63 

13.31 

22.09 

233 

4575 

23.23 

13.20 

26.72 

240 

5575 

20.16 

18.07 

27.07 

228 

3600 

17.63 

13.25 

22.06 

233 

4600 

23.38 

13.20 

26.85 

240 

5600 

20.15 

18.12 

27.09 

228 

3625 

17.20 

13.01 

21.56 

233 

4625 

23.33 

13.17 

26.79 

240 

5625 

20.12 

18.30 

27.20 

228 

3650 

16.83 

12.93 

21.22 

232 

4650 

23.00 

13.08 

26.46 

240 

5650 

20.19 

18.22 

27.19 

220 

3675 

16.51 

12.69 

20.82 

232 

4675 

22.82 

13.24 

26.38 

240 

5675 

20.41 

18.06 

27.25 

228 

3700 

16.41 

12.17 

20.43 

233 

4700 

22.67 

13.25 

26.26 

240 

5700 

20.58 

18.50 

27.67 

228 

3725 

16.48 

11.86 

20.31 

234 

4725 

22.52 

13.25 

26.13 

239 

5725 

20.88 

19.14 

28.32 

227 

3750 

16.49 

11.86 

20.31 

234 

4750 

22.36 

13.30 

26.06 

239 

5750 

21.32 

19.19 

28.68 

228 

3775 

16.59 

11.78 

20.35 

234 

4775 

21.96 

13.55 

25.81 

238 

5775 

21.79 

16.97 

28.89 

229 

3800 

16.74 

11.90 

20.54 

234 

4800 

21.69 

13.49 

25.54 

238 

5800 

21.87 

19.09 

29.03 

229 


3825 

17.30 

12.58 

21.39 

234 

4825 

21.75 

13.25 

25.47 

238 

5825 

22.24 

19.12 

29.33 

229 

3850 

17.80 

13.05 

22.07 

234 

4850 

21.72 

13.04 

25.34 

239 

5850 

22.96 

19.08 

29.86 

230 

3875 

18.10 

12.96 

22.27 

234 

4875 

21.51 

13.06 

25.17 

239 

5875 

23.49 

19.00 

30.26 

231 

3900 

18.25 

12.66 

22.21 

235 

4900 

21.37 

13.27 

25.15 

238 

5900 

23.98 

19.04 

30.62 

231 

3925 

18.60 

12.65 

22.50 

236 

4925 

21.18 

13.19 

24.95 

238 

5925 

24.22 

18.77 

30.64 

232 

3950 

19.18 

12.75 

23.03 

236 

4950 

21.08 

13.34 

24.94 

237 

5950 

24.49 

18.58 

30.74 

233 

3975 

19.64 

12.72 

23.40 

237 

4975 

21.06 

13.62 

25.08 

237 

5975 

24.65 

18.71 

30.94 

233 

4000 

20.23 

12.95 

24.02 

237 

5000 

20.83 

13.68 

24.92 

237 

6000 

24.87 

18.65 

31.09 

233 

4025 

20.82 

13.19 

24.65 

237 

5025 

20.72 

13.83 

24.91 

2 36 

6025 

25.13 

18.34 

31.11 

234 

4050 

21.36 

13.42 

25.22 

238 

5050 

20.52 

13.78 

24.72 

236 

6050 

25.24 

18.19 

31.11 

2 34 

4075 

21.82 

13.56 

25.69 

238 

5075 

20.40 

13.92 

24.70 

236 

6075 

25.43 

17.81 

31.05 

235 

4100 

22.05 

13.83 

26.03 

238 

5100 

20.16 

14.03 

24.56 

235 

6100 

25.65 

17.40 

31.00 

236 

4125 

21.93 

14.14 

26.09 

237 

5125 

19.78 

14.12 

24.30 

234 

6125 

26.16 

17.26 

31.34 

2 36 

4150 

21.91 

14.33 

26.18 

237 

5150 

19.60 

14.40 

24.32 

234 

6150 

26.57 

16.97 

31.52 

237 

4175 

22.05 

14.58 

26.43 

236 

5175 

19.70 

14.43 

24.41 

234 

6175 

26.57 

17.11 

31.60 

2 37 
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FPS 

*-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VELOCITY 

PROFILE 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 





ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 

WS theta 

M/SEC DEG 

1804 03/20/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

OlOOZ, 

WZ 

M/SEC 

eastern 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
DEG 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

6200 

6225 

6250 

6275 

6300 

26.78 

27.05 

27.18 

27.35 

27.59 

17.04 

16.76 

16.82 

16.35 

15.96 

31.74 

31.82 

31.97 

31.87 

31.88 

237 

238 

238 

239 

240 

7200 

7225 

7250 

7275 

7300 

28.94 

29.01 

28.92 

28.92 

28.78 

14.57 

14.42 

14.38 

14.20 

14.10 

32.40 

32.40 

32.30 

32.22 

32.05 

243 

243 

243 

244 
244 

8200 

8225 

8250 

8275 

8300 

29.94 

29.97 

30.31 

30.30 

30.64 

16.63 

16.54 

16.29 

16.52 

16.63 

34.25 

34.23 

34.41 

34.51 

34.86 

241 

241 

242 
241 
241 

6325 

6350 

6375 

6400 

6425 

27.77 

27.96 

28.01 

28.16 

28.27 

15.97 

15.66 

15.42 

15.10 

1.4*75 

32.04 

32.05 
31.97 
31.95 
31.89 

240 

241 

241 

242 
242 

7325 

7350 

7375 

7400 

7425 

28.68 

28.71 

28.58 

28.64 

28.68 

14.19 

13.97 

13.96 

13.90 

14.04 

32.00 

31.93 

31.81 

31.83 

31.93 

244 

244 

244 

244 

244 

8325 

8350 

83*75 

8400 

8425 

31.10 

30.96 

31.15 

31.69 

32.02 

17.20 

18.20 
18.38 
18.50 
18.70 

35.54 

35.92 

36.16 

36.70 

37.08 

241 

239 

239 

240 
240 

6450 

6475 

6500 

6525 

6550 

28.23 

26.41 

28.40 

28.51 

26.66 

14.38 

14.22 

13.96 

13.69 

13.60 

31.66 

31.77 

31.65 

31.63 

31.72 

243 

243 

244 
244 
244 

7450 

7475 

7500 

7525 

7550 

28.54 

28.41 

28.43 

28.53 

28.53 

14.12 
13.75 
13.96 

14.13 
13.90. 

31.84 

31.56 

31.68 

31.84 

31.73 

244 

244 

244 

243 

244 

8450 

8475 

8500 

8525 

8550 

32.01 

31.68 

31.78 

31.66 

31.63 

18.85 

19.26 

19.00 

18,99 

19.10 

37.15 

37.07 

37.03 

36.91 

36.95 

239 
2 39 
239 
239 
239 

6575 

6600 

6625 

6650 

6675 

28.61 

28.59 

28.74 

29.06 

29.55 

13.46 

13.48 

13.35 

13.02 

12.56 

31.61 

31.61 

31.69 

31.84 

32.11 

245 

245 

245 

246 

247 

7575 

7600 

7625 

7650 

7675 

28.35 

28.25 

28.02 

27.80 

27.87 

14.00 

14.18 

14.20 

14.06 

14.20 

31.62 

31.61 

31.41 

31.15 

31.28 

244 

243 

243 

243 

243 

8575 

8600 

8625 

8650 

8675 

31.89 

31.77 

31.64 

31.98 

31.95 

18.83 

18.86 

19.31 

19.37 

19.33 

37.03 

36.94 

37.07 

37.39 

37.35 

239 

239 

238 
2 39 

239 

6700 

6725 

6750 

6775 

6600 

29.55 

29.46 

29.35 

29.22 

29.39 

12.23 

11.86 

11.60 

11.22 

11.19 

31.96 

31.77 

31.56 

31.30 

31.45 

247 

248 
246 

249 
249 

7700 

7725 

7750 

7775 

7800 

27.82 

27.76 

27.77 
27.69 
27.90 

14.47 

14.68 

14.85 

14.63 

15.10 

31.36 

31.41 

31.49 

31.41 

31.72 

242 

242 

242 

242 

241 

8700 

6725 

8750 

8775 

8800 

31.61 

31.75 

31.66 

31.37 

31.77 

19.67 

19.52 

19.69 

20.26 

19.85 

37.24 

37.27 

37.30 

37.34 

37.46 

238 

238 

238 

237 

238 

6825 

6850 

6875 

6900 

6925 

29.41 

29.21 

28.87 

28.99 

28.87 

11.46 

11.64 

11.65 
12.18 

12.46 

31.57 

31.44 
31.21 

31.45 
31.44 

249 

248 

248 

247 

246 

7625 

7850 

7875 

7900 

7925 

27.85 

27.93 

27.87 

27.61 

27.99 

15.42 

15.53 

15.25 

15.27 

15.51 

31.83 

31.96 

31.77 

31.55 

32.00 

241 

241 

241 

241 

241 

8825 

8850 

8875 

8900 

8925 

32.97 

33.17 
33.27 
33.47 

33.18 

19.19 

19.24 

18.96 

19.26 

19.42 

38.15 

38.35 

38.29 

38.62 

38.44 

240 

240 

240 

240 

239 

6950 

6975 

7000 

7025 

7050 

26.44 

28.37 

28.23 

27.92 

27.67 

12.95 

13.19 

13.36 

13.99 

14.21 

31.25 

31.29 

31.23 

31.23 

31.11 

245 

245 

244 

243 

243 

7950 

7975 

8000 

6025 

8050 

27.98 
28.18 
28.57 
26.75 

28.98 

15.36 

15.76 

16.17 

16.53 

16.85 

31.92 

32.28 

32.83 

33.16 

33.52 

241 

241 

240 

240 

240 

8950 

8975 

9000 

9025 

9050 

33.03 

32.97 

33.12 

33.06 

32.92 

19.00 
18.72 

18.01 
17.79 
17.64 

38.11 

37.92 

37.70 

37.54 

37.35 

240 

240 

241 

242 
242 

7075 

7100 

7125 

7150 

7175 

27.70 

27.97 

28.17 

28.25 

28.61 

14.36 

14.42 

14.57 

14.94 

14.71 

31.20 

31.47 

31.71 

31.96 

32.16 

242 

243 
242 

242 

243 

8075 

8100 

B125 

8150 

6175 

29.24 

29.59 

29.62 

29.65 

29.97 

16.85 

16.50 

16.67 

17.05 

16.74 

33.75 

33.88 

33.99 

34.20 

34.33 

240 

241 
240 

240 

241 

9075 

9100 

9125 

9150 

9175 

33.20 

33.25 

33.18 

33.65 

33.61 

17.43 

17.17 

16.72 

16.15 

15.93 

37.50 

37.42 

37.15 

37.33 

37.19 

242 

243 

243 

244 
244 
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ALT WX WZ 

METERS M/SEC H/SEC 


WS 

H/SEC 


FPS-16 RADAR/JIHSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1804 03/20/65, OlOOZ, EASTERN TEST RANGE, 

THETA ALT WX WZ WS THETA 

DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 


FL0RIDA 

ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WZ WS THETA 

M/SEC M/SEC DEG 


9200 

9225 

9250 

9275 

9300 

33.10 

33.42 

33.66 

33.12 

33.06 

16.53 

16.38 

16.22 

17.13 

17.11 

37.00 

37.22 

37.37 

37.29 

37.22 

243 

244 
244 
242 
242 

10200 

10225 

10250 

10275 

10300 

36.47 

36.69 

36.86 

36.57 

36.29 

16.27 

16.09 

16.02 

16.24 

16.11 

39.93 

40.07 

40.19 

40.01 

39.70 

246 

246 

246 

246 

246 

11200 

11225 

11250 

11275 

11300 

37.17 

36.89 

36.61 

36.44 

35.87 

14.91 

14.37 

13.26 

12.68 

12.19 

40.05 

39.59 
38.93 

38.59 
37.89 

248 

249 

250 

251 
251 

9325 

9350 

9375 

9400 

9425 

33.56 

33.38 
33.56 
33.62 

33.39 

16.83 

17.62 

18.03 

18.18 

17.94 

37.54 

37.75 

38.10 

38.22 

37.90 

243 

242 

242 

241 

242 

10325 

10350 

10375 

10400 

10425 

36.50 

36.43 

36.42 

36.55 

36.41 

16.07 

16.20 

16.33 

16.32 

16.17 

39.88 

39.87 

39.91 

40.03 

39.84 

246 

246 

246 

246 

246 

11325 

11350 

11375 

11400 

11425 

35.84 

36.57 

37.07 

36.60 

36.12 

12.78 
12.44 
12.07 
12.42 

12.79 

38.05 

38.63 

30.99 

38.65 

38.32 

250 

251 

252 
251 
250 

9450 

9475 

9500 

9525 

9550 

33.38 
33.84 
34.57 
35.21 
36 04 

17.84 

18.35 

18.45 

18.09 

17.59 

37.85 

38.50 

39.19 

39.58 

40.10 

242 

241 

242 

243 

244 

10450 
10475 
10500 
1052 5 
10550 

36.27 

36.48 

36.47 

36.03 

36.15 

16.53 

16.34 

16.58 

17.25 

17.16 

39.86 

39.97 

40.06 

39.95 

40.02 

245 

246 
245 

244 

244 

11450 

11475 

11500 

11525 

11550 

36.61 

36.94 

35.95 
36.31 
36.67 

12.36 
11.47 
12.90 

12.37 
11.53 

38.64 

38.68 

38.20 

38.36 

38.44 

251 

253 

250 

251 

252 

9575 

9600 

9625 

9650 

9675 

36.17 

36.30 

36.57 

37.02 

37.20 

17.52 

17.60 

16.86 

16.57 

16.89 

40.19 

40.34 

40.27 

40.56 

40.85 

244 

244 

245 

246 
245 

10575 

10600 

10625 

10650 

10675 

36.98 

36.99 
36.52 
36.59 
36.50 

17.06 

17.11 

17.58 

17.29 

17.22 

40.72 

40.75 

40.53 

40.47 

40.36 

245 

245 

244 

245 
245 

11575 

11600 

11625 

11650 

11675 

36.39 

36.72 

37.20 

37.91 

38.46 

12.47 

11.75 

11.79 

11.59 

11.10 

38.46 

30.56 

39.02 

39.64 

40*03 

251 

252 

252 

253 

254 

9700 

9725 

9750 

9775 

9800 

37.27 

37.63 

37.96 

38.74 

39.09 

16.35 

15.68 

15.24 

15.07 

15.03 

40.70 

40.77 

40.90 

41.57 

41.88 

246 

247 

248 

249 
249 

10700 

10725 

10750 

10775 

10800 

36.71 

36.01 

36.50 

36.31 

36.43 

17.16 

17.16 

17.35 

17.16 

17.04 

40.53 

40.61 

40.41 

40.17 

40.22 

245 

245 

244 

245 
245 

11700 

11725 

11750 

11775 

11800 

3B.79 

39.61 

40.16 

40.23 

40.10 

11.52 

11.32 

10.48 

10.13 

10.28 

40.46 

41.20 

41.51 

41.48 

41.40 

253 

254 

255 

256 
255 

9825 

9850 

9875 

9900 

9925 

39.09 

38.83 

38.42 

38.32 

37.94 

15.13 

15.72 

16.29 

16.29 

16.31 

41.92 

41.89 

41.73 

41.64 

41.30 

249 

248 

247 

247 

247 

10825 
10850 
10875 
10900 
1092 5 

36.67 

36.84 

36.62 

36.76 

37.07 

16.67 

16.54 

16.83 

16.87 

16.83 

40.20 

40.38 

40.30 

40.45 

40.71 

245 

246 
245 
245 
24 5 

11825 

11850 

11875 

11900 

11925 

39.74 

40.16 

40.80 

40.19 

40.09 

10.50 

9.65 

8.38 

9.21 

8.75 

41.10 

41.30 

41.66 

41.23 

41.03 

255 

256 
258 

257 

258 

9950 

9975 

10000 

10025 

10050 

37.56 

37.19 

36.81 

36.74 

36.67 

16. 12 
15.97 
15.96 
16. 18 
16. 10 

AO. 88 
40.47 
40.12 
40. 14 
AO. 05 

247 

247 

246 

246 

246 

10950 

10975 

11000 

11025 

11050 

36.96 

36.98 

36.69 

36.52 

36.81 

17.02 

16.85 

16.06 

16.67 

16.54 

40.69 

40.64 

40.38 

40.15 

40.36 

245 

245 

245 

245 

246 

11950 

11975 

12000 

12025 

12050 

40.46 

40.39 

40.56 

40.56 

40.39 

8.02 

8.65 

8.98 

9.14 

9.36 

41.25 
41.31 
41.54 
41.58 
41 .46 

259 

25B 

257 

257 

257 

10075 

10100 

10125 

10150 

10175 

36.50 

36.12 

36.67 

37.02 

36.56 

16.19 

16.29 

15.65 

15.65 

15.91 

39.93 
39.62 
39.87 
AO. 20 
39.87 

246 

246 

247 
247 
246 

11075 

11100 

11125 

11150 

11175 

36.84 

36.08 

37.12 

37.25 

37.11 

16.72 

16.76 

16.49 

15.71 

15.25 

40.46 

40.51 

40.62 

40.42 

40.12 

245 

245 

246 

247 
247 

12075 

12100 

12125 

12150 

12175 

40.77 

41.33 

40.86 

40.76 

40.86 

9. 38 
8.78 
8.99 
8.72 
8.29 

41.83 

42.25 

41.83 

41.68 

41.70 

257 

25B 

257 

258 
258 
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WZ * HER 

IDI 0NAL 

C0MP0NENT, WS - 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-57 (con’t) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CJTY PR0FILE 





TEST NUMBER 

1804 

03/20/65 

, 0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12200 

40.43 

0.74 

41.36 

250 

13200 

48.69 

10.46 

49.81 

258 

14200 

40.57 

13.78 

42.85 

251 

12225 

41.31 

8.22 

42.12 

259 

1 3225 

49.24 

10.36 

50.32 

258 

14225 

40.60 

14.18 

43.01 

251 

12250 

42.00 

8.02 

42.84 

259 

1 3250 

49.41 

11.42 

50.71 

257 

14250 

40.94 

13.51 

43.11 

252 

12275 

42.59 

6.53 

43.09 

261 

13275 

49.31 

12.56 

50.09 

256 

14275 

40.70 

14.16 

43.10 

251 

12300 

43.23 

5.30 

43.56 

263 

13300 

49.69 

12.71 

51.28 

255 

14300 

40.70 

14.48 

43.20 

250 

12325 

43.34 

5.94 

43.74 

262 

13325 

49.52 

12.81 

51.14 

255 

14325 

40.50 

14.58 

43.04 

250 

12350 

42.97 

5.70 

43.35 

262 

13350 

49.66 

13.53 

51.47 

255 

14350 

40.30 

14.67 

42.89 

250 

12375 

42.41 

6.50 

42.91 

261 

13375 

49.94 

13.57 

51.75 

255 

14375 

38.65 

16.01 

42.15 

246 

12400 

43.50 

5.41 

43.83 

263 

13400 

49.17 

15.02 

51.41 

253 

14400 

30.79 

17.48 

42.55 

246 

12425 

44.40 

4.78 

44.66 

264 

1 3425 

48.53 

15.84 

51.05 

252 

14425 

39.05 

17.34 

42.73 

246 

12450 

44.88 

4.70 

45.12 

264 

13450 

48.06 

15.41 

50.47 

252 

14450 

39.14 

17.52 

42.89 

246 

12475 

45.64 

4.11 

45.83 

265 

13475 

47.33 

15.75 

49.88 

251 

14475 

38.83 

18.02 

43.15 

244 

12500 

46.25 

3.72 

46.40 

265 

13500 

46.69 

16.36 

49.47 

251 

14500 

39.04 

19.77 

43.76 

243 

12525 

47.90 

2.48 

47.96 

267 

13525 

46.24 

16.96 

49.25 

250 

14525 

39.04 

20.23 

43.97 

242 

12550 

48.52 

1.99 

48.56 

267 

13550 

46.11 

17.09 

49.18 

249 

14550 

38.22 

20.31 

43.52 

241 

12575 

48.39 

2.27 

48.45 

267 

13575 

46.01 

16.62 

48.92 

250 

14575 

37.57 

21.29 

43.19 

240 

12600 

48.48 

2.23 

48.53 

267 

13600 

45.86 

17.05 

48.93 

249 

14600 

37.56 

22.19 

43.62 

239 

12625 

48.80 

2.08 

40.84 

267 

13625 

46.09 

17.10 

49.16 

249 

14625 

37.72 

22.27 

43.80 

239 

12650 

49.10 

1.98 

49.14 

268 

13650 

46.27 

16.59 

49.15 

250 

14650 

37.88 

22.36 

43.98 

239 

12675 

49.32 

1.64 

49.34 

268 

13675 

46.38 

15.92 

49.04 

251 

14675 

38.25 

23.24 

44.75 

239 

12700 

49.30 

1.59 

49.32 

268 

13700 

46.43 

15.05 

46.81 

252 

14700 

38.33 

23.78 

45.11 

238 

12725 

49.32 

1.68 

49. 35 

268 

13725 

46.47 

15.53 

40.99 

251 

14725 

38.34 

23.74 

45.10 

238 

12750 

49.45 

1.79 

49.48 

268 

13750 

47.13 

14.80 

49.40 

252 

14750 

37.85 

24.05 

44.85 

237 

12775 

49.91 

1.83 

49.95 

268 

13775 

47.52 

13.08 

49.29 

254 

14775 

36.92 

25.89 

45.09 

2 35 

12000 

50.19 

2.19 

50.23 

267 

13000 

47.21 

12.50 

48.84 

255 

14800 

36.87 

26.34 

45.31 

234 

12825 

50.38 

1.31 

50.39 

260 

13825 

47.16 

12.61 

48.82 

255 

14825 

36.81 

26.79 

45.53 

2 34 

12B50 

50.09 

1.79 

50.12 

260 

1 3850 

46.95 

12.77 

48.66 

255 

14850 

37.50 

27.16 

46.30 

234 

12075 

50.01 

2.71 

50.08 

267 

13075 

46.69 

10.82 

47.92 

257 

14875 

38.14 

27.71 

47.14 

2 34 

12900 

50.11 

3.23 

50.22 

266 

13900 

46.72 

10.34 

47.86 

257 

14900 

39.64 

28.39 

48.76 

2 34 

12925 

49.58 

4.75 

49.00 

264 

13925 

46.52 

10.81' 

47.76 

257 

14925 

40.31 

28.46 

49.35 

235 

12950 

49.75 

5.06 

50.00 

264 

13950 

46.92 

9.92 

47.96 

258 

14950 

41.00 

28.82 

50.12 

235 

12975 

49.60 

5.95 

49.95 

263 

13975 

46.48 

10.24 

47. 6C 

257 

14975 

42.08 

27.01 

50.44 

2 36 

13000 

48.91 

6.47 

49.33 

262 

14000 

45.90 

9.80 

46.93 

258 

15000 

42.27 

27.46 

50.41 

237 

13025 

49.05 

6.41 

49.47 

262 

14025 

45.33 

9.08 

46.23 

258 

15025 

42.46 

27.12 

50.38 

237 












t, 

ai 



LDVJV 


f .w. 

-» »« 












13075 

48.89 

7.79 

49.51 

261 

14075 

44.46 

9.94 

45.56 

257 

15075 

43.02 

27.81 

51.23 

237 

13100 

48.84 

7.94 

49.48 

261 

14100 

43.79 

11.08 

45.17 

256 

15100 

43.37 

26.75 

50.96 

238 

13125 

48.68 

8.67 

49.44 

260 

14125 

43.05 

12.32 

44.78 

254 

15125 

42.94 

26.48 

50.45 

238 

13150 

48.63 

9.27 

49.51 

259 

14150 

42.49 

12.44 

44.27 

253 

15150 

43.07 

25.84 

50.91 

239 

13175 

48.39 

10.12 

49.44 

258 

14175 

41.60 

12.40 

43.41 

253 

15175 

44.25 

25.52 

51.08 

240 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDIBNAL 

C0MP0NE NT « WS * 

WIND SPEED, 

THETA » 

WIND OIRECTI UN 




FPS-16 RADAR/ J1NSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1 BOA 03/20/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

NX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15200 

44.18 

25.19 

50.06 

240 

15225 

44.38 

24.58 

50.73 

241 

15250 

44.33 

23.70 

50.27 

242 

15275 

44.17 

22.26 

49.46 

243 

15300 

43.94 

21.59 

48.96 

244 

15325 

43.86 

19.99 

40.20 

245 

15350 

43.24 

18.42 

47.00 

247 

15375 

42.50 

16.51 

45.59 

249 

15400 

42.10 

15.33 

44.80 

250 

15425 

40.73 

15.14 

43.45 

249 

15450 

38.01 

15.46 

41.77 

248 

15475 

38.50 

15.07 

41.35 

240 

15500 

30.20 

14.69 

40.93 

249 

15525 

38.13 

14.47 

40.78 

249 

15550 

38.06 

14.24 

40.64 

249 

15575 

38.07 

13.98 

40.56 

250 

15600 

38.18 

14.27 

40.76 

249 

15625 

38.41 

13.67 

40.77 

250 

15650 

38.69 

12.81 

40.76 

251 

15675 

38.08 

13.12 

40.28 

251 

15700 

38.08 

13.02 

40.24 

251 

15725 

38.07 

12.93 

40.21 

251 

15750 

37.96 

12.56 

39.99 

252 

15775 

37.84 

11.10 

39.43 

253 

15800 

38.77 

9.66 

39.96 

256 

15825 

38.97 

10.61 

40.38 

255 

15850 

30.59 

10.86 

40.09 

254 

15875 

37.86 

10.65 

39.33 

254 

15900 

37.15 

11.37 

30.86 

253 

15925 

37.55 

11.02 

39.13 

253 

15950 

37.49 

11.20 

39.13 

253 

15975 

36.96 

12.36 

38.97 

251 

16000 

36.98 

12.25 

38.95 

251 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

« ZONAL 

C0MP0fi 


ALT 

METERS 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


FL0RIOA 

ALT 

METERS 


M/SEC M/SEC 


WZ ■ MERIDI0NAL C0MP0NENT, WS * WIND SPEED, THETA - WIND DIRECTI0N 


WS THETA 

M/SEC DEG 
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ALT 

METERS 

wx wz 

m/sec m/sec 

f PS-16 RADAR /J1MSPHERE WlNO VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 1617 03/21/65, 23382, EASTERN TEST RANGE, FL0R I C A 
WS THETA ALT WX WZ WS THETA ALT WX WZ WS 

M/SEC deg METERS M/SEC M/SEC M/SEC OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC OEG 

2 75 
300 
325 
350 
375 

-2.81 -12.64 
-3.20 -13.32 
-2.84 -13.63 
-2.28 -13.52 
-2.08 -13.81 

12.95 

13.70 

13.92 

13.72 

13.97 

12 

13 

12 

9 

8 

1275 
1 3C0 
1325 
1350 
1375 

-7.54 
-7. Cl 
-6.29 
-5.45 
-4.23 

•0.23 

0.65 

1.16 

0.51 

1.07 

7.54 
7. 05 
6.39 
5.53 
4.37 

88 

95 

ICO 

59 

1C4 

2275 

2300 

2325 

2350 

2375 

4.30 

3.83 

3.82 

3.83 
3.86 

5.12 
5.05 
4.89 
4. 81 
4.69 

6.69 

6.34 

6.20 

6.14 

6.07 

220 

217 

218 
216 
219 

4C0 

A25 

450 

475 

500 

-1.95 -13.88 
-2.41 -13.25 
-3.07 -12.59 
-3.S8 -12.31 
-4.73 -12.13 

14.02 
13.47 
12.96 
12.94 

13.02 

8 

10 

13 

18 

21 

1400 

1425 

1450 

1475 

15C0 

-3.24 

-2.74 

-2.54 

-2.43 

-2.23 

1.14 

1.C1 

1.38 

1.61 

1.62 

3.43 

2.92 

2.89 

2.92 

2.76 

1C9 

110 

118 

123 

126 

2400 

2425 

2450 

2475 

2500 

4.28 

4.65 

5.58 

7.15 

8.07 

4.55 

4.41 

4.08 

3.81 

3.66 

6.24 

6.41 

6.91 

6.11 

6.86 

223 

226 

234 

242 

245 

525 

550 

575 

600 

625 

-5.07 -12.19 
-5.61 -12.18 
-6.19 -11.79 
-6.71 -11.38 
-7.46 -10.92 

13.20 
13.41 
13.32 

13.21 
13.23 

22 

25 

28 

30 

34 

1525 

1550 

1575 

1600 

1625 

-1.55 
-1.51 
-C .76 
0.C3 
0.48 

1.77 

1.54 

1.90 

2.13 

2.17 

2.64 

2.46 

2.C5 

2.13 

2.22 

132 

142 

158 

101 

192 

2525 

2550 

2575 

2600 

2625 

8.51 
8.9 1 
9.39 
10.10 
11.07 

3.46 

3.40 

3.67 

4.55 

5.65 

9.18 

9.54 

10.08 

11.08 

12.43 

248 

249 
248 
246 
243 

650 

675 

700 

725 

750 

-8.17 -10.44 
-8.62 -10.04 
-9.06 -9.59 
-9.39 -9.19 
-9.57 -8.73 

13.26 

13.23 

13.19 

13.14 

12.95 

30 

40 

43 

45 

47 

1650 
1675 
1 7G0 
1725 
1750 

0.58 

0.67 

0.66 

0.54 

0.33 

1.63 

1.29 

1.32 

1.36 

1.22 

1.73 

1.45 
1.47 

1.46 
1.26 

199 

2C7 

2CT 

2C1 

195 

26 50 
2675 
2700 
2725 
2750 

11.97 

12.71 

13.32 
13.78 

14.33 

7.01 

8.38 

9.30 

10.19 

10.88 

13.87 

15.22 

16.25 

17.14 

17.99 

239 

236 

235 

233 

233 

775 

800 

825 

850 

875 

-9.67 -6.26 

-9.61 -7.91 

-10.08 -7.64 

-10.28 -7.35 

-10.53 -7.02 

12.72 

12.60 

12.65 
12.64 

12.66 

49 

51 

53 

54 
56 

i 775 
1800 
1825 
ie50 
1875 

0.23 

0.12 

0.10 

0.47 

1.13 

o.es 

0.53 

0.C3 

-0.55 

-0.65 

0.91 

0.54 

c.u 

0.73 

1.31 

155 

152 

252 

320 

3C0 

2775 

2600 

2825 

2850 

2875 

14.93 

15.54 

16.09 

16.24 

16.14 

11.07 

10.95 

10.77 

10.60 

10.37 

18.58 

19.01 

19.36 

19.40 

19.19 

233 

235 

236 

237 
237 

900 

925 

950 

975 

1000 

-10.98 -6.70 
-11.43 -6.31 
-11.61 -5.80 
-11.56 -5.09 
-11.56 -4.46 

12.87 

13.06 

12.98 

12.63 

12.39 

58 

61 

63 

66 

69 

19C0 

1925 

1950 

1975 

2CC0 

1.86 

2.54 

3.18 

3.26 

3.18 

-0.22 

0.43 

1.13 

1.89 

2.30 

1.88 

2.58 

3.37 

3.77 

3.93 

276 

260 

250 

240 

234 

2900 

2925 

2950 

2975 

3000 

16.17 

16.23 

16.36 

16.42 

16.49 

10.07 

9.93 

9.85 

9.70 

9.62 

19.05 

19.03 

19.10 

19.07 

19.09 

238 

238 

239 

239 

240 

1025 

1050 

1075 

1100 

1125 

-11.80 -4.05 
-11.95 -3.82 
-11.87 -3.47 
-11.82 -3.14 
-11.26 -2.92 

12.48 

12.54 

12.37 

12.23 

11.63 

71 

72 

74 

75 
75 

2C25 
2C50 
2075 
2 ICO 
2125 

3.31 

3.43 

3.50 

3.65 

3.85 

2.66 

3.19 

3.64 

3.91 

4.C7 

4.24 

4.68 

5.C5 

5.35 

5.60 

231 

227 

224 

223 

223 

3025 

3050 

3075 

3100 

3125 

16.76 

16.83 

16.99 

17.30 

17.73 

9.44 

9.16 

9.05 

9.02 

9.00 

19.24 
19.16 

19.25 
19.51 
19.89 

240 

241 

242 

242 

243 

1150 

1175 

1200 

1225 

1250 

-9.77 -2.40 
-0.51 -1.75 
-8.37 -1.35 
-8.31 -1.47 
-7.82 -1.17 

10.06 

8.69 

0.48 

8.44 

7.91 

76 

78 

01 

80 

81 

2150 

2175 

2200 

2225 

2250 

3.57 

4.16 

4.67 

5.14 

4.56 

4.31 

4.47 

4.75 

5.C3 

5.C9 

5.86 

6.10 

6.66 

7.19 

7.11 

222 

223 

224 

225 
224 

3150 

3175 

3200 

3225 

3250 

18.19 
IB. 28 
18.55 
18.82 
18.89 

8.86 

8.60 

8.44 

8.18 

7.99 

20.23 

20.21 

20.38 

20.52 

20.51 

244 

245 

245 

246 

247 

ALT = ALTilUOt, MX 

= Z2NAL 

COMPONENT, 

WZ = MERIDIONAL COMPONENT 

, WS ■ W 

INC SPEED 

, THETA - W 

l NO OIRECTI0N 



ALT 

ME TfcRS 

WX' WZ 

M/SfcC M/SEC 

FPS-16 RADAR /JIM SPHERE WIND VELOCITY 
TEST NUMBER 1817 C3/21/65, 2338Z, EASTERN TES 
WS ThETA ALT WX WZ WS 

M/SEC CtG METERS M/SEC M/SEC. M/SEC 

PROFILE 
T RANGE, 
theta 

DEG 

FL0R IDA 
ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

3275 

3300 

3325 

3350 

3375 

10.95 7.94 
18.94 7.87 
19.11 7.77 
19.36 7.65 
19.47 7.37 

20.54 

20.51 

20.63 

20.81 

20.82 

247 

247 

248 
248 
■249 

4275 

43C0 

4225 

4350 

4375 

24. Cl 
23.58 
24. C3 
23.58 
24. C5 

7.30 
7.25 
7.11 
7. Cl 
6.90 

25.10 
25.05 
25. C6 
24.99 
25.02 

253 

253 

253 
2 54 

254 

5275 

5300 

5325 

5350 

5375 

26.83 

27.11 

27.02 

27.14 

27.81 

1.31 

1.05 

0.86 

1.09 

1.54 

26.06 
27.13 
27.03 
27.16 
27. 86 

267 

268 
268 
268 
267 

3400 

3425 

3450 

3475 

3500 

19.46 7.10 
19.56 6.96 
19.72 6.99 
19.69 7-15 
19.49 7.00 

20.71 

20.77 

20.92 

20.95 

20.74 

250 

250 

250 

250 

250 

44CO 

4425 

4450 

4475 

4500 

24. C7 
24. CO 
24. C3 
24.22 
24.40 

6.82 

6.65 

6.56 

6.52 

6.36 

25. C2 

24.90 

24.91 
25.08 
25.22 

254 

254 

255 
255 
255 

5400 

5425 

5450 

5475 

5500 

28.25 

28.71 

29.40 

29.06 

28.43 

1.89 

2.23 

3.38 

4.72 

5.34 

26.32 

28.79 

29.59 

29.45 

28.93 

266 

265 

263 

261 

259 

3525 

3550 

3575 

3600 

3625 

19.47 6.97 
19.67 7.01 
19.63 6.78 
19.47 £.52 
19.75 6.50 

•20.68 

20.88 

20.77 

20.53 

20.80 

250 
>50 

251 

251 

252 

4525 

4550 

4575 

4600 

4625 

24.53 
24.57 
24.62 
24.55 

24.54 

6.28 

6.35 

6.32 

6.18 

6.20 

25.32 

25.38 

25.41 

25.32 

25.31 

255 

255 

255 

256 
256 

5525 

5550 

5575 

5600 

5625 

28.58 

28.86 

29.28 

29.68 

29.79 

5.83 

6.14 

6.40 

6.94 

7.35 

29.17 

29.51 

29.97 

30.48 

30.69 

258 

256 
2 57 

257 
256 

3650 

3675 

3700 

3725 

3750 

20.00 6.73 
19.82 7.07 
20.12 7.12 
20.96 7.35 
21.68 7.68 

21.10 

21.04 

21.34 

22.21 

23.00 

251 
250 
2 50 
250 
250 

4650 

4675 

<,7C0 

4725 

4750 

24.56 

25.20 

25.53 

25.88 

25.73 

6.23 

6.40 

6.54 

6.23 

5.80 

25.73 
26. CO 
26.35 
26.62 
26.37 

256 

256 

255 

256 

257 

5650 

5675 

5700 

5725 

5750 

29.86 

30.02 

30.23 

30.38 

30.46 

7.33 

7.33 

7.26 

7.15 

7.16 

30.75 

30.90 

31.09 

31.21 

31.29 

256 

256 

256 

257 
257 

3775 
38L0 
3825 
3850 
38 75 

21.86 b.00 
21.86 8.16 
22.26 7.93 
22.28 7.91 
22.12 7.87 

23.28 

23.33 

23.63 

23.65 

23.48 

2 50 

249 
2 50 

250 
250 

4775 
48C0 
482 5 
•« 8 5 0 
4975 

25.85 
25. e4 
25.89 
25.36 
25.11 

5.55 

5.42 

5.31 

5.14 

4.92 

26.44 

26.41 

26.14 

25.87 

25.58 

258 

258 

258 
250 

259 

5775 

5800 

5825 

5850 

5875 

31.00 

31.74 

32.10 

32.34 

32.38 

7.18 

7.40 

7.69 

7.69 

7.63 

31.83 

32.59 

33.01 

33.24 

33.27 

257 

257 

256 

256 

257 

3900 

3925 

3950 

3975 

4000 

22.14 7.21 
21.97 6.44 
21.83 6.52 
22.44 7.05 
23.22 7.27 

23.29 

22.89 

22.78 

23.52 

24.34 

2 52 
25? 
253 
252 

4SC0 

4925 

4550 

4575 

5CCG 

24.85 

24.60 

24.82 

25.13 

25.36 

4.87 

4.71 

3.93 

3.12 

25.32 

25.05 

25.13 

25.32 

25.48 

259 

259 

261 

263 

264 

5900 

5925 

5950 

5975 

6C00 

32.52 

32.78 

32.95 

33.11 

33.22 

7.49 

7.08 

7.14 

7.48 

7.74 

33.37 

33.54 

33.72 

33.94 

34.11 

257 

258 
258 
257 
257 

4025 

4050 

4075 

41C0 

4125 

23.35 7.13 
23.25 6.98 
23.63 6.62 
21.. 45 6.39 
24.23 7.03 

24.42 

24.28 

24.54 

25.27 

25.23 

253 

253 

254 
2-55 
£ 54 

5C2 5 
5C5C 
5C75 
51C0 
y 125 

25.63 
25.53 
26.21 
26. C7 
25.88 

2.35 
2.75 
2.72 
2.39 
2. It 

25.74 
26. C8 
26.35 
26. 18 
25.97 

265 

264 

264 

265 
265 

6025 

6050 

6C75 

6100 

6125 

33.35 

33.35 

33.34 

33.33 

33.12 

7.93 
8.08 
B.48 
B.78 

8.93 

34.28 

34.32 

34.40 

34.47 

34.31 

2 56 
2 56 
256 
255 
255 

4150 

4175 

4200 

4225 

4250 

22.92 7.43 
22.43 7.23 
22.91 6.58 
23.07 6.06 
23.63 6.67 

24.09 

23.57 

23.84 

23.85 
24.56 

252 

4 54 
2 5- 

5150 

5175 

52CO 

5225 

5250 

25.80 
25.74 
26. CO 
26.14 
26.34 

2.11 

1.50 

1.71 

1.47 

1.37 

25. e9 
25.81 

26. C6 
26.16 
26.38 

265 

265 

266 
267 
2t 7 

6150 

6175 

6200 

6225 

6250 

33.01 
33.06 
32.95 
32 .80 
32.87 

9.11 

9.27 

9.37 

9.53 

9.78 

34.24 

34.34 

34.26 

34.23 

34.29 

254 

254 

254 

254 

253 

ALT = ALTITUDE, W 

IX = ZKNAL C P2NENT 

, W2 = Mt 

K IO10NAL 

C0MPCNENT, WS * 

WIND SPEED, THETA = 

WIND 0 1 

RECT UN 




TABLE 11-58 (con't) 

FPS-16 RAUAR/JIMSPFERfc WIND VEL0CITY PREFILE 
TEST NUMBER 1317 Cj/ 21/65, 23ibZ, EASTERN TEST RANGE • F L0R I C A 


ALT 

wx 

WZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

MtTtRS 

M/ SEC 

M/StC 

M/SEC 

CtG 

MLTEkS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

C EG 

PETERS 

K/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

6275 

32.81 

10.06 

34.32 

2 53 

7275 

35.91 

9.46 

37.14 

255 

8275 

37.99 

12.48 

39. 99 

6300 

32.85 

10.22 

34.40 

253 

7300 

36.14 

9.15 

37.28 

256 

8300 

38.23 

12.31 

40.17 

6325 

33. 06 

10.32 

34.64 

252 

7223 

36.14 

e.e? 

37.21 

256 

8325 

38.54 

12.39 

40.48 

6 350 

33.29 

10. 

34.86 

25 3 

73:0 

36. C4 

8.60 

37.10 

256 

8350 

38.80 

12.51 

40.77 

6375 

33.42 

10.59 

35.05 

257 

7375 

36.13 

8.78 

37.19 

256 

8375 

38.94 

12.47 

40.88 

6400 

33.40 

10.84 

35.11 

2 52 

7400 

36.19 

8.27 

37.12 

257 

8400 

39.25 

12.19 

41. io’ 

6425 

33.46 

10.83 

35.17 

25? 

7425 

36.53 

7.84 

37.36 

258 

8425 

39.56 

12.12 

41.38 

6450 

33. 54 

10.60 

35.23 

25? 

7450 

36.90 

7.76 

37.71 

258 

8450 

39.51 

12.37 

41.40 

6475 

33.48 

10.68 

35.15 

252 

7475 

36.93 

7.64 

37.71 

258 

8475 

39.46 

12.41 

41.36 

6500 

33.72 

10.76 

35.39 

252 

75C0 

36.85 

7.47 

37.60 

258 

8500 

3 9.47 

12.67 

41.46 

6525 

34.04 

11.01 

35.78 

252 

7525 

36.95 

7.32 

37.67 

259 

8525 

39.17 

12.88 

41.23 

6550 

34.17 

11 .17 

35.95 

252 

7550 

3 7. C4 

7.36 

37.77 

259 

8550 

38 .91 

12.87 

40.99 

6575 

34.20 

11.20 

35.99 

25? 

7575 

37. C3 

7.33 

37.74 

259 

8575 

39.20 

12.97 

41.29 

6600 

34.18 

11.19 

35.97 

252 

76C0 

37.03 

7.28 

37.74 

259 

8600 

38.98 

13.02 

41.09 

662 5 

34.40 

11.12 

36.16 

252 

7625 

37.19 

7,47 

37.93 

258 

8625 

38.45 

13.07 

40.61 

6650 

34.44 

10.84 

36.10 

252 

7650 

3 7.C6 

7.59 

37.82 

258 

8650 

38.01 

13.55 

40.35 

6675 

34.30 

10.67 

35.92 

253 

7675 

36.65 

7.66 

37.64 

258 

8675 

37.55 

13.59 

39.93 

6700 

34. 30 

10. 57 

35.89 

253 

7700 

36.90 

7.72 

37.70 

258 

8700 

37.38 

13.54 

39.75 

6725 

34.00 

10.45 

35.57 

253 

7725 

37. C9 

7.91 

37.93 

258 

8725 

37.36 

13.74 

39. 81 

6750 

33.99 

10.21 

35.49 

253 

77*0 

37.24 

7.95 

38.08 

258 

8750 

37.30 

13.82 

39.78 

6775 

34.19 

9.85 

35.58 

254 

7775 

37.14 

8. Cl 

37.99 

258 

8775 

37.12 

13.78 

39.60 

68C0 

34.49 

9.31 

35.72 

255 

78C0 

37.05 

8.24 

37.95 

257 

8800 

36.94 

13.84 

39.45 

6825 

34.76 

8.86 

35.87 

256 

7825 

37. C9 

8. Cl 

37.94 

258 

e825 

36.87 

14,11 

39.48 

6850 

34. 85 

8.77 

35.94 

256 

7850 

37. C6 

8.C4 

37.92 

258 

8850 

36.88 

13.98 

39.44 

6875 

34. 87 

8.66 

35.93 

256 

7875 

37. C8 

8.59 

38.06 

257 

8875 

36.69 

13.53 

39.10 

6900 

34. 72 

8.58 

35.76 

256 

7900 

37.10 

8.83 

3e.l4 

256 

8900 

36.50 

13.38 

38.87 

6925 

34. 70 

8.58 

35.75 

256 

7925 

36.82 

9.33 

37.96 

2 56 

8925 

36.51 

13.09 

38.79 

6950 

34.82 

8.70 

35.89 

256 

7950 

36.78 

10.19 

38.17 

2 54 

8950 

36.27 

12.89 

38.49 

6975 

34.93 

8.89 

36.04 

256 

7975 

36.75 

11. C3 

38.37 

253 

8975 

35.97 

12.94 

38.22 

7000 

34.87 

9.14 

36.05 

255 

6CC0 

36.73 

11.77 

3e.57 

252 

9C00 

35.93 

12.06 

37.90 

7025 

34.85 

9.39 

36.09 

255 

8C25 

36.84 

12.13 

38.79 

2 52 

9025 

35.71 

11.31 

37.46 

7050 

34.97 

9.48 

36.23 

? 55 

8C50 

36.74 

12.28 

38.74 

251 

9050 

35.75 

11.42 

37.53 

7075 

35.08 

9.52 

36.35 

255 

8C75 

36.68 

12. 3C 

38.69 

251 

9075 

36.37 

11.57 

38.17 

71 nn 

. 77 

O 1 . 1 . 

.52 

2Z', 

G1CC 

5u. c7 

u.n/ 

30. It 


9100 

36.83 

10.87 

38.40 

7125 

35.56 

9.94 

36.93 

254 

8125 

36.97 

11.87 

38.03 

252 

9125 

36.79 

9.83 

38.08 

7150 

35.57 

10.22 

37.01 

254 

8150 

36.97 

12. CO 

38.87 

252 

9150 

36.28 

9.35 

37.46 

7175 

35.31 

10.33 

36.79 

254 

8175 

36.93 

12.15 

38.80 

252 

9175 

36.03 

9.06 

37.15 

72UU 

35.43 

10.37 

36.91 

254 

82C0 

37. C4 

12.40 

39. C6 

251 

9200 

35.97 

8.98 

37.07 

7225 

35.61 

9.98 

36.99 

254 

8225 

37.24 

12.55 

39.29 

251 

9225 

36.11 

9.44 

37.32 

7250 

35.75 

9.62 

37.02 

255 

8250 

37.61 

12.52 

39.64 

251 

9250 

36.71 

8.89 

37.77 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

CCMP0NENT, 

WZ = MeR I D I 0NAL 

CBMPENENT 

, WS * 

WIND SPEED, 

THETA * WINO DIRECTI0N 



ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RAUAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY 
1817 03/21/65, 2338Z, EASTERN TEST 
ALT WX WZ WS 

PR0FILE 

RANGE, 

THETA 

FL0RICA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

HETfcRS 

H/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

CEG 

MtTEKS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

9275 

36.72 

7.56 

37.50 

258 

10275 

44.46 

5.C3 

44.74 

263 

11275 

43.87 

14.16 

46.10 

93C0 

36.21 

8.26 

37.14 

257 

IC3C0 

44.59 

5.60 

44.94 

263 

11300 

43.76 

13.83 

45.89 

9325 

36.40 

8.75 

37.44 

256 

10325 

45. CO 

5.31 

45.31 

263 

11325 

43.43 

13.72 

45.55 

9350 

36.52 

8.05 

37. 40> 

257 

10350 

45.28 

5.38 

45.60 

263 

11350 

43.33 

13.69 

45.50 

9375 

36.68 

7.81 

37.50 

258 

10375 

45.29 

6.12 

45.70 

262 

11375 

43.56 

13.82 

45.70 

94C0 

36.93 

7.69 

37.72 

250 

104CO 

45.23 

6.15 

45.65 

262 

11400 

43.47 

14,23 

45.74 

9425 

36.92 

7.26 

37.62 

259 

10425 

45. C5 

6.74 

45.55 

261 

11425 

43.08 

13.78 

45.23 

9450 

37.30 

7.31 

38.01 

259 

1C430 

44.95 

6.53 

45.42 

262 

11450 

42.81 

13.19 

44.79 

9475 

37.45 

6.75 

38.05 

260 

10475 

44. El 

6.45 

45.27 

2 62 

11475 

42.86 

13.25 

44.86 

9500 

36.98 

6.47 

37.54 

260 

105C0 

44.52 

6.86 

45.05 

261 

11500 

42.84 

13.00 

44.77 

9525 

36.51 

6.08 

37.02 

260 

10525 

44.33 

6.44 

44.79 

262 

11525 

42.83 

13.66 

44.95 

9550 

36.95 

5.84 

37.41 

261 

10550 

44.42 

7.23 

45.00 

261 

11550 

42.85 

12.76 

44.71 

9575 

37.86 

7.00 

38.50 

259 

1 05 75 

44.55 

7.96 

45.26 

260 

11575 

42.46 

11.79 

44.07 

96C0 

38.53 

6.42 

39.06 

260 

10600 

44.99 

7.67 

45.63 

260 

11600 

41.95 

12.01 

43.63 

9625 

38.85 

4.79 

39.15 

263 

10625 

45.20 

0.26 

45-95 

259 

11625 

41.64 

12.11 

43.37 

9650 

39.05 

4.45 

39.31 

263 

10650 

45. C7 

8.31 

45.63 

259 

11650 

41.02 

12.24 

42.81 

9675 

39.28 

4.33 

39.51 

264 

10675 

45. C5 

8.25 

45.80 

259 

11675 

40.84 

11.95 

42.56 

9700 

39.29 

4.36 

39.53 

263 

1 0700 

44.92 

9.30 

45.87 

258 

11700 

40.37 

11.39 

41.95 

9725 

39.32 

4.06 

39.53 

264 

10725 

44.98 

9.20 

45.91 

258 

11725 

39.84 

11.07 

41.35 

9750 

39.58 

3.67 

39.75 

265 

10750 

45.13 

8.92 

46.00 

259 

11750 

39.83 

10.93 

41.31 

9775 

39.96 

3.87 

40.14 

264 

10775 

44.94 

9.76 

45.99 

258 

11775 

39.38 

10.66 

40.80 

9800 

40.14 

3.47 

40.29 

265 

1C8C0 

44.94 

9.97 

46.04 

257 

11800 

38.98 

10.69 

40.42 

9825 

40.57 

2.82 

40.67 

266 

ioe25 

45.18 

10.25 

46.33 

257 

11025 

38.94 

9.48 

40.07 

9850 

40.82 

3.25 

40.95 

265 

10850 

45-. 04 

10.78 

46.31 

256 

11850 

39.02 

10.06 

40.30 

9875 

*1.01 

3.20 

41.13 

265 

10875 

44.51 

11.22 

45.90 

256 

11875 

38.83 

10.20 

40.15 

9900 

41.48 

3,22 

41.60 

265 

IOSCO 

44.92 

11.56 

46.39 

255 

11900 

30.48 

9.64 

39.67 

9925 

42.03 

3.20 

42.15 

265 

10925 

44.96 

11.86 

46.50 

255 

1 1925 

38.29 

9.97 

39.57 

9950 

42.61 

2.83 

42.71 

266 

10950 

44.82 

12.25 

46.46 

255 

11950 

38.81 

9.58 

39.98 

9975 

42.89 

3.14 

43.00 

266 

10975 

45.22 

12.15 

46.82 

255 

11975 

38.84 

10.10 

40.13 

10000 

43.12 

3.67 

43.27 

265 

liCCO 

45.28 

12.49 

46.97 

254 

12CC0 

38.76 

10.37 

40.12 

10025 

43.36 

3.61 

43.51 

265 

11025 

45.32 

12.88 

47.11 

254 

12025 

36.91 

9.71 

40.10 

10050 

43.52 

3.90 

43.69 

265 

11C50 

45.28 

13.29 

47.29 

253 

12050 

38.86 

9.24 

39.95 

10075 

43.58 

4.26 

43.79 

264 

11C75 

45.54 

12.92 

47.34 

2 54 

12075 

38.31 

9,78 

39. 54 

10100 

43.75 

4.06 

43.94 

265 

111C0 

45.67 

13.26 

47.56 

254 

12100 

37.96 

8.69 

38.94 

10125 

44. 16 

4.21 

44.36 

264 

11125 

45.57 

13.45 

47.51 

253 

12125 

37.54 

7.70 

38.32 

10150 

44.56 

4.46 

44.79 

264 

11150 

45.16 

12.94 

46.98 

254 

12150 

37.02 

8.37 

37.96 

10175 

44.77 

4.37 

44.99 

264 

11175 

44.54 

13.43 

46.90 

253 

12175 

37.30 

7.61 

38.07 

10200 

44.88 

4.49 

45.10 

264 

112C0 

44.56 

14.34 

46.81 

252 

12200 

37.81 

6.40 

38.35 

10225 

44.83 

4.67 

45.07 

264 

11225 

44.22 

14.46 

46.53 

252 

12225 

37.94 

6.69 

30.52 

10250 

44.60 

4.70 

44.85 

264 

11250 

44.16 

14.20 

46.38 

252 

12250 

38.62 

6.16 

39.11 

alt 

= altitude, wx 

= Z2NAL 

C0MP0NENT t 

WZ = MERIDIONAL 

C0MP0NENT 

, WS =■ UNO SPEED 

t THETA * WIND DIR6CTI0N 
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THETA 
C EG 

252 
2 52 
252 
252 
252 


253 
253 
252 
252 
2 52 


252 
252 
2 52 
251 
251 


250 

250 

250 

250 

249 


249 

249 

249 

249 

250 


250 
2 50 
250 

250 

251 


252 

252 
?*■? 

253 
255 


255 

256 
256 

255 

256 


THETA 

DEG 

2 52 
252 
252 
252 
252 


2 52 
2 52 
253 
253 
253 


252 

253 
2 54 

254 
2 54 


253 
2 54 
2 54 

254 
254 


255 

254 

256 

255 
255 


256 

255 

256 
255 
255 


256 

256 
255 

257 

258 


257 

258 
260 
260 
261 
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TABLE 11-58 (con't) 


F PS-16 RADAR /J IP SPHERE WIND VEL0CITV PRCFILE 
TEST NUMBER 1817 C3/21/65, 2338Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RICA 


ALT 

MX 

wz 

MS 

THETA 

ALT 

NX 

MZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

P/SEC 

CEG 

METERS 

m/ sec 

M/SEC 

m/sec 

12275 

38.95 

6.09 

39.62 

261 

13275 

65. e9 

4.60 

46.12 

264 

14275 

43.97 

5.01 

44.35 

12300 

39.18 

6.12 

39.66 

261 

1 3 3 C 0 

65.61 

4.99 

45.68 

264 

14300 

44.11 

6.31 

44.56 

12325 

39.79 

5.60 

60.16 

262 

13325 

65.67 

4.99 

45.74 

264 

14325 

44.29 

5.25 

44.60 

12350 

39.92 

5.26 

60.27 

262 

13350 

65. CO 

4.01 

45.25 

264 

14350 

43.62 

5.85 

44.01 

12375 

60.52 

5.08 

60.86 

263 

13373 

66.57 

5. Cl 

44.85 

263 

14375 

43.32 

7.62 

43.98 

12600 

60.96 

6.06 

61.38 

2 61 

136C0 

66.35 

5.57 

44.70 

263 

14400 

43.36 

7.94 

44.08 

12625 

61.09 

6.02 

61.53 

261 

13625 

66.20 

5.17 

44.50 

263 

16425 

43.92 

8.03 

44.65 

12650 

61.68 

5.80 

62.08 

262 

13650 

63.05 

4.60 

44. C9 

264 

14450 

44.27 

8.48 

45.07 

12675 

62.15 

6.11 

62.59 

262 

1 3675 

63.51 

4.54 

43.75 

264 

14475 

44.51 

8.89 

45.39 

12500 

62.27 

6.83 

62.82 

261 

135C0 

63.31 

4.42 

43.54 

264 

14500 

44.54 

9.36 

45.51 

12525 

62.63 

7.26 

6 3.06 

?6C 

13525 

•62.87 

5.07 

43.17 

263 

14525 

44.23 

9.70 

45.29 

12550 

62.60 

8.17 

63.38 

259 

13550 

62.57 

5.77 

42.96 

262 

14550 

44.08 

10.31 

45.27 

1Z575 

63.01 

8. 10 

63.76 

259 

13575 

61.89 

6.20 

42.35 

261 

14575 

44.20 

10.19 

45.35 

12600 

63.33 

7.61 

63.96 

260 

1 3 6C0 

61.61 

6.70 

41.95 

261 

14600 

44.80 

9.52 

45.80 

12625 

63.56 

8.62 

66.36 

259 

13625 

61.16 

6.5 3 

41.67 

261 

14625 

45.10 

10.20 

46.24 

12 650 

63.93 

« . 76 

66.79 

2 59 

13650 

60.56 

7.46 

41.61 

259 

14650 

45.70 

10.30 

46. 85 

12675 

66.67 

7.99 

65.38 

260 

13675 

61.28 

8.55 

42. 16 

258 

14675 

46.20 

10.35 

47.34 

12700 

66.70 

8.29 

65.66 

259 

1 j>7C0 

62.10 

8 .45 

42.94 

258 

14700 

46.47 

9.52 

47.43 

12725 

66.66 

9.37 

65.66 

258 

13725 

62.60 

7.98 

43. 34 

259 

14725 

46.51 

8.78 

47. 33 

12750 

65.61 

9.69 

66.39 

258 

1 3750 

63.36 

6.83 

43.90 

261 

14750 

46.54 

8.79 

47.36 

12 7 75 

65. 61 

9.66 

66.77 

258 

13775 

63.72 

6.67 

44.23 

261 

14775 

46.50 

8.16 

47.20 

128C0 

6fe. 11 

9.23 

67.02 

258 

1 38C0 

63.57 

6.57 

44.46 

261 

14000 

45.77 

6.26 

46. 51 

12825 

66. 20 

9.65 

67.15 

25« 

13825 

66.2 2 

6.94 

44.76 

261 

14825 

45.69 

8.19 

46.41 

12850 

66.27 

9.27 

67.19 

258 

1 3050 

66.75 

6.34 

45.20 

262 

14850 

45.84 

7.89 

46.52 

12875 

66.27 

9.33 

67.20 

258 

1 3075 

65.30 

5 .*9 1 

45.69 

262 

14875 

46.00 

7.59 

46.62 

12900 

66.15 

9.73 

67.17 

258 

139C0 

65.32 

6.14 

45.74 

262 

14900 

45.76 

6.68 

46.25 

12925 

66.51 

8. 88 

67.35 

259 

13925 

65.26 

6.36 

45.79 

262 

14925 

45.54 

5.97 

45.93 

12950 

66.63 

9.03 

67.69 

259 

13550 

65.59 

5.62 

45.96 

263 

14950 

45.29 

5.75 

45.66 

12975 

66.95 

7.67 

67.58 

261 

13575 

65.76 

5.77 

46.13 

263 

14975 

45.01 

5.37 

45.33 

13000 

66.99 

7.36 

67.56 

261 

16CC0 

65.61 

6.33 

46. C4 

262 

15000 

44.49 

5.26 

44.80 

13025 

67.03 

7.01 

67.55 

261 

16C25 

65.28 

6.20 

45.71 

262 

15025 

44.52 

4.88 

44.78 

13050 

66.97 

6.59 

67.63 

262 

16C50 

65.67 

6.01 

46.06 

262 

15050 

44.93 

4.67 

45.17 

13075 

67.09 

5.37 

67.39 

263 

1 6 C 75 

65.06 

5.42 

46.16 

263 

15075 

45.14 

5.16 

45.43 

13100 

66.66 

5.67 

66.98 

263 

1 6 ICO 

65.52 

5.15 

45.81 

263 

15100 

45.00 

5.06 

45.28 

13125 

66.81 

5.65 

67.13 

263 

16125 

65.37 

5.31 

45.68 

263 

15125 

44.95 

4.59 

45.18 

13150 

66.91 

5.12 

67.18 

266 

16150 

65.25 

5. 2 6 

45.55 

263 

15150 

45.02 

5.18 

45.32 

13175 

66.19 

6.16 

66.60 

262 

16175 

66.72 

5.60 

45. C7 

263 

15175 

45.08 

5.63 

45.43 

13200 

66.66 

5.11 

66.76 

266 

162CU 

66.37 

5.5B 

44.72 

263 

15200 

45.27 

5.36 

45.59 

13225 

66.50 

3.81 

66.65 

265 

16225 

66.67 

6.07 

44.88 

262 

15225 

44.90 

4.85 

45.16 

13250 

66.07 

6.53 

66.29 

266 

16250 

66.32 

5.92 

44.71 

262 

15250 

44.02 

4.52 

44.26 

AIT 

* ALT I TUOE » WX 

=> 1 0NAL 

C0MP0NENT , 

WZ * meridional 

COMPONENT 

, WS « 

W I NO SPEEC# 

THETA * 

WIND DIRECTI0N 







FPS 

-16 RAUAR/J1MSPHERE WIND 

VEL0CITV 

PRCFILE 








TEST NUMBER 

181 7 03/2 1/65 , 2 3 38 Z , EASTERN TEST 

RANGE, FLORIDA 




ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

ws 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

ws 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

Mt TER S 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

H/SEC 

15275 

43.65 

4.41 

43.87 

264 

16275 

36.51 

3.76 

36.70 

264 

17275 

39.25 

4.12 

39.46 

153CO 

43.51 

4.02 

43.70 

265 

163C0 

36.26 

3.76 

36.45 

264 

17300 

39.14 

4.19 

39.36 

15325 

43.37 

3.63 

43.52 

265 

16325 

36. Cl 

3.77 

36.20 

264 

17325 

39.03 

4.25 

39.26 

15350 

42.09 

3.45 

42.22 

265 

16350 

35.74 

4.63 

36. C4 

262 

17350 

38 .92 

4.31 

39.16 

15375 

40.84 

4.10 

41.05 

264 

1 6375 

35.46 

4.85 

35.79 

2 1 2 

17375 

38.34 

3.46 

38.49 

15400 

40.91 

3.75 

41.08 

265 

1 64C0 

35.49 

5.56 

35.92 

261 

17400 

37.59 

2.56 

37.68 

15425 

41.28 

4.44 

41.52 

264 

16425 

35.70 

4.62 

36.00 

262 

17425 

37.05 

3.76 

37.24 

15450 

41.35 

4.28 

41.57 

264 

16450 

35.47 

5.11 

35.04 

262 

17450 

36.92 

4.08 

37.14 

15475 

41.32 

5.11 

41.63 

26? 

16475 

35.44 

5.61 

35.88 

261 

17475 

36.79 

4.39 

37.05 

15500 

41.18 

5.65 

41.57 

2b2 

165C0 

35.40 

6.12 

35.93 

260 

17500 

36.85 

5.11 

37.20 

15525 

41.08 

5.37 

41.43 

262 

16525 

35.67 

6.31 

36.22 

260 

17525 

36.48 

5.40 

36.88 

15550 

41.24 

5.90 

41.66 

267 

16550 

35.75 

6.54 

36.34 

259 

17550 

36.32 

5.44 

36.73 

15575 

41.56 

5.66 

41.95 

26? 

1 6575 

35.63 

6.76 

36.46 

259 

17575 

36.16 

5.48 

36.57 

15600 

42.18 

5.46 

42.53 

262 

166C0 

35.19 

9.42 

36.42 

255 

17600 

36.00 

5.52 

36.42 

15625 

42.25 

5.27 

47.57 

263 

16625 

35.21 

9.28 

36.41 

255 

17625 

35.84 

5.56 

36.27 

15650 

41.58 

6.00 

42.01 

262 

1 66 5 U 

35.24 

9.15 

36.41 

255 

17650 

35.68 

5.61 

36.11 

15675 

40.94 

6.89 

41.51 

260 

16675 

35.41 

3.46 

36.41 

256 

17675 

33.70 

7.30 

34.48 

15700 

40.83 

5.69 

41.23 

262 

167C0 

34. e5 

0.49 

35.87 

256 

17700 

31.73 

9.00 

32.98 

15725 

40.56 

5.17 

40.09 

263 

16725 

34.48 

8.75 

35.58 

256 

17725 

31.57 

9.29 

32-91 

15750 

40.57 

6.30 

41.05 

261 

16750 

35.51 

9.41 

36.74 

255 

17750 

31.41 

9.58 

32.84 

15775 

40.54 

6.51 

41.06 

261 

16775 

35.72 

9.45 

36.95 

255 

17775 

31.25 

9.87 

32.77 

15800 

40.52 

6.72 

41.07 

?60 

160CU 

35.92 

9.49 

37.16 

255 

17800 

31.09 

10.17 

32.71 

15825 

40.47 

6.64 

41.01 

260 

16625 

36.13 

9.54 

37.36 

255 

17825 

30.93 

10.46 

32.65 

15850 

40.43 

6.57 

40.96 

261 

16e50 

36.33 

9.58 

37.57 

255 

17850 

29.67 

13.39 

32.55 

15875 

40.58 

4.77 

40.06 

263 

10075 

37.37 

10.22 

38.74 

255 

17875 

29.41 

14.06 

32.60 

159UU 

40.86 

3.62 

41.02 

265 

l&SCO 

38.41 

10. e5 

39.52 

254 

17900 

29.07 

15.26 

32.83 

15925 

40.61 

3.90 

41.00 

1 64 

16925 

38.43 

11.11 

4C.49 

234 

17925 

29.04 

15.32 

32.83 

15950 

40.77 

4.18 

40.98 

2 64 

16S50 

39.45 

11.38 

41.06 

254 

17950 

29.24 

15.13 

32.92 

15975 

40. 50 

3.06 

40.68 


16975 

41.42 

9.37 

42.47 

257 

17975 

29.44 

14.94 

33.02 

16000 

39.78 

3.30 

39.91 

265 

1 7 CC 0 

41.00 

8.75 

42.71 

238 

18000 

29.64 

14.76 

33.11 

16025 

39.27 

4.68 

39.55 

26? 

1 7C75 

42.17 

8.14 

42.95 

259 

1 6025 

29.84 

14.57 

33.20 

16050 

39.58 

5.04 

39,90 

263 

1 7C50 

42.99 

7.50 

43.64 

260 





160/5 

39. 37 

4.72 

39.65 

26 3 

17C75 

43. CT 

4.76 

42.34 

263 





16 1 CO 

39.00 

4.89 

39.31 

263 

1 7 ICO 

43.17 

3.C2 

43.28 

266 





16125 

39. 59 

5.81 

40.02 

?6l 

17125 

42.62 

3.77 

42.99 

265 





16150 

39. 19 

5.62 

39.59 

?*.? 

1 7150 

42.48 

4.52 

42.72 

264 





16175 

38.68 

5.82 

39.12 

261 

17175 

41.51 

4.25 

41.74 

264 





16200 

39. 17 

6.02 

38.65 

2a\ 

173CO 

41.24 

3. 1? 

41.35 

c£5 





16225 

37.40 

6.32 

37.93 

260 

17226 

40.75 

2.53 

4 C . e3 

L’66 





16250 

37.26 

4.77 

37.56 

263 

1 7 2 5 0 

39.36 

4.C6 

39.56 

264 





ALT 

* ALTITUDE, WX 

= ZONAL 

C0MM7NENT, 

WZ = meridional 

component, ws * w 

INC SPEEC, 

THETA = 

WIND D I 

RE CT I 0N 



THETA 
C EG 

262 

262 

263 

262 

260 


259 

259 

259 

259 

258 


257 

257 

257 

256 

257 


257 

257 

258 

259 
259 


260 

260 

260 

260 

260 


262 

262 

263 

263 

263 


266 

266 

263 

263 

266 


263 

263 

263 

266 

266 


THETA 

DEG 

266 

266 

266 

263 

265 


266 

266 

263 

263 

262 


261 

261 

261 

261 

261 


261 

258 

256 

253 

253 


2 52 
252 
251 
266 
266 


262 

262 

262 

263 

263 


266 



TABLE 11-59 
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TEST NUMBER 

1989 

03/23/65, 

00122, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6100 

20.52 

-9.29 

22.53 

296 

7100 

27.18 

-8.66 

28.52 

287 

eioo 

36.62 

-8.96 

37.51 

286 

612 5 

20.73 

-8.71 

22.69 

293 

7125 

27.60 

-8.65 

28.73 

287 

8125 

36.50 

-9.13 

37.63 

286 

6150 

21.07 

-8.16 

22.58 

291 

7150 

27.61 

-8.66 

28.76 

287 

0150 

36.75 

-9.29 

37.90 

2 86 

6175 

20.97 

-7.50 

22.27 

290 

7175 

27.39 

-8.69 

28.73 

207 

8175 

37.00 

-9.16 

3B.12 

2 86 

6200 

20.96 

-6.92 

22.07 

288 

7200 

27.39 

-8.71 

28.76 

287 

8200 

37.32 

-8.85 

38.35 

283 

6225 

20.91 

-6.65 

21.96 

287 

7225 

27.26 

-8.68 

28.60 

288 

8225 

37.52 

-8.68 

38.51 

283 

6250 

20.67 

-6.58 

21.69 

287 

7250 

27.17 

-8.73 

28.56 

288 

8250 

37.51 

-8.75 

38.52 

283 

6275 

20.56 

-6.56 

21.58 

280 

7275 

27.09 

-8.75 

28.67 

288 

8275 

37.65 

-8.86 

38.68 

203 

6300 

20.69 

-6.66 

21.56 

288 

7300 

27.31 

-8.71 

28.66 

288 

8300 

38.05 

-8.57 

39.00 

283 

6325 

20.67 

-6.66 

21.53 

288 

7325 

27.60 

-8.72 

28.96 

207 

8325 

38.15 

-8.72 

39.13 

203 

6350 

20.61 

-6.55 

21.63 

280 

7350 

27.76 

-8.85 

29.12 

288 

8350 

38.10 

-8.92 

39.13 

283 

6375 

20.35 

-6.61 

21.60 

286 

7375 

27.89 

-9.07 

29.33 

288 

8375 

38.15 

-8.87 

39.17 

283 

6600 

20.60 

-6.68 

21.66 

288 

7600 

28.09 

-9.32 

29.60 

288 

8600 

38.10 

-9.05 

39.16 

283 

6625 

20.85 

-6.71 

21.90 

288 

7625 

28.26 

-9.61 

29.85 

289 

8625 

38.12 

-9.11 

39.20 

283 

6650 

20.99 

-6.87 

22.09 

288 

7650 

28.56 

-9.79 

30.17 

289 

8650 

3 8.06 

-9.33 

39.19 

286 

6675 

21.19 

-7.16 

22.36 

288 

7675 

28.99 

-9.79 

30.60 

288 

8675 

37.93 

-9.58 

39.12 

2 86 

6500 

21.66 

-7.27 

22.66 

2B9 

7500 

29.26 

-9.79 

30.83 

288 

8500 

38.06 

-9.71 

39.28 

286 

6525 

21.57 

-7.61 

22.80 

289 

7525 

29.75 

-9.76 

31.31 

288 

8525 

38.23 

-10.05 

39.53 

285 

6550 

21.59 

-7.75 

22.96 

290 

7550 

30.66 

-9.76 

31.96 

288 

8550 

36.21 

-10.31 

39.58 

285 

6575 

21.63 

-8.13 

23.11 

290 

7575 

30.71 

-9.71 

32.21 

287 

8575 

38.10 

-10.36 

39.67 

285 

6600 

21.62 

-0.53 

23.25 

291 

7600 

30.83 

-9.66 

32.30 

287 

8600 

37.95 

-10.68 

39.37 

285 

6625 

21.67 

-8.88 

23.62 

292 

7625 

31.12 

-9.66 

32.53 

267 

8625 

37.96 

-10.60 

39.36 

285 

6650 

21.83 

-9.09 

23.66 

292 

7650 

31.56 

-9.06 

32.83 

286 

8650 

37.86 

-10.15 

39.20 

285 

6675 

22.17 

-9.23 

26.02 

292 

7675 

31.88 

-8.88 

33.09 

285 

8675 

37.69 

-10.30 

39.07 

285 

6700 

22.67 

-9.27 

26.69 

292 

7700 

32.36 

-9.20 

33.62 

286 

8700 

37.55 

-10.51 

38.99 

205 


6725 

23. 2S 

-9.08 

26.96 

291 

6750 

23.98 

-8.62 

25.68 

290 

6775 

26.67 

-8.09 

25.77 

288 

6600 

26.63 

-7.92 

25.87 

288 

6625 

26.87 

-8.08 

26.15 

288 


6850 

25.11 

-8.22 

26.62 

288 

6875 

25.65 

-8.17 

26.73 

288 

6900 

25.86 

-8.22 

27.12 

287 

6925 

26.07 

-8.36 

27.38 

286 

6950 

26.37 

-0.65 

27.69 

288 


6975 

26.55 

-8.53 

27.88 

288 

7000 

26.58 

-8.66 

27.89 

287 

7025 

26.68 

-8.31 

27.96 

287 

7050 

26.79 

-8.35 

28.06 

287 

7075 

26.95 

-8.51 

28.27 

287 


7725 

32.79 

-9.36 

36.09 

286 

7750 

33.12 

-9.28 

36.60 

285 

7775 

33.67 

-8.98 

36.85 

285 

7800 

36.33 

-8.56 

35.38 

286 

7825 

35.05 

-8.27 

36.01 

283 


7850 

35.67 

-7.82 

36.33 

282 

7075 

35.70 

-7.86 

36.55 

282 

7900 

35.98 

-8.06 

36.87 

282 

7925 

35.63 

-8.57 

36.86 

283 

7950 

35.86 

-ft . 97 

■*6.07 

•’O'- 


7975 

36.22 

-9.08 

37.36 

284 

8000 

36.30 

-9.21 

37.65 

286 

8025 

36.23 

-8.95 

37.32 

286 

8050 

36.38 

-8.87 

37.66 

284 

8075 

36.52 

-8.90 

37.59 

204 


8725 

37.62 

-10.70 

39.11 

286 

8750 

37.71 

-10.98 

39.28 

286 

8775 

37.59 

-10.98 

39.16 

286 

8800 

37.67 

-10.93 

39.22 

286 

8825 

37.63 

-10.78 

39.14 

286 


8850 

37.59 

-10.53 

39.04 

285 

8875 

37.72 

-10.39 

39.13 

285 

8900 

37.82 

-10.36 

39.21 

285 

8925 

37.81 

-10.35 

39.20 

285 


37.73 

-1 0.44 

JT.13 

C 03 


8975 

37.45 

-10.66 

38.93 

266 

9000 

36.99 

-11.07 

38.61 

286 

9025 

36.56 

-11.39 

38.29 

287 

9050 

36.17 

-11.57 

37.97 

288 

9075 

36.05 

-11.75 

37.92 

288 


ALT - ALTITUDE. MX - ZONAL C0MP0NENT, MZ * MERIDIONAL C0MP0NE NT . MS - WINC SPEEO, THETA - MIND DIRECTION 


FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE MIND VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1 '"'89 

03/23/65 

, 0012Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9100 

36.06 

-11.89 

37.97 

288 

10100 

40.31 

-14.55 

42.86 

290 

11100 

40.67 

-19.41 

45.06 

295 

9125 

36.15 

-11.86 

38.04 

288 

10125 

40.51 

-14.47 

43.02 

289 

11125 

40.88 

-19.60 

45.34 

295 

9150 

36.27 

-11.65 

38.10 

288 

10150 

40.61 

-14.45 

43.10 

289 

11150 

41.06 

-20.03 

45.68 

2 96 

9175 

36.20 

-11.56 

38.00 

288 

10175 

40.70 

-14.48 

43.19 

289 

11175 

41.30 

-20.04 

45.90 

2 96 

9200 

36.17 

-11.55 

37.97 

288 

10200 

40.59 

-14.72 

43.18 

290 

11200 

41.65 

-19.97 

46.19 

295 


9225 

36.18 

-11.63 

38.01 

288 

10225 

40.54 

-14. B1 

43.16 

290 

11225 

42.10 

-20.11 

46.66 

295 

9250 

36.12 

-11.65 

37.95 

288 

10250 

40.27 

-15.02 

42.98 

290 

11250 

42.52 

-20.26 

47.10 

295 

9275 

36.05 

-11.44 

37.82 

287 

10275 

39.69 

-15.17 

42.49 

291 

11275 

42.93 

-20.43 

47.55 

295 

9300 

35.84 

-11.40 

37.61 

287 

10300 

39.61 

-15,14 

42.40 

291 

11300 

43.19 

-20.37 

47.75 

295 

9325 

35.48 

-11.42 

37.20 

288 

10325 

39.64 

-15.24 

42.47 

291 

11325 

43.62 

-19.87 

47.94 

2 94 

9350 

35.47 

-11.40 

37.26 

288 

10350 

39.45 

-15.52 

42.39 

291 

11350 

43.92 

-19.91 

48.22 

294 

9375 

35.49 

-11.70 

37.37 

286 

10375 

39.22 

-16.00 

42.36 

292 

11375 

44.16 

-20.14 

48.54 

294 

9400 

35.50 

-12.16 

37.52 

289 

10400 

38.62 

-16.25 

41.90 

293 

11400 

44.60 

-19.90 

48.84 

2 94 

9425 

35.67 

-12.51 

37.80 

289 

1042 5 

37.78 

-16.78 

41.34 

294 

11425 

44.77 

-20.01 

49.03 

294 

9450 

35.99 

-12.60 

38.13 

289 

10450 

37.60 

-17.57 

41.51 

295 

11450 

45.09 

-20.19 

49.40 

294 


9475 

36.26 

-12.52 

38.36 

289 

10475 

38.55 

-17.91 

42.51 

295 

11475 

45.54 

-20.14 

49.79 

2 94 

9500 

36.37 

-12.43 

38.43 

289 

10500 

39.08 

-18.68 

43.31 

295 

11500 

45.86 

-20.13 

50.08 

294 

9525 

36.34 

-12.51 

38.44 

289 

10525 

39.11 

-19.70 

43.79 

297 

11525 

45.94 

-20.18 

50.18 

294 

9550 

36.31 

-12.79 

38.49 

289 

10550 

39.00 

-20.32 

43.97 

297 

11550 

46.52 

-19.73 

50.53 

293 

9575 

36.49 

-12.55 

38.59 

289 

10575 

38.46 

-20.67 

43.66 

298 

11575 

46.75 

-19.71 

50.73 

293 

9600 

36.74 

-12.61 

38.84 

289 

10600 

38.05 

-20.82 

43.37 

299 

11600 

46.59 

-19.50 

50.51 

293 

9625 

37.13 

-13.04 

39.36 

209 

10625 

38.12 

-21.55 

43.79 

299 

11625 

46.84 

-19.27 

50.65 

292 

9650 

37.80 

-13.66 

40.19 

290 

10650 

38.24 

-21.94 

44.09 

300 

11650 

46.91 

-19.22 

50.69 

292 

9675 

38.35 

-14.33 

40.94 

290 

10675 

38.26 

-21.87 

44.07 

300 

11675 

46.94 

-19.18 

50.71 

292 

9700 

38.47 

-14.51 

41.11 

290 

10700 

38.23 

-21.89 

44.05 

300 

11700 

47.11 

-19.24 

50.89 

292 

9725 

38.46 

-14.99 

41.28 

291 

1072 5 

38.26 

-21.68 

43.97 

299 

11725 

47.32 

-19.08. 

51.33 

293 

9750 

38.42 

-15.26 

41.33 

291 

10750 

38.14 

-21.11 

43.59 

299 

11750 

47.42 

-20.05 

51.49 

293 

9775 

38.34 

-15.26 

41.28 

292 

10775 

37.97 

-20.58 

43.19 

298 

11775 

47.53 

-19.01 

51.19 

292 

9800 

38.44 

-15.32 

41.38 

292 

10800 

37.81 

-20.12 

42.03 

298 

11800 

47.09 

-19.68 

51.04 

293 

9825 

38.80 

-15.48 

41.77 

292 

10825 

38.01 

-19.65 

42.79 

297 

11825 

47.10 

-20.27 

51.28 

2 93 

9050 

38.94 

-15.39 

41.87 

291 

10850 

38.17 

-19.33 

42.79 

297 

1 1 850 

47.62 

-19.66 

51.51 

2 92 

9875 

38.95 

-15.04 

41.75 

291 

10075 

38.21 

-19.06 

42.70 

296 

11875 

47.99 

-19.34 

51.74 

292 

9900 

39.26 

-14.98 

42.02 

291 

10900 

38.41 

-19.06 

42.88 

296 

11900 

48.24 

-19.19 

51 .92 

292 

9925 

39.62 

-15.22 

42.44 

291 

10925 

38.61 

-18.75 

42.92 

296 

11925 

46.69 

-19.08 

52.29 

291 

9950 

39.82 

-15.15 

42.60 

291 

10950 

39.15 

-18.37 

43.25 

295 

11950 

49. 10 

-19.01 

52.65 

291 


9975 

39.89 

-14.63 

42.49 

290 

10975 

39.25 

-18.71 

43.48 

295 

11975 

49.20 

-18.94 

52.72 

291 

10000 

39.80 

-14.70 

42.43 

290 

11000 

38.78 

-18.92 

43.15 

296 

12000 

49.08 

-18.54 

52.47 

291 

1002S 

39.99 

-14.78 

42.63 

290 

11025 

38.80 

-18.71 

43.08 

296 

12025 

48.87 

-18.37 

52.21 

2 90 

10050 

40.26 

-14.60 

42.83 

290 

11050 

39.47 

-18.69 

43.67 

295 

12050 

49.27 

-18.58 

52.66 

290 

10075 

40.18 

-14.63 

42.77 

290 

11075 

40.20 

-19.04 

44.48 

295 

12075 

49.51 

-18.88 

52.99 

291 
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TABLE 11-59 (con't) 

F PS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

TEST NUMBER 
THETA 
DEG 

1989 

ACT 

METERS 

03/23/65, 

WX 

M/SEC 

, 0012Z , 
HZ 

M/SEC 

EASTERN 

MS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
CEG 

FL0RIDA 

ACT 

METERS 

MX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

theta 

OEG 

12100 

12125 

49.72 

-19.08 

53.25 

291 

13100 

54.30 

-20.49 

58.04 

290 

14100 

42.60 

-9.02 

43.55 

282 

49.90 

-19.09 

53.43 

291 

13125 

54.17 

-20.34 

57.86 

290 

14125 

43.24 

-8.32 

44.03 

281 

12150 

12175 

12200 

49.90 

-19.16 

53.45 

291 

13150 

54.06 

-20.40 

57.79 

290 

14150 

43.61 

-8.79 

44.48 

281 

49. B5 

-19.46 

53.51 

291 

13175 

53.90 

-20.41 

57.64 

291 

14175 

43.90 

-8.81 

44.77 

281 

49.65 

-19.56 

53.36 

291 

13200 

53.47 

-21.09 

57.48 

291 

14200 

44.26 

-7.11 

44.83 

279 

12225 

12250 

49.72 

-19.14 

53.28 

291 

13225 

53.32 

-21.15 

57.36 

291 

14225 

44.78 

— 7*77 

45.45 

280 

50.00 

-19.03 

53.57 

291 

13250 

53.76 

-21.15 

57.77 

291 

14250 

44.39 

-9.14 

45.32 

281 

12275 

12300 

50.06 

-18.79 

53.47 

290 

13275 

53.62 

-21.32 

57.70 

292 

14275 

45.4? 

-8.18 

46 . 16 

280 

49.64 

-10.93 

53.13 

291 

13300 

53.29 

-21.02 

57.28 

291 

14300 

46.09 

-8.48 

46.86 

280 

12325 

49.45 

-19.17 

53.04 

291 

13325 

53.03 

-21.84 

57.35 

292 

14325 

45.73 

-8.58 

46 . 52 

2 80 

12350 

49.81 

- 19.08 

53.34 

291 

13350 

52.71 

-21.89 

57.07 

292 

14350 

45.29 

-8.63 

46.11 

2 81 

12375 

49.79 

-18,77 

53.21 

290 

13375 

52.45 

-22.01 

56.88 

293 

14375 

45.26 

-8.48 

46.05 

280 

12400 

49.69 

-19.15 

53.25 

291 

13400 

52.05 

-22.48 

56.70 

293 

14400 

45.89 

-7.16 

46 . 45 

279 

12425 

50.01 

-19.67 

53.74 

291 

13425 

52.54 

-23.05 

57.37 

294 

14425 

45.71 

-7.10 

46 . 26 

279 

12450 

50.08 

-19.41 

53.71 

291 

13450 

53.00 

-22.53 

57.59 

293 

14450 

45.63 

-7.06 

46.17 

279 


12475 

49.79 

-19.52 

53.48 

291 

13475 

53.00 

-21.97 

57.37 

292 

14475 

45.83 

-7.03 

46.37 

279 

12500 

49.95 

-19.09 

53.77 

292 

13500 

53.33 

-22.37 

57.83 

293 

14500 

45.50 

-8.46 

46.28 

280 

12525 

50.29 

-19.74 

54.03 

291 

13525 

53.73 

-21.66 

57.93 

292 

14525 

45.21 

-9.07 

46*11 

281 

12550 

50.03 

-19.65 

53.76 

291 

13550 

53.61 

-21.54 

57.78 

292 

14550 

45.63 

-7.33 

46.21 

279 

12575 

50.00 

-20.00 

53.85 

292 

13575 

52.41 

-21.87 

56.79 

292 

14575 

45.58 

-7.70 

46.22 

279 

12600 

50.54 

-19.97 

54.35 

291 

13600 

50.76 

-22.09 

55.36 

293 

14600 

45.06 

-8.82 

45.91 

281 

12625 

51.26 

-20.07 

55.05 

291 

13625 

49.32 

-22.34 

54.15 

294 

14625 

44.82 

-8.79 

45 . 67 

281 

12650 

51.64 

-20.64 

55.61 

292 

13650 

48.08 

-22.71 

53.17 

295 

14650 

44.96 

-8.12 

45.68 

280 

12675 

52.19 

-20.91 

56.22 

292 

13675 

47.11 

-23.01 

52.43 

296 

14675 

44.56 

-8.80 

45.42 

281 

12700 

53.29 

-20.55 

57.11 

291 

13700 

46.27 

-21.40 

50.98 

295 

14700 

44.40 

— 8 . 66 

45.24 

281 

12725 

53.94 

-20.58 

57.73 

291 

13725 

46.17 

-20.09 

50.35 

293 

14725 

44.62 

-8.23 

45.37 

280 

12750 

54.14 

-20.60 

57.93 

291 

13750 

45.84 

-20.87 

50.37 

294 

14750 

44.85 

-8.35 

45 . 63 

2 80 

12775 

54.06 

-20.54 

57.83 

291 

13775 

44.71 

-20.53 

49.20 

294 

14775 

45.06 

-7.86 

45.74 

280 

12800 

53.94 

-20.43 

57.68 

291 

13800 

44.04 

-19.91 

48.33 

294 

14800 

44.69 

-8.67 

45.52 

281 

12825 

54.11 

-20.36 

57.81 

290 

13825 

43.51 

-19.54 

47.69 

294 

14825 

44.95 

-8.03 

45 . 66 

280 

12850 

54.12 

-20.56 

57.89 

291 

13850 

43.46 

-19.09 

47.47 

294 

14850 

45.12 

-7.21 

45.70 

279 

12875 

54.07 

-21.04 

58.01 

291 

13875 

43.69 

-18.70 

47.52 

293 

14875 

45.10 

-7.34 

45.69 

279 

12900 

54.21 

-20.54 

57.97 

291 

13900 

43.67 

-18.24 

47.33 

292 

14900 

45.07 

-6.77 

45.57 

278 

12925 

54.16 

-20.52 

57.91 

291 

13925 

43.07 

-16.95 

46.29 

291 

14925 

44.93 

-6.77 

45.43 

278 

12950 

53.93 

-20.66 

57.76 

291 

13950 

42.24 

-15.46 

44.98 

290 

14950 

44.79 

-6.76 

45.29 

278 

12975 

54.09 

-20.38 

57.80 

290 

13975 

41.78 

-14.57 

44.25 

289 

14975 

44.83 

-6.44 

45.29 

278 

13000 

54.11 

-20.49 

57.86 

291 

14000 

42.33 

-12.93 

44.26 

287 

15000 

44.92 

-5.69 

45.28 

277 

13025 

54.25 

-20.67 

58.06 

291 

14025 

42.63 

-11.36 

44.12 

285 

15025 

44.01 

-6.76 

44.53 

279 

13050 

54.54 

-20.64 

58.32 

291 

14050 

42.27 

-10.87 

43.64 

284 

15050 

43.52 

-8.03 

44.25 

280 

13075 

54.44 

-20.41 

58.14 

290 

14075 

42.22 

-10.77 

43.57 

284 

15075 

43.46 

-7.99 

44.19 

280 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0N6N1, 

WZ • MERIDIONAL 

COMPONENT 

, WS « 

WIND SPEED, 

THETA - 

WINO DIRECTION 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1989 03/23/65, 00122, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15100 

42.80 

-9.16 

43.77 

282 

15125 

43.19 

-7.83 

43.90 

260 

15150 

43.53 

-7.04 

44.10 

279 

15175 

42.93 

-6.88 

43.48 

279 

15200 

42.96 

-6.23 

43.41 

278 

15225 

43.26 

-6.19 

43.70 

278 

15250 

43.48 

-5.25 

43.79 

277 

15275 

43.49 

-5.12 

43.79 

277 

15300 

43.73 

-4.56 

43.97 

276 

15325 

43.72 

-3.99 

43.90 

275 

15350 

43.36 

-4.22 

43.57 

275 

15375 

43.16 

-3.85 

43.33 

275 

15400 

42.71 

-3.43 

42.85 

274 

15425 

42.35 

-3.80 

42.52 

275 

15450 

42.44 


42.57 

274 

15475 

42.08 

-3.03 

42.26 

275 

15500 

42.07 

-3.94 

42.26 

275 

15525 

42.22 

-3.09 

42.33 

274 

15550 

41.76 

-3.82 

41.93 

275 

15575 

41.69 

-3.56 

41.85 

275 

15600 

41.51 

-3.15 

41.63 

274 

15625 

40.71 

-2.93 

40.62 

274 

15650 

40.60 

-3.74 

40.78 

275 

15675 

40.48 

-4.71 

40.75 

276 

15700 

40.73 

-2.62 

4C.82 

273 

15725 

40.76 

-2.36 

40.83 

273 

15750 

41.00 

-1.60 

41.03 

272 

15775 

40.77 

-1.33 

40.79 

272 

15800 

40.05 

-2.46 

40.12 

273 

15025 

40.31 

-1.39 

40.33 

272 

15850 

40.14 

-1.71 

40.17 

272 

15875 

40.07 

-2.36 

40.14 

273 

15900 

40.70 

-1.19 

40-72 

271 

15925 

40.74 

-1.15 

40.76 

271 

15950 

40.94 

-1.24 

40.96 

272 

15975 

41.18 

-0.4 3 

41.19 

270 

16000 

40.48 

-1.08 

40.49 

271 

AL' 

I « ALT! 

[TUOE, WX 

» Z0NAL 

C0MP0N 


ALT 

METERS 


M/SEC M/SEC 


THETA 

CEG 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


M/SEC M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

DEG 
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TABLE 11-60 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WlNO VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1988 

03/23/65, 

0800Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

HZ 

MS 

theta 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

175 

-9.84 

7.80 

12.56 

128 

1175 

-2.39 

7.73 

8.10 

163 

2175 

9.21 

0.55 

9.23 

266 

200 

-8.64 

7.66 

11.55 

131 

1200 

-2.06 

7.25 

7.53 

164 

2200 

9.26 

0.55 

9.28 

266 

225 

-7.82 

7.66 

10.95 

134 

1225 

-1.68 

7.28 

7.47 

167 

2225 

9.34 

0.34 

9.35 

268 

250 

-7.92 

7.77 

11.10 

134 

1250 

-1.23 

7.67 

7.77 

171 

2250 

9.35 

0.26 

9.35 

268 

275 

-8.56 

8.01 

11.72 

133 

1275 

-0.88 

8.14 

8. 19 

174 

2275 

9.18 

0.21 

9.18 

269 

300 

-9.64 

8.27 

12.70 

130 

1300 

-0.69 

6.62 

8.65 

175 

2300 

9.00 

0.10 

9.01* 

269 

325 

-10.56 

8.38 

13.48 

126 

1325 

-0.45 

9.17 

9.18 

177 

2325 

8.93 

-0.16 

8.94 

271 

350 

-10.41 

8.46 

13.41 

129 

1350 

-0.29 

9.34 

9.35 

178 

2350 

8.98 

-0.53 

9.00 

273 

375 

-9.60 

8.46 

12.80 

131 

1375 

-0.26 

8.80 

8.81 

178 

2375 

9. 14 

-1.06 

9.20 

276 

400 

-8.87 

8.53 

12.31 

134 

1400 

-0.37 

8.24 

8.25 

177 

2400 

9.26 

-1.60 

9.40 

280 


425 

-8.38 

8.72 

12.09 

136 

1425 

-0.40 

7.95 

7.96 

177 

2425 

9.33 

-1.86 

9.51 

281 

450 

-8.14 

8.85 

12.03 

137 

1450 

-0.14 

8.05 

8.05 

179 

2450 

9.50 

-1.93 

9.69 

281 

475 

-7.89 

9.01 

11.98 

139 

1475 

0.25 

8.35 

8.35 

182 

2475 

9.82 

-1.97 

10.02 

281 

500 

-7.73 

9.19 

12.01 

140 

1500 

0.48 

8.42 

8.44 

183 

2500 

10.11 

-2.17 

10.34 

282 

525 

-7.60 

9.34 

12.04 

141 

1525 

0.68 

8.31 

8.34 

185 

2525 

10.28 

-2.36 

10.55 
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550 

-7.53 

9.39 

12.03 

141 

1550 

1.07 

8.12 

8.19 

187 

2550 

10.38 

-2.43 

10.66 

283 

575 

-7.51 

9.41 

12.04 

141 

1575 

1.58 

7.78 

7.94 

191 

2575 

10.48 

-2.42 

10.75 

2 83 

600 

-7.42 

9.47 

12.03 

142 

1600 

2.09 

7.43 

7.72 

196 

2600 

10.69 

-2.27 

10.93 

282 

625 

-7.27 

9.45 

11.93 

142 

1625 

2.62 

7.25 

7.71 

200 

2625 

10.98 

-2.00 

11.16 

280 

650 

-7.15 

9.37 

11.78 

142 

1650 

3.11 

7.06 

7.71 

204 

2650 

11.18 

-1.66 

11.31 

278 


675 

-7.14 

9.34 

11.75 

142 

1675 

3.53 

6.77 

7.63 

207 

2675 

11.32 

-1.30 

11.40 

276 

700 

-7.04 

9.24 

11.61 

142 

1700 

3.78 

6.42 

7.45 

210 

2700 

11.33 

-1.13 

11.38 

276 

725 

-6.85 

8.96 

11.28 

142 

1725 

3.99 

5.97 

7.18 

214 

2725 

11.27 

-1.05 

11.32 

275 

750 

-6.64 

8.83 

11.05 

143 

1750 

4.25 

5.54 

6.98 

217 

2750 

11.36 

-0.90 

11.40 

274 

775 

-6.30 

8.86 

10.87 

144 

1775 

4.49 

5.07 

6.77 

221 

2775 

11.60 

-0.80 

11.62 

274 


800 

-5.82 

9.05 

10.76 

147 

1800 

4.79 

4.64 

6.67 

226 

2800 

12.06 

-1.10 

12.11 

275 

825 

-5.47 

9.19 

10.69 

149 

1825 

5.20 

4.11 

6.63 

232 

2825 

12.63 

-1.74 

12.75 

278 

850 

-5.23 

9.45 

10.80 

151 

1850 

5.60 

3.31 

6.50 

239 

2850 

12.86 

-2.14 

13.04 

279 

875 

-4.95 

9.93 

11.10 

153 

1875 

5.72 

2.68 

6.32 

245 

2875 

13.06 

-2.11 

13.23 

279 

900 

-4.81 

10.10 

11.18 

154 

1900 

5.72 

2.50 

6.25 

246 

2900 

13.23 

-2.01 

13.39 

278 


925 

-5.00 

10.00 

11.18 

153 

1925 

5.91 

2.47 

6.41 

247 

2925 

13.29 

-2.11 

13.46 

279 

950 

-5.10 

9.47 

10.76 

151 

1950 

6.34 

2.14 

6.69 

251 

2950 

13.44 

-2.23 

13.62 

279 

975 

-5.16 

8.67 

10.09 

149 

1975 

6.83 

1.77 

7.06 

255 

2975 

13.45 

-2.44 

13.67 

280 

1000 

-4.95 

8.16 

9.55 

149 

2000 

7.44 

1.40 

7.57 

259 

3000 

13.55 

-2.73 

13.83 

281 

1025 

-4.34 

7.90 

9.01 

151 

2025 

7.99 

1.01 

8.05 

263 

3025 

14.13 

-3.02 

14.45 

282 


1050 

-3.83 

8.01 

8.88 

154 

2050 

8.23 

1.06 

8.30 

262 

3050 

14.85 

-3.23 

15.19 

282 

1075 

-3.33 

8.39 

9.02 

158 

2075 

8.47 

1.18 

8.55 

262 

3075 

15.25 

-3.41 

15.63 

282 

1100 

-2.80 

8.58 

9.02 

162 

2100 

8.70 

1.01 

8.76 

263 

3100 

15.56 

-3.63 

15.98 

283 

1125 

-2.53 

8.58 

8.95 

163 

2125 

8.86 

0.64 

8.89 

266 

3125 

15.89 

-3.75 

16.33 

283 

1150 

-2.50 

8.27 

8.64 

163 

2150 

9.06 

0.41 

9.07 

267 

3150 

16.13 

-3.81 

16.58 
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* ALTITUDE, MX 

= ZONAL 

COMPONENT , 

HZ * MERIDIONAL 

COMPONENT, 

MS * 

WINC SPEED, 

THETA » 

HIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/JIMSPHERE HIND 

VELOCITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

1988 

03/23/65, 

0800Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3175 

16.35 

-3.93 

16.82 

283 

4175 

12.00 

-0.54 

12.01 

272 

5175 

17. IB 

-2.31 

17.33 

277 

3200 

16.49 

-4.01 

16.97 

283 

4200 

12.07 

-0.55 

12.08 

272 

5200 

17.24 

-2.10 

17.37 

277 

3225 

16.63 

-3.96 

17.10 

283 

4225 

11.88 

-0.53 

11.89 

272 

5225 

17.22 

-2.06 

17.34 

277 

3250 

16.79 

-3.90 

17.23. 

283 

4250 

11.71 

-0.56 

11.72 

273 

5250 

17.40 

-2.13 

17.53 

277 

3275 

16.72 

-3.82 

17.16 

283 

4275 

11.68 

-0.62 

11.70 

273 

5275 

17.64 

-2.38 

17.80 

277 


3300 

16.36 

-3.67 

16.77 

282 

4300 

11.61 

-0.86 

11.65 

274 

5300 

17.66 

-2.81 

17.89 

279 

3325 

15.74 

-3.28 

16.08 

282 

4325 

11.24 

-1.33 

11.32 

277 

5325 

17.47 

-3.42 

17.80 

261 

3350 

15.22 

-2.72 

15.46 

280 

4350 

10.89 

-1.38 

10.98 

277 

5350 

17.48 

-4.26 

17.99 

284 

3375 

14.01 

-2.30 

14.98 

279 

4375 

10.94 

-0.93 

10.98 

275 

5375 

17.45 

-5.26 

18.22 

297 

3400 

14.04 

-1.91 

14.17 

278 

4400 

10.98 

-0.55 

11.00 

273 

5400 

17.10 

-6.15 

18.17 

290 


3425 

13.12 

-1.48 

13.20 

276 

4425 

11.03 

-0.21 

11.03 

271 

5425 

16.82 

-6.94 

18.20 

2 92 

3450 

12.54 

-0.95 

12.57 

274 

4450 

11.03 

0.06 

11.03 

270 

5450 

16.87 

-7.50 

18.46 

294 

3475 

12.27 

-0.54 

12.28 

272 

4475 

11.16 

0.25 

11.17 

269 

5475 

16.70 

-8.01 

10.52 

295 

3500 

12.05 

-0.49 

12.06 

272 

4500 

11.33 

0.37 

11.34 

268 

5500 

16.26 

-8.42 

18.31 

2 97 

3525 

11.86 

-0.46 

11.87 

272 

4525 

11.51 

0.19 

11.51 

269 

5525 

15.88 

-8.59 

18.06 

298 


3550 

11.79 

-0.44 

11.80 

272 

4550 

11.72 

-0.20 

11.72 

271 

5550 

15.81 

-8.49 

17.94 

298 

3575 

11.87 

-0.44 

11.88 

272 

4575 

11.84 

-0.65 

11.86 

273 

5575 

16.11 

-8.28 

18.11 

2 97 

3600 

12.17 

-0.44 

12.18 

272 

4600 

12.16 

-1.35 

12.24 

276 

5600 

16.56 

-7.91 

18.35 

295 

3625 

,12.41 

-0.58 

12.43 

273 

4625 

12.89 

-1.69 

13.00 

277 

5625 

16. e7 

-7.56 

18.49 

2 94 

3650 

12.41 

-0.77 

12.43 

273 

4650 

13.31 

-1.56 

13.40 

277 

5650 

17.49 

-7.26 

10.93 

292 


3675 

12.31 

-0.86 

12.34 

274 

4675 

13.20 

-1.53 

13.28 

276 

5675 

18.06 

-7.06 

19.40 

291 

3700 

12.29 

-0.78 

12.31 

273 

4700 

13.04 

-1.63 

13.15 

277 

5700 

18.12 

-7.23 

19,51 

292 

3725 

12.30 

-0.71 

12.32 

273 

4725 

12.88 

-1.82 

13.01 

278 

5725 

18.24 

-7.23 

19.62 

291 

3750 

12.12 

-0.66 

12.14 

273 

4750 

13.11 

-1.90 

13.24 

278 

5750 

18.39 

-7.01 

19.68 

291 

3775 

11.94 

-0.53 

11.95 

272 

4775 

13.53 

-1.69 

13.64 

277 

5775 

18.22 

-7.07 

19.54 

291 


3800 

11.78 

-0.52 

11.79 

272 

4800 

13.83 

-1.52 

13.91 

276 

5800 

18.08 

-7.45 

19.56 

2 92 

3825 

11.70 

-0.56 

11.71 

273 

4825 

13.99 

-1.30 

14.05 

275 

5825 

18.28 

-7.75 

19.85 

2 93 

3850 

11.83 

-0.55 

11.84 

273 

4050 

14.06 

-1.05 

14.10 

274 

5850 

18.59 

-7.99 

20.23 

293 

3875 

11.85 

-0.60 

11.86 

273 

4875 

14.09 

-0.95 

14.12 

274 

5875 

18.65 

-8.35 

20.44 

294 

3900 

11.67 

-0.55 

11.69 

273 

4900 

14.21 

-0.82 

14.23 

273 

5900 

18.51 

-8.75 

20.47 

295 

3925 

11.53 

-0.37 

11.54 

272 

4925 

14.44 

-0.72 

14.46 

273 

5925 

18.55 

-9.04 

20.64 

296 

3950 

11.57 

-0.35 

11.58 

272 

4950 

14.61 

-0.64 

14.62 

272 

5950 

10.66 

-9.48 

20.93 

297 

3975 

11.74 

-0.44 

11.75 

272 

4975 

14.94 

-0.73 

14.95 

273 

5975 

19.10 

-9.65 

21.40 

297 

4000 

11.76 

-0.52 

11.77 

272 

5000 

15.43 

-1.04 

15.47 

274 

6000 

19.72 

-9.43 

21.86 

295 

4025 

11.38 

-0.64 

11.40 

273 

5025 

15.67 

-1.48 

15.74 

275 

6025 

20.27 

-9.26 

22.29 

294 

4050 

11.39 

-0.74 

11.42 

274 

5050 

15.74 

-1.77 

15.84 

276 

6050 

20.70 

-9.30 

22.69 

2 94 

4075 

11.72 

-0.77 

11.75 

274 

5075 

15.98 

-1.96 

16.09 

277 

6075 

20.82 

-9.50 

22.92 

295 

4100 

11.70 

-0.75 

11.72 

273 

5100 

16.56 

-2.28 

16.72 

278 

6100 

20.99 

-10.01 

23.26 

295 

4125 

11.75 

-0.73 

11.77 

273 

5125 

17.05 

-2.53 

17.24 

270 

6125 

20.88 

-10.49 

23.37 

296 

4150 

11.89 

-0.58 

11.90 

273 

5150 

17.08 

-2.56 

17.27 

278 

6150 

20.87 

-10.43 

23.34 

296 

ALT 

- ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

HZ « MERIOI0NAL 

C0MP0NE NT , 

, HS * 

HIND SPEED, 

THETA - 

HIND DIRECT! 0N 
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TABLE 11-60 (con't) 

FPS-16 RAOAR/ J1 MSPHERE WINO VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

1986 

ALT 

03/23/65 

WX 

. 0800Z. 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6175 

21.36 

-9.95 

23.56 

295 

7175 

25.45 

-12.47 

28.34 

296 

6175 

39.39 

-6.98 

40.00 

280 

6200 

21.72 

-9.48 

23.70 

293 

7200 

25.84 

-12.54 

28.72 

296 

8200 

39.81 

-6.62 

40.35 

279 

6225 

22.09 

-9.07 

23.88 

292 

7225 

26.07 

-12.40 

28.87 

295 

8225 

40.06 

-6.91 

40.65 

280 

6250 

22.20 

-8.77 

23.87 

291 

7250 

26.03 

-12.23 

28.76 

295 

8250 

40.00 

-6.94 

40.60 

280 

6275 

22.03 

-8.63 

23.66 

291 

7275 

26.13 

-12.15 

28.82 

295 

8275 

39.83 

-6.80 

40.41 

280 

6300 

21.96 

-8.68 

23.61 

291 

7300 

26.18 

-12.15 

2 8.86 

295 

8300 

39.96 

-6.89 

40.55 

280 

6325 

21.76 

-8.74 

23.45 

292 

7325 

26.28 

-12.06 

28.92 

294 

8325 

40.16 

-7.16 

40.80 

280 

6350 

21.58 

-8.77 

23.29 

292 

7350 

26.40 

-12.13 

29.06 

294 

8350 

40.21 

-7.22 

40.86 

280 

6375 

21.49 

-8.87 

23.25 

292 

7375 

26.58 

-12.16 

29.23 

294 

8375 

40.05 

-7.01 

40.65 

280 

6400 

21.19 

-9.05 

2 3.04 

293 

7400 

26.88 

-11.96 

29.42 

294 

6400 

39.80 

-6.78 

40.38 

279 

6425 

21.00 

-9.28 

22.96 

294 

742 5 

27.16 

-11.93 

29.66 

294 

8425 

39.69 

-6.74 

40.26 

279 

6450 

20.88 

-9.50 

22.94 

294 

7450 

27.49 

-12.08 

30.02 

294 

6450 

39.79 

-6.68 

40.34 

279 

6475 

20.76 

-9.66 

22.90 

295 

7475 

27.76 

-12.35 

30.39 

294 

8475 

39.86 

-6. 58 

40.40 

279 

6500 

20.83 

-9.86 

23.04 

295 

7500 

27.99 

-12.67 

30.72 

294 

8500 

39.94 

-6.58 

40.48 

279 

6525 

20.96 

-10.09 

23.26 

296 

7525 

28.14 

-12.86 

30.94 

294 

8525 

40.08 

-6.68 

40.63 

279 

6550 

20.99 

-10.26 

23.36 

296 

7550 

28.32 

-12.86 

31.10 

294 

8550 

40.33 

-6.64 

40.87 

279 

6575 

21.11 

-10.56 

23.60 

296 

7575 

28.39 

-12.89 

31.18 

294 

8575 

40.72 

-6.36 

41.21 

279 

6600 

21.61 

-10.90 

24.20 

297 

7600 

28.49 

-13.02 

31.32 

294 

8600 

41.04 

-6.30 

41.52 

279 

6625 

21.95 

-11.17 

24.63 

297 

7625 

28.55 

-13.09 

31.41 

294 

8625 

41.29 

-6.27 

41.76 

278 

6650 

22.24 

-11.31 

24.95 

297 

7650 

28.96 

-13.17 

31.81 

294 

8650 

41.70 

-6.03 

42.13 

278 

6675 

22.50 

-11.33 

25.19 

297 

7675 

29.41 

-13.16 

32.22 

294 

8675 

41.90 

-5.98 

42.32 

278 

6700 

22 .50 

-11.30 

25.18 

296 

7700 

29.80 

-12.99 

32.51 

293 

8700 

41.84 

-5.65 

42.22 

278 

6725 

22.56 

-11.29 

25.23 

296 

7725 

30.03 

-12.83 

32.65 

293 

8725 

41.97 

-5.47 

42.32 

277 

6750 

22.63 

-11.22 

25.26 

296 

7750 

30.21 

-12.53 

32.71 

292 

8750 

42.14 

-5.72 

42.53 

278 

6775 

22.64 

-11.14 

25.23 

296 

7775 

30.99 

-11.97 

33.22 

291 

8775 

42.47 

-5.68 

42.85 

277 

6800 

22.66 

-11.22 

25.28 

296 

7800 

31.63 

-11.29 

33.59 

289 

8800 

42.78 

-5.46 

43.12 

2.77 

6825 

22.64 

-11.25 

25.28 

296 

7825 

31.99 

-11.14 

33.88 

289 

0825 

42.79 

-5.31 

43.11 

277 

6850 

22.70 

-11.15 

25.29 

296 

7850 

32.32 

-11.56 

34.32 

290 

8850 

42.99 

-5.46 

43.33 

277 

6875 

22.83 

-11.05 

25.37 

296 

7875 

32.91 

-11.89 

34.99 

290 

8875 

43.19 

-5.66 

43.56 

277 

6900 

22.88 

-10.84 

25.32 

295 

7900 

33.40 

-12.00 

35.49 

290 

8900 

43.21 

-5.58 

43.56 

2 77 

6925 

23.06 

-10.63 

25.39 

295 

7925 

33.53 

-12.21 

35.68 

290 

8925 

43.16 

-5.61 

43.53 

277 

6950 

23.19 

-10.63 

25.51 

294 

7950 

33.95 

-12.01 

36.01 

289 

8950 

43.12 

-5.21 

43.43 

277 

6975 

23.23 

-10.71 

25. 5B 

295 

7975 

34.59 

-11.76 

36.53 

289 

8975 

43.22 

-4.96 

43.50 

2 76 

7000 

23.32 

-10.82 

25.71 

295 

8000 

35.27 

-11.45 

37.08 

288 

9000 

43.44 

-4.86 

43.71 

276 

7025 

23.48 

-11.03 

25.94 

295 

8025 

35.75 

-10.60 

37.29 

286 

9025 

43.59 

-4.21 

43.79 

275 

7050 

23.64 

-11.22 

26.17 

295 

8050 

35.86 

-9.77 

37.17 

285 

9050 

43.52 

-4.05 

43.71 

275 

7075 

23.64 

-11.35 

26.23 

295 

8075 

36.27 

-9.04 

37.38 

284 

9075 

43.42 

-4.21 

43.63 

275 

7100 

23.91 

-11.67 

26.61 

296 

8100 

36.85 

-8.71 

37.86 

283 

9100 

43.34 

-4.18 

43.54 

275 

7125 

24.46 

-12.02 

27.26 

296 

8125 

37.79 

-7.97 

38.62 

282 

9125 

43.31 

-4.15 

43.51 

275 

7150 

24.98 

-12.22 

27.81 

296 

8150 

38.76 

-7.44 

39.46 

281 

9150 

43.34 

-4.30 

43.55 

275 

ALT 

» ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ - MERIDI0NAI 

C0MP0NENT, WS • 

WINC SPEED, 

THETA - 

WINO DIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RAO AR/ JIMS PH ERE WINO 
1988 03/23/65, 0800Z, 

ALT WX WZ 

VEL0C ITY 
EASTERN 
WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9175 

43.20 

-4.58 

43.44 

276 

10175 

40.03 

-14.71 

42.64 

290 

11175 

40.84 

-23.31 

47.02 

300 

9200 

43.16 

-4.79 

43.43 

276 

10200 

39.91 

-14.64 

42.51 

290 

11200 

40.94 

-23.65 

47.28 

300 

9225 

43.19 

-4.88 

43.46 

276 

10225 

39.73 

-14.76 

42.39 

290 

11225 

40.82 

-24.05 

47.38 

300 

9250 

43.07 

-4.69 

43.32 

276 

10250 

39.44 

-14.69 

42.08 

290 

11250 

40.75 

-24.10 

47.34 

3 00 

9275 

42.90 

-4.71 

43.15 

276 

10275 

39.35 

-14.26 

41.86 

290 

11275 

40.86 

-23.86 

47.31 

3 00 

9300 

42.77 

-4.76 

43.04 

276 

10300 

39.14 

-14.37 

41.69 

290 

11300 

40.98 

-24.03 

47.51 

300 

9325 

42.74 

-4.77 

43.00 

276 

10325 

39.10 

-14.68 

41.77 

290 

11325 

41.23 

-23.86 

47.64 

3 00 

9350 

42.71 

-5.11 

43.01 

277 

10350 

39.35 

-14.51 

41.94 

290 

11350 

41.70 

-23.73 

47.98 

299 

9375 

42.80 

-5.33 

43.13 

277 

10375 

39.51 

-14.51 

42.09 

290 

11375 

42.04 

-23.90 

48.36 

299 

9400 

42.8 3 

-5.55 

43.19 

277 

10400 

39.52 

-15.08 

42.30 

291 

11400 

42.72 

-23.88 

48.94 

299 

9425 

42.89 

-5.75 

43.27 

277 

10425 

39.35 

-15.11 

42.15 

291 

11425 

43.08 

-23.83 

49.23 

299 

9450 

42.95 

-5.79 

43.34 

277 

10450 

39.30 

-14.92 

42.03 

291 

11450 

43.21 

-23.36 

49.11 

298 

9475 

42.95 

-5.96 

43.36 

278 

10475 

39.34 

-15.44 

42.27 

291 

11475 

43.74 

-22.82 

49.33 

2 97 

9500 

42.96 

-6.22 

43.41 

278 

10500 

39.20 

-16.13 

42.39 

292 

11500 

44.12 

-22.36 

49.47 

297 

9525 

42.84 

-6.45 

43.32 

278 

10525 

39.01 

-16.38 

42.31 

293 

11525 

44.61 

-22.32 

49. 0B 

296 

9550 

42.76 

-6.49 

43.25 

278 

10550 

39.06 

-16.57 

42.43 

293 

11550 

45.07 

-22.61 

50.42 

2 96 

9575 

42.54 

-6.53 

43.03 

279 

10575 

39,09 

-16.73 

42.52 

293 

11575 

45.63 

-22.35 

50.81 

296 

9600 

42.12 

-6.91 

42.68 

27 9 

10600 

39.09 

-16.92 

42.59 

293 

11600 

4 5.89 

-22.07 

50.92 

296 

9625 

42.05 

-7.05 

42.64 

279 

10625 

39.15 

-17.01 

42.69 

293 

11625 

46.14 

-21.57 

50.94 

295 

9650 

41.94 

-7.34 

42.58 

280 

10650 

38.90 

-17.00 

42.46 

293 

11650 

46.39 

-21.56 

51.15 

295 

9675 

41.67 

-7.42 

42.33 

280 

10675 

39.00 

-16.84 

42.48 

293 

11675 

46.35 

-22.06 

51.33 

295 

9700 

41.67 

-7.30 

42.32 

280 

10700 

39.44 

-16.89 

42.90 

293 

11700 

47.00 

-22.37 

52.05 

295 

9725 

41.74 

-8.08 

42.52 

281 

10725 

39.67 

-17.14 

43.22 

293 

11725 

47.47 

-21.99 

52.32 

295 

9750 

41.64 

-8.17 

42.44 

281 

10750 

39.53 

-17.42 

43.20 

294 

11750 

47.43 

-21.76 

52 . 18 

294 

9775 

41.28 

-8.66 

42.18 

282 

10775 

39. 14 

-17 .3B 

42.02 

294 

1 1775 

47.51 

-21.97 

52.34 

295 


9800 

41.04 

-9.63 

42.15 

283 

10800 

39.36 

-17 .66 

43.14 

294 

1 1800 

47.61 

-21.51 

52.24 

2 94 

9825 

41.12 

-10.02 

42.32 

284 

10025 

39.66 

-10.24 

43.65 

295 

11825 

48.12 

-21.17 

52 .57 

294 

9850 

41.10 

- 10.63 

42.45 

284 

10850 

39.57 

-10.00 

43.47 

294 

1 1850 

48.33 

-20.72 

52.58 

293 

9875 

41.17 

-11.42 

42.72 

285 

10875 

39.69 

-10.16 

43.65 

294 

1 1875 

48.24 

720.48 

52.41 

293 

9900 

41.36 

-11.69 

42.98 

286 

10900 

39.84 

-19.19 

44.22 

296 

1 1900 

48.30 

-20.63 

52.53 

293 

9925 

41.10 

-12.20 

42.87 

286 

10925 

39.87 

-19.93 

44.57 

296 

11925 

4 8.54 

-20.72 

52.78 

293 

9950 

40.84 

-12.68 

42.76 

287 

10950 

40.13 

-2U.46 

45.05 

297 

1 1950 

48.68 

-20.57 

52.85 

293 

9975 

40.39 

-13.04 

42.44 

208 

10975 

40.32 

-20.95 

45.44 

297 

11975 

49.16 

-19.91 

53.04 

292 

10000 

40.15 

-13.36 

42.31 

288 

11000 

40.42 

-21.30 

45.69 

298 

12000 

49.34 

-20.40 

53.39 

292 

10025 

40.65 

-13.37 

42.79 

288 

11025 

40.51 

-21.36 

45.00 

298 

12025 

49.23 

-20.52 

53.33 

292 

10050 

40.87 

-13.64 

43.09 

288 

11050 

40.40 

-21.63 

45.82 

298 

12050 

49.37 

-20.01 

53.27 

292 

10075 

40.59 

-14.12 

42.98 

289 

11075 

40.18 

-22.36 

45.98 

299 

12075 

49.27 

-20.41 

53.33 

292 

10100 

40.27 

-14.43 

42.78 

290 

11100 

40. 16 

-22.30 

45.93 

299 

12100 

40.83 

-21.11 

53.20 

293 

10125 

40.22 

-14.51 

42.76 

290 

11125 

40.32 

-22.14 

45.99 

299 

12125 

48.72 

-20.90 

53.02 

293 

10150 

40.23 

-14.64 

42.81 

290 

11150 

40.55 

-22.74 

46.49 

299 

12150 

48.85 

-21.01 

53.18 

293 
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TABLE 11-60 (con't) 


FPS-1 6 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 198B 03/23/65, 08002, EASTERN TEST RANGE, FL0RIOA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

DEG 

12175 

48.88 

-21.62 

53.45 

294 

13175 

56.17 

-19.96 

59.61 

289 

14175 

43.66 

-11.52 

45.16 

285 

12200 

48.77 

-21.48 

53.29 

294 

13200 

55.76 

-19.81 

59.17 

289 

14200 

44.02 

-11.76 

45.56 

285 

12225 

48.97 

-20.79 

53.20 

293 

13225 

55.20 

-20.01 

58.71 

290 

14225 

44.59 

-10.77 

45.87 

283 

12250 

49.22 

-20.23 

53.21 

292 

13250 

55.27 

-20.79 

59.05 

290 

14250 

44.86 

-10.55 

46.08 

283 

12275 

49.36 

-20.25 

53.35 

292 

13275 

54.67 

-20.64 

58.43 

291 

14275 

44.76 

-10.01 

45.86 

282 

12300 

49.51 

-20.95 

53.76 

293 

13300 

53.22 

-20.61 

57.07 

291 

14300 

44.56 

-9.62 

45.59 

282 

12325 

49.63 

-21.26 

53.99 

293 

13325 

52.30 

-20.55 

56.19 

291 

14325 

45.10 

-9.45 

46.08 

282 

12350 

49.61 

-21.24 

53.96 

293 

13350 

51.47 

-20.96 

55.57 

292 

14350 

45.15 

-8.68 

45.98 

281 

12375 

49.66 

-20.57 

53.75 

292 

13375 

50.62 

-21.15 

54.86 

293 

14375 

45.41 

-7.95 

46.10 

280 

12400 

49.37 

-20.46 

53.44 

292 

13400 

50.06 

-20.84 

54.22 

292 

14400 

45.11 

-7.48 

45.73 

279 

12425 

49.08 

-20.27 

53.10 

292 

13425 

49.49 

-21.62 

54.01 

293 

14425 

44.92 

-7.40 

45.53 

279 

12450 

49.25 

-19.94 

53.13 

292 

13450 

49.25 

-21.61 

53.78 

294 

14450 

44.73 

-7.32 

45.33 

279 

12475 

49.34 

-20.45 

53.41 

292 

13475 

49.06 

-21.83 

53.70 

294 

14475 

44.54 

-7.24 

45.13 

279 

12500 

49.5 9 

-20.29 

53.58 

292 

13500 

49.05 

-22.23 

53.85 

294 

14500 

43.83 

-6.19 

44.26 

278 

12525 

49.91 

-20.17 

53.83 

292 

13525 

49. 18 

-21.72 

53.76 

294 

14525 

44.03 

-5.79 

44.41 

277 

12550 

50.10 

-20.49 

54.13 

292 

13550 

49.01 

-21.46 

53.50 

293 

14550 

44.00 

-5.85 

44.39 

277 

12575 

50.20 

-20.61 

54.27 

292 

13575 

48.69 

-20.95 

53.00 

293 

14575 

44.35 

-4.44 

44.57 

276 

12600 

50.17 

-21.29 

54.51 

293 

13600 

48.47 

-19.78 

52.35 

292 

14600 

43.87 

-4.40 

44.09 

276 

12625 

50.24 

-21.47 

54.64 

293 

13625 

48.60 

-19.92 

52.53 

292 

14625 

43.10 

-5.21 

43.41 

277 

12650 

50.37 

-21.25 

54.67 

293 

13650 

48.35 

-20.18 

52.39 

292 

14650 

43.15 

-5.00 

43.44 

276 

12675 

50.50 

-21.46 

54.87 

293 

13675 

48.40 

-19.68 

52.25 

292 

14675 

43.10 

-5.02 

43.40 

2 76 

12700 

50.36 

-21.70 

54.83 

293 

13700 

48.28 

-20.27 

52.37 

293 

14700 

43.17 

-4.78 

43.43 

276 

12725 

50.52 

-20.60 

54.56 

292 

13725 

47.40 

-19.91 

51.41 

293 

14725 

43.03 

-4.88 

43.30 

276 

12750 

50.81 

-19.80 

54.53 

291 

13750 

46.62 

-18.23 

50.06 

291 

14750 

42.79 

-5.84 

43.18 

278 

12775 

50.61 

-20.16 

54.47 

292 

13775 

46.53 

-17.13 

49.58 

290 

14775 

43.45 

-3.99 

43.64 

275 

12800 

50.87 

-19.86 

54.61 

291 

13800 

46.15 

-16.81 

49.12 

290 

14800 

43.51 

-3.27 

43.63 

274 

12825 

51.34 

-19.03 

54.76 

290 

13825 

45.25 

-16.61 

48.20 

290 

14825 

42.66 

-4.11 

42.86 

275 

12850 

51.37 

-18.76 

54.69 

290 

13050 

44.54 

-15.34 

47.11 

289 

14850 

42.13 

-3.89 

42.31 

275 

12075 

51.35 

-18.05 

54.43 

289 

13875 

44.37 

-15.34 

46.95 

289 

14875 

42.11 

-3.41 

42.24 

274 

12900 

51.76 

-16.85 

54.44 

288 

13900 

43.85 

-15.55 

46.53 

289 

14900 

42.13 

-2.85 

42.23 

274 

12925 

52.20 

-18.13 

55.26 

289 

13925 

43.53 

-15.66 

46.26 

290 

14925 

42.13 

-2.65 

42.21 

273 

12950 

52.56 

-18.04 

55.57 

289 

13950 

42.84 

-15.62 

45.60 

290 

14950 

42.40 

-2.57 

42.56 

273 

12975 

53.35 

-17.77 

56.23 

288 

13975 

42.20 

-15.64 

45.01 

290 

14975 

42.72 

-2.64 

42.81 

273 

13000 

54.35 

-18.40 

57.38 

289 

14000 

42.60 

-14.94 

45.14 

289 

15000 

42.80 

-2.51 

42.87 

273 

13025 

55.10 

-18.88 

58.25 

289 

14025 

42.53 

-14.05 

44.79 

288 

15025 

43.45 

-2.40 

43.51 

273 

13050 

55.44 

-19.08 

58.63 

289 

14050 

42.01 

-13.73 

44.20 

268 

15050 

44.10 

-3.80 

44.27 

275 

13075 

55.52 

-19.20 

58.75 

289 

14075 

42.52 

-12.57 

64.34 

286 

15075 

44.42 

-4.44 

44.64 

276 

13100 

55.55 

-19.14 

58.76 

289 

14100 

42.54 

-12.31 

44.29 

286 

15100 

44.70 

-4.66 

44.94 

276 

13125 

55.51 

-18.89 

58.63 

289 

14125 

42.72 

-12.23 

44.44 

286 

15125 

44.51 

-4.49 

44.73 

276 

13150 

55.86 

-19.48 

59.16 

289 

14150 

43.50 

-10.98 

44.87 

284 

15150 

44.16 

-5.30 

44.48 

277 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

HZ - MERIDI 0NAL 

C0HP0NENT 

, WS - 

WIND SPEED, 

theta * 

WINO OIRECTI 0N 




FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1988 

03/23/65, 

0800Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

15175 

44.02 

-6.01 

44.43 

278 






15200 

43.76 

-5.42 

44.09 

277 






15225 

43.38 

-4.63 

43.62 

276 






15250 

42.95 

-5.15 

43.26 

277 






15275 

43.20 

-4.68 

43.45 

276 







15300 

43.44 

-4.21 

43.65 

275 

15325 

43.46 

-3.59 

43.60 

275 

15350 

42.25 

-5.76 

42.64 

278 

15375 

41.98 

-5.66 

42.36 

278 

15400 

41.81 

-5.54 

42.17 

277 


15425 

41.63 

-5.41 

41.98 

277 

15450 

41.25 

-4.95 

41.55 

277 

15475 

41.11 

-5.19 

41.43 

277 

15500 

41.20 

-4.84 

41.40 

277 

15525 

41.50 

-4.38 

41.73 

276 


15550 

41.70 

-4.22 

41.92 

276 

15575 

41.74 

-4.70 

42.01 

276 

15600 

41.69 

-4.95 

41.99 

277 

15625 

42.28 

-4.53 

42.52 

276 

15650 

42.48 

-4.48 

42.72 

276 


15675 

42.68 

-4.42 

42.91 

276 

15700 

43.02 

-3.75 

43.19 

275 

15725 

43.33 

-3.46 

43.46 

274 

15750 

42.91 

-4.51 

43.15 

276 

15775 

42.61 

-4.83 

42.88 

276 


15800 

43.04 

-3.80 

43.21 

275 

15825 

43.26 

-5.00 

43.54 

276 

15850 

43.74 

-4.79 

44.00 

276 

15875 

43.98 

-4.72 

44.23 

276 

15900 

44.21 

-4.66 

44.46 

276 

15925 

43.49 

-5.15 

43.80 

277 


15950 42.77 -5.64 43.14 277 

ALT - ALTITUOE, WX * ZONAL C0MP0NEN7, WZ - MERIDI 0NAL C0NP0NE NT , WS ■ WING SPEED, 


FLORIDA 

ALT WX WZ 

meters m/sec m/sec 


THETA - WIND DIRECTI0N 


WS THETA 

M/SEC OEG 
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TABLE 11-61 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE HINO VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

HZ 

TEST NUMBER 
HS THETA 

1990 

ALT 

03/23/65 

MX 

. 1141 Z , 
HZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

600 

-4.62 

7.99 

9.23 

150 

1600 

4.23 

4.70 

6.32 

222 

2600 

7.26 

-3.42 

8.02 

295 

625 

-4.28 

8.00 

9.07 

152 

1625 

4.35 

4.02 

5.92 

227 

2625 

7.24 

-3.47 

8.03 

295 

650 

-4.01 

8.09 

9.03 

153 

1650 

4.38 

3.36 

5.52 

232 

2650 

7.33 

-3.62 

8.17 

296 

675 

-3.89 

8.17 

9.05 

154 

1675 

4.45 

2.65 

5.18 

239 

2675 

7.47 

-3.76 

8.36 

297 

700 

-3.78 

8.31 

9.13 

155 

1700 

4.48 

1.99 

4.90 

246 

2700 

7.65 

-3.81 

8.54 

296 

725 

-3.57 

8.56 

9.28 

157 

1725 

4.56 

1.50 

4.81 

252 

2725 

7.03 

-3.80 

8.71 

296 

750 

-3.36 

8.08 

9.49 

159 

1750 

4.87 

1.03 

4.98 

258 

2750 

7.90 

-3.69 

8.72 

295 

775 

-2.02 

9.55 

9.96 

163 

1775 

5.33 

0.60 

5.37 

263 

2775 

8.01 

-3.48 

8.74 

293 

800 

-2.47 

10.19 

10.48 

166 

1800 

5.64 

0.18 

5.64 

260 

2800 

8.37 

-3.30 

9.00 

291 

825 

-2.59 

10.59 

10.90 

166 

1825 

5.70 

-0.14 

5.71 

271 

2825 

8.75 

-3.13 

9.29 

289 

850 

-3.06 

10.75 

11.16 

164 

1850 

5.79 

-0.37 

5.80 

273 

2850 

8.95 

-3.08 

9.47 

289 

875 

-3.82 

10.67 

11.33 

160 

1875 

5.78 

-0.43 

5.79 

274 

2875 

9.14 

-3.24 

9.70 

289 

900 

-4.51 

10.70 

11.61 

157 

1900 

5.51 

-0.44 

5.52 

274 

2900 

9.39 

-3.35 

9 . 97 

289 

925 

-4.94 

u.io 

12.15 

156 

1925 

5.12 

-0.51 

5.15 

276 

2925 

9.78 

-3.36 

10.34 

289 

950 

-5.14 

11.95 

13.01 

157 

1950 

4.85 

-0.49 

4.87 

276 

2950 

10.08 

-3.32 

10.62 

280 

975 

-5.27 

13.05 

14.07 

158 

1975 

4.57 

-0.40 

4.59 

275 

2975 

10.25 

-3.40 

10.80 

288 

1000 

-5.76 

13.65 

14.82 

157 

2000 

4.34 

-0.37 

4.35 

275 

3000 

10.38 

-3.65 

11.01 

289 

1025 

-6.54 

13.77 

15.24 

154 

2025 

4.19 

-0.45 

4.21 

276 

3025 

10.63 

-3.94 

11.34 

290 

1050 

-6.74 

13.04 

14.68 

152 

2050 

4.16 

-0.69 

4.21 

279 

3050 

11.10 

-4.10 

11.83 

2 90 

1075 

-4.13 

10.67 

11.44 

159 

2075 

4.19 

-1.17 

4.35 

285 

3075 

11.32 

-3.92 

11.98 

289 

1100 

-1.94 

8.99 

9.L9 

166 

2100 

4.12 

-1.40 

4.35 

289 

3100 

11.32 

-3.72 

11.91 

288 

1125 

-1.94 

8.80 

9.01 

167 

2125 

3.90 

-1.38 

4.14 

289 

3125 

11.52 

-3.57 

12.06 

287 

1150 

-1.78 

9.03 

9.20 

169 

2150 

3.81 

-1.55 

4.11 

292 

3150 

11.80 

-3.54 

12.32 

287 

1175 

-1.44 

9.29 

9.40 

171 

2175 

3.80 

-1.76 

4.18 

295 

3175 

11.83 

-3.64 

12.37 

287 

1200 

-0.92 

9.07 

9.12 

174 

2200 

3.73 

-1.97 

4.22 

298 

3200 

11.79 

-3.64 

12.34 

287 

1225 

-0.42 

8.47 

8.48 

177 

2225 

3.71 

-2.27 

4.34 

301 

3225 

11.91 

-3.67 

12.47 

287 

1250 

-0.29 

7.75 

7.75 

178 

2250 

3.76 

-2.44 

4.48 

303 

3250 

11.86 

-3.80 

12.46 

288 

1275 

-0.22 

7.11 

7.12 

178 

2275 

3.92 

-2.41 

4.60 

301 

3275 

11.67 

-3.86 

12.29 

288 

1300 

0.12 

6.80 

6.60 

181 

2300 

4.13 

-2.41 

4.78 

300 

3300 

11.70 

-3.62 

12.25 

2 87 

1325 

0.78 

6.88 

6.92 

186 

2325 

4.51 

-2.70 

5.25 

301 

3325 

11.78 

-3.31 

12.24 

285 

1350 

1.55 

6.94 

7.11 

192 

2350 

5.29 

-3.01 

6.09 

299 

3350 

11.88 

-3.06 

12.27 

284 

1375 

2.14 

6.64 

7.17 

197 

2375 

6.39 

-3.23 

7.16 

297 

3375 

11.96 

-2.92 

12.31 

2 04 

1400 

2.74 

6.66 

7.22 

202 

2400 

7.17 

-3.33 

7.91 

295 

3400 

12.13 

-2.70 

12.43 

282 

1425 

3.35 

6.20 

7.05 

208 

2425 

7.46 

-3.25 

6.14 

293 

3425 

12.34 

-2.59 

12.61 

202 

1450 

3.68 

5.63 

6.72 

213 

2450 

7.57 

-3.20 

8.22 

293 

3450 

12.31 

-2.74 

12.61 

282 

1475 

3.67 

5.38 

6.51 

214 

2475 

7.5B 

-3.24 

8.25 

293 

3475 

12.23 

-2.62 

12.51 

282 

1500 

3.59 

5.32 

6.42 

214 

2500 

7.53 

-3.25 

8.20 

293 

3500 

11.83 

-2.32 

12.06 

281 

1525 

3.56 

5.19 

6.30 

214 

2525 

7.55 

-3.26 

8.22 

293 

3525 

11.19 

-1.75 

11.33 

279 

1550 

3.69 

5.21 

6.38 

215 

2550 

7.47 

-3.38 

8.19 

294 

3550 

10.79 

-0.97 

10.04 

275 

1575 

3.96 

5.17 

6.51 

217 

2575 

7.32 

-3.45 

8.09 

295 

3575 

10.81 

-0.56 

10.82 

273 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

HZ « MERIDIONAL 

C0MP0NE NT , HS - 

HINC SPEED, 

THETA * 

MIND OIRECTI 0N 




ALT 

MX 

HZ 

MS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/JIMS PH ERE HINO 
1990 03/23/65, 1141Z, 

ALT MX HZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

MS 

PR0F ILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3600 

11.22 

-0.54 

11.23 

273 

4600 

13.63 

-9.16 

16.43 

304 

5600 

13.90 

-13.00 

19.03 

313 

3625 

11.36 

-0.53 

11.37 

272 

4625 

13.80 

-9.39 

16.69 

304 

5625 

14.00 

-13.36 

19.35 

313 

3650 

11.38 

-0.34 

11.39 

272 

4650 

13.31 

-9.54 

16.36 

305 

5650 

14.57 

-13.70 

19.99 

313 

3675 

11.51 

-0.01 

11.51 

270 

4675 

12.91 

-9.52 

16.05 

306 

5675 

15.12 

-13.91 

20.54 

312 

3700 

11.39 

0.16 

11.40 

269 

4700 

12.95 

-9.54 

16.09 

306 

5700 

15.45 

-13.87 

20.76 

312 

3725 

11.54 

-0.05 

11.54 

270 

4725 

12.94 

-9.60 

16.11 

306 

5725 

16.02 

-13.88 

21.20 

311 

3750 

11.87 

-0.15 

11.87 

271 

4750 

12.90 

-9.46 

15.99 

306 

5750 

16.43 

-13.91 

21.53 

310 

3775 

12.19 

-0.14 

12.19 

270 

4775 

12.04 

-9.34 

15.80 

306 

5775 

16.48 

-13.99 

21 .61 

310 

3800 

12.39 

-0.17 

12.39 

271 

4800 

12.79 

-9.22 

15.77 

306 

5800 

16.74 

-14.08 

21.88 

310 

3825 

12.66 

-0.39 

12.67 

272 

4825 

12.86 

-9.21 

15.82 

305 

5825 

17.01 

-14.01 

22.04 

309 

3850 

13.19 

-1.02 

.13.23 

274 

4850 

13.00 

-9.43 

16.06 

306 

5850 

17.10 

-13.92 

22.05 

309 

3875 

13.83 

-1.76 

13.94 

277 

4875 

13.10 

-9.82 

16.38 

307 

5875 

17.22 

-13.64 

21.97 

308 

3900 

14.50 

-2.46 

14.71 

279 

4900 

13.25 

-10.27 

16.77 

308 

5900 

17.40 

-13.32 

21.91 

3 07 

3925 

14.77 

-3.05 

15.08 

281 

4925 

13.38 

-10.78 

17.18 

309 

5925 

17.51 

-13.04 

21.83 

306 

3950 

14.82 

-3.85 

15.31 

284 

4950 

13.59 

-11.25 

17.64 

309 

5950 

17.82 

-12.71 

21.89 

305 

3975 

15.12 

-4.60 

15.80 

287 

4975 

13.82 

-11.54 

18.01 

310 

5975 

18.20 

-12.42 

22.03 

304 

4000 

15.40 

-5.04 

16.21 

288 

5000 

13.77 

-11.77 

18.11 

310 

6000 

18.29 

-12.28 

22.03 

304 

4025 

15.56 

-5.22 

16.41 

288 

5025 

13.58 

-11.06 

18.05 

311 

6025 

18.17 

-12.24 

21.91 

304 

4050 

15.81 

-5.03 

16.59 

287 

5050 

13.84 

-11.97 

18.30 

311 

6050 

18.12 

-12.20 

21.85 

304 

4075 

16.11 

-4.72 

16.78 

206 

5075 

13.93 

-12.04 

18.41 

311 

6075 

18.10 

-12.14 

21.79 

304 

4100 

16.38 

-4.45 

16.97 

285 

5100 

13.53 

-12.18 

18.21 

312 

6100 

18.12 

-12.16 

21.83 

304 

4125 

16.66 

-4.25 

17.19 

284 

5125 

13.15 

-12.53 

18.16 

313 

6125 

18.31 

-12.16 

21.98 

303 

4150 

16.80 

-4.15 

17.30 

284 

5150 

12.88 

-12.91 

18.24 

315 

6150 

18.22 

-12.13 

21.89 

303 

4175 

16.72 

-4.25 

17.25 

284 

5175 

12.83 

-13.37 

18.53 

316 

6175 

18.27 

-12.10 

21.95 

304 

4200 

16.78 

-4.68 

17.42 

285 

5200 

12.81 

-13.67 

18.73 

317 

6200 

18.54 

-12.11 

22.14 

303 

4225 

16.72 

-5.13 

17.49 

287 

5225 

12.75 

-13.49 

10.56 

316 

6225 

18.68 

-11.82 

22.10 

302 

4250 

16.49 

-5.51 

17.38 

288 

5250 

12.85 

-13.15 

18.39 

315 

6250 

18.82 

-11.34 

21.96 

301 

4275 

16.30 

-6.02 

17.38 

290 

5275 

13.05 

-12.79 

18.27 

314 

6275 

18.95 

-10.98 

21.91 

300 

4300 

16.00 

-6.31 

17.20 

291 

5300 

13.16 

-12.38 

18.07 

313 

6 300 

18.95 

-10.56 

21.69 

299 

4325 

16.17 

-6.52 

17.43 

292 

5325 

13.44 

-11.98 

18.00 

312 

6325 

19.08 

-10.24 

21.65 

299 

4350 

16.68 

-7.25 

18. 19 

293 

5350 

13.66 

-11.40 

17.85 

310 

6350 

19.20 

-10.19 

21.74 

298 

4375 

16.61 

-8.14 

10. 50 

296 

5375 

13.69 

-10.96 

17.54 

309 

6375 

19.18 

-10.10 

21.68 

296 

4400 

16.11 

-8.72 

18.32 

298 

5400 

13.82 

-10.76 

17,52 

308 

6400 

19.27 

-9.96 

21.69 

297 

4425 

15.78 

-8.91 

10.12 

299 

5425 

14.05 

-10.81 

17.73 

307 

6425 

19.59 

-9.72 

21.07 

296 

4450 

15.45 

-8.84 

17.80 

300 

5450 

14.10 

-11.05 

17.92 

308 

6450 

19.81 

-9.41 

21.93 

295 

4475 

15.07 

-8.61 

17.35 

300 

5475 

13.90 

-11.46 

18.02 

309 

6475 

19.79 

-9.16 

21.61 

295 

4500 

14.97 

-8.37 

17.15 

299 

5500 

13.82 

-11.74 

18.13 

310 

6500 

19.65 

-9.02 

21.62 

294 

4525 

14.84 

-8.52 

17.11 

300 

5525 

13.76 

-11.97 

18.24 

311 

6525 

19.47 

-8.75 

21.35 

294 

4550 

14.41 

-B.77 

16.87 

301 

5550 

13.69 

-12.30 

18.41 

312 

6550 

19.49 

-8.79 

21.38 

2 94 

4575 

13.80 

-8.95 

16.45 

303 

5575 

13.88 

-12.62 

18.76 

312 

6575 

19.53 

-8.92 

21.47 

2 94 
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FPS-16 RADAR/ JIM SPHERE HIND VEL0C IT V PR0FILE 






TEST NUMBER 

1990 

03/23/65, 

t 11411, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6600 

20.11 

-8.62 

21.88 

293 

7600 

31.63 

-11.07 

33.51 

289 

8600 

34.58 

-11.16 

36.34 

288 

6625 

21.27 

-8.26 

22.82 

291 

7625 

32.14 

-10.91 

33.94 

289 

8625 

35.03 

-11.16 

36.76 

287 

6650 

22.14 

-8.12 

23.58 

290 

7650 

32.42 

-10.92 

34.21 

288 

8650 

35.42 

-11.09 

37.12 

287 

6675 

23.03 

-8.04 

24.40 

289 

7675 

32.57 

-11.04 

34.39 

289 

8675 

35.29 

-11.20 

37.02 

287 

6700 

23.94 

-7.90 

25.21 

288 

7700 

32.50 

-11.23 

34.39 

289 

8700 

34.85 

-11.42 

36.68 

288 

6725 

24.77 

-7.59 

25.91 

287 

7725 

32.34 

-11.38 

34.28 

289 

0725 

34.64 

-11.30 

36.43- 

288 

6750 

25.27 

-6.97 

26.21 

285 

7750 

32.43 

-11.51 

34.41 

289 

8750 

34.80 

-11.24 

36.57 

288 

6775 

25.13 

-6.80 

26.03 

285 

7775 

32.51 

-11.73 

34.56 

290 

8775 

34.75 

-11.54 

36.62 

288 

6800 

24.97 

-7.25 

26.00 

286 

7800 

32.92 

-11.93 

35.01 

290 

8800 

34.49 

-11.40 

36.32 

288 

6825 

24.87 

-7.78 

26.06 

287 

7825 

33.45 

-12.11 

35.57 

290 

8825 

34.48 

-11.04 

36.20 

288 


6850 

24.84 

-8.11 

26.13 

288 

7850 

33.42 

-12.14 

35.55 

290 

8850 

34.55 

-10.99 

36.26 

287 

6875 

24.68 

-8.43 

26.08 

289 

7875 

33.25 

-12.15 

35.39 

290 

8875 

34.49 

-10.87 

36.16 

2 87 

6900 

24.45 

-8.70 

25.96 

289 

7900 

33. 19 

-12.16 

35.35 

290 

8900 

34.65 

-10.65 

36.25 

287 

6925 

24.38 

-8.95 

25.97 

290 

7925 

33.14 

-12.19 

35.31 

290 

8925 

35.09 

-10.49 

36.63 

286 

6950 

24.38 

-9.29 

26.09 

291 

7950 

33.40 

-12.19 

35.56 

290 

8950 

35.30 

-10.65 

36.87 

2 87 


6975 

24.5 8 

-9.39 

26.32 

291 

7975 

33.78 

-12.22 

35.92 

290 

8975 

35.17 

-10.78 

36.78 

287 

7000 

24.95 

-9.46 

26.66 

291 

8000 

34.12 

-12.17 

36.22 

289 

9000 

35.13 

-10.75 

36.74 

287 

7025 

25.31 

-9.68 

27.10 

291 

8025 

34.35 

-11.94 

36.36 

289 

9025 

35.10 

-11.03 

36.79 

287 

7050 

25.67 

-9.77 

27.46 

291 

8050 

34.46 

-11.91 

36.46 

289 

9050 

34.99 

-11.06 

36.70 

287 

7075 

26.10 

-9.89 

27.91 

291 

8(V75 

34.57 

-12.17 

36.65 

289 

9075 

34.98 

-11.08 

36.70 

287 


7100 

26.67 

-10.25 

20.57 

291 

8100 

34.42 

-12.49 

36.61 

290 

9100 

34.97 

-11.17 

36.71 

288 

7125 

27.25 

-10.44 

29.18 

291 

8125 

34.22 

-12.54 

36.44 

290 

9125 

35.14 

-11.09 

36.85 

287 

7150 

27.71 

-10.39 

29.59 

290 

8150 

34.17 

-12.52 

36.39 

290 

9150 

35.38 

-11.30 

37.14 

288 

7175 

28.08 

-10.22 

29. B8 

290 

0175 

34.27 

-12.59 

36.51 

290 

9175 

35.58 

-11. *0 

37.52 

288 

7200 

28.44 

-9.97 

30.14 

289 

8200 

34.54 

-12.80 

36.84 

290 

9200 

35.65 

-12.34 

37.72 

289 


7225 

28.66 

-9.91 

30.33 

289 

8225 

34. B2 

-12.92 

37.13 

290 

9225 

35.65 

-12.93 

37.92 

290 

7250 

28.68 

-9.99 

30.37 

289 

8250 

34.77 

-12.55 

36.96 

290 

9250 

35.62 

-13.65 

38.14 

291 

7275 

28.80 

-10.01 

30.49 

289 

8275 

34.61 

-12.36 

36.75 

209 

9275 

35.48 

-13.64 

38.01 

291 

7300 

26.94 

-9.98 

30.61 

289 

8300 

34.59 

-12.71 

36.85 

290 

9300 

35.09 

-13.47 

37.58 

291 

7325 

28.85 

-9.93 

30.51 

289 

8325 

34.69 

-12.98 

37.04 

290 

9325 

35.10 

-13.66 

37.66 

291 


7350 

28.84 

-10.18 

30.59 

289 

8350 

34.82 

-13.12 

37.21 

290 

9350 

35.58 

-13.92 

38.20 

291 

7375 

20.90 

-10.23 

30.66 

289 

8375 

34.67 

-13.09 

37.06 

291 

9375 

35.52 

-13.92 

38.15 

291 

7400 

28.92 

-10.12 

30.64 

289 

8400 

34.53 

-12.79 

36.82 

290 

9400 

35.22 

-13.83 

37.84 

291 

7425 

28.89 

-10.00 

30.57 

289 

8425 

34. 6B 

-12.09 

36.72 

289 

9425 

34.98 

-14.00 

37.68 

292 

7450 

28.90 

-9.94 

30.56 

2B9 

0450 

34.64 

-11.57 

36.52 

*288 

9450 

34.70 

-14.40 

37.57 

2 92 


7475 

29.10 

-10.09 

30.80 

289 

8475 

34. 30 

-11.60 

36.29 

288 

9475 

34.77 

-14.49 

37.67 

292 

7500 

29.43 

-10.15 

31.14 

289 

8500 

34.17 

-11.54 

36.07 

288 

9500 

34.90 

-14.35 

37.74 

292 

7525 

29.87 

-10.42 

31.63 

289 

8525 

34.16 

-11.54 

36.06 

288 

9525 

34.80 

-14.44 

37.67 

292 

7550 

30.43 

-10.93 

32.33 

290 

8550 

34.37 

-11.64 

36.29 

289 

9550 

34.63 

-14.56 

37.56 

293 

7575 

31.01 

-11.16 

32.96 

290 

8575 

34.45 

-11.40 

36.29 

288 

9575 

34.49 

-14.51 

37.42 

293 

ALT 

■ ALTITUDE, HX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

HZ - MER IOI0NAL 

C0MP0NENT, HS - 

HINC SPEED, 

THETA - 

HINO DIRECTI 0N 




FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE HINO VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1990 03/23/65, 1141Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

US 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9600 

34.31 

-14.47 

37.24 

293 

10600 

34.87 

-18.49 

39.47 

298 

11600 

44.72 

-21.22 

49.50 

295 

9625 

34.00 

-14.58 

36.99 

293 

10625 

34.77 

-18.62 

39.44 

298 

11625 

44.96 

-21.18 

49.70 

295 

9650 

33.91 

-14.42 

36.85 

293 

10650 

34.96 

-18.63 

39.61 

298 

11650 

45.35 

-21.15 

50.04 

2 95 

9675 

33.93 

-14.64 

36.96 

293 

10675 

35.37 

-18.40 

39.87 

297 

11675 

45.53 

-20.91 

50.10 

294 

9700 

33.94 

-14.82 

37.03 

293 

10700 

35.28 

-18.55 

39.86 

298 

11700 

45.48 

-20.43 

49.85 

2 94 


9725 

34.02 

-14.56 

37.00 

293 

10725 

35.24 

-18.83 

39.95 

298 

11725 

45.59 

-20.12 

49.83 

294 

9750 

34.09 

-14.60 

37.09 

293 

10750 

35.23 

-18.90 

39.98 

298 

11750 

46.01 

-19.69 

50.05 

293 

9775 

34.14 

-14.63 

37.15 

293 

10775 

35.46 

-18.49 

39.99 

297 

11775 

46.05 

-19.53 

50.02 

293 

9800 

34.20 

-14.66 

37.22 

293 

10800 

35.81 

-18.62 

40.36 

297 

11000 

46.61 

-19.14 

50.39 

292 

9825 

34.45 

-15.14 

37.63 

294 

10825 

36.07 

-18.90 

40.72 

297 

11825 

47.27 

-18.68 

50. 82 

291 

9850 

34.80 

-15.19 

38.04 

293 

10850 

36.54 

-18.23 

40.84 

296 

11850 

47.58 

-18.43 

51.02 

291 

9875 

35.34 

-15.08 

38.42 

293 

10875 

37.00 

-18.21 

41.24 

296 

11875 

47.72 

-18.74 

51.27 

291 

9900 

35.57 

-15.47 

38.79 

293 

10900 

37.45 

-18.50 

41.78 

296 

11900 

47.83 

-19.04 

51.40 

2 92 

9925 

35.54 

-15,78 

38.89 

294 

10925 

37.80 

-18.82 

42.22 

296 

11925 

47.99 

-19.03 

51.63 

291 

9950 

35.45 

-16.39 

39.05 

295 

10950 

38.15 

-19.96 

43.05 

297 

11950 

47.99 

-10.88 

51.57 

291 


9975 

35.24 

-16.08 

39.08 

295 

10975 

38.62 

-19.99 

43.48 

297 

11975 

47.94 

-18.61 

51.42 

291 

10000 

35.12 

-16.56 

38.83 

295 

11000 

39.52 

-19.78 

44.20 

296 

12000 

47.91 

-18.87 

51.49 

291 

10025 

35.09 

-16.54 

30.79 

295 

11025 

39.37 

-20.53 

44.40 

297 

12025 

48.12 

-18.92 

51.70 

291 

10050 

34.84 

-17.05 

30.79 

296 

11050 

39.55 

-20.12 

44.38 

297 

12050 

48.27 

-18.75 

51.78 

291 

10075 

34.71 

-17.09 

38.69 

296 

11075 

40.32 

-19.63 

44.84 

296 

12075 

48.51 

-18.80 

52.03 

291 

10100 

34.79 

-17.07 

38.75 

296 

11100 

40.36 

-19.87 

CO 

a- 

* 

296 

12100 

48.33 

-19.22 

52.01 

2 92 

10125 

34.98 

-17.19 

38.98 

296 

11125 

40.77 

-19.76 

45.31 

296 

12125 

48.01 

-19.20 

51.70 

292 

10150 

35.00 

-16.97 

36.89 

296 

11150 

41.28 

-19.55 

45.68 

295 

12150 

47.92 

-19.02 

51.56 

291 

10175 

34.60 

-17.13 

38.61 

296 

11175 

41,66 

-19.46 

45.98 

295 

12175 

40.47 

-18.82 

52.00 

291 

10200 

34.26 

-17.24 

36.35 

297 

11203 

41.96 

-19.26 

46.17 

294 

12200 

48.44 

-18.98 

52.03 

291 

10225 

34.02 

-17.34 

38.18 

297 

11225 

42.02 

-19.02 

46.12 

294 

12225 

48.20 

-18.95 

51.79 

291 

10250 

34.17 

-17.72 

38.49 

297 

11250 

42.09 

-19.11 

46.22 

294 

12250 

48.03 

-18.93 

52.37 

291 

10275 

34.45 

-17.85 

38.80 

297 

11275 

42.43 

-19.05 

46.51 

294 

12275 

48.97 

-19.49 

52.70 

292 

10300 

34.45 

-17.79 

38.77 

297 

11300 

42.65 

-19.02 

46.70 

294 

12300 

49.31 

-19.46 

53.01 

291 

10325 

34.47 

-17.85 

38.82 

297 

11325 

42.94 

-19.49 

4/.15 

294 

12325 

49.51 

-19.85 

53.34 

292 

10350 

34.63 

-17.74 

38.91 

297 

11350 

43.61 

-19.17 

47.64 

294 

12350 

49.40 

-20.25 

53.39 

2 92 

10375 

34.83 

-17.43 

38.94 

296 

11375 

44.20 

-18.99 

48.11 

293 

12375 

49.24 

-20.73 

53.43 

293 

10400 

34.87 

-17.41 

38.98 

296 

11400 

44.41 

-19.28 

48.42 

293 

12400 

49.37 

-20.83 

53.59 

293 

10425 

34.89 

-17.32 

38.95 

296 

11425 

44.64 

-19.11 

46.56 

293 

12425 

49.64 

-20.67 

53.77 

292 

10450 

35.39 

-17.07 

39.29 

296 

11450 

44.55 

-19.52 

48.64 

293 

12450 

49.69 

-20.03 

53.88 

293 

10475 

35.34 

-17.27 

39.33 

296 

11*75 

44.70 

-19.54 

48.79 

293 

12475 

49.66 

-20.83 

53.85 

293 

10500 

35.26 

-17.57 

39.39 

296 

11 00 

44.65 

-19.54 

48.74 

293 

12500 

49.38 

-20.76 

53.57 

293 

10525 

35.40 

-17.68 

39.57 

2 96 

11 >25 

44.49 

-19.79 

48.69 

294 

12525 

49.41 

-20.65 

53.55 

2 93 

10550 

35.02 

-18.02 

39,39 

297 

11 50 

45.01 

-19.81 

49.17 

294 

12550 

49.61 

-20.88 

53.83 

2 93 

10575 

34.81 

-18,40 

39.38 

298 

11575 

45.08 

-20.50 

49.52 

294 

12575 

49.91 

-21.19 

54.22 

293 


ALT 


ALTITUDE, MX * 20NAL C0MP0NE NT , 


HZ - MERIDI0NAL C0MP0NE NT , WS - HINC SPEED, THETA * HIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-61 (con't) 

F PS-16 RADAR/JIMS PHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

1990 

ALT 

03/23/65, 

WX 

, 1141Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 

theta 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

NETERS 

N/SEC 

H/SEC 

N/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

H/SEC 

OEG 

HETERS 

H/SEC 

H/SEC 

H/SEC 

DEG 

12600 

50.48 

-21.02 

54.66 

292 

13600 

50.94 

-20.95 

55.08 

292 

14600 

42.66 

-9.97 

43.81 

283 

12625 

50.48 

-21.87 

55.01 

293 

13625 

50.62 

-20.25 

54.52 

292 

14625 

42.43 

-8.98 

43.36 

2 82 

12650 

50.54 

-21.96 

55.11 

293 

13650 

50.04 

-19.59 

53.74 

291 

14650 

41.75 

-8.28 

42.56 

281 

12675 

51.27 

-21.20 

55.48 

292 

13675 

48.75 

-20.94 

53.06 

293 

14675 

41.29 

-7.93 

42.05 

281 

12700 

51.78 

-21.53 

56.08 

292 

13700 

49.28 

-20.24 

53.28 

292 

14700 

41.31 

-8.84 

42.25 

282 

12725 

52.08 

-21.30 

56.26 

292 

13725 

49.49 

-19.55 

53.21 

291 

14725 

40.90 

-9.83 

42.07 

283 

12750 

52.22 

-21.52 

56.48 

292 

13750 

48.32 

-21.22 

52.77 

294 

14750 

40.68 

-9.97 

41.86 

284 

12775 

52.07 

-21.76 

56.44 

293 

13775 

47.61 

-23.04 

52.89 

296 

1 4*775 

40.59 

-10.16 

41.84 

2 84 

12800 

52.40 

-20.48 

56.26 

291 

13800 

47.02 

-23.49 

52.56 

296 

14600 

40.70 

-9.85 

41.87 

283 

12825 

52.78 

-19.35 

56.22 

290 

13825 

46.24 

-24.22 

52.20 

297 

14825 

40.43 

-11.61 

42.06 

286 

12850 

52.37 

-20.12 

56.10 

291 

13850 

46.21 

-23.88 

52.01 

297 

14850 

40.86 

-11.23 

42.37 

285 

12875 

53.19 

-19.78 

56.74 

290 

13875 

46.14 

-22.53 

51.35 

296 

14875 

41.38 

-10.02 

42.58 

283 

12900 

53.60 

-19.60 

57.07 

290 

13900 

45.60 

-22.30 

50.76 

296 

14900 

41.38 

-10.65 

42.73 

284 

12925 

53.99 

-19.75 

57,49 

290 

13925 

44.78 

-21.35 

49.61 

295 

14925 

41.39 

-10.67 

42.74 

284 

12950 

54.02 

-19.67 

57.49 

290 

13950 

43.67 

-20.65 

48.30 

295 

14950 

41.40 

-10.70 

42.76 

2 84 

12975 

53.47 

-19.31 

56.85 

290 

13975 

43.00 

-19.28 

47.13 

294 

14975 

40.71 

-11.02 

42.18 

285 

13000 

53.54 

-18.21 

56.55 

289 

14000 

42.21 

-10.60 

46.13 

294 

15000 

40.68 

-9.91 

41.87 

284 

13025 

53.71 

-18.28 

56.74 

289 

14025 

42.03 

-16.98 

45.33 

292 

15025 

40.70 

-9.85 

41.88 

283 

13050 

54.10 

-18.50 

57.17 

289 

14050 

42.37 

-16.21 

45.37 

291 

15050 

40.73 

-9.78 

41.89 

283 

13075 

54.31 

-17.91 

57.19 

288 

14075 

42.32 

-16.31 

45.36 

291 

15075 

39.55 

-10.69 

40.97 

285 

13100 

54.01 

-18.01 

56.93 

288 

14100 

42.50 

-16.08 

45.44 

291 

15100 

38.77 

-11.06 

40.31 

286 

13125 

53.86 

-18.21 

56.86 

289 

14125 

43.11 

-14.83 

45.59 

289 

15125 

39.27 

-8.83 

40.25 

282 

13150 

54.22 

-17.88 

57.09 

288 

14150 

43.63 

-13.74 

45.74 

287 

15150 

38.96 

-8.74 

39.93 

282 

13175 

54.10 

-18.14 

57.06 

288 

14175 

43.46 

-14.48 

45.81 

288 

15175 

38.59 

-8.59 

39.53 

282 

13200 

54.18 

-17.99 

57.09 

288 

14200 

43.16 

-13.79 

45.31 

288 

15200 

39.03 

-7.69 

39.78 

281 

13225 

54.21 

-18.10 

57.15 

288 

14225 

42.10 

-13.37 

44.18 

287 

15225 

39.13 

-7.76 

39.90 

281 

13250 

53.26 

-19.14 

56.60 

290 

14250 

41.27 

-12.80 

43.21 

287 

15250 

39.12 

-6.99 

39.74 

280 

13275 

52.93 

-18.92 

56.21 

289 

14275 

42.02 

-12.35 

43.80 

286 

15275 

38.87 

-6.33 

39.38 

279 

13300 

53.05 

-19.31 

56.45 

290 

14300 

42.69 

-12.16 

44.39 

286 

15300 

38.39 

-7.42 

39.10 

281 

13325 

53.17 

-19.57 

56.66 

290 

14325 

43.25 

-11.48 

44.75 

285 

15325 

39.21 

-5.02 

39.53 

277 

13350 

53.04 

-19.38 

56.47 

290 

14350 

43.37 

-12.50 

45.14 

286 

15350 

39.76 

-4.89 

40.06 

277 

13375 

52.90 

-19.32 

56.32 

290 

14375 

43.54 

-13.26 

45.52 

287 

15375 

39.68 

-5.64 

40.08 

278 

13400 

52.83 

-19.45 

56.29 

290 

14400 

44.19 

-12.59 

45.95 

286 

15400 

39.71 

-3.97 

39.91 

276 

13425 

52.22 

-19.67 

55.80 

290 

14425 

44.84 

-11.97 

46.41 

285 

15425 

39.95 

-3.79 

40.13 

275 

13450 

52.07 

-19.56 

55.63 

290 

14450 

44.82 

-12.86 

46.63 

286 

15450 

40.02 

-4.87 

40.31 

277 

13475 

51.90 

-19.66 

55.49 

291 

14475 

45.59 

-12.32 

47.22 

285 

15475 

40.07 

-4.48 

40.32 

276 

13500 

51.47 

-20.38 

55.36 

291 

14500 

45.59 

-11.64 

47.06 

2B4 

15500 

40.47 

-3.74 

40.64 

275 

13525 

51.25 

-20.69 

55.27 

292 

14525 

44.21 

-10.35 

45.40 

283 

15525 

40.22 

-3.66 

40.39 

275 

13550 

51.15 

-20.89 

55.25 

292 

14550 

43.36 

-10.07 

44.52 

283 

15550 

39.46 

-3.91 

39.65 

275 

13575 

51.17 

-21.27 

55.41 

292 

14575 

43.01 

-10.02 

44.16 

283 

15575 

39.63 

-3.45 

39.78 

275 


AtT ■ ALTITUDE. WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ « MERIDI0NAL C0HP0NE NT . WS » WIND SPEED, THETA « WIND DIRECT 1 0N 


FPS-16 RADAR/ JINS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1990 

03/23/65, 

11412, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

NETERS 

H/SEC 

N/SEC 

N/SEC 

DEG 

METERS 

N/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

DEG 

15600 

39.79 

-2.28 

39.85 

273 






15625 

38.99 

-2.60 

39.07 

274 






15650 

38.51 

-4.18 

38.74 

276 






15675 

38.39 

-4.86 

38.70 

277 






15700 

38.85 

-3.26 

38.99 

275 







15725 

38.81 

-2.79 

38.91 

274 

15750 

38.72 

-3.89 

38.92 

276 

15775 

38.96 

-2.86 

39.07 

274 

15800 

38.59 

-2.38 

38.67 

273 

15825 

38.18 

-2.90 

38.29 

274 

15850 

38.16 

-2.49 

38.24 

274 

15875 

38.04 

-2.71 

38.14 

274 

15900 

37.89 

-3.13 

38.02 

275 

15925 

38.01 

-2.75 

38.11 

274 

15950 

37.67 

-2.49 

37.75 

274 


15975 

37.78 

-2.58 

37.86 

274 

16000 

37.68 

-2.00 

37.78 

274 

16025 

37.58 

-2.24 

37.64 

273 

16050 

37.63 

-2.07 

37.69 

273 

16075 

37.40 

-3.21 

37.62 

275 


16100 

37.85 

-3.70 

38.03 

275 

16125 

36.16 

-4.14 

38.38 

276 

16150 

30.49 

-3.84 

38.68 

276 

16175 

38.76 

-4.04 

38.97 

276 

16200 

38.51 

-4.36 

30.75 

276 


16225 

38.63 

-5.56 

39.03 

278 

16250 

39.16 

-5.79 

39.58 

278 

16275 

39.30 

-5.50 

39.68 

278 

16300 

39.72 

-5.23 

40.06 

277 

16325 

40.25 

-4.79 

40.53 

277 

16350 

40.72 

-4.57 

40.97 

276 


ALT - ALTITUDE, WX - Z0NAL C0HP0NE NT , WZ - NERIDI0NAL C0MP0NENT, WS * WINC SPEED, 


FL0RIDA 

ALT WX WZ‘ 

HETERS N/SEC H/SEC 


THETA =« WIND DIRECTI 0N 


WS THETA 

M/SEC DEG 
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TABLE 1 1-62 

F PS-16 RADAR/ JiMSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1998 

03/24/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

375 

-2.30 

8.31 

8.62 

164 

1375 

3.79 

4.86 

6.16 

218 

2375 

7.08 

5.37 

8.88 

233 

♦ 00 

-2.17 

8.33 

8.61 

165 

1600 

3.98 

4.85 

6.28 

219 

2400 

7.00 

5.40 

8.84 

2 32 

♦25 

-2.05 

8.25 

8.50 

166 

1625 

4.15 

4.74 

.6.30 

221 

2425 

7.14 

5.42 

8.96 

233 

♦ 50 

-1.99 

7.78 

8.03 

165 

1650 

4.34 

4.90 

6.55 

221 

2450 

7.42 

5.04 

8.97 

236 

♦75 

-1.91 

7.20 

7.45 

165 

1475 

4.60 

4.90 

6.72 

223 

2475 

7.21 

5.14 

8.85 

234 


500 

-1.78 

6.83 

7.05 

165 

1500 

4.81 

5.04 

6.97 

223 

2500 

7.16 

5.36 

8.95 

233 

525 

-1.51 

6.68 

6.84 

167 

1525 

5.07 

5.11 

7.20 

225 

2525 

6.95 

5.47 

8.64 

232 

550 

-1.32 

6.46 

6.60 

168 

1550 

5.22 

4.94 

7.19 

226 

2550 

6.72 

5.59 

8.74 

230 

575 

-1.01 

6.30 

6.38 

171 

1575 

5.08 

5.19 

7.26 

224 

2575 

6.61 

5.61 

8.67 

229 

600 

-0.63 

5.94 

5.97 

174 

1600 

5.41 

4.88 

7.29 

220 

2600 

6.41 

5.53 

8.46 

229 


625 

-0.33 

5.93 

5.94 

177 

1625 

5.38 

5.07 

7.39 

227 

2625 

6.15 

5.80 

8 .46 

227 

650 

-0.24 

5.92 

5.92 

178 

1650 

5.42 

5.06 

7.41 

227 

2650 

6.19 

5.85 

8.52 

226 

675 

-0.20 

5.90 

5.90 

178 

1675 

5.57 

4.91 

7.43 

228 

2675 

6.34 

5.65 

8.49 

228 

700 

Q.13 

6.16 

6.18 

181 

1700 

5.40 

5.06 

7.40 

227 

2700 

6.07 

5.98 

8.52 

225 

725 

0.14 

6.05 

6.05 

181 

1725 

5.19 

5.14 

7.31 

225 

2725 

6.45 

5.41 

8.42 

2 30 


750 

-0.08 

5.69 

5.69 

179 

1750 

5.11 

5.20 

7.29 

224 

2750 

6.35 

5.31 

8.27 

230 

775 

0.05 

5.49 

5.49 

180 

1775 

5.23 

4.95 

7.20 

226 

2775 

5.79 

5.39 

7.91 

227 

800 

0.30 

5.40 

5.40 

183 

1800 

5.00 

5.33 

7.30 

223 

2800 

5.54 

5.07 

7.51 

227 

825 

0.40 

5.28 

5.30 

184 

1825 

4.95 

5.37 

7.30 

222 

2625 

5.33 

4.89 

7.23 

227 

850 

0.51 

5.05 

5.07 

166 

1850 

5.11 

5.22 

7.30 

224 

2850 

5.19 

4.78 

7.05 

227 


875 

0.60 

4.84 

4.88 

187 

1875 

5.24 

4.90 

7.17 

227 

2875 

5.18 

4.63 

6.94 

228 

900 

0.65 

4.42 

4.47 

188 

1900 

5.45 

4.43 

7.02 

231 

2900 

5.26 

4.51 

6.93 

229 

925 

0.92 

4.09 

4.19 

193 

1925 

5.68 

4.48 

7.24 

232 

2925 

5.56 

3.88 

6.78 

235 

950 

1.34 

4.13 

4.34 

198 

1950 

5.64 

4.49 

7.21 

231 

2950 

5.79 

3.05 

6.54 

242 

975 

1.28 

4.08 

4.28 

197 

1975 

5.62 

4.48 

7.19 

231 

2975 

6.06 

2.75 

6.65 

245 


1000 

1.09 

4.00 

4.15 

195 

2000 

6.00 

4.40 

7.44 

234 

3000 

6.10 

2.60 

6.63 

247 

1025 

1.36 

3.98 

4.20 

199 

2025 

5.96 

4.18 

7.28 

235 

3025 

5.93 

2.40 

6.39 

248 

1050 

1.31 

3.81 

4.03 

199 

2050 

5.79 

4.52 

7.34 

232 

3050 

6.01 

2.05 

6.35 

251 

1075 

1.27 

3.77 

3.98 

198 

2075 

6.07 

4.66 

7.65 

232 

3075 

5.55 

2.16 

5.96 

249 

1100 

1.37 

3.79 

4.03 

200 

2100 

6.18 

4.37 

7.57 

235 

3100 

5.46 

2.10 

5.85 

249 


1125 

1.42 

3.72 

3.98 

201 

2125 

6.23 

4.42 

7.64 

234 

3125 

5.83 

2.51 

6.35 

247 

1150 

1.48 

3.69 

3.97 

202 

2150 

6.42 

4.55 

7.87 

234 

3150 

6.05 

2.85 

6.69 

245 

1175 

1.31 

3.53 

3.77 

200 

2175 

6.76 

4.43 

8.08 

237 

3175 

6.34 

3.07 

7.05 

244 

1200 

1.54 

3.71 

4.01 

202 

2200 

6.83 

4.45 

8.15 

237 

3200 

6.68 

3.37 

7.48 

243 

1225 

1.76 

4.12 

4.48 

203 

2225 

6.83 

4.70 

8.29 

235 

3225 

6.85 

3.11 

7.53 

245 

1250 

1.86 

4.26 

4.65 

203 

2250 

6.94 

4.98 

8.54 

2 34 

3250 

7.08 

2.91 

7.66 

247 

1275 

2.36 

4.25 

4.86 

209 

2275 

7.26 

5.11 

8.88 

235 

3275 

7.24 

3.30 

7.96 

245 

1300 

2.70 

4.35 

5.12 

212 

2300 

7.42 

5.18 

9.05 

235 

3300 

7.24 

4.23 

8.39 

240 

1325 

3.19 

4.70 

5.68 

214 

2325 

7.28 

5.19 

8.94 

234 

3325 

7.27 

4.56 

8.58 

238 

1350 

3.60 

4.79 

5.99 

217 

2350 

7.15 

5.27 

8.88 

233 

3350 

7.07 

4.38 

8.32 

238 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT , 

WS - 

WIND SPEED, 

THETA « 

WIND OIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0C I T Y PR0FILE 






TEST NUMBER 

1998 

03/24/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

C EG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

3375 

7.10 

4.67 

8.50 

237 

4375 

9.52 

8.04 

12.46 

230 

5375 

11.14 

2.48 

11.41 

257 

3400 

7.45 

5.34 

9.17 

234 

4400 

9.79 

7.57 

12.37 

232 

5400 

11.02 

2.56 

11.31 

257 

3425 

7.57 

6.00 

9.66 

231 

4425 

10.01 

6.97 

12.20 

235 

5425 

10.89 

2.61 

11.20 

256 

3450 

7.41 

6.35 

9.76 

229 

4450 

9.93 

7.35 

12.35 

233 

5450 

10.61 

2.89 

11.00 

255 

3475 

7.83 

6.39 

10.11 

231 

4475 

9.90 

7.49 

12.42 

233 

5475 

10.64 

2.82 

11.00 

255 


3500 

8.26 

6.23 

10.34 

233 

4500 

10.56 

6.51 

12.40 

238 

5500 

10.55 

2.59 

10.86 

256 

3525 

7.84 

6.59 

10.24 

230 

4525 

10.89 

6.20 

12.53 

240 

5525 

10.30 

2.57 

10.62 

256 

3550 

7.42 

7.00 

10.20 

226 

4550 

10.97 

6.16 

12.58 

241 

5550 

10.25 

2.50 

10.55 

2 56 

3575 

7.45 

6.94 

10.18 

227 

4575 

10.97 

6.18 

12.59 

240 

5575 

10.23 

2.45 

10.52 

256 

3600 

7.51 

7.32 

10.49 

226 

4600 

10.97 

6.37 

12.68 

240 

5600 

10.36 

2.42 

10.64 

257 


3625 

7.64 

7.88 

10.98 

224 

4625 

11.01 

6.10 

12.58 

241 

5625 

10.56 

2.55 

10.86 

256 

3650 

7.52 

8.14 

11.08 

223 

4650 

11.09 

6.03 

12.62 

241 

5650 

10.68 

2.29 

10.93 

258 

3675 

7.47 

8.23 

11.12 

222 

4675 

11.18 

6.09 

12.73 

241 

5675 

10.48 

2.41 

10.75 

257 

3700 

7.56 

8.20 

11.15 

222 

4700 

11.20 

6.05 

12.73 

241 

5700 

10.54 

2.78 

10.90 

255 

3725 

7.51 

7.99 

10.97 

223 

4725 

11.24 

6.11 

12.80 

241 

5725 

10.66 

2.61 

10.97 

256 


3750 

7.58 

8.10 

11.10 

223 

4750 

11.34 

6.00 

12.83 

242 

5750 

10.53 

2.71 

10.88 

255 

3775 

7.63 

8.33 

11.29 

222 

4775 

11.30 

6.07 

12.83 

242 

5775 

10.74 

2.69 

11.07 

256 

3800 

7.68 

8.40 

11.38 

222 

4800 

11.20 

6.20 

12.80 

241 

5800 

10.89 

2.41 

11.15 

257 

3825 

7.63 

8.46 

11.39 

222 

4825 

11.00 

6.65 

12.85 

239 

5825 

10.88 

2.37 

11.13 

258 

3850 

7.60 

8.40 

11.33 

222 

4850 

11.12 

6.49 

12.88 

240 

5850 

10.86 

2.68 

11.19 

256 


3875 

7.77 

8.41 

11.45 

223 

4875 

11.47 

5.82 

12.86 

243 

5875 

10.86 

2.95 

11.25 

255 

3900 

7.83 

8.80 

11.78 

221 

4900 

11.51 

5.60 

12.80 

244 

5900 

11.27 

2.62 

11.57 

257 

3925 

7.81 

9.21 

12.08 

220 

4925 

11.66 

5.38 

12.84 

245 

5925 

11.59 

2.10 

11.79 

259 

3950 

8.02 

9.16 

12.18 

221 

4950 

11.34 

5.47 

12.59 

244 

5950 

11.77 

2.11 

11 .96 

260 

3975 

8.27 

9.34 

12.48 

221 

4975 

11.48 

5.31 

12.65 

245 

5975 

11.03 

2.30 

12.05 

2 59 


4000 

8.49 

9. 78 

12.95 

221 

5000 

11.58 

4.89 

12.56 

247 

6000 

11.82 

2.04 

11.99 

260 

4025 

8,53 

9.85 

13.03 

221 

5025 

11.48 

4.59 

12.36 

248 

6025 

11.90 

2.07 

12.08 

260 

4050 

8.52 

9.74 

12.94 

221 

5050 

11.32 

4.82 

12.30 

247 

6050 

12.15 

2.90 

12.49 

256 

4075 

8.47 

9.59 

12.80 

221 

50T5 

10.86 

4.45 

11.73 

240 

6075 

12.28 

3.26 

12.70 

255 

4100 

0.51 

9.29 

12.60 

222 

5100 

10.77 

3.95 

11.47 

250 

6100 

12.29 

3.59 

12.80 

254 

4125 

8.51 

9.20 

12.53 

223 

5125 

10.84 

3.78 

11.48 

251 

6125 

12.36 

4.02 

13.00 

252 

4150 

8.72 

8.73 

12.34 

225 

5150 

11.21 

3.34 

11.70 

253 

6150 

12.42 

4.32 

13.15 

251 

4175 

8.85 

8.60 

12.34 

226 

5175 

11.52 

3.03 

11.91 

255 

6175 

12.57 

4.64 

13.40 

250 

4200 

9.13 

8.43 

12.43 

227 

5200 

11.83 

2.66 

12.13 

257 

6200 

12.82 

4.99 

13.75 

249 

4225 

9.46 

8.17 

12.50 

229 

5225 

12.19 

2.15 

12.38 

260 

6225 

12.97 

5.44 

14.06 

247 


4250 

9.60 

8.06 

12.53 

230 

5250 

12.11 

2.07 

12.29 

260 

6250 

13.24 

5.31 

14.27 

248 

4275 

9.48 

7.01 

12.28 

230 

5275 

11.83 

2.05 

12.01 

260 

6275 

12.92 

5.78 

14.16 

246 

4300 

9.15 

7.98 

12.14 

229 

5300 

11.57 

2.10 

11.76 

260 

6300 

12.77 

5.94 

14.08 

245 

4325 

9.61 

7.40 

12.13 

232 

5325 

11.44 

2.32 

11.67 

258 

6325 

13.43 

5.87 

14.66 

246 

4350 

9.61 

7.51 

12.20 

232 

5350 

11.37 

2.45 

11.63 

258 

6350 

13.74 

6.48 

15.19 

245 
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TABLE 11-62 (con't) 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE MIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1998 03/24/65, OlOOZ, EASTERN TEST RANGE, FL0RIOA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6375 

13.71 

6.45 

15.15 

245 

7375 

19.66 

-1.68 

19.74 

275 

8375 

27.61 

-0.68 

27.62 

271 

6400 

13.53 

6.72 

15.11 

243 

7400 

19.29 

-1.51 

19.35 

274 

8400 

27.61 

-0.44 

27.62 

271 


i -a . Sfc 

A-7A 

16-1A 

744 

7425 

19.64 

-1.21 

19.47 

273 

8425 

27.73 

0.02 

27.73 

270 

6450 

13.77 

6.82 

15.37 

243 

7450 

19.99 

-0.B3 

20.01 

272 

8450 

28.00 

-0.33 

28.00 

271 

6475 

14.19 

6.72 

15.71 

244 

7475 

20.01 

-0.55 

20.02 

271 

8475 

27.73 

-0.64 

27.73 

271 

6500 

14.73 

6.49 

16.09 

246 

7500 

20.41 

-0.37 

20.41 

271 

8500 

27.38 

-1.02 

27.40 

272 

6525 

14.89 

6.25 

16.15 

247 

7525 

20.96 

0.20 

20.96 

269 

8525 

27.67 

-1.61 

27.71 

273 

6550 

14.98 

6.03 

16.15 

248 

7550 

21.22 

0.33 

21.22 

269 

0550 

27.99 

-2.33 

28.09 

275 

6575 

15.45 

5.97 

16.57 

249 

7575 

21.26 

0.32 

21.26 

269 

8575 

27.97 

-2.90 

28.12 

276 

6600 

15.97 

5.53 

16.90 

251 

7600 

21.63 

0.50 

21.63 

268 

Q600 

27.94 

-3.21 

28.12 

276 

6625 

16.43 

4.97 

17.16 

253 

7625 

21.78 

0.75 

21.79 

268 

8625 

28.18 

-3.59 

28.41 

277 

6650 

17.13 

3.99 

17.58 

257 

7650 

21.79 

0.61 

21.80 

268 

6650 

28.21 

-4.23 

28,53 

278 

6675 

17.61 

3.24 

17.91 

259 

7675 

22.12 

0 . IB 

22.12 

269 

8675 

27.73 

-4.46 

28.09 

279 

6700 

17.90 

2.59 

16.09 

262 

7700 

22.44 

0.78 

22.45 

268 

8700 

27.04 

-4.17 

27.36 

279 

6725 

18.23 

1.55 

18.30 

265 

7725 

22.65 

0.91 

22.67 

268 

8725 

28.31 

-4.85 

28.72 

280 

6750 

18.37 

1.03 

18.40 

267 

7750 

22.95 

0.97 

22.98 

267 

8750 

28.71 

-5.49 

29.23 

281 

6775 

18.36 

0.69 

18.37 

26B 

7775 

23.10 

1.39 

23.14 

266 

8775 

27.11 

-5.12 

27.59 

281 

6600 

18.31 

0.35 

18.32 

269 

7800 

23.31 

1.25 

23.34 

267 

8800 

26.95 

-4.60 

27.34 

2 80 

6825 

18.57 

0.00 

16.57 

270 

7825 

23.47 

1.13 

23.49 

267 

8825 

26.80 

-4.87 

27.24 

280 

6850 

18.80 

-0.33 

16.60 

271 

7850 

23.23 

0.97 

23.25 

267 

8850 

26.87 

-4.97 

27.32 

280 

6875 

18.49 

-0.51 

18.50 

271 

7875 

23.17 

0.49 

23.18 

269 

8875 

26.70 

-4.86 

27.14 

280 

6900 

18.30 

-0.72 

18.32 

272 

7900 

23.67 

0.17 

23.67 

269 

8900 

26.74 

-4.40 

27.10 

279 

6925 

18.66 

-1.24 

18.70 

274 

7925 

24.29 

-0.19 

24.29 

270 

8925 

27.18 

-4.33 

27.52 

279 

6950 

18.80 

-1.55 

18.87 

275 

7950 

24.66 

-0.28 

24.66 

270 

8950 

27.68 

-4.41 

28.03 

279 

6975 

19.02 

-1.73 

19.09 

275 

7975 

24.64 

-0.06 

24.64 

270 

8975 

27.69 

-3.75 

27.95 

278 

7000 

19.36 

-2.27 

19.49 

276 

8000 

24.63 

-0.14 

24.63 

270 

9000 

27.22 

-3.40 

27.43 

277 

7025 

19.46 

-2.59 

19.63 

277 

8025 

24.78 

-0.43 

24.78 

271 

9025 

27.20 

-3.76 

27.46 

270 

7050 

19.44 

-2.85 

19.65 

278 

8050 

24.83 

-0.62 

24.84 

271 

9050 

27.23 

-3.71 

27.48 

278 

7075 

19.83 

-3.27 

20.10 

279 

8075 

25.18 

-0.81 

25.20 

272 

9075 

27.22 

-3.54 

27.44 

277 

7100 

20.24 

-3.33 

20.51 

279 

8100 

25.55 

-0.93 

25.56 

272 

9100 

27.78 

-3.24 

27.97 

276 

7125 

20.33 

-3.10 

20.57 

278 

8125 

25.78 

-1.09 

25.81 

272 

9125 

28.19 

-3.17 

28.37 

276 

7150 

20.28 

-2.89 

20.48 

278 

8150 

25.87 

-1.15 

25.90 

272 

9150 

28.68 

-3.20 

28.86 

276 

7175 

20.26 

-2.75 

20.46 

278 

8175 

25.94 

-1.09 

25.96 

272 

9175 

29.20 

-2.85 

29.33 

275 

7200 

20.13 

-2.41 

20.27 

277 

8200 

26.22 

-1.13 

26.24 

272 

9200 

29.82 

-2.79 

29.96 

275 

7225 

20.01 

-2.11 

20.12 

276 

6225 

26.37 

-1.41 

26.40 

273 

9225 

30.60 

-2.81 

30.73 

275 

7250 

20.19 

-2.15 

20.30 

276 

8250 

26.23 

-1.46 

26.27 

273 

9250 

31.27 

-2.80 

31.40 

275 

7275 

19.96 

-2.07 

20.07 

276 

8275 

26.43 

-1.24 

26.46 

273 

9275 

31.76 

-2.66 

31.87 

275 

7300 

19.57 

-1.95 

19.66 

275 

8300 

26.68 

-1.02 

26.70 

272 

9300 

32.36 

-2.26 

32.43 

276 

7325 

19.67 

-1.90 

19.76 

275 

8325 

26.93 

-0.80 

26.95 

272 

9325 

32.84 

-1.85 

32.89 

273 

7350 

19.77 

-1.76 

19.85 

275 

8350 

27.33 

-0.70 

27.34 

271 

9350 

33.28 

-1.67 

33.32 

273 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

« Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - ME R ID I 0NAL 

C0MP0NENT 

, WS - 

WIND SPEED. 

THETA - 

WIND DIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1998 

03/24/65, 

OlOOZ , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9375 

33.72 

-1.58 

33.75 

273 

10375 

35.06 

-2.54 

35.95 

274 

11375 

38.26 

3.16 

38.39 

265 

9400 

33.68 

-1.46 

33.72 

272 

10400 

35.55 

-2.62 

35.64 

276 

11600 

38.67 

3.70 

38.86 

266 

9425 

33.58 

-1.36 

33.61 

272 

10425 

35.08 

-2.54 

35.17 

276 

11625 

38.97 

3.62 

39.16 

265 

9450 

34.02 

-1.46 

34.05 

272 

10450 

34.62 

-2.22 

34.70 

273 

11650 

38.97 

3.63 

39.16 

266 

9475 

34.40 

-1.63 

34.44 

273 

10475 

34.34 

-2.18 

34.41 

273 

11675 

39.18 

3.30 

39.32 

265 

9500 

34.22 

-1.50 

34.25 

272 

10500 

33.85 

-2.63 

33.95 

276 

11500 

39.31 

3.28 

39.65 

265 

9525 

34.27 

-1.70 

34.32 

273 

10525 

33.52 

-2.93 

33.65 

275 

11525 

39.63 

3.16 

39.75 

265 

9550 

34.43 

-1.85 

34.48 

273 

10550 

33.72 

-2.83 

33.84 

275 

11550 

39.89 

2.76 

39.98 

266 

9575 

34.49 

-1.70 

34.53 

273 

10575 

34.13 

-3.19 

34.20 

275 

11575 

39.81 

3.13 

39.96 

265 

9600 

34.57 

-1.78 

34.61 

273 

10600 

34.27 

-3.12 

34.42 

275 

11600 

60.17 

2.75 

60.26 

266 

9625 

34.67 

-1.68 

34.71 

273 

10625 

34.44 

-3.09 

34.58 

275 

11625 

60.66 

2.20 

60.50 

2 67 

9650 

34.67 

-1.62 

34.71 

272 

10650 

34.62 

-3.81 

34.82 

276 

11650 

60.28 

2.62 

60.37 

266 

9675 

34.47 

-1.77 

34.52 

273 

10675 

34.97 

-4.31 

35.23 

277 

11675 

60.10 

2.58 

60.19 

266 

9700 

34.68 

-2.24 

34.75 

274 

10700 

34.80 

-3.62 

34.99 

276 

11700 

60.27 

1.88 

60.31 

267 

9725 

34.92 

*-2 . 58 

35.02 

274 

1072 5 

34.21 

-3.22 

34.36 

275 

11725 

60.17 

2.01 

60.22 

267 

9750 

34.75 

-2.45 

34.84 

274 

10750 

34.32 

-3.49 

34.69 

276 

11750 

60.12 

1.65 

60.16 

267 

9775 

34.76 

-2.25 

34.84 

274 

10775 

34.52 

-3.52 

34.70 

276 

11775 

60.66 

0.86 

60.67 

269 

9800 

35.03 

-2.33 

35.10 

2 74 

10800 

34.64 

-3.84 

34.85 

276 

11000 

60.66 

0.20 

60.66 

270 

9825 

35.03 

-2.64 

35.13 

274 

10825 

34.64 

-3.65 

34.83 

276 

11825 

60.80 

0.55 

60.01 

269 

9850 

34.93 

-2.59 

35.02 

274 

10850 

34.51 

-3.34 

34.67 

275 

11850 

60.97 

0.97 

60.98 

268 

9875 

35.10 

-2.37 

35.18 

274 

10875 

34.54 

-3.15 

34.68 

275 

11075 

60.83 

0.62 

60.83 

269 

9900 

35.39 

-2.52 

35.48 

274 

10900 

34.56 

-3.03 

34.69 

275 

11900 

60.71 

-0.60 

60.72 

270 

9925 

35.58 

-2.68 

35.68 

274 

10925 

34.45 

-2.89 

34.57 

275 

11925 

60.73 

-1.62 

60.76 

272 

9950 

35.79 

-2.96 

35.91 

275 

10950 

35.07 

-3.01 

35.20 

275 

11950 

60.76 

-1.56 

60.79 

272 

9975 

35.84 

-2.99 

35.97 

275 

10975 

35.56 

-3.12 

35.69 

275 

11975 

60.68 

-1.72 

60.72 

272 

10000 

35.79 

-2.61 

35.89 

274 

11000 

35.58 

-2.57 

35.67 

276 

12000 

60.32 

-2.12 

60.3 8 

273 

10025 

36.02 

-2.53 

36.11 

274 

11025 

36.25 

-2.42 

36.33 

276 

12025 

60.37 

-2.17 

60.63 

273 

10050 

36.32 

-2.75 

36.42 

274 

11050 

36.66 

-2.58 

36.75 

276 

12050 

39.91 

-2.11 

39.97 

273 

10075 

36.61 

-2.93 

36.73 

274 

11075 

36.76 

-1.90 

36.80 

273 

12075 

38.97 

-2.03 

39.02 

273 

10100 

36.58 

-2.78 

36.69 

274 

11100 

37.23 

-1.40 

37.26 

272 

12100 

38.67 

-2.32 

38.56 

273 

10125 

36.53 

-2.87 

36.65 

274 

11125 

37.14 

-0.96 

37.16 

271 

12125 

38.12 

-2.36 

38.19 

273 

10150 

36.67 

-2.97 

36.79 

274 

11150 

37.47 

-1.17 

37.49 

272 

12150 

37.66 

-2.66 

37.73 

276 

10175 

36.78 

-2.54 

36.86 

274 

11175 

37.97 

-1.77 

38.01 

272 

12175 

37.36 

-2.86 

37.67 

276 

10200 

37.41 

-2.73 

37.51 

274 

11200 

38.24 

-1.04 

38.25 

271 

12200 

37.10 

-2.68 

37.19 

2 76 

10225 

37.72 

-2.96 

37.84 

274 

11225 

38.13 

-0.15 

38.13 

270 

12225 

36.73 

-2.66 

36.81 

276 

10250 

37.03 

-2.54 

37.12 

274 

11250 

3 0.04 

0.28 

38.04 

269 

12250 

36.58 

-2.33 

36.65 

273 

10275 

36.71 

-2.44 

36.79 

274 

11275 

36.04 

0.60 

38.05 

269 

12275 

36.66 

-2.17 

36.50 

273 

10300 

36.96 

-2.49 

37.04 

274 

11300 

37.88 

1.59 

37.91 

267 

12300 

36.55 

-1.80 

36.59 

273 

10325 

36.55 

-2.55 

36.64 

274 

11325 

37.87 

2.68 

37.97 

266 

12325 

36.66 

-2.09 

36.72 

273 

10350 

36.16 

-2.65 

36.26 

274 

11350 

38.05 

2.75 

38.15 

266 

12350 

36.55 

-2.61 

36.63 

2 76 
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TABLE 11-62 (con’t) 

FPS-16 RADAR/ J1HSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 1998 03/24/65, OlOOZ, EASTERN TEST RANGE, FL0RIOA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

12375 

36.59 

-2.32 

36.66 

273 

13375 

37.93 

12400 

36.94 

-1.66 

36.98 

272 

1 3400 

37.65 

12425 

36.72 

-1.59 

36.76 

272 

13425 

36.76 

12450 

36.07 

-2.34 

36.14 

274 

13450 

37.11 

12475 

36.35 

-2.28 

36.42 

273 

13475 

36.94 

12500 

36.21 

-2. Cl 

36.27 

273 

13500 

36.50 

12525 

36.26 

-1.01 

36.30 

272 

13525 

36.10 

12550 

36.64 

-1.64 

36.68 

272 



12575 

36.75 

-2.10 

36.81 

273 



12600 

36.71 

-2.42 

36.79 

274 




12625 

36.62 

-1.91 

36.67 

273 

12650 

36.88 

-2.17 

36.95 

273 

12675 

36.75 

-2.36 

36.83 

273 

12700 

36.69 

-2.34 

36.76 

273 

12725 

36.64 

-2.60 

36.75 

274 


12750 

36.55 

-3.07 

36.68 

275 

12775 

36.77 

-3.26 

36.91 

275 

12800 

36.59 

-3.34 

36.74 

275 

12825 

37.10 

-3.68 

37.28 

275 

12850 

36.94 

-4.10 

37.17 

276 


12875 

36.67 

-4.87 

36.99 

277 

12900 

36.92 

-4.76 

37.23 

277 

12925 

36.90 

-4.37 

37.16 

277 

12950 

36.85 

-4.59 

37.13 

277 

12975 

37.01 

-4.94 

37.34 

277 

13000 

36.91 

-3.24 

37.05 

275 

13025 

36.49 

-2.72 

36.59 

274 

13050 

36.30 

-3.48 

36.46 

275 

13075 

36.11 

-1.99 

36.17 

273 

13100 

36.38 

-2.17 

36.44 

273 

13125 

36.96 

-3.29 

37.10 

275 

13150 

37.30 

-3.51 

37.46 

275 

13175 

37.91 

-3.76 

38.09 

275 

13200 

38.00 

-4.18 

38.23 

276 


17 . AR 

-5.1A 

38.25 

778 


13250 

38.61 

-5.83 

39.05 

278 

13275 

38.62 

-6.17 

39.11 

279 

13300 

37.50 

-5.48 

37.90 

278 

13325 

37.85 

-5.83 

38.30 

279 

13350 

37.98 

-6.18 

38.48 

279 


WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

-6.26 

38.44 

279 




-6.29 

38.17 

279 




-6.33 

37.30 

2 80 




-5.62 

37.54 

278 




-5.42 

37.34 

278 





-5.69 

36.94 

279 

-4.50 

36.38 

277 


WS 

M/SEC 


THETA 

DEG 
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FPS-16 RADAR/J1HSPHERE WIND VEL0C IT V PR0FILE 
TEST NUMBER 1997 03/24/65, 0112 2» EASTERN TEST RANGE. FL 0R IOA 


ALT 

METERS 

NX 

M/SEC 

NZ 

M/SEC 

NS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

ALT 

meters 

NX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

NS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

ALT 

METERS 

NX 

M/SEC 

NZ 

M/SEC 

NS 

M/SEC 

THETA 

DEG 


4075 

4100 

4125 

4150 

4175 

12.40 

12.13 

11,92 

11.77 

11.90 

-1.36 

-1.25 

-1.08 

-1.07 

-1.16 

12.47 

12.20 

11.97 

11.62 

11.96 

276 

276 

275 

275 

275 

5075 

5100 

5125 

5150 

5175 

16.02 
15.94 
15.98 
15.96 
15. B5 

-4.18 

-4.36 

-4.50 

-4.64 

-4.91 

16.56 

16.53 

16.60 

16.62 

16.59 

2 84 

285 

286 
286 
287 

6075 

6100 

6125 

6150 

6175 

16.05 
17.14 
17.55 
L7.8Z 

18.05 

-10.61 

-10.90 

-11.36 

-11.64 

-11.85 

19.91 

20.31 

20.90 

21.29 

21.59 

302 

302 

303 
30^ 
303 


4200 

4225 

4250 

4275 

4300 

12.01 

11.92 

11.76 

11.65 

11.61 

-1.02 

-0.82 

-0.77 

-0.71 

-0.74 

12.06 

11.95 

11.79 

11.67 

11.63 

275 

274 

274 

273 

273 

5200 

5225 

5250 

5275 

5300 

15.92 

16.17 

16.14 

16.14 

16.25 

-5.11 

-5.32 

-5.61 

-5.90 

-6.13 

16.72 

17.02 

17.09 

17.19 

17.37 

288 

288 

289 

290 
290 

6200 

6225 

6250 

6275 

6300 

18.09 

17.97 

17.80 

17.60 

17.59 

-11.90 

-12.06 

-12.37 

-12.66 

-12.80 

21.66 

21.64 

21.68 

21.68 

21.75 

303 

304 

305 

306 
306 

•1 

4325 

4350 

4375 

4400 

4425 

11.69 

11.77 

11.75 

11.79 

11.88 

-0.69 

-0.50 

-0.66 

-0.89 

-1.15 

11.71 

11.78 

11.77 

11.83 

11.94 

273 

273 

273 

274 

275 

5325 

5350 

5375 

5400 

5425 

16.24 

16.41 

16.64 

16.72 

16.74 

-6.24 

-6.28 

-6.47 

-6.93 

-7.64 

17.39 
17.57 
17.85 
18.10 

18.40 

291 

291 

291 

292 
294 

6325 

6350 

6375 

6400 

6425 

17.54 

17.30 

17.13 

17.11 

17.13 

-12.94 

-13.24 

-13.50 

-13.53 

-13.55 

21.79 

21.79 

21.81 

21.81 

21.84 

306 
3 07 
308 
308 
3 08 

V 

» 

4450 

4475 

4500 

4525 

4550 

12.03 

12.09 

12.09 

12.16 

12.42 

-1.16 

-1.15 

-1.24 

-1.32 

-1.49 

12.08 

12.15 

12.15 

12.23 

12.51 

275 

275 

276 

276 

277 

5450 

5475 

5500 

5525 

5550 

16.62 

16.61 

16.49 

16.23 

15.93 

-8.47 

-9.01 

-9.38 

-9.64 

-9.74 

16.66 

18.89 

18.97 

18.87 

18.67 

297 

298 

299 
301 
301 

6450 

6475 

6500 

6525 

6550 

17.15 

17.13 

17.09 

17.19 

17.17 

-13.43 

-13.19 

-12.92 

-12.61 

-12.29 

21.78 

21.61 

21.43 

21.31 

21.12 

308 

307 

307 

306 

305 


4575 

4600 

4625 

4650 

4675 

12.71 

12.79 

12.82 

12.96 

13.05 

-1.61 

-1.75 

-2.11 

-2.61 

-2.86 

12.81 

12.91 

12.99 

13.22 

13.36 

277 

278 

279 
281 
282 

5575 

5600 

5625 

5650 

5675 

15.47 

15.04 

14.80 

14.73 

14.78 

-9.90 

-10.00 

-9.86 

-9.80 

-10.09 

18.37 

18.06 

17.79 

17.70 

17.90 

302 

303 

304 

303 

304 

6575 

6600 

6625 

6650 

6675 

17.14 

17.46 

17.54 

17.41 

17.34 

-12.06 

-11.01 

-11.62 

-11.59 

-11.39 

20.96 

21.08 

21.04 

20.92 

20.75 

305 

304 

303 

303 

303 


4700 

4725 

4750 

4775 

4800 

13.29 

13.90 

14.41 

14.96 

15.52 

-3.02 

-3.48 

-3.84 

-3.94 

-3.90 

13.63 

14.33 

14.92 

15.47 

16.00 

283 

284 
265 

285 
284 

5700 

5725 

5750 

5775 

5800 

15.11 

15.51 

15.49 

15.20 

15.26 

-10.43 

-10.65 

-10.94 

-11.29 

-11.42 

18.36 

18.82 

18.96 

18.93 

19.06 

304 

304 

305 

306 

307 

6700 

6725 

6750 

6775 

6800 

17.36 

17.79 

18.15 

10.59 

19.18 

-11.12 

-10.94 

-11.05 

-11.37 

-11.66 

20.61 

20.89 

21.25 

21.79 

22.45 

302 

301 

301 

301 

301 


4825 

4B50 

4875 

4900 

4925 

15.86 

16.05 

16.25 

16.30 

16.12 

-3.73 

-3.71 

-3.73 

-3.84 

-4.01 

16.29 

16.48 

16.67 

16.75 

16.61 

283 

283 

283 

283 

284 

5825 

5850 

5875 

5900 

5925 

15.43 

15.53 

15.90 

16.21 

16.41 

-11.49 

-11.60 

-11.63 

-11.64 

-11.58 

19.24 

19.38 

19.70 

19.96 

20.09 

307 

307 

306 

306 

305 

6825 

6850 

6875 

6900 

6925 

19.53 

19.68 

19.89 

20.18 

20.51 

-11.06 

-11.80 

-11.70 

-11.59 

-11.28 

22.85 

22.95 

23.08 

23.27 

23.41 

301 
301 
300 
3 00 
2 99 


4950 

4975 

5000 

5025 

5050 

16.24 

16.37 

16.32 

16.29 

16.22 

-4.09 

-4.19 

-4.26 

-4.23 

-4.15 

16.74 

16.90 

16.87 

16.63 

16.74 

284 

284 

284 

284 

284 

5950 

5975 

6000 

6025 

6050 

16.51 

16.41 

16.54 

16.83 

16.89 

-11.43 

-11.10 

-10.69 

-10.69 

-10.78 

20.08 

19.81 

19.69 

19.93 

20.04 

305 

304 

303 

302 

302 

6950 

6975 

7000 

7025 

7050 

20.81 

20.93 

20.98 

21.15 

21.34 

-10.98 

-10.62 

-10.41 

-10.57 

-10.59 

23.53 

23.47 

23.42 

23.64 

23.82 

298 
2 97 
2 96 
296 
296 
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FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1997 03/24/65, 0112Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

NX 

NZ 

NS 

THETA 

ALT 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

7075 

21.63 

-10.36 

23.90 

295 

8075 

7100 

22.05 

-10.30 

24.34 

295 

8100 

7125 

22.16 

-10.23 

24.41 

295 

8125 

7150 

22.57 

-10.18 

24.76 

294 

8150 

7175 

23.15 

-10.32 

25.34 

294 

8175 

7200 

23.16 

-10.10 

25.26 

293 

8200 

7225 

23.20 

-9.76 

25.17 

293 

8225 

7250 

23.34 

-9.41 

25.17 

292 

8250 

7275 

23.40 

-9.08 

25.10 

291 

8275 

7300 

23.20 

-0.89 

24.85 

291 

8300 

7325 

23.28 

-8.51 

24.79 

290 

8325 

7350 

23.51 

-8.12 

24.87 

289 

8350 

7375 

23.97 

-8.14 

25.32 

209 

8375 

7400 

24.56 

-7.67 

25.72 

287 

8400 

7425 

24.80 

-7.00 

25.77 

286 

8425 

7450 

25.23 

-6.61 

26.08 

285 

0450 

7475 

25.46 

-5.94 

26.15 

283 

8475 

7500 

25.41 

-5.58 

26.02 

282 

8500 

7525 

25.69 

-5.46 

26.26 

2B2 

8525 

7550 

25.97 

-5.48 

26.55 

282 

8550 

7575 

26.14 

-5.34 

26.68 

281 

8575 

7600 

26.24 

-5.08 

26.72 

281 

8600 

7625 

26.29 

-5.03 

26.76 

281 

8625 

7650 

26.67 

-5.02 

27.14 

280 

8650 

7675 

26.89 

-4.90 

27.33 

200 

8675 

7700 

26.98 

-4.57 

27.37 

279 

8700 

7725 

27.00 

-4.69 

27.41 

280 

8725 

7750 

26.96 

-4.97 

27.41 

200 

8750 

7775 

27.19 

-5.04 

27.65 

200 

8775 

7800 

27.24 

-5.07 

27.70 

280 

8800 

7825 

27.06 

-5.06 

27.52 

280 

8825 

7850 

27.00 

-5.27 

27.51 

281 

8850 

7875 

27.09 

-5.46 

27.64 

201 

8875 

7900 

27.22 

-5.52 

27.77 

281 

8900 

7925 

27.23 

-5.59 

27.80 

281 

8925 

7950 

27.22 

-5.77 

27.83 

282 

8950 

7975 

27.21 

-6.15 

27.89 

283 

8975 

fl 000 

27.42 

-6.47 

28.17 

2B3 

9000 

8025 

27.51 

-6.54 

28.28 

283 

9025 

8050 

27.45 

-6.46 

28.20 

283 

9050 


M/SEC 

27.51 

27.66 

27.96 

27.98 

27.96 


28.13 

28.31 

28.38 

28.44 

28.64 


28.69 

28.84 

29.12 

29.30 

29.34 


29.24 

29.24 

29.37 

29.42 

29.42 


29.42 

29.42 

29.42 

29.49 

29.54 


29.76 

29.90 

29.93 

30.16 

30.12 


29.93 

29.85 

29.74 

29.89 

29.97 


30.10 
30. 57 
31.05 
31.26 
31.41 


HZ 

M/SEC 


-6.48 

-6.60 


i.7l 

>.81 


-6.91 

-6.84 

-6.71 

-6.92 

-6.98 


M/SEC 

28.27 

28.43 

28.73 

28.77 

28.77 


28.96 

29.13 

29.16 

29.27 

29.47 


-9.12 

-9.35 

-9.37 

-9.29 

-9.29 


-9.27 

-9.37 

-9.39 

-9.51 

-9.76 


THETA 

DEG 

283 

283 

283 

283 

284 


284 

283 

283 

284 
284 


FLORIDA 

ALT NX 

METERS M/SEC 


31.29 
31.28 
3 1.18 

31.30 
31.37 


31.49 

31.98 

32.44 

32.68 

32.89 


287 

287 

207 

287 

287 


287 

287 

287 

297 

207 


9075 

9100 

9125 

9150 

9175 


9200 

9225 

9250 

9275 

9300 


31.34 

30.79 
30.40 

30.14 

29.79 


29.55 

29.31 

29.18 

29.12 

29.06 


M/SEC 

-9.91 

-10.38 

-10.46 

-10.30 

-10.67 


-10.83 

-10.80 

-10.81 

-10.81 

- 10.68 


NS 

8/ SEC 

32.87 

32.49 

32.15 

31.86 

31.65 


31.47 

31.23 

31.11 

31.06 

30.96 


9825 

9850 

9875 

9900 

9925 


9950 

9975 

1COOO 

1C025 

10050 


27.20 

27.16 

27.20 

27.57 


-7.61 

-7.84 

-7.76 

-7.65 


THETA 

DEG 

287 

288 
209 

289 

290 


290 
2 90 
290 
290 
2 90 


-6.91 

29.51 

203 

9325 

29.15 

-10.39 

30.94 

289 

-6.98 

29.67 

283 

9350 

29.23 

-10.52 

31 .07 

290 

-7.08 

29.97 

283 

9375 

28.99 

-10.16 

30.72 

289 

-7.14 

30.16 

2 84 

9400 

28.62 

-9.70 

30.22 

289 

-7.15 

30.20 

284 

9425 

28.37 

-9.58 

29.94 

288 

-7.17 

30.11 

284 

9450 

28.18 

-9.46 

29.72 

268 

-7.28 

30.14 

284 

9475 

28.03 

-9.51 

29.60 

289 

-7.37 

30.28 

284 

9500 

27.81 

-9.32 

29.33 

288 

-7.44 

30.35 

284 

9525 

27.48 

-9.32 

29.01 

269 

-7.52 

30.37 

284 

9550 

27.25 

-9.27 

28.78 

289 

-7.67 

30.41 

284 

9575 

27.03 

-8.86 

28.45 

268 

-8.11 

30.52 

285 

9600 

27.04 

-8.43 

28.32 

287 

-8.38 

30.59 

286 

9625 

27.11 

-0.17 

28.32 

287 

-8.34 

30.64 

286 

9650 

26.99 

-8.31 

28.24 

287 

-8.46 

30.73 

286 

9675 

26.96 

-8.06 

28.14 

2 66 

-8.61 

30.98 

286 

9700 

27.09 

-7.75 

28.18 

286 

-8.67 

31.13 

206 

9725 

27.15 

-7.82 

28.26 

286 

-8.75 

31.18 

286 

9750 

27.05 

-7.81 

20.16 

286 

-8.75 

31.40 

286 

9775 

27.24 

-7.65 

28.29 

286 

-0.79 

3 1.37 

286 

9800 

27.40 

-7.31 

28.35 

285 


28.24 

28.27 

28.37 

28.62 


285 

286 
266 
285 


27.89 

-7.22 

28.81 

284 

27.96 

-7.50 

28.95 

265 

27.93 

-7.86 

29.02 

286 

27.96 

-7.87 

29.07 

286 

28.10 

-7.87 

29.18 

285 


-7.85 29.30 
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TABLE 11-63 (con't) 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


alt 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC DEG 

1997 03/24/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

0112Z, EASTERN TEST RANGE, 
WZ WS THETA 

M/SEC M/SEC OEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

10075 

10100 

10125 

10150 

10175 

28.43 

28.62 

29.00 

29.23 

29.26 

-7.85 

-7.92 

-7.59 

-7.35 

-7.69 

29.49 

29.70 

29.98 

30.14 

30.25 

285 

285 

204 

284 

285 

11075 

11100 

11125 

11150 

11175 

35.14 

35.01 

35.12 

35.08 

35.14 

-9.31 

-9.34 

-9.13 

-9.35 

-9.31 

36.35 

36.24 

36.29 

36.30 
36.35 

285 

285 

284 

285 
205 

12075 

12100 

12125 

12150 

12175 

45.14 - 

45.70 - 

46.29 - 

46.58 - 

46.53 ■ 

-11.95 

-12.50 

-13.14 

-13.34 

-13.28 

46.69 

47.37 

48.12 

48.45 

48.39 

285 

285 
266 
2B6 

286 

10200 

10225 

10250 

10275 

10300 

29.45 

29.77 

29.98 

29.96 

29.81 

-8.04 

-7.66 

-7.28 

-7.31 

-7.23 

30.52 

30.74 

30.85 

30.84 

30.67 

285 

284 

283 

284 
203 

11200 

11225 

11250 

11275 

11300 

34.95 
35.54 
36.20 
36.18 
36.41 ■ 

-9.70 

-9.51 

-9.17 

-9.78 

-10.15 

36.27 

36.79 
37.35 
37.48 

37.80 

205 

285 

284 
205 

285 

12200 

12225 

12250 

12275 

12300 

46.39 -13.74 
46.24 -13.92 
46.28 -13.43 
46.17 -13.56 
46.17 -14.03 

48.38 

48.29 

48.19 

48.12 

48.25 

286 

287 

286 

286 

287 

10325 

10350 

10375 

10400 

10425 

29.81 

29.96 

29.79 

29.68 

29.88 

-7.20 

-7.05 

-6.94 

-6.93 

-6.98 

30.67 
30.78 
30.59 
30.48 

30.68 

283 

283 

283 

283 

283 

11325 

11350 

11375 

11400 

11425 

36.61 

36.69 

36.84 

36.88 

36.76 

-10.56 
-10.86 
-10.58 
-10. 2B 
-10.79 

38.10 

38.27 

38.33 

38.29 

38.31 

286 
286 
286 
285 
2 86 

12325 

12350 

12375 

12400 

12425 

46.16 
46.03 ■ 

46.11 
46.14 ' 

46.34 

-14.16 

-13.38 

-13.34 

-14.34 

-14.08 

48.29 

47.93 

48.00 

40.32 

48.43 

287 

286 

286 

287 

287 

1 0450 
10475 
10500 
10525 
10550 

30.26 

30.67 

30.84 

30.93 

30.98 

-7.05 

-7.26 

-7.34 

-7.58 

-7.64 

31.06 

31.52 

31.70 

31.85 

31.91 

283 

203 

283 

284 
284 

11450 

11475 

11500 

11525 

11550 

36.90 

37.41 

37.92 

30.32 

38.28 

-11.10 

-11.14 

-11.64 

-11.71 

-11.93 

38.53 

39.03 

39.67 

40.07 

40.09 

2B7 

206 

287 

287 

287 

12450 

12475 

12500 

12525 

12550 

46.34 

46.20 

46.20 

46.29 

46.19 

-13.65 

-13.64 

-13.78 

-13.95 

-13.26 

48.31 

48.17 

48.21 

48.34 

48.06 

286 

286 

286 

287 

266 

10575 

10600 

10625 

10650 

10675 

31.02 

31.11 

31.20 

31.48 

31.71 

-7.36 

-7.62 

-8.07 

-8.22 

-8.20 

31. B8 
32.03 
32.31 
32.53 
32.76 

283 

284 
284 
284 
284 

11575 

11600 

11625 

11650 

11675 

38.64 

39.06 

39.19 

39.43 

39.59 

-11.93 

-11.68 

-11.69 

-11.78 

-11.91 

40.44 

40.77 

40.90 

41.15 

41.35 

287 

206 

286 

266 

287 

12575 

12600 

12625 

12650 

12675 

45.74 

45.83 

46.48 

46.51 

46.41 

-13.47 

-14.12 

-13.31 

-12.74 

-12.12 

47.68 

47.95 

48.35 

48.22 

47.97 

286 

287 

286 

285 

284 

10700 

10725 

10750 

10775 

10800 

31.96 

32.13 

32.53 

33.00 

33.01 

-8.45 

-8.66 

-0.83 

-8.79 

-8.78 

33.06 

33.28 

33.71 

34.16 

34.16 

285 

285 

205 

285 

285 

11700 

11725 

11750 

11775 

11900 

39.86 

40.34 

40.72 

40.81 

40.95 

-12.03 

-11.91 

-11.54 

-11.23 

-11.35 

41.64 

42.06 

42.32 

42.33 
42.49 

287 

286 

286 

285 

285 

12700 

12725 

12750 

12775 

12800 

46.33 

46.06 

46.07 
46.22 
46.26 

-11.74 

-11.76 

-11.41 

-11.45 

-11.98 

47.80 

47.54 

47.46 

47.62 

47.78 

2 84 
284 
284 
2 84 
204 

10825 

10850 

10875 

10900 

33.42 
34.04 

34.42 
34.53 

-9.01 

-9.26 

-9.22 

-9.32 

34.62 
35.28 

35.63 
35.76 

285 

285 

285 

285 

11825 

11850 

11875 

11900 

41.29 

41.38 

41.50 

42.26 

-11.00 

-12.00 

-11.93 

-11.99 

42.94 

43.09 

43.18 

43.93 

AC ,7 

286 
2 86 
286 
286 

12825 

12850 

12875 

12900 

1 

46.17 

46.18 
46.12 
45.61 

-12.13 
-12.10 
-12.63 
-13.54 
-14. ftft 

47.74 
47.74 
47.62 
47.57 
46 -87 

285 
284 
2 85 

286 
7RH 

10950 

10975 

11000 

11025 

11050 

34.33 

34.55 

34.79 

34.79 

35.10 

-9.02 

-8.80 

-8.90 

-8.90 

-8.85 

35.49 

35.66 

35.91 

35.91 

36.20 

285 

284 

284 

284 

284 

11950 

11975 

12000 

12025 

12050 

43.60 

43.41 

43.85 

44.04 

44.67 

-12.51 

-11.75 

-11.85 

-12.11 

-12.02 

45.36 

44.98 

45.42 

45.67 

46.26 

286 

285 

285 

285 

285 

12950 

12975 

13000 

13025 

13050 

42.90 

41.71 

41.06 

40.68 

39.95 

-16.00 

-16.15 

-16.00 

-16.25 

-16.68 

45.78 

44.73 

44.06 

43.81 

43.29 

2 90 

291 
2 91 
2 92 

292 

ALT - ALTITUDE, WX 

- 20NAL 

C0MP0NENT, 

, WZ * MER1OI0NAL C0MP0NENT, WS * WJNC SPEED, 

THETA * WIND D1RECTI0N 



ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 
TEST NUMBER 1997 03/24/65, 0112Z, 

WS THETA ALT WX WZ 

M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC 

VELOCITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE 
WS THETA 

M/SEC DEG 

, FL0RIOA 
ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

H/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

13075 

13100 

13125 

13150 

13175 

39.69 

40.06 

39.77 

39.53 

39.24 

-16.99 

-16.60 

-16.79 

-16.96 

-16.66 

43.17 

43.37 

43.17 

43.01 

42.63 

293 

292 

293 
293 
293 

14075 

14100 

14125 

14150 

14175 

35.91 

36.22 

36.42 

36.52 

36.54 

-10.17 

-9.65 

-9.60 

-9.00 

-8.04 

3 7.32 
37.48 
37.68 
37.61 
37.41 

286 
285 
285 
2 64 
282 

15075 

15100 

15125 

15150 

15175 

43.74 

43.86 

44.07 

44.50 

44.99 

-8.55 

-9.44 

-10.43 

-11.46 

-12.45 

44.57 

44.86 

45.29 

45.95 

46.68 

281 
282 
283 
2 84 
285 

13200 

13225 

13250 

13275 

13300 

38.67 

38.86 

39.05 

39.54 

39.47 

-16.91 

-16.86 

-17.38 

-17.33 

-17.00 

42.20 

42.36 

42.74 

43.17 

42.98 

293 

293 

294 
293 
293 

14200 
1422 5 
14250 
1427 5 
14300 

36.44 

36.24 

35.91 

35.95 

36.08 

-7.40 

-6.37 

-5.80 

-5.48 

-5.08 

37.18 

36.79 

36.37 

36.37 

36.44 

281 

280 

279 

278 

278 

15200 
15225 
15250 
15275 
15 300 

45.04 

45.15 

44.95 

44.49 

44.41 

-14.37 

-15.43 

-15.37 

-15.52 

-15.92 

47.27 

47.71 

47.51 

47.12 

47.18 

288 

289 

209 

289 

290 

13325 

13350 

13375 

13400 

13425 

38.71 

38.25 

38.00 

38.11 

38.38 

-17.23 

-17.47 

-17.54 

-18.15 

-17.55 

42.37 

42.05 

41.85 

42.21 

42.20 

294 

294 

295 
295 
294 

14325 

14350 

14375 

14400 

14425 

35.96 

36.05 

36.13 

36.33 

36.53 

-4.23 

-3.38 

-1.89 

-0.61 

0.12 

36.21 

36.20 

36.18 

36.33 

36.53 

277 

275 

273 

271 

270 

15325 

15350 

15375 

15400 

15425 

44.37 

43.99 

43.24 

43.06 

43.10 

-15.37 

-14.47 

-15.21 

-14.79 

-14.11 

46.96 

46.31 

45.84 

45.52 

45.35 

289 

288 

289 

289 

288 

13450 

13475 

13500 

13525 

13550 

37.89 

37.04 

36.58 

36.28 

35.66 

-17.61 

-10.39 

-18.29 

-18.11 

-18.15 

41.78 

41.35 

40.90 

40.55 

40.02 

295 

296 
296 

296 

297 

14450 

14475 

14500 

14525 

14550 

37.02 

37.50 

37.57 

37.07 

38.49 

0.45 

0.45 

-0.52 

-1.01 

-0.92 

37.02 

37.50 
37.57 
37.88 

38.50 

269 

269 

271 

271 

271 

15450 

15475 

15500 

15525 

15550 

42.72 

42.57 

42.64 

42.52 

42.31 

-14.18 

-14.01 

-13.98 

-13.38 

-13.57 

45.01 

44.62 

44.87 

44.57 

44.43 

28B 
288 
288 
2 87 
288 

13575 

13600 

13625 

13650 

13675 

35.66 

35.27 

34.29 

34.46 

34.58 

-17.83 

-17.75 

-17.32 

-16.45 

-16.44 

39.07 

39.48 

38.42 

38.18 

36.29 

296 

297 
297 
295 
295 

14575 

14600 

14625 

14650 

14675 

38.77 

39.15 

39.32 

39.57 

40.10 

-1.68 

-1.84 

-2.21 

-3.39 

-3.77 

38.81 

39.19 

39.38 

39.72 

40.27 

272 

273 
273 
275 
275 

15575 

15600 

15625 

15650 

15675 

41.99 

41.59 

41.28 

41.00 

41.10 

-13.84 

-13.98 

-13.97 

-13.72 

-13.67 

44.21 

43.68 

43.58 

43.23 

43.31 

288 

288 

289 

268 

288 

13700 

13725 

13750 

13775 

13800 

34.29 
33.79 
33.38 

33.30 
33.24 

-16.30 

-16.45 

-15.74 

-15.32 

-15.03 

37.96 

37.59 

36.90 

36.66 

36.48 

295 

296 
295 
295 
294 

14700 

14725 

14750 

14775 

14800 

40.85 

42.50 

43.64 

44.19 

44.11 

-4.52 

-4.90 

-4.98 

-5.10 

-5.43 

41.10 

42.78 

43.92 

44.49 

44.44 

276 

276 

276 

276 

277 

15700 

15725 

15750 

15775 

15800 

41.13 

40.24 

39.75 

39.44 

39.32 

-12.60 

-13.34 

-12.83 

-11.74 

-11.42 

43.04 

42.40 

41.77 

41.15 

40.95 

287 
280 

288 
286 
2 86 

13825 

13050 

13875 

13900 

13925 

33.43 
32.96 
33.26 
33.69 

33.44 

-14.71 

-14.10 

-13.05 

-12.67 

-12.05 

36.52 

35.05 

35.73 

36.00 

35.55 

294 

293 

291 

290 

290 

14825 

14850 

14075 

14900 

14925 

44.45 

45.08 

45.25 

45.42 

45.59 

-5.10 

-4.72 

-4.96 

-5.13 

-5.57 

44.74 

45.33 

45.52 

45.71 

45.93 

276 

276 

276 

276 

277 

15025 

15850 

15875 

15900 

15925 

39.69 

39.97 

39.97 

39.81 

40.23 

-10.20 

-9.30 

-8.91 

-8.54 

-7.26 

40.98 

41.03 

40.95 

40.72 

40.88 

2 84 
2 83 
282 
282 
2 80 

13950 

13975 

14000 

14025 

14050 

34.17 

34.96 

35.11 

35.44 

35.73 

-12.15 

-10.99 

-10.70 

-10.74 

-10.36 

36.26 

36.64 

36.70 

37.03 

37.20 

289 
287 
287 
287 
2 86 

14950 

14975 

15000 

15025 

15050 

45.52 
45.18 
44.73 
44.43 
44. 14 

-6.22 

-6.87 

-6.86 

-6.87 

-7.75 

45.94 

45.70 

45.25 

44.96 

44.81 

278 

278 

279 

279 

280 

15950 

15975 

16000 

16025 

16050 

40.01 
39.93 
39.85 
40. 14 
41.39 

-7.55 

-7.64 

-7.72 

-7.98 

-7.71 

40.72 

40.65 

40.59 

40.92 

42.10 

281 

281 

281 

281 

280 
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TABLE 11-63 (con’t) 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WINO VEL0CITY PR0F1LE 
TEST NUMBER 1997 03/24/65, OU2Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 



WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

16075 

41.32 

-8.01 

42.09 

281 

17075 

35.71 

-13.41 

38.15 

290 





16100 

39.67 

-9.15 

40.71 

283 

17100 

35.33 

-13.50 

37.82 

291 





ui 

^<J.73 

-0.85 

40.71 

282 

17125 

35.84 

-12.53 

37.97 

289 





16150 

39.26 

-8.33 

40.13 

282 

17150 

35.97 

-12.06 

37.94 

288 





16175 

38.66 

-8.46 

39.57 

282 

17175 

36.25 

-11.75 

38.10 

288 





16200 

38.88 

-0.90 

39.89 

203 

17200 

36.71 

-11.93 

38.60 

288 





16225 

39.05 

-0.70 

40.01 

282 

17225 

37.54 

-11.73 

39.33 

207 





16250 

38.93 

-0.51 

39.85 

282 

17250 

37.47 

-11.84 

39.30 

287 





16275 

30.29 

-8.07 

39.13 

282 

17275 

36.39 

-12.57 

38.50 

289 





16300 

37.66 

-8.60 

38.63 

283 

17300 

35.54 

-12.68 

37.73 

209 





16325 

37.09 

-8.82 

38.12 

283 

17325 

34.45 

-13.27 

36.91 

291 





16350 

36.66 

-9.22 

37.80 

284 

17350 

33.23 

-14.63 

36.31 

294 





16375 

36.33 

-9.67 

37.59 

285 

17375 

32.65 

-14.34 

35.66 

294 





16400 

36.21 

-0.97 

37.31 

284 

17400 

31.99 

-14.60 

35.16 

294 





16425 

36.22 

-8.94 

37.31 

284 

17425 

29.87 

-16.64 

34.19 

299 





16450 

36.28 

-7.98 

37.15 

282 

17450 

29.49 

-16,93 

34.00 

300 





16475 

36.65 

-7.31 

37.37 

281 

17475 

29.11 

-17.21 

33.81 

300 





16500 

36.02 

-7.47 

37.57 

281 

17500 

28.68 

-17.11 

33.40 

301 





16525 

37.00 

-7.59 

37.77 

281 

17525 

28.21 

-17.45 

33.17 

302 





16550 

36.97 

-7.26 

37.68 

281 

17550 

27.32 

-18.04 

32.74 

303 





16575 

37.33 

-6.23 

37.84 

279 

17575 

26.34 

-17.79 

31.79 

304 





16600 

37.61 

-5.78 

30.05 

279 

17600 

24.94 

-17.47 

30.45 

305 





16625 

37.92 

-5.37 

38.30 

278 

17625 

24.97 

-16.32 

29.03 

303 





16650 

30.10 

-5.49 

38.49 

278 

17650 

24.90 

-15.33 

29.24 

301 





16675 

37.75 

-6.39 

38.29 

279 

17675 

24.43 

-13.70 

28.01 

299 





16700 

37.52 

-9.39 

38.67 

284 

17700 

24.56 

-13.12 

27.84 

298 





16725 

30.05 

-9.78 

39.29 

204 

17725 

24.69 

-12.53 

27.69 

297 





16750 

30.09 

-10.42 

39.49 

285 

17750 

24.82 

-11.95 

27.55 

296 





16775 

37.64 

-10.64 

39.12 

286 

17775 

25.93 

-9.79 

27.72 

291 





16800 

37.26 

-11.30 

30.93 

287 

17800 

26.18 

-9.21 

27.76 

209 





16825 

37.00 

-11.58 

38.85 

287 










16850 

36.84 

-11.25 

38.52 

287 










16875 

36.87 

-11.61 

38.66 

287 










16900 

36.31 

-14.25 

39.00 

291 










16925 

35. B8 

-15.21 

38.97 

293 










16950 

35.53 

-15.09 

38.60 

293 










16975 

35.09 

-15.05 

38.18 

293 










17000 

35.46 

-13.63 

37.99 

291 










17025 

35.69 

-13.88 

30.29 

291 










17050 

35.97 

-13.64 

38.47 

291 











THETA 

DEG 
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TABLE 11-64 PAGE 311 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE HINO VEL0CITY PROFILE 






TEST number 

1994 

03/24/65, 

1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

US 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

225 

1.2S 

7.56 

7.66 

189 

1225 

2.02 

4.40 

4.85 

205 

2225 

3.65 

0.57 

3.70 

261 

250 

1.39 

7.08 

7.22 

191 

1250 

2.36 

4.32 

4.92 

208 

2250 

3.87 

0.51 

3.90 

262 

275 

1.44 

6.64 

6.79 

192 

1275 

2.81 

4.15 

5.01 

214 

2275 

4.11 

0.47 

4.14 

263 

300 

1.38 

6.14 

6.29 

192 

1300 

2.91 

3.89 

4w 86 

217 

2300 

4.15 

0.54 

4.19 

262 

325 

1.55 

5.62 

5.83 

195 

1325 

2.69 

3.63 

4.52 

216 

2325 

4.06 

0.69 

4.12 

260 


350 

1.82 

5.06 

5.38 

200 

1350 

2.54 

3.22 

4.10 

218 

2350 

3.95 

0.83 

4.04 

258 

375 

1.94 

4.53 

4.92 

203 

1375 

2.60 

2.64 

3.71 

224 

2375 

3.73 

0.96 

3.85 

255 

400 

2.17 

4.02 

4.57 

208 

1400 

2.62 

2.20 

3.42 

2 30 

2400 

3.64 

0.94 

3.76 

255 

42 5 

2.57 

3.40 

4.26 

217 

1425 

2.64 

1.76 

3.17 

236 

2425 

3.66 

0.73 

3.73 

258 

450 

2.84 

2.98 

4.12 

223 

1450 

2.77 

1.35 

3.08 

244 

2450 

3.71 

0.55 

3.75 

261 


475 

2.84 

2.89 

4.05 

224 

1475 

2.81 

1.17 

3.05 

247 

2475 

3.86 

0.56 

3.90 

262 

500 

2.55 

2.92 

3.87 

221 

1500 

2.83 

1.30 

3.11 

245 

2500 

4.16 

0.74 

4.23 

260 

525 

2.17 

2.93 

3.65 

216 

1525 

2.61 

1.56 

3.21 

241 

2525 

4.60 

1.06 

4.72 

257 

550 

1.89 

2.91 

3.47 

213 

1550 

2.83 

1.62 

3.27 

240 

2550 

5.15 

1.44 

5.35 

2 54 

575 

1.70 

2.86 

3.34 

210 

1575 

2.99 

1.45 

3.32 

244 

2575 

5.66 

1.83 

5.95 

252 


600 

1.56 

2.85 

3.25 

208 

1600 

3.21 

1.26 

3.45 

248 

2600 

5.68 

2.14 

6.07 

249 

625 

1.31 

2.74 

3.04 

205 

1625 

3.50 

1.23 

3.71 

250 

2625 

5.42 

2.48 

5.96 

245 

650 

1.17 

2.59 

2.84 

204 

1650 

3.76 

1.17 

3.95 

253 

2650 

5.61 

2.63 

6.19 

245 

675 

1.09 

2.69 

2.91 

202 

1675 

4.09 

1.12 

4.24 

254 

2675 

5.96 

2.59 

6.49 

246 

700 

1.06 

2.97 

3.15 

200 

1700 

4.25 

1.12 

4.40 

255 

2700 

6.06 

2.60 

6.59 

247 


725 

1.15 

3.07 

3.28 

200 

1725 

4.31 

1.10 

4.45 

255 

2725 

6.21 

2.74 

6.79 

246 

750 

1.10 

2.83 

3.03 

201 

1750 

4.45 

1.19 

4.61 

255 

2750 

6.22 

3.07 

6.93 

2 44 

775 

1.28 

2.57 

2.87 

206 

1775 

4.52 

1.11 

4.65* 

2 56 

2775 

6.29 

3.22 

7.07 

243 

800 

1.21 

2.21 

2.52 

209 

1800 

4.37 

0.82 

4.45 

259 

2800 

6.30 

3.44 

7.18 

241 

825 

0.85 

1.66 

1.86 

207 

1825 

4.04 

0.66 

4.10 

261 

2825 

6.46 

3.78 

7.49 

239 

850 

0.82 

1.26 

1.50 

213 

1850 

3.91 

0.58 

3.95 

261 

2850 

6.84 

4.17 

8.01 

238 

875 

0.80 

1.05 

1.32 

217 

1875 

3.97 

0.58 

4.01 

261 

2875 

6.80 

4.53 

8.17 

236 

900 

0.B1 

1.15 

1.40 

215 

1900 

3.95 

0.70 

4.01 

260 

2900 

6.78 

4.32 

8.04 

237 

925 

1.03 

1.44 

1.77 

215 

1925 

4.04 

0.85 

4.13 

258 

2925 

7.03 

3.88 

8.03 

241 

950 

1.27 

1.78 

2.19 

215 

1950 

4. IB 

1.00 

4.29 

256 

2950 

7.07 

3.50 

7.89 

244 

975 

1.65 

2.08 

2.66 

218 

1975 

4.07 

1.01 

4.19 

256 

2975 

7.13 

3.13 

7.78 

246 

1000 

2.03 

2.03 

2.87 

225 

2000 

4.02 

1.09 

4.17 

255 

3000 

7.35 

2.85 

7.88 

2 49 

1025 

2.24 

2.03 

3.02 

228 

2025 

3.89 

1.14 

4.05 

253 

3025 

7.37 

2.63 

7.83 

250 

1050 

2.20 

2.38 

3.24 

223 

2050 

3.70 

1.25 

3.90 

251 

3050 

7.06 

2.43 

7.47 

251 

AU , 3 

i.ou 

2.00 

j.-»u 

4iA 

it 

■3.00 

A.*,0 

a. VO 

e. *»c 

JV) 3 

> .G-» 

i.f 

« . ,« 

€. j e. 


1100 

1.56 

3.38 

3.72 

205 

2100 

3.70 

1.60 

4.03 

246 

3100 

7.10 

1.95 

7.36 

254 

1125 

1.40 

3.80 

4.05 

200 

2125 

3.77 

1.66 

4.11 

246 

3125 

6.84 

1.69 

7.05 

256 

1150 

1.28 

4.11 

4.30 

197 

2150 

3.67 

1.45 

3.95 

248 

3150 

6.79 

1.28 

6.91 

259 

1175 

1.36 

4.27 

4.48 

197 

2175 

3.49 

1.03 

3.64 

253 

3175 

6.92 

0.68 

6.96 

2 64 

1200 

1.66 

4.39 

4.69 

200 

2200 

3.51 

0.72 

3.59 

258 

32CO 

7.10 

0.00 

7.10 

269 

alt 

* ALTITUDE, HX 

- 20NAL 

C0MP0NENT, 

HZ * MEKIDI0NAL 

C0MP0NENT , 

> HS * 

MINC SPEEO, 

theta - 

HIND OIR6CT10N 








FPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE HIND 

VELOCITY 

PR0F ILE 






ALT 

HX 

HZ 

HS 

TEST NUMBER 
THETA 

1994 

ALT 

03/24/65, 

HX 

1300Z , 
HZ 

EASTERN 

HS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

7.25 

-0.42 

7.26 

273 

4225 

7.04 

0.91 

7.10 

262 

5225 

13.72 

-3.55 

14.17 

2 84 

3250 

7.36 

-0.81 

7.40 

276 

4250 

7.17 

0.95 

7.23 

262 

5250 

13.80 

-3.81 

14.31 

285 

3275 

7.46 

-1.12 

7.55 

276 

4275 

7.34, 

1 .04 

7.41 

262 

5275 

13.74 

-4.22 

14.38 

287 

3300 

7.63 

-1.23 

7.73 

279 

4300 

7.58 

1.23 

7.67 

261 

5300 

13.85 

-4.54 

14.57 

288 

3325 

7.81 

-1.30 

7.91 

279 

4325 

7.73 

1.45 

7.86 

259 

5325 

13.71 

-4.67 

14.49 

289 

3350 

7.93 

-1.39 

8.05 

280 

4350 

7.78 

1.65 

7.95 

258 

5350 

13.39 

-4,81 

14.23 

290 

3375 

7.83 

-1.49 

7.97 

281 

4375 

7.91 

1.82 

8.11 

257 

5375 

13.32 

-4.89 

14.19 

2 90 

3400 

7.86 

-1.45 

8.00 

280 

4400 

7.97 

2.05 

6.22 

255 

5400 

13.42 

-5.06 

14.34 

290 

3425 

8.05 

-1.36 

8.16 

279 

4425 

7.96 

2.18 

8.26 

255 

5425 

13.64 

-5.03 

14.54 

290 

3450 

8.21 

-1.32 

8.31 

279 

4450 

7.99 

2.30 

8.32 

254 

5450 

13.84 

-4.68 

14.61 

289 

3475 

8.49 

-1.33 

8.60 

279 

4475 

7.94 

2.35 

8.28 

253 

5475 

14.04 

-4.52 

14.75 

288 

3500 

8.71 

-1.28 

8.81 

278 

4500 

7.67 

2.31 

8.21 

253 

5500 

14.42 

-4.35 

15.06 

287 

3525 

8.88 

-1.11 

8.95 

277 

4525 

8.00 

2.35 

8.33 

253 

5525 

14.63 

-3.98 

15.16 

285 

3550 

8.83 

-1.00 

8.89 

276 

4550 

8.04 

2.41 

8.40 

253 

5550 

14.72 

-3.75 

15.19 

284 

3575 

8.49 

-1.10 

6.56 

277 

4575 

7.94 

2.41 

8.30 

253 

5575 

14.94 

-3.50 

15.34 

283 

3600 

8.31 

-1.44 

6.44 

280 

4600 

7.94 

2.40 

8.29 

253 

5600 

15.09 

-3.34 

15.45 

282 

3625 

8*22 

-1.72 

8.40 

282 

4625 

8.17 

2.45 

8.53 

253 

5625 

15.09 

-3.09 

15.41 

281 

3650 

7.96 

-1.92 

8.19 

283 

4650 

8.40 

2.53 

8.77 

253 

5650 

15.25 

-2.58 

15.46 

279 

3675 

7.86 

-2.20 

8.16 

285 

4675 

8.57 

2.60 

8.95 

253 

5675 

15.48 

-2.25 

15.65 

278 

3700 

7.78 

-2.39 

8.14 

287 

4700 

0.90 

2.44 

9.23 

254 

5700 

15.58 

-2.17 

15.73 

278 

3725 

7.72 

-2.39 

6.08 

287 

4725 

9.24 

2.22 

9.51 

256 

5725 

15.77 

-2.04 

15.90 

277 

3750 

7.62 

-2.37 

7.98 

287 

4750 

9.53 

2.06 

9.75 

25B 

5750 

16.23 

-1.69 

16.32 

276 

3775 

7.37 

-2.33 

7.73 

267 

4775 

9.87 

1.99 

10.07 

258 

5775 

16.61 

-1.39 

16.67 

275 

3800 

7.05 

-2.21 

7.36 

287 

4800 

10* 37 

1.83 

10.53 

260 

5800 

16.93 

-1.06 

16.96 

273 

3825 

6.64 

-2.01 

6.94 

287 

4825 

10.78 

1.66 

10.91 

261 

5825 

17.24 

-0.67 

17.25 

272 

3850 

6.48 

-2.00 

6.78 

267 

4850 

11.16 

1.42 

11.25 

263 

5850 

17.14 

-0.65 

17.15 

272 

3875 

6.30 

-1.91 

6.66 

286 

4875 

11.53 

1.23 

11.59 

264 

5875 

17.08 

-0.52 

17.09 

2 72 

3900 

6.12 

-1.65 

6.34 

285 

4900 

11.73 

1.34 

11.81 

263 

5900 

17.03 

-0.14 

17.03 

270 

3925 

6.08 

-1.59 

6.29 

284 

4925 

11.90 

1.42 

11.98 

263 

5925 

17.04 

0.09 

17.04 

270 

3950 

6.19 

-1.55 

6.39 

284 

4950 

12.05 

1.39 

12.13 

263 

5950 

16.96 

0.38 

16.96 

2 69 

3975 

6.24 

-1.46 

6.40 

283 

4975 

12.25 

1.17 

12.31 

264 

5975 

16.59 

0.53 

16.60 

268 

4000 

6.28 

-1.32 

6.42 

282 

5000 

12.48 

0.76 

12.51 

266 

6000 

16.21 

0.58 

16.22 

268 

4025 

6.25 

-1.07 

6.34 

280 

5025 

12.70 

0.51 

12.71 

268 

6025 

16.15 

0.80 

16.17 

267 

4050 

6.23 

-0.87 

6.30 

278 

5050 

12.61 

0.46 

12.82 

268 

6050 

16.00 

0.94 

16.03 

266 

4075 

6.43 

-0.62 

6.46 

275 

5075 

12.75 

0.39 

12.76 

268 

6075 

15.61 

0.84 

15.63 

267 

4100 

6.72 

-0.16 

6.72 

271 

5100 

12.72 

0.16 

12.72 

269 

6100 

15.71 

1.07 

15.75 

2 66 

4125 

6.76 

0.27 

6.76 

268 

5125 

12.81 

-0.44 

12.82 

272 

6125 

15.71 

1.18 

15.75 

2 66 

4150 

6.65 

0.69 

6.66 

264 

5150 

12.94 

-1.26 

13.00 

275 

6150 

15.34 

0.81 

15.36 

267 

4175 

6.73 

0.98 

6.80 

262 

5175 

13.14 

-2.01 

13.30 

278 

6175 

15.34 

0.64 

15.36 

267 

4200 

6.93 

0.96 

6.99 

262 

5200 

13.42 

-2.82 

13.71 

282 

6200 

15.39 

0.57 

15.40 

268 
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ALT 

meters 

6225 

6250 

6275 

6300 

6325 


6350 

6375 

6*00 

6*25 

6*50 


6*75 

6500 

6525 

6550 

6575 


6600 

6625 

6650 

6675 

6700 


6725 

6750 

6775 

6800 

6825 


6850 

6875 

6900 

6925 

6950 


6975 

7000 

7025 

7050 

7075 


7100 

7125 

7150 

7175 

7200 


TABLE II -64 (con't) 

FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE MINO VELOCITY PROFILE 


HX 

HZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

199* 

ALT 

03/24/65, 

MX 

1300Z, 

MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

MZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15.40 

0.47 

15.40 

268 

7225 

16.48 

-2.92 

16.73 

280 

8225 

26.71 

-1.94 

26.78 

274 

15.45 

0.67 

15.47 

267 

7250 

16.53 

-3.10 

16.82 

280 

8250 

27.08 

-1.70 

27.14 

273 

15.57 

1.00 

15.60 

266 

7275 

16.60 

-3.18 

16.90 

201 

8275 

27.42 

-1 .46 

27.45 

273 

15.59 

1.00 

15.62 

266 

7300 

16.76 

-3.37 

17.09 

281 

8300 

27.82 

-1.46 

27.86 

273 

15.38 

1.0* 

15.41 

266 

7325 

17.12 

-3.55 

17.49 

282 

8325 

27.98 

-1.25 

28.00 

272 

15.19 

1.2* 

15.2* 

265 

7350 

17.56 

-3.57 

17.92 

201 

8350 

28.14 

-0.98 

28.16 

272 

15.10 

1.0* 

15.13 

266 

7375 

17.89 

-3.49 

18.23 

281 

8375 

28.62 

-0.75 

28.63 

271 

15.03 

1.07 

15.06 

266 

7*00 

18.21 

-3.51 

18.54 

281 

0400 

29.18 

-0.18 

29.18 

270 

14.88 

1.30 

14.9* 

265 

7*25 

18.61 

-3.55 

18.95 

281 

8425 

29.64 

0.57 

29.65 

269 

15.05 

1.13 

15.09 

266 

7*50 

19.00 

-3.53 

19.33 

280 

8450 

29.84 

1.00 

29.85 

268 

15.11 

1. 1* 

15.15 

265 

7*75 

19.51 

-3.60 

19.84 

2 80 

8475 

29.92 

1.43 

29.96 

267 

14.92 

1.18 

14.97 

265 

7500 

20.22 

-3.48 

20.51 

280 

8500 

30.13 

1 .92 

30. 19 

266 

14.97 

1. 15 

15.01 

265 

7525 

20.49 

-3.46 

20.78 

279 

8525 

30.28 

2.29 

30.36 

265 

14.90 

1.0* 

14.93 

266 

7550 

20.4* 

-3.66 

20.76 

280 

8550 

30.29 

2.76 

30.42 

265 

14.83 

1.11 

14.68 

266 

7575 

20.61 

-3.77 

20.96 

280 

8575 

30.60 

3.29 

30.78 

264 

14.93 

1.33 

14.99 

265 

7600 

20.75 

-3.96 

21.13 

281 

8600 

30.91 

3.88 

31.15 

263 

15.01 

1.49 

15.00 

26* 

7625 

20.73 

-4.03 

21.12 

281 

8625 

31.12 

4.42 

31.43 

26 2 

14.99 

1.76 

15.09 

263 

7650 

20.79 

-4.08 

21.19 

281 

8650 

31.45 

4.54 

31.78 

262 

14.88 

1.7* 

14.99 

263 

7675 

20.75 

-4.31 

21.19 

282 

8675 

31.87 

3.99 

32 .12 

263 

14.90 

1.79 

15.01 

263 

7700 

20. 5* 

-4.40 

21.00 

282 

8700 

32.30 

3.25 

32.46 

264 

15.15 

2.06 

15.29 

262 

7725 

20.59 

-4.51 

21.08 

282 

8725 

32.36 

2.71 

32.48 

265 

15.61 

2.15 

15.76 

262 

7750 

20.65 

-4.55 

21.15 

282 

8750 

32.52 

2.27 

32.60 

266 

16.08 

1.81 

16.18 

263 

7775 

20.60 

-4 .63 

21.11 

282 

8775 

32.66 

1.99 

32.72 

266 

16.41 

1.4* 

16.47 

265 

7800 

20.47 

-4.90 

21.05 

283 

8800 

32.55 

1.64 

32.60 

2 67 

16.66 

1.20 

16.71 

266 

7825 

20.68 

-5 t .OO 

21.27 

283 

8825 

32.56 

1.70 

32.60 

267 

16.87 

0.80 

16.09 

267 

7850 

21.15 

-5.00 

21.73 

283 

6850 

32.52 

1.56 

32.56 

267 

16.00 

0.48 

16.81 

268 

7875 

21.45 

-5.10 

22.05 

283 

8875 

32.62 

1.18 

32.64 

268 

16.67 

0.21 

16.67 

269 

7900 

21.99 

-5.01 

22.56 

283 

8900 

32.66 

0.86 

32.67 

268 

17.00 

-0.13 

17.00 

270 

7925 

22.6* 

-4.66 

23.12 

281 

8925 

32.75 

0.50 

32.75 

269 

17.51 

-0.52 

17.52 

272 

7950 

23.25 

-4.38 

23.66 

280 

8950 

33.02 

-0.09 

33.02 

270 

17.69 

-0.79 

17.71 

272 

7975 

23.62 

-3.95 

23.95 

279 

8975 

33.54 

-0.76 

33.55 

271 

17.85 

-1.01 

17.88 

273 

8000 

24.00 

-3.40 

24.24 

278 

9000 

34.38 

-1.23 

34.41 

272 

17.86 

-1.29 

17.90 

27* 

8025 

24.15 

-2.93 

24.32 

277 

9025 

35.07 

-1.26 

35.09 

272 

17.57 

-1.52 

17.63 

275 

8050 

24.13 

-2.70 

24.28 

276 

9050 

35.46 

-1.33 

35.49 

272 

17.36 

-1.58 

17.43 

275 

8075 

24.23 

-2.35 

24.34 

275 

9075 

35.66 

-i .46 

35.69 

272 

17.10 

-1.49 

17.16 

275 

8100 

24.10 

-1.95 

24.18 

274 

9100 

35.84 

-1.99 

35.90 

273 

16.68 

-1.70 

16.77 

276 

8125 

24.26 

-1.90 

24.33 

274 

9125 

36.31 

-2.58 

36.41 

274 

16.4* 

-2.1* 

16.58 

277 

8150 

24.81 

-2.10 

24.90 

275 

9150 

36.92 

-2.92 

37.03 

274 

16.33 

-2.60 

16.53 

279 

8175 

25.59 

-2.18 

25.60 

275 

9175 

37.34 

-3.19 

37.47 

275 

16.37 

-2.8* 

16.62 

280 

8200 

26.31 

-1.99 

26.38 

274 

9200 

37.44 

-3.30 

37.58 

275 
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ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

9225 

37.81 

9250 

38.49 

9275 

38.70 

9300 

38 .9* 

9325 

39.32 


9350 

39.46 

9375 

39.52 

9400 

39.55 

9425 

39.65 

9450 

39.69 


9475 

39.69 

9500 

39.69 

9525 

39.45 

9550 

39.21 

9575 

39.35 


9600 

39.34 

9625 

39.47 

9650 

39.79 

9675 

40.09 

9700 

40.47 


9725 

40.40 

9750 

40.29 

9775 

40.28 

9800 

40.11 

9825 

40.11 


9050 

40.09 

9875 

39.96 

9900 

39.90 

9925 

39.00 

9950 

39.77 


9975 

39.56 

10000 

39.51 

10025 

39.55 

10050 

39.57 

10075 

39.53 


10100 

39.55 

10125 

39.67 

10150 

39.85 

10175 

39.75 

10200 

39.41 


HZ HS 
M/SEC M/SEC 

-3. *8 37.97 
-3.71 38.67 
-3.96 38.90 
-*.15 39.16 
-*.32 39.56 


-*.36 39.70 

-* . *7 39.77 

-*.*7 39.81 

*8 39.90 

-*.37 39.93 


-*.17 39.90 
-*.12 39.91 
-3.75 39.63 
-3. *6 39.37 
-3.36 39.50 


-3.00 39. *5 
-2.76 39.57 
-2.65 39.08 
-2.52 *0.17 
-2.65 *0.56 


-2.65 *0.*8 
-2.97 *0.*0 
-3.31 *0.*1 
-3.27 *0.25 
-3.35 *0.25 


-3.56 *C. 2* 
-3.66 *C. 1 3 
-3.52 *0.05 
-3. *3 *0.03 
-3.51 39.92 


-3.59 39.72 
-3.76 39.69 
-3.8* 39.73 
-3.69 39.7* 
-3.67 39.70 


-4.00 39.75 
-*. *2 39.92 
-4.5* *0.10 
-4.45 *0.00 
-4.32 39.65 


FPS-16 RADAR/J1MSPHER6 WIND VELOCITY PROFILE 


ST NUMBER 

1994 

03/24/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

MS 

THETA 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

275 

10225 

39.31 

-4.*B 

39.57 

276 

275 

10250 

39.21 

— * . *3 

39. *6 

276 

276 

1 0275 

39.02 

-*.32 

39.26 

276 

276 

10300 

39.08 

-*.31 

39.31 

276 

276 

10325 

39.23 

-*.32 

39. *6 

276 


276 

10350 

39. 3* 

-*.28 

39.57 

276 

276 

10375 

39. *5 

-*.25 

39.67 

276 

276 

10*00 

39. *6 

— * . *5 

39.71 

276 

276 

10*2 5 

39.60 

-*.37 

39.8* 

276 

276 

10*50 

39.6* 

-4.43 

39.69 

276 

276 

10*75 

39.52 

-4.53 

39.78 

276 

276 

10500 

39.59 

-4.44 

39.8* 

276 

275 

1052 5 

39.72 

-4.46 

39.97 

276 

275 

10550 

39.78 

-4.59 

*0.05 

276 

275 

10575 

39.82 

-4.64 

*0.09 

276 

27* 

10600 

39.80 

-4.52 

*0.06 

276 

27* 

10625 

*0.00 

-4.50 

*0.25 

276 

27* 

10650 

*o; 11 

-4.90 

*0.*1 

277 

273 

10675 

*0.16 

-5.03 

*0.*T 

277 

27* 

10700 

*0.35 

-4.84 

*0.6* 

277 

27* 

10725 

*0. *8 

-5.15 

*0.81 

277 

27* 

10750 

*0.39 

-5.34 

*0.7* 

277 

275 

10775 

*0.5* 

-5.10 

*0.86 

277 

27* 

10800 

*0.99 

-5.13 

*1.31 

277 

275 

1 0825 

*1.10 

-5.10 

41.41 

277 

275 

10850 

*0.91 

-4.97 

41.21 

277 

275 

10075 

*1.05 

-4.83 

41.34 

277 

275 

10900 

*1.29 

-4.80 

41.57 

276 

275 

10925 

*1.23 

-4.69 

41.50 

276 

2 75 

10950 

*1.08 

-5.14 

41.40 

277 

275 

10975 

*1. 15 

-5.72 

*1.5* 

278 

275 

11000 

*1.51 

-5.*B 

*1.87 

277 

275 

11025 

*1.6* 

-5.50 

*2.00 

277 

275 

11050 

*1.58 

-5.3 3 

*1.92 

277 

275 

11075 

*1.51 

-4.9* 

*1.80 

277 


276 

11100 

*1.65 

-*.33 

41.87 

276 

276 

11125 

*1.90 

-4.32 

42.12 

276 

276 

11150 

*2.0* 

-4 . *0 

42,27 

276 

276 

11175 

*2.28 

-3.48 

42.42 

275 

276 

11200 

*2.73 

-2.99 

*2.83 

27* 


, HZ - MERIDIONAL COMPONENT, MS * HINC SPEED, 


FLORIDA 

ALT 

meters 

1 1225 
11250 
11275 
11300 
11325 


11350 
11375 
11400 
11425 
1 1*50 


1 1*75 
11500 
11525 
11550 
11575 


11600 
11625 
11650 
11675 
1 1700 


11725 

11750 

11775 

11800 

11825 


11850 
11875 
1 1900 
11925 
1 1950 


11975 
12000 
12025 
12050 
1 2075 


12100 

12125 

12150 

12175 

12200 


THETA - 


HX 

M/SEC 

*2.91 

*2.9* 

*2.78 

*2.52 

*2.77 


*2.96 

*2.91 

*3.1* 

*3.42 

*3.28 


*2.85 

*2.41 

*2.41 

*2.*5 

* 2 . 1 * 


* 2 . 2 * 

*2.79 

*2.89 

*2.60 

*3.03 


*3.35 
*3**0 
*3.20 
*3.32 
*3. *7 


*3. *8 
*3.36 
*3.25 
*3.30 
*3.06 


*2.5* 

*2.85 

*2.99 

*2.59 

*2.75 


*2. *9 
*2.05 
*2.17 
* 2.02 
* 1.66 


MZ 

MS 

THETA 

M/SEC 

M/ SEC 

DEG 

-2.78 

*3.00 

27* 

-2.52 

*3.02 

273 

-2.33 

*2.8* 

273 

-2.05 

*2.57 

273 

-1.87 

*2.81 

272 


-1.96 

*3.00 

272 

-1.81 

*2.95 

272 

-1.90 

*3.18 

272 

-1.57 

*3.** 

272 

-1.17 

*3.29 

271 


-1.5* 

42.88 

272 

-1.22 

42.43 

271 

-0.77 

*2.42 

271 

-1.06 

42.47 

271 

-1.12 

42.16 

271 

-0.85 

42.25 

271 

-0.83 

42.80 

271 

-0.92 

42.90 

271 

-0.56 

42.80 

271 

-0.19 

43.03 

2 70 

-0.54 

43.35 

271 

-0.47 

43.40 

270 

-0.74 

43.20 

271 

-1.69 

43.35 

272 

-2.65 

43.55 

273 

-3.22 

43.60 

274 

-3.10 

43.47 

274 

-3.81 

*3.42 

275 

-4.54 

43.54 

276 

-4.56 

43.30 

276 


-4.63 *2.79 
-*.88 *3.13 
-5.22 *3.30 
-5.42 *2.9* 
-5.53 *3.11 


276 

276 

277 
277 
277 


-5.29 *2.82 277 
-5.2* *2.38 277 
-5.95 *2.58 278 
-5.78 *2.*2 278 
-5.56 *2.03 277 


ALT 


ALT1TU0E, WX 


ZBNAL C0MP0NENT 


HIND D I RECTI 0N 
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test NUMBER 

1994 

03/24/65, 

, 13002 , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12225 

41.72 

-5.90 

42.14 

278 

13225 

40.53 

-10.55 

41.88 

284 

14225 

41.95 

-9.47 

43.01 

283 

12250 

41.51 

-5.98 

41.93 

278 

13250 

40.60 

-10.21 

41.86 

284 

14250 

41.74 

-9.81 

42.87 

283 

12275 

40.78 

-5.61 

41.16 

278 

13275 

41.05 

-10.59 

42.39 

284 

14275 

41.79 

-9.79 

42.92 

283 

12300 

40.03 

-6.01 

40.48 

278 

13300 

41.27 

-11.35 

42.80 

285 

14300 

41.85 

-9.77 

42.97 

283 

12325 

39.61 

-6.22 

40.10 

279 

13325 

41.18 

-11.50 

42.75 

285 

14325 

41.51 

-9.96 

42.69 

283 


12350 

39.52 

-5.87 

39.95 

278 

13350 

41.72 

-11.03 

43.15 

285 

14350 

41.39 

-8.64 

42.28 

282 

12375 

39.35 

-6.37 

39.86 

279 

13375 

41.72 

-10.44 

43.01 

284 

14375 

41.67 

-8.16 

42.46 

281 

12400 

39.14 

-6.63 

39.70 

279 

13400 

41.84 

-11.28 

43.34 

285 

14400 

41.94 

-7.69 

42.64 

280 

12425 

39.38 

-6.37 

39. 89 

279 

13425 

42.06 

-11.03 

43.48 

284 

14425 

42.53 

-6.88 

43.08 

279 

12450 

39.62 

-6.36 

40. 12 

279 

13450 

42.28 

-10.77 

43.63 

284 

14450 

43.16 

-5.16 

43.47 

277 

12475 

39.41 

-6.66 

39.97 

279 

13475 

42.54 

-9.37 

43.56 

282 

14475 

4 3.30 

-6.62 

43.80 

279 

12500 

39.10 

-6.71 

39.67 

280 

13500 

42.56 

-10.33 

43.80 

283 

14500 

43.00 

-8.21 

43.78 

281 

12525 

39.15 

-6.53 

39.69 

279 

13525 

42.45 

-9.94 

43.60 

203 

14525 

43.46 

-7.94 

44.18 

280 

12550 

39.53 

-6.42 

40.05 

279 

13550 

42.42 

-8.35 

43.23 

281 

14550 

43.59 

-8.31 

44.38 

281 

12575 

39.58 

-6.57 

40.13 

279 

13575 

42.14 

-6.75 

42.68 

279 

14575 

43.55 

-7.36 

44.17 

279 


12600 

39.64 

-7.09 

40.27 

280 

13600 

41.48 

-6.02 

41.91 

278 

14600 

43.48 

-7.99 

44.21 

280 

12625 

39.86 

-6.66 

40.41 

279 

13625 

40.94 

-6.74 

41.49 

279 

14625 

44.08 

-7.99 

44.79 

2 80 

12650 

40.07 

-6.51 

40.59 

279 

13650 

41.26 

-6.15 

41.72 

278 

14650 

44.20 

-8.03 

44.92 

280 

12675 

39.98 

-6.53 

40.51 

279 

13675 

41.84 

-4.85 

42.12 

276 

14675 

43.95 

-9.30 

44.92 

282 

12700 

39.91 

-6.57 

40.45 

279 

13700 

41.81 

-4.91 

42.10 

277 

14700 

44.15 

-9.55 

45.17 

282 

12725 

39.95 

-7.41 

40.64 

280 

1 3725 

42.20 

-3.97 

42.39 

275 

14725 

43.98 

-9.21 

44.93 

282 

12750 

39.94 

-7.66 

40.67 

281 

13750 

42.33 

-4.02 

42.52 

275 

14750 

43.21 

-8.90 

44.12 

281 

12775 

39.93 

-7.72 

40.67 

281 

13775 

42.21 

-4.51 

42.45 

276 

14775 

42.75 

-10.07 

43.92 

283 

12800 

40.03 

-8.03 

40.83 

281 

13800 

42.75 

-3.04 

42.86 

274 

14800 

43.18 

-10.63 

44.47 

2 84 

12825 

39.94 

-9.20 

40.99 

283 

13825 

42.71 

-3.24 

42.83 

274 

14825 

42.82 

-10.89 

44.18 

2 84 

12850 

39.79 

-9.44 

40.89 

283 

13850 

42.65 

-2.71 

42.74 

273 

14850 

42.23 

-11.47 

43.76 

285 

12875 

39.91 

-8.76 

40.86 

282 

13875 

43.37 

-2.61 

43.45 

273 

14875 

42.06 

-10.69 

43.40 

284 

12900 

39.79 

-9.05 

40.81 

283 

13900 

43.49 

-3.43 

43.62 

274 

14900 

42.01 

-10.90 

43.40 

284 

12925 

39.59 

-9.17 

40.64 

283 

13925 

43.11 

-3.75 

43.27 

275 

14925 

42.01 

-12.35 

43.79 

286 

12950 

39.61 

-9.16 

40.66 

283 

13950 

42.99 

-3.62 

43.14 

275 

14950 

41.93 

-12.86 

43.86 

267 

12975 

39.49 

-9.71 

40.66 

284 

13975 

43.18 

-5.27 

43.50 

277 

14975 

41.90 

-12.93 

43.05 

287 

13000 

39.62 

-9.33 

40.71 

283 

14000 

43.80 

-6.82 

44.33 

279 

15000 

41.87 

-13.00 

43.84 

287 

13025 

39.51 

-9.43 

40.62 

283 

14025 

44.14 

-6.26 

44.58 

278 

15025 

41.70 

-12.41 

43.51 

2 86 

13050 

39.36 

-10.14 

40.64 

284 

14050 

43.65 

-5.49 

44.00 

277 

15050 

41.75 

-12.18 

43.49 

286 

13075 

39.84 

— 9.74 

41 .m 



*.2.~ 

7,Z ' 


tou 

130 O 

41.89 

-12.00 

43.58 

286 

13100 

40.03 

-9.85 

41.22 

284 

14100 

43.04 

-8.04 

43.78 

2 80 

15100 

41. 5B 

-12.58 

43.44 

287 

13125 

40.11 

-9.87 

41.30 

284 

14125 

43.24 

-6.87 

43.79 

279 

15125 

41.44 

-14.04 

43.75 

289 

13150 

40.18 

-9.87 

41.38 

284 

14150 

42.67 

-7.74 

43.37 

280 

15150 

41.42 

-14.79 

43.98 

209 

13175 

40.28 

-10.02 

41.51 

284 

14175 

42.12 

-8.12 

42.90 

281 

15175 

41.58 

-13.69 

43.78 

288 

13200 

40.36 

-10.02 

41.58 

284 

14200 

41.97 

-8.29 

42.78 

281 

15200 

41.32 

-13.97 

43.62 

289 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT , 

WZ = MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, ws » 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE MIND 

VELOCITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

1994 

03/24/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15225 

40.91 

-15.15 

43.62 

290 

16225 

34.23 

-8.66 

35.31 

284 

17225 

31.88 

-3.07 

32.03 

275 

15250 

41.14 

-14.05 

43.47 

289 

16250 

34.35 

-7.97 

35.26 

283 

17250 

32.18 

-2.93 

32.31 

275 

15275 

41.19 

-15.07 

43.86 

290 

16275 

34.68 

-6.10 

35.21 

280 

17275 

32.10 

-3.27 

32.27 

276 

15300 

40.81 

-15.05 

43.50 

290 

16300 

34.62 

-5.95 

35.13 

280 

17300 

32.02 

-3.61 

32.23 

276 

15325 

40.48 

-13.52 

42.67 

208 

16325 

34.67 

-5.74 

35.15 

279 

17325 

31.95 

-3.95 

32.19 

277 

15350 

40.02 

-14.92 

42.71 

290 

16350 

34.73 

-5.54 

35.17 

279 

17350 

30.71 

-5.93 

31.28 

281 

15375 

39.30 

-15.45 

42.22 

291 

16375 

34.79 

-5.82 

35.27 

279 

1 7375 

2 8.94 

-8.34 

30.12 

286 

15400 

39.32 

-14.13 

41.78 

290 

16400 

34.86 

-4.58 

35.16 

277 

17400 

28.67 

-8.64 

29.94 

287 

15425 

39.00 

-14.60 

41.64 

290 

16425 

36.23 

-3.91 

36.44 

276 

17425 

28.40 

-8.93 

29.77 

287 

15450 

38.87 

-13.70 

41.21 

289 

16450 

36.52 

-4.37 

36.78 

277 

17450 

28.13 

-9.22 

29.60 

288 

15475 

39.03 

-14.67 

41.70 

290 

16475 

36.82 

-4.83 

37.13 

277 

17475 

25.55 

-11.41 

27.99 

2 94 

15500 

38.88 

-15.03 

41.68 

291 

16500 

37.02 

-5.53 

37.43 

278 

17500 

24.65 

-11.69 

27.28 

295 

15525 

30.97 

-14.25 

41.49 

290 

16525 

36.10 

-5.76 

36.56 

279 

17525 

23.46 

-10.20 

25.59 

293 

15550 

38.77 

-14.39 

41.35 

290 

16550 

34.89 

-5.46 

35.31 

279 

17550 

22.95 

-9.57 

24.86 

292 

15575 

38.25 

-13.17 

40.46 

289 

16575 

34.18 

-5.30 

34.59 

279 

17575 

22.29 

-8.98 

24.03 

292 

15600 

37.97 

-13.97 

40.46 

290 

16600 

33.48 

-5.14 

33.87 

279 

17600 

22.28 

-8.32 

23.78 

290 

15625 

37.91 

-13.70 

40.31 

290 

16625 

31.93 

-3.31 

32.10 

276 

17625 

22.27 

-7.67 

23.55 

289 

15650 

37.92 

-13.23 

40.16 

289 

16650 

32.25 

-4.43 

32.56 

278 

17650 

22.26 

-7.01 

23.33 

287 

15675 

37.56 

-14.46 

40.25 

291 

16675 

32.18 

-3.06 

32.33 

275 

17675 

21.30 

-5.32 

21.96 

2 84 

15700 

36.91 

-14.96 

39.82 

292 

16700 

30.73 

-2.08 

30.80 

274 

17700 

20.99 

-5.34 

21.66 

2 84 

15725 

35.90 

-14.69 

38.79 

292 

16725 

29.58 

-4.10 

29.86 

278 

17725 

20.68 

-5.36 

21.36 

284 

15750 

35.02 

-15.11 

38.14 

293 

16750 

29.77 

-3.33 

29.96 

276 

17750 

20.36 

-5.38 

21.06 

205 

15775 

35.07 

-13.84 

37.70 

291 

16775 

30.32 

-3.04 

30.47 

276 

17775 

22.59 

-1.20 

22.62 

273 

15800 

34.93 

-12.70 

37.16 

290 

16800 

30.44 

-2.10 

30.51 

274 

17800 

22.81 

-1.11 

22.83 

273 

15825 

34.52 

-12.88 

36.84 

290 

16825 

30.10 

-1.08 

30.16 

273 

17825 

23.02 

-i.oi 

23.05 

272 

15850 

34.55 

-13.11 

36.96 

291 

16850 

29.09 

-2.36 

29.18 

274 

17850 

23.24 

-0.91 

23.26 

272 

15875 

34.63 

-12.21 

36.72 

289 

16875 

28.28 

-2.22 

20.36 

274 

17875 

23.46 

-0.82 

23.48 

272 

15900 

35.06 

-12.14 

37.11 

289 

16900 

27.47 

-2.07 

27.54 

274 






15925 

35.05 

-12.78 

37.31 

290 

16925 

27.26 

-1.60 

27.31 

273 






15950 

35.23 

-12.25 

37.30 

289 

16950 

27.05 

-1.12 

27.08 

272 






15975 

35.21 

-11.94 

37.18 

289 

16975 

26.85 

-0.65 

26.85 

271 






16000 

35.19 

-11.64 

37.06 

288 

17000 

27.54 

0.84 

27.55 

268 






16025 

34.71 

-10.75 

36.34 

287 

17025 

27.71 

-0.24 

27.71 

270 






16050 

34. 4B 

-10.54 

36.05 

287 

17050 

27.68 

-1.32 

27.91 

273 






16075 

34.24 

-10.80 

35.90 

287 

17075 

28.65 

-2.08 

20.73 

274 







16100 

33.26 

-11.78 

35.28 

269 

17100 

29.63 

-0.68 

29.64 

271 

16125 

33.42 

-7.89 

34.34 

283 

17125 

30.78 

-1.49 

30.81 

273 

16150 

33.66 

-6.14 

34.21 

280 

17150 

31.09 

-1.95 

31.15 

273 

16175 

33.77 

-9.50 

35.08 

286 

17175 

31.40 

-2.40 

31.49 

274 

16200 

34.27 

-9.35 

35.52 

265 

17200 

31.95 

-3.02 

32.10 

275 
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TABLE 1 1-65 


JFPS-16 RADAR/ J INSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

1995 03/25/65, 

■ 1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

225 

-0.69 

8.85 

8.87 

175 

1225 

-4.10 

6.04 

9.03 

153 

2225 

0.00 

7.25 

7.25 

180 

250 

-0.76 

8.87 

a.?i 

175 

1250 

-3:9* 

7*81 

0.76 

153 

2250 

-0.03 

6.89 

6.89 

180 

275 

-0.68 

8.92 

8.94 

175 

1275 

-3.93 

7.65 

8.60 

153 

2275 

-0.05 

6.54 

6 • 5* 

179 

300 

-0.73 

8.95 

8.98 

175 

1300 

-3.95 

7.55 

8.52 

152 

2300 

-0.05 

6.25 

6.25 

179 

325 

-0.87 

9.04 

9.08 

174 

1325 

-3.89 

7.49 

8.45 

152 

2325 

-0.10 

6.31 

6.31 

179 

350 

-0.88 

9.23 

9.27 

174 

1350 

-3.79 

7.39 

8.31 

153 

2350 

-0.11 

6.45 

6.46 

179 

375 

-1.04 

9.33 

9.38 

173 

1375 

-3.60 

7.24 

8.09 

153 

2375 

0.07 

6.45 

6.45 

1 80 

400 

-1.26 

9.49 

9.58 

172 

1400 

-3.59 

7.25 

8.09 

153 

2400 

0.45 

6.43 

6.44 

1 84 

425 

-1.31 

9.56 

9.65 

172 

1425 

-3.72 

7.29 

8.19 

153 

2425 

0.61 

6.27 

6.30 

185 

450 

-1.21 

9.37 

9.45 

172 

1450 

-3.73 

7.25 

8.16 

153 

2450 

0.74 

5.96 

6.00 

187 

475 

-1.03 

9. 16 

9.24 

173 

1475 

-3.91 

7.03 

8.04 

151 

2475 

0.95 

5.78 

5.86 

189 

500 

-0.86 

8.75 

8.79 

174 

1500 

-4.22 

6.51 

7.76 

147 

2500 

1.19 

5.72 

5.84 

192 

525 

-0.65 

6.30 

B . 32 

175 

1525 

-4.33 

6.31 

7.65 

145 

2525 

1.39 

5.73 

5.90 

193 

550 

-0.67 

7.96 

7.99 

175 

1550 

-4.34 

6.46 

7.78 

146 

2550 

1.25 

5.62 

5.76 

192 

575 

-0.71 

7.44 

7.48 

174 

1575 

-4.34 

6.46 

7.78 

146 

2575 

1.12 

5.63 

5.74 

191 

600 

-0.65 

6.82 

6.86 

174 

1600 

-4.04 

6.49 

7.64 

148 

2600 

1.00 

5.88 

5.96 

190 

625 

-0.72 

6.46 

6.50 

173 

1625 

-3.6L 

6.51 

7.45 

151 

2625 

1.17 

6.07 

6.18 

191 

650 

-0.56 

6. 13 

6.16 

175 

1650 

-3.47 

6.48 

7.35 

152 

2650 

1.43 

6.18 

6.34 

1 93 

675 

-0*18 

5.69 

5.69 

178 

1675 

-3.38 

6.52 

7.35 

152 

2675 

1.67 

5.82 

6.05 

1 96 

700 

-0.01 

5.40 

5.40 

180 

1700 

-3.18 

6.77 

7.48 

155 

2700 

1.87 

5.36 

5.68 

199 

725 

-0.03 

5. 13 

5.13 

179 

1725 

-3.14 

7.01 

7.68 

156 

2725 

1.92 

5.15 

5.49 

2 00 

750 

0.13 

5.03 

5.03 

181 

1750 

-3.09 

7.05 

7.70 

156 

2750 

2.04 

4.98 

5.38 

202 

775 

0.20 

5. 10 

5.10 

182 

1775 

-2.79 

7.03 

7.56 

158 

2775 

2.13 

5.05 

5.40 

203 

800 

-0.16 

5.45 

5.46 

176 

1800 

-2.42 

7.12 

7.52 

161 

2800 

2.32 

5.19 

5.69 

204 

825 

-0.32 

5.79 

5.80 

177 

1825 

-2.19 

7.25 

7.57 

163 

2825 

2.34 

5.19 

5.69 

2 04 

850 

-0.37 

6.07 

6.08 

176 

1850 

-1.99 

7.38 

7.64 

165 

2850 

2.14 

5.21 

5.63 

202 

875 

-0.61 

6.24 

6.27 

174 

1875 

-1.76 

7.68 

7.87 

167 

2875 

2.08 

5.26 

5.65 

201 

900 

-0.81 

6.18 

6.23 

172 

1900 

-1.46 

7.72 

7.86 

169 

2900 

2.14 

5.40 

5.80 

201 

925 

-0.98 

6. 19 

6.26 

171 

1925 

-0.99 

7.45 

7.51 

172 

2925 

2.24 

5.48 

5.92 

202 

950 

-1.30 

6.39 

6.53 

168 

1950 

-0.64 

7.17 

7.20 

175 

2950 

2.41 

5.45 

5.96 

204 

975 

-1.92 

7.09 

7.35 

165 

1975 

-0.58 

6.73 

6.76 

175 

2975 

2.69 

5.53 

6.15 

206 

1000 

-2.38 

7.88 

8.23 

163 

2000 

-0.51 

6.30 

6.32 

175 

3000 

2.85 

5.53 

6.22 

2 07 

1025 

-2.89 

8.12 

8.62 

160 

2025 

-0.48 

6.29 

6.31 

175 

3025 

2.86 

5.41 

6.12 

208 

1050 

-3.45 

8.32 

9.01 

157 

2050 

-0.54 

6.41 

6.44 

175 

3050 

2.88 

5.47 

6. IB 

208 

1075 

-3.55 

8.79 

9.48 

15 B 

2075 

-0.50 

6.77 

6.79 

176 

3075 

3.11 

5.59 

6.39 

209 

1100 

-3.50 

9.12 

9.77 

159 

2100 

-0.44 

7.40 

7.42 

176 

3100 

3.27 

5.72 

6.59 

210 

1125 

-3.60 

9.33 

10.00 

159 

2125 

-0.35 

7.88 

7.89 

177 

3125 

3.35 

6.04 

6.91 

2 09 

1150 

-3.73 

9.22 

9,94 

158 

2150 

-0.24 

6.31 

8.32 

178 

3150 

3.46 

6.56 

7.42 

208 

1175 

-3.98 

8.73 

9.59 

155 

2175 

-0.17 

8.36 

8.36 

179 

3175 

3.60 

7.08 

7.95 

207 

1200 

-4.18 

8.33 

9.32 

153 

2200 

-0.07 

7.84 

7.84 

179 

3200 

3.80 

7.69 

8.58 

2 06 

ALT » ALTITUDE, WX 

- ZONAL 

COMPONENT 

, WZ - MERI0I8NAL 

COMPONENT, WS - 

WINC SPEEO, 

THETA * 

WIND DIRECTION 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

EPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND 
1995 03/25/65, 1300Z, 

ALT WX WZ - 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PROF ILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

3225 

3.94 

0.55 

9.42 

205 

4225 

9.67 

9.01 

13.22 

227 

5225 

8.90 

0.22 

8.90 

268 

3250 

4.02 

9.10 

9.95 

204 

4250 

9. 50 

9.10 

13.15 

226 

5250 

9.01 

0.07 

9.01 

269 

3275 

4.27 

9.19 

10.14 

205 

4275 

9.42 

9.07 

13.06 

226 

5275 

9.13 

-0.33 

9.14 

272 

3300 

4.58 

9.01 

10.10 

207 

4300 

9.35 

8.99 

12.97 

226 

5300 

9.09 

-0.89 

9.13 

275 

3325 

4.78 

8.60 

9.84 

209 

4325 

10.60 

10.14 

14.67 

226 

5325 

9.02 

-1.15 

9.10 

277 

3350 

5.03 

8. 18 

9.60 

211 

4350 

11.65 

10.90 

15.95 

227 

5350 

9.05 

-1.05 

9.11 

276 

3375 

5.09 

8.29 

9.73 

211 

4375 

10.06 

9.37 

13.75 

227 

5375 

9.08 

-0.97 

9.13 

2 76 

3400 

5.02 

8.63 

9.90 

210 

4400 

9.21 

0.69 

12.66 

226 

*400 

9.12 

-0.92 

9.17 

2 76 

3425 

5.06 

8.62 

10.00 

210 

4425 

9.18 

8.63 

12.60 

227 

5425 

9.18 

-0.75 

9.21 

274 

3450 

5.42 

8.71 

10.26 

212 

4450 

10.12 

9.43 

13.84 

227 

5450 

9.31 

-0.56 

9.32 

273 

3475 

6.15 

8.75 

1C. 70 

215 

4475 

10.21 

9.32 

13.83 

227 

5475 

9.42 

-0.33 

9.43 

272 

3500 

7.04 

8.82 

11.29 

218 

4500 

9.42 

7.78 

12.22 

230 

5500 

9.28 

-0.13 

9.28 

271 

3525 

7.63 

9.04 

11.82 

220 

4525 

9.71 

7.20 

12.09 

233 

5525 

9.13 

0.09 

9.13 

269 

3550 

7.84 

9.32 

12.18 

220 

4550 

9.76 

6.69 

11.83 

235 

5550 

9.15 

0.36 

9.16 

2 68 

3575 

7.95 

9.73 

12.56 

219 

4575 

9.66 

6.01 

11.37 

238 

5575 

9.23 

0.64 

9.26 

266 

3600 

7.97 

9.93 

12.73 

219 

4600 

9.66 

5.45 

11.09 

240 

5600 

9.44 

0.04 

9.48 

265 

3625 

8.11 

9.93 

12.82 

219 

4625 

9.63 

4.71 

10.72 

244 

5625 

9.63 

1.04 

9.69 

2 64 

3650 

8.31 

9.90 

12.93 

220 

4650 

9.68 

4.10 

10.52 

247 

5650 

9.86 

1.08 

9.92 

2 64 

3675 

8.43 

9.92 

13.02 

220 

4675 

9.69 

3.73 

10.39 

249 

5675 

10.13 

0.71 

10.16 

266 

3700 

8.55 

10.06 

13.21 

220 

4700 

9.56 

3.30 

10.12 

251 

5700 

10.12 

0.44 

10.13 

267 

3725 

8.59 

10.08 

13.24 

220 

4725 

9.45 

3.12 

9.95 

252 

5725 

10.13 

0.38 

10.14 

268 

3750 

8.60 

9.91 

13. 12 

221 

4750 

9.44 

3.14 

9.94 

251 

5750 

10.34 

0.55 

10.36 

267 

3775 

8.67 

9.08 

13.15 

221 

4775 

10.24 

3.33 

10.76 

252 

5775 

10.48 

0.75 

10.50 

266 

3800 

8.72 

10.01 

13.27 

221 

4800 

10.16 

3.20 

10.65 

252 

5000 

10.52 

0.88 

10.55 

265 

3825 

0.76 

10.01 

13.30 

221 

4825 

9.28 

2.60 

9.66 

254 

5825 

10.52 

1.02 

10.57 

264 

3850 

8.82 

10.04 

13.36 

221 

4050 

9.23 

2.44 

9.55 

255 

5850 

10.70 

1.23 

10.77 

263 

3875 

0.94 

10.03 

13.44 

222 

4075 

9.36 

2.29 

9.64 

256 

5875 

11.12 

1.40 

11.21 

263 

3900 

9.11 

9.95 

13.49 

222 

4900 

9.32 

2.20 

9.50 

257 

5900 

11.73 

1.53 

11 . 83 

262 

3925 

9.24 

9.84 

13.49 

223 

4925 

9.18 

2.13 

9.42 

257 

5925 

11.96 

1.66 

12.08 

2 62 

3950 

9.25 

9.56 

13.30 

224 

4950 

9.07 

1.96 

9.28 

258 

5950 

11.93 

1.47 

12.02 

263 

3975 

9.33 

9.29 

13.17 

225 

4975 

8.99 

1.97 

9.21 

257 

5975 

11.96 

i.19 

12.02 

264 

4000 

9.56 

9.07 

13.17 

226 

5000 

9.10 

2.11 

9.34 

257 

6000 

11.89 

1.09 

11.94 

2 65 

4025 

9.73 

8.83 

13.14 

228 

5025 

9.03 

2.01 

9.25 

257 

6025 

11.54 

0.56 

11.55 

267 

4050 

9.92 

8.74 

13.22 

228 

5050 

8.82 

1.68 

8.98 

259 

6050 

11.43 

0.32 

11.43 

268 

4075 

9.99 

8.70 

13.25 

229 

5075 

8.70 

1.32 

8.80 

261 

6075 

11.66 

0.49 

11 . 67 

267 

4100 

10.01 

8.62 

13.21 

229 

5100 

8.57 

0.96 

8.62 

263 

6100 

11.78 

0.57 

11.80 

267 

4125 

10.06 

6.58 

13.22 

229 

5125 

0.46 

0.68 

8.49 

265 

6125 

11.87 

0.71 

11.89 

266 

4150 

9.99 

8.65 

13.21 

229 

5150 

8.55 

0.52 

8.57 

266 

6150 

11.92 

0.84 

11.95 

266 

4175 

9.09 

8.75 

13.21 

226 

5175 

8.84 

0.42 

8.05 

267 

6175 

11.90 

1.05 

11 . 94 

2 65 

4200 

9.79 

8.83 

13.18 

228 

5200 

8.94 

0.31 

8.94 

268 

6200 

12.02 

1.02 

12 . 07 

265 
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TABLE 11-65 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WINO VEL0CITV PROFILE 






TEST NUMBER 

1995 

03/25/65, 

1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

HZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6225 

12.62 

0.94 

12.66 

266 

7225 

17.32 

2.43 

17.49 

262 

8225 

18.90 

-1.91 

19.00 

276 

6250 

13.29 

0.95 

13.33 

266 

7250 

17.46 

2.30 

17.61 

262 

8250 

18.83 

-2.22 

18.96 

277 

6275 

13.87 

0.71 

13.88 

267 

7275 

17.49 

2.16 

17.63 

263 

8275 

19.12 

-2.37 

19.27 

277 

6300 

14.15 

0.18 

14.15 

269 

7300 

17.57 

2.01 

17.68 

263 

e3Co 

19.69 

-2.62 

19.86 

277 

6325 

14.12 

-0.35 

14.13 

271 

7325 

17.61 

1.91 

17.71 

264 

8325 

20.52 

-2.96 

20.74 

278 


6350 

14.07 

-0.53 

14.08 

272 

7350 

17.55 

1.79 

17.64 

264 

8350 

20.87 

-3.01 

21.09 

278 

6375 

13.86 

-0.43 

13.86 

272 

7375 

17.63 

1.77 

17.72 

264 

8375 

20.83 

-2.84 

21.02 

278 

6400 

13.71 

-0.34 

13.71 

271 

7400 

17.75 

1.67 

17.83 

264 

8400 

21.02 

-2.83 

21.21 

2 77 

6425 

13.64 

-0.24 

13.64 

271 

7425 

17.90 

1.43 

17.95 

265 

e425 

21.29 

-3.09 

21.51 

278 

6450 

13.52 

-0.15 

13.52 

270 

7450 

18.02 

1.14 

18.06 

266 

8450 

21.17 

-3.61 

21.48 

279 


6475 

13.49 

0.C4 

13.49 

270 

7475 

17.97 

0.77 

17.99 

267 

8475 

20.96 

-3.90 

21.32 

280 

6500 

13.43 

0.26 

13.43 

269 

7500 

17.90 

0.48 

17.90 

268 

8500 

20.89 

-3.89 

21.25 

280 

6525 

13.34 

0.37 

13.34 

268 

7525 

17.92 

0.23 

17.92 

269 

8525 

20.93 

-4.05 

21.32 

281 

6550 

13.42 

0.53 

13.43 

268 

7550 

IB. 02 

-0.17 

18.02 

270 

8550 

21.22 

-3.97 

21.59 

280 

6575 

13.27 

0.69 

13.29 

267 

7575 

18.03 

-0.58 

18.04 

272 

8575 

21.39 

-3.79 

21.72 

280 


6600 

13.01 

0.76 

13.03 

266 

7600 

18.05 

-0.87 

1S.07 

273 

8600 

21.50 

-3.75 

21.82 

280 

6625 

13.02 

0.79 

13.05 

266 

7625 

18.26 

-0.97 

18.29 

273 

8625 

21.80 

-3.33 

22.05 

278 

6650 

13.20 

0.71 

13.22 

267 

7650 

18.57 

-1.11 

18.61 

273 

8650 

22.32 

-2.74 

22.49 

277 

6675 

13.58 

0.41 

13.59 

268 

7675 

18.71 

-1.40 

18.76 

274 

8675 

22.94 

-2.42 

23.07 

276 

6700 

14.19 

0.24 

14.19 

269 

7700 

18.09 

-1.58 

18.95 

275 

e700 

23.31 

-2.22 

23.42 

275 


6725 

14.72 

0.41 

14.73 

268 

7725 

19.08 

-1.78 

19.17 

275 

8725 

23.63 

-‘1.87 

23.70 

274 

6750 

14.74 

0.98 

14.78 

266 

7750 

19.12 

-1.92 

19.21 

276 

8750 

2 3.99 

-1.38 

24.03 

273 

6775 

14.58 

1.49 

14.66 

264 

7775 

19.05 

-1.83 

19.13 

275 

8775 

24.12 

-0.98 

24.14 

272 

6800 

14.58 

1.80 

14.69 

263 

7800 

18.98 

-1.78 

19.06 

275 

8800 

24.18 

-0.62 

24.19 

271 

6825 

14.47 

2.06 

14.61 

262 

7025 

19.06 

-1.77 

19.14 

275 

8825 

24.25 

-0.29 

24.25 

271 

6850 

14.48 

2.25 

14.65 

261 

7850 

19.07 

-1.76 

19.15 

275 

0850 

24.52 

-0.11 

24.52 

270 

6875 

14.78 

2.46 

14.98 

260 

7875 

18.98 

-1.71 

19.05 

275 

8875 

24.79 

-0.12 

24.79 

270 

6900 

14.88 

2.46 

15.08 

260 

7900 

18.97 

-1.63 

19.04 

275 

e900 

25.03 

0.00 

25.03 

270 

6925 

15.08 

2.40 

15.27 

261 

7925 

18.96 

-1.53 

19.03 

274 

8925 

25.37 

0.13 

25.37 

270 

6950 

15.33 

2.52 

15.53 

260 

7950 

19.09 

-1.52 

19.15 

274 

8950 

25.66 

0.13 

25.66 

270 


6975 

15.49 

2.71 

15.72 

260 

7975 

19.10 

-1.66 

19.18 

275 

8975 

25.78 

0.27 

25.79 

269 

7000 

15.65 

2.68 

15.87 

260 

8000 

19.04 

-1.67 

19.11 

275 

9000 

25.95 

0.41 

25.95 

269 

7025 

15.77 

2.64 

15.98 

260 

8025 

19.23 

-1.68 

19.31 

*275 

9025 

26.15 

0.60 

26.16 

269 

7050 

16.17 

2.88 

16.43 

260 

8050 

19.16 

-1.84 

19.25 

275 

9050 

26.27 

0.59 

26.28 

269 

7075 

16.54 

2.99 

16.81 

260 

8075 

18.92 

-1.77 

19.01 

275 

9075 

26.42 

0.43 

26.43 

269 

7100 

16.65 

3.C5 

16.92 

259 

8100 

19.01 

-1.69 

19.09 

275 

9100 

26.51 

0.35 

26.51 

2 69 

7125 

16.63 

3.14 

16.92 

259 

8125 

18.99 

-1.72 

19.07 

275 

9125 

26.50 

0.26 

26.51 

269 

7150 

16.70 

3.05 

16.98 

259 

8150 

18.87 

-1.73 

18.95 

275 

9150 

26.55 

0.14 

26.55 

270 

7175 

16.86 

2.74 

17.08 

261 

8175 

18.97 

-1.78 

19.05 

275 

9175 

26.46 

0.03 

26.46 

270 

7200 

17.00 

2.54 

17.27 

261 

8200 

19.06 

-1.75 

19.14 

275 

9200 

26.33 

-0.21 

26.33 

270 
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FPS-16 RADAR/ J1HSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

1995 

ALT 

03/25/65, 

WX 

1300Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9225 

26.29 

-0.17 

26.29 

270 

10225 

31.92 

0.29 

31.92 

269 

11225 

36.32 

1.73 

36.37 

267 

9250 

26.42 

-0.06 

26.42 

270 

10250 

31.98 

0.25 

31.98 

269 

11250 

36.38 

1.66 

36.41 

267 

9275 

26.65 

-0.07 

26.65 

' 270 

10275 

32.28 

0.09 

32.28 

270 

11275 

36.32 

1.54 

36.36 

267 

9300 

26.56 

-0.09 

26.56 

270 

10300 

32.54 

0.07 

32.54 

270 

11300 

36.31 

1.70 

36.35 

267 

9325 

26.56 

-0. 10 

26.56 

270 

10325 

32.40 

-0.02 

32.40 

270 

11325 

36.37 

1.68 

36.41 

267 

9350 

26.76 

0.03 

26.76 

270 

10350 

32.32 

-0.29 

32.32 

270 

11350 

3 6.49 

1.55 

36.52 

267 

9375 

27.01 

0.17 

27.01 

269 

10375 

32.34 

-0.42 

32.34 

271 

11375 

36.65 

1.00 

36.67 

268 

9400 

27.23 

0.28 

27.23 

269 

10400 

32.26 

-0.64 

32.27 

271 

11400 

36.78 

0.82 

36.79 

269 

9425 

27.23 

0.48 

27.23 

269 

10425 

32.21 

-0.94 

32.23 

271 

11425 

36.73 

1.06 

36.75 

268 

9450 

27.37 

0.60 

27.37 

269 

10450 

32.14 

-1.39 

32.17 

272 

11450 

37.19 

0.88 

37.20 

268 

9475 

27.70 

0.66 

27.71 

268 

10475 

31.96 

-1.74 

32.01 

273 

11475 

37.41 

1.05 

37.42 

268 

9500 

28.17 

1.07 

28.19 

268 

10500 

31.68 

-2.00 

31.74 

273 

11500 

37.36 

1.08 

37.38 

268 

9525 

2B.62 

1.34 

28.65 

267 

10525 

31.40 

-2.37 

31.49 

274 

11525 

37.57 

1.23 

37.59 

268 

9550 

28.93 

1.67 

28.98 

267 

10550 

31.53 

-2.57 

31.63 

274 

11550 

37.53 

1.18 

37.55 

268 

9575 

29.36 

2.20 

29.44 

266 

10575 

31.60 

-2.75 

31.72 

275 

11575 

37.47 

0.76 

37.48 

269 

9600 

30.00 

2.64 

30.12 

265 

10600 

31.63 

-2.99 

31.77 

275 

11600 

37.51 

1.01 

37.52 

268 

9625 

30.48 

2.67 

30.60 

265 

10625 

31.82 

-3.24 

31.99 

276 

11625 

37.30 

1.35 

37.32 

268 

9650 

30.63 

2.64 

30.74 

265 

10650 

31.70 

-3.48 

31.97 

276 

11650 

36.57 

1.26 

36.59 

268 

9675 

30.58 

2.84 

30.71 

265 

10675 

31.81 

-3.47 

32.00 

276 

11675 

36.12 

1.31 

36.14 

268 

9700 

30.74 

2.79 

30.86 

265 

10700 

31.75 

-3.36 

31.92 

276 

11700 

35.85 

1.70 

35.89 

267 

9725 

30.98 

2.64 

31.09 

265 

10725 

31.74 

-3.26 

31.90 

276 

11725 

35.66 

1.89 

35.71 

267 

9750 

30.91 

2.49 

31.01 

265 

10750 

32.12 

-3.24 

32.28 

276 

11750 

35.95 

1.74 

35.99 

267 

9775 

30.90 

2.29 

30.98 

266 

10775 

32.27 

-3.04 

32.42 

275 

11775 

3 5.92 

1.83 

35.97 

267 

9800 

30.99 

1.95 

31.05 

266 

10000 

32.41 

-2.74 

32.52 

275 

11800 

35.91 

2.01 

35.97 

267 

9825 

30.94 

1.73 

30.98 

267 

10825 

32.47 

-2.57 

32.57 

274 

11825 

35.95 

1.97 

36.01 

267 

9850 

30.92 

1.51 

3C.95 

267 

10850 

32.61 

-2.03 

32.68 

273 

11850 

35.97 

1.63 

36.01 

267 

9875 

31.13 

1.37 

31.16 

267 

10875 

33.04 

-1.54 

33.07 

272 

11875 

36.03 

1.61 

36.07 

267 

9900 

31.31 

1.38 

31.34 

267 

10900 

33.15 

-1.05 

33. L7 

272 

11900 

36.13 

2.00 

36.19 

267 

9925 

31.54 

1.32 

31.57 

267 

10925 

33.32 

-0.44 

33.32 

271 

11925 

36.36 

1.96 

36.41 

267 

9950 

31.77 

1.36 

31.80 

267 

10950 

33.45 

0.25 

33.45 

269 

11950 

36.13 

1.89 

36.18 

267 

9975 

31.85 

1.26 

31.87 

268 

10975 

33.65 

1.00 

33.67 

268 

11975 

35.55 

1.86 

35.60 

267 

10000 

31.94 

1.17 

31.96 

260 

11000 

33.92 

1.69 

33.96 

267 

12000 

35.76 

2.01 

35.01 

267 

10025 

32.08 

1.43 

32.11 

267 

11025 

34.16 

2.03 

34.22 

266 

12025 

36.02 

2.24 

36.09 

266 

10050 

32.30 

1.46 

32.34 

267 

11050 

34.64 

1.72 

34.68 

267 

12050 

36.16 

2.22 

36.23 

266 

10075 

32.37 

1.49 

32.40 

267 

11075 

34.95 

1.57 

34.98 

267 

12075 

36.38 

2.45 

36.46 

266 

10100 

32.34 

1.53 

32.38 

267 

11100 

35.35 

1.58 

35.38 

267 

12100 

36.55 

2.59 

36.64 

2 66 

10125 

32.36 

1.26 

32.39 

268 

11125 

35.65 

1.73 

35.70 

267 

12125 

37.07 

3.17 

37.20 

265 

10150 

32.20 

1.00 

32.21 

266 

11150 

35.84 

1.74 

35.89 

267 

12150 

37.54 

3.45 

37.70 

265 

10175 

31.94 

0.81 

31.95 

268 

11175 

36.06 

1.64 

36.10 

267 

12175 

37.83 

3.19 

37.97 

265 

10200 

31.90 

0.55 

31.90 

269 

1 1200 

36.14 

1.71 

36.18 

267 

12200 

37.99 

3.14 

38.12 

265 
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TABLE 11-65 (con't) 

RPS-16 RADAR/JIMS PHERE WINO VELOCITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC DEG 

1995 03/25/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

1 300 Z , 
WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
CEG 

FL0RIOA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

12225 

12250 

12275 

12300 

12325 

37.62 

37.05 

36.66 

36.6* 

36.6* 

3.32 

3.80 

*.2* 

*.62 

*.90 

3#. 11 

37.2* 

36.91 

36.93 

36.96 

265 

26* 

263 

263 

262 

13225 

13250 

13275 

13300 

13325 

39.61 
38. *8 
38.32 
38.27 
38.37 

-0;<»2 

-1.05 

-0.88 

-0.51 

-0.7* 

30.62 
38. *9 
38.33 
38.27 
38.37 

)7I 

271 

271 

271 

271 

14225 

1*250 

14275 

1*300 

1*325 

38.10 

38.05 

37.75 

37.76 
37.80 

-3. *7 
-3.97 
-4.11 
-*.*1 
-4.37 

38.26 

38.25 

37.97 

38.02 

38.05 

275 
i 1 6 

276 
276 
276 

12350 

12375 

12*00 

12*25 

12*50 

36.81 

37.01 

37.2* 

37.** 

37.68 

5.08 
*.98 
*. 19 
3.36 
2.6* 

37.16 
37.3* 
37. *8 
37.59 
37.77 

262 

262 

263 

265 

266 

13350 

13375 

13*00 

13*25 

13*50 

38.50 
38.5* 
38. *2 
38. *0 
38.1* 

-0.58 

-0.30 

0.2* 

0.95 

1.01 

38.51 
38.5* 
38. *2 
38. *2 
38.16 

271 

270 

269 

268 

268 

1*350 

1*375 

1**00 

1**25 

1**50 

37.92 

38.10 

38.09 

37.92 

38.31 

-4.42 

-4.68 

-5.30 

-5.81 

-6.21 

38.18 
38.39 
38. *5 
38.36 
38.81 

276 

277 

278 

279 
279 

12*75 ■ 
12500 
12525 
•12550 
12575 

38.50 

30.67 

38.83 

39.00 

39.16 

1.72 

1.8* 

1.96 

2.07 

2.19 

38.5* 

38.71 

38.88 

39.05 

39.22 

267 

267 

267 

267 

267 

13*75 

13500 

13525 

13550 

13575 

.37.59 

37.32 

37.61 

37.81 

37.68 

1.03 

0.89 

0.79 

0.63 

0.25 

37.61 
37.33 

37.62 
37.82 
37.68 

268 

266 

269 

269 

269 

1**75 

1*500 

1*525 

1*550 

1*575 

38.32 
38.30 
38. *0 
38.5* 
38. *8 

-6.64 

-7.45 

-7.70 

-8.03 

-8.94 

38.89 

39.02 

39.16 

39.37 

39.50 

280 

281 

201 

282 

283 

12600 ■ 

12625 

12650 

12675 

12700 

39.32 

39.02 

38.86 

38.92 

38.90 

2.31 
2.10 
2.20 
2. 1* 
2.C3 

39.39 
39.08 
3 8.92 
38.97 
38.95 

266 

267 

267 

267 

267 

1 3600 
1 3625 
13650 
13675 
1 3700 

37.69 

38.06 

38.10 

38.21 

38.55 

0.51 

1.07 

1.25 

1.3* 

1.28 

37.69 

38.08 

38.12 

38.23 

38.58 

269 

268 

268 

268 

268 

1*600 

1*625 

1*650 

1*675 

1*700 

37.58 
36.21 
35.27 
3*. 8* 
3*. 3* 

-9.93 
-9.56 
-8 • *0 
-7.22 
-6.53 

38.87 
37. *5 
36.25 
35.58 
3*. 96 

285 

285 

283 

282 

281 

12725 

12750 

12775 

12800 

12825 

38.78 

38.79 
38.81 
38.91 
38.65 

2.C9 

1.92 

1.09 

1.83 

1.12 

38.8* 

38.8* 

38.86 

38.95 

38.67 

267 

267 

267 

267 

268 

13725 
1 3750 
13775 
13800 
13825 

38. *7 
38. *5 
38.77 
38.68 
37.89 

0.87 
0 • *9 
0.70 
0.71 
-0.05 

38. *0 
38. *6 
38.78 
38.68 
37.89 

269 

269 

269 

269 

270 

1*725 

1*750 

1*775 

1*800 

1*025 

3*. 02 
33.06 
33.95 
33.81 
33.66 

-6.16 

-5.29 

-*.70 

-*.09 

-3.72 

3*. 57 
3*. 27 
3*. 27 
3*. 06 
33.86 

280 

279 

278 

277 

276 

12850 

12875 

12900 

12925 

12950 

38.26 
38.38 
38. *8 
38. T9 
38.9* 

0.20 
0.39 
0 . *2 
0.55 
0.73 

38.26 

38.30 

38.48 

38.79 

38.95 

270 

269 

269 

269 

269 

13850 
13875 
1 3900 
13925 
13950 

37.0* 

36.69 

37.05 

37.39 

37.2* 

-0.53 

0.50 

-0.13 

-0.17 

0.76 

37.0* 

36.69 

37.05 

37.39 

37.25 

271 

269 

270 
2 70 
269 

1*850 

1*875 

1*900 

1*925 

1*950 

33.6* 
33. *9 
33. *9 
32.93 
31.98 

-3.00 

-2.1* 

-l.*7 

-0.36 

0.*0 

33.77 

33.56 

33.52 

32.93 

31.98 

275 
273 
272 
270 
2 69 

12975 

13000 

13025 

13050 

13075 

36.9* 

39.09 

39.08 

30.89 

38.69 

0.19 
0.12 
0.38 
-0.C7 
“0 . *6 

38.9* 

39.09 

39.08 

38.69 

38.69 

270 

270 

269 

270 
270 

13975 

1*000 

1*025 

1*050 

1*075 

37.05 
36.76 
36. *6 
36.86 
37.17 

0.53 

0.17 

-0.*7 

-1.01 

-1.35 

37.06 
36.76 
36. *6 
36.87 
37.19 

269 

270 

271 

271 

272 

1*975 

15000 

15025 

15050 

15075 

31.63 

31.60 

31.75 

31.81 

32.17 

0. 76 
0.8* 

1. *5 

2. *8 
1.28 

31.6* 

31.62 

31.78 

31.91 

32.20 

268 

268 

267 
265 

268 

13100 

13125 

13150 

13175 

13200 

38.53 
38. *7 
38. *9 
38.6* 
38.73 

-0.12 

-0.17 

-0.35 

-0.*7 

-0.78 

30.53 
30. *7 
38. *9 
38.6* 
38.73 

270 

270 

270 

271 
271 

1*100 

1*125 

1*150 

1*175 

1*200 

37.09 
37. *6 
37.70 
37.91 
37.99 

-1.81 
-2. *6 
-2.62 
-2. *5 
-2.65 

37.1* 

37.56 

37.87 

37.98 

38.08 

273 

27* 

27* 

27* 

27* 

15100 

15125 

15150 

15175 

15200 

32.38 

32.36 

32.51 

32.58 

31.89 

0.9* 

1.29 

1.23 

1.50 

1.22 

32. *0 
32.38 
32.53 
32.61 
31.92 

268 

266 

268 

267 

26B 
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ALT 

METERS 

15225 

15250 

15275 

15300 

15325 


15350 

15375 

15*00 

15*25 

15*50 


15*75 

15500 

15525 

15550 

15575 


15600 

15625 

15650 

15675 

15700 


15725 

15750 

15775 

15800 

15825 


15850 

15875 

15900 

15925 

15950 


15975 

16000 

16025 

16050 

16075 


16100 

16125 

16150 

16175 

16200 


NX 

WZ 

M/SEC 

H/SEC 

31.18 

0.61 

31.49 

0.51 

32.18 

0.96 

32.88 

1.05 

33.27 

-0.02 


33.28 

0. 51 

33.54 

l .CO 

33.77 

0.62 

33.90 

0.9* 

34.16 

0.C8 


34.24 

-0.14 

34.23 

0.11 

34.44 

-0.86 

34.00 

-1.85 

34.07 

-0.85 


34.26 

-0.59 

33.97 

-1.66 

33.57 

-1.49 

33.83 

-1.36 

34.14 

-2.C* 


33. 

,85 

-l. 

,49 

33, 

.88 

-0. 

.92 

33, 

,85 

-1 , 

.23 

33, 

.46 

-0, 

.82 

33, 

.39 

-1, 

,35 


33, 

.51 

-2, 

, 14 

33, 

.46 

-1. 

.42 

33 

.20 

-1. 

.93 

32 

.99 

-3, 

.34 

32 

.65 

-3, 

.05 


32.26 

-3.C9 

31.96 

-3.63 

31.40 

-2.70 

31.15 

-2.76 

30.94 

-3.54 


30. 5B 

-3.36 

30.12 

-2.76 

29.52 

-2.90 

29.65 

-2.94 

29.22 

-2.19 


- ALTITUDE, WX 


F PS-1 6 RADAR/ J1MSPHERE WINO VEL0CITY PR0FILE 


TEST NUMBER 

1995 03 

Z25/65, 

1 300 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

F10R IDA 





WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

W S 

'HE T A 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

31.18 

269 

16225 

28.13 

-1.81 

28.18 

273 

17225 

23.94 

-1.53 

23.99 

273 

31.49 

269 

16250 

27.72 

-1.41 

27.76 

273 

17250 

23.83 

-0.29 

23 . 83 

271 

32.19 

268 

16275 

27.87 

-0.80 

27.88 

271 

17275 

24.26 

-0.86 

24.28 

272 

32.89 

268 

16300 

28.62 

-1 .09 

28.64 

272 

17300 

24.18 

-0.07 

24.18 

270 

33.27 

270 

16325 

28.71 

-1.17 

20.73 

272 

17325 

23.68 

1.57 

23.73 

266 

33.29 

269 

16350 

28.41 

-0.37 

28.41 

271 

17350 

23.51 

2.08 

23.61 

265 

33.55 

268 

16375 

28.04 

-0.35 

28.04 

271 

17375 

23.35 

2.46 

23.47 

26* 

33.77 

269 

16400 

27.65 

0.03 

27.65 

270 

17400 

23.45 

3.68 

23.74 

2 61 

33.91 

268 

16425 

27.58 

1.17 

27.60 

267 

17425 

23.59 

3.22 

23.81 

262 

34.16 

270 

16450 

26.98 

2.16 

27.07 

265 

17450 

23.94 

2.15 

24.04 

2 65 

34.24 

270 

16475 

26.39 

2.31 

26.49 

265 

17475 

24.06 

3.19 

24.27 

262 

34.23 

270 

16500 

25.82 

1.36 

25.85 

267 

17500 

23.77 

3.75 

24.07 

261 

34.45 

271 

16525 

25.83 

0.94 

25.85 

268 

17525 

24.49 

2.63 

24.63 

26* 

34.05 

273 

16550 

25.74 

1.23 

25.77 

267 

17550 

25.00 

3.19 

25.20 

263 

34.08 

271 

16575 

25.85 

0.82 

25.87 

268 

17575 

24.72 

2.99 

24.90 

263 

34.27 

271 

16600 

25.92 

0.44 

25.92 

269 

17600 

24.62 

2.57 

24.76 

26* 

34.02 

273 

16625 

25.75 

0.54 

25.76 

269 

17625 

24.93 

2.39 

25.04 

2 6* 

33.61 

27 2 

16650 

26.31 

0.85 

26.33 

268 

17650 

25.3* 

1.86 

25.41 

266 

33.86 

272 

16675 

26.33 

0.83 

2 6.34 

268 

17675 

25.30 

1.63 

25.36 

266 

34.20 

273 

16700 

26.04 

0.38 

26.04 

269 

17700 

25.18 

1.71 

25i 23 

266 

33.88 

272 

16725 

25.98 

0.33 

25.98 

269 

17725 

25.05 

1.79 

25.11 

266 

33.89 

271 

16750 

26.01 

0.76 

26.02 

268 

17750 

2*. 79 

1.79 

24.85 

2 66 

33.87 

272 

16775 

26.01 

0.55 

26.01 

269 

17775 

2*. 85 

0.71 

24.86 

268 

33.47 

271 

16800 

25.65 

-0.01 

25.65 

270 

17800 

2*. 50 

-0.23 

24.50 

270 

33.42 

272 

16825 

25.38 

0.24 

25.38 

269 

1 7825 

2*. 05 

-1.19 

24.08 

273 

33.58 

273 

16050 

25.42 

0.19 

25.42 

269 

1 7850 

23. *2 

-1.55 

23.47 

27* 

33.49 

272 

16875 

25.69 

-0.19 

25.69 

270 

17875 

22.94 

-2.07 

23 .03 

275 

33.25 

273 

16900 

25.80 

-0.92 

25.81 

272 






33.15 

276 

16925 

17.70 

-1.03 

17.73 

273 






32.80 

2 75 

16950 

18.32 

-1.12 

18.35 

273 






32.41 

275 

16975 

25.69 

-1.37 

25.72 

273 






32. 17 

276 

1 7000 

25.20 

-1.12 

25.23 

272 






31.52 

275 

1 7025 

24.00 

-0.90 

24.82 

272 






31.27 

275 

17050 

25.21 

-1.90 

25.28 

274 






31. 14 

276 

17075 

25.13 

-2.46 

25.25 

275 






30.77 

276 

17100 

24.72 

-2.50 

24.85 

276 






30.24 

275 

17125 

24.48 

-3.15 

24.68 

2 77 






29.67 

276 

17150 

24.21 

-3.03 

24.40 

277 






29.79 

275 

17175 

23.91 

-2.34 

24.02 

275 






29.31 

274 

17200 

23.97 

-2.48 

24.10 

276 
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TABLE 11-66 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE WINO VE10CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 1999 03/26/65, 0015Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 

ALT MX HZ MS THETA ALT WX WZ WS THETA ALT WX HZ WS 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CFG METERS M/SEC M/SEC M/SEC 

200 -7.30 13.02 14.93 151 1200 3.16 5.92 6.71 208 2200 1.18 9.33 9.41 

225 -6.75 12.96 14.62 152 1225 3.37 6.23 7.08 208 2225 1.26 9.97 10.05 

250 -6.10 12.81 14.19 154 1250 3.62 6.32 .7.29 210 2250 1.25 10.50 10.57 

275 -5.61 12.76 13.94 156 1275 3.98 6.43 7.56 212 2275 0.87 11.02 11.06 

300 -5.34 12.91 13.97 157 1300 4.04 6.39 7.56 212 2300 0.03 11.30 11.30 



325 

-5.02 

12.89 

13.84 

159 

1325 

4.02 

6.32 

7.49 

212 

2325 

-0.37 

11.60 

11.61 

178 


350 

-4.50 

12.79 

13.56 

160 

1350 

3.93 

6.44 

7.54 

211 

2350 

-0.31 

12.01 

12.01 

178 

♦ 

375 

-4.34 

12.39 

13.13 

161 

1375 

3.94 

6.43 

7.54 

211 

2375 

-0.25 

11.78 

11.78 

179 

400 

-4.33 

11.71 

12.48 

160 

1400 

4.29 

6.46 

7.76 

213 

2400 

-0.15 

11.55 

11.55 

179 


425 

-4.04 

11.17 

11.88 

160 

1425 

4.39 

6.73 

8.04 

213 

2425 

0.01 

11.59 

11.59 

180 



450 

-3.85 

10.66 

11.33 

160 

1450 

4.30 

6.77 

8.02 

212 

2450 

0.33 

11.16 

11.16 

182 


475 

-3.74 

10.04 

10.71 

159 

1475 

4.30 

6.76 

8.02 

212 

2475 

0.36 

10.39 

10.40 

182 


500 

-3.52 

9.61 

10.24 

160 

1500 

3.98 

6.66 

7.76 

211 

2500 

0.10 

9.65 

9.65 

180 


525 

-3.31 

9.31 

9.89 

160 

1525 

3.65 

6.56 

7.51 

209 

2525 

-0.17 

8.99 

8.99 

179 


550 

-3.16 

8.84 

9.39 

160 

1550 

3.55 

6.78 

7.65 

207 

2550 

-0.17 

8.37 

8.37 

179 


575 

-3.00 

8.52 

9.04 

160 

1575 

3.51 

7.09 

7.91 

206 

2575 

0.15 

7.82 

7.82 

181 

600 

-2.61 

8.35 

8.75 

162 

1600 

3.71 

7.37 

8.25 

207 

2600 

0.31 

7.58 

7.59 

182 

625 

-2.22 

8.07 

0.37 

164 

1625 

3.88 

7.63 

8.56 

207 

2625 

0.23 

7.47 

7.48 

182 

650 

-2.04 

7.82 

8.08 

165 

1650 

3.93 

7.56 

8.52 

207 

2650 

0.22 

7.28 

7.28 

182 

675 

-1.82 

7.42 

7.64 

166 

1675 

3.95 

7.51 

8.48 

206 

2675 

0.26 

7.09 

7.10 

182 


700 

-1.59 

7.13 

7.30 

167 

1700 

3.70 

7.56 

8.41 

206 

2700 

0.25 

6.92 

6.93 

182 

725 

-1.57 

7.12 

7.29 

167 

1725 

3.26 

7.41 

8.10 

204 

2725 

0.39 

6.85 

6.86 

183 

750 

-1.48 

6.99 

7.15 

168 

1750 

2.87 

7.59 

8.12 

201 

2750 

0.52 

6*80 

6.82 

184 

775 

-1.23 

6.65 

6.76 

169 

1775 

2.74 

7.64 

8.11 

200 

2775 

0.51 

6.57 

6.59 

184 

800 

-1.00 

6.05 

6.13 

170 

1800 

2.78 

7.55 

8.05 

200 

2800 

0.63 

6.43 

6.47 

185 


825 

-0.71 

5.55 

5.60 

173 

1825 

2.75 

7.96 

8.42 

199 

2825 

0.73 

6.41 

6.45 

186 

850 

-0.50 

5.37 

5.39 

174 

1850 

2.59 

8.17 

8.58 

197 

2850 

0.73 

6.48 

6.52 

186 

875 

-0.43 

5.19 

5.21 

175 

1875 

2.28 

8.11 

8.42 

196 

2875 

0.86 

6.79 

6.04 

187 

900 

-0.29 

5.17 

5.10 

177 

1900 

1.73 

8.02 

8.21 

192 

2900 

0.87 

7.17 

7.22 

187 

925 

0.00 

5.35 

5.35 

180 

1925 

1.42 

7.97 

8.09 

190 

2925 

0.90 

7.66 

7.71 

187 


950 

0.30 

5.41 

5.42 

183 

1950 

1.32 

7.97 

8.08 

189 

2950 

1.16 

8.38 

8.46 

188 

975 

0.68 

5.53 

5.58 

187 

1975 

1.20 

7.97 

8.06 

188 

2975 

1.47 

9.24 

9.35 

189 

1000 

1.16 

5.76 

5.88 

191 

2000 

1.31 

8.13 

8.24 

189 

3000 

1.79 

9.94 

10.10 

190 

1025 

1.60 

5.80 

6.02 

195 

2025 

1.30 

8.45 

8.55 

189 

3025 

1.92 

10.30 

10.47 

190 

1050 

1.93 

5.78 

6.10 

198 

2050 

1.32 

8.56 

6.66 

189 

3050 

1.86 

10.77 

10.93 

190 

1075 

2.10 

5.79 

6.16 

200 

2075 

1.46 

8.54 

6.66 

190 

3075 

1.74 

11.42 

11.55 

IBB 

1100 

2.28 

5.80 

6.23 

201 

2100 

1.41 

8.52 

8.64 

189 

3100 

1.56 

11.27 

11.38 

188 

1125 

2.46 

5.79 

6.29 

203 

2125 

1.30 

8.31 

8.41 

189 

3125 

1.60 

10.67 

10.79 

188 

1150 

2.54 

5.67 

6.22 

204 

2150 

1.23 

8.37 

8.46 

188 

3150 

1.61 

10.36 

10.52 

190 

1175 

2.79 

5.62 

6.28 

206 

2175 

1.16 

8.73 

8.81 

187 

3175 

1.98 

10.45 

10.64 

191 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - MERIO10NAL 

C0MP0NENT, 

ws - 

WIND SPEED, 

THETA * 

WINO 0 l RECTI 8N 




FPS-16 RADAR/Jl MS PHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1999 

03/26/65, 

0015Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEC 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3200 

2.11 

10.79 

10.99 

191 

4200 

1.97 

10.36 

10.55 

191 

5200 

7.22 

8.03 

10.79 

222 

3225 

2.08 

10.98 

11.17 

191 

4225 

2.27 

10.26 

10.51 

192 

5225 

7.58 

8.00 

11.02 

223 

3250 

2.01 

11.16 

11.34 

190 

4250 

2.61 

10.20 

10.53 

194 

5250 

8.06 

7.77 

11.20 

226 

3275 

2.12 

11.53 

11.72 

190 

4275 

2.78 

10.35 

10.71 

195 

5275 

8.65 

7.82 

11.66 

228 

3300 

2.14 

11.58 

11.78 

190 

4300 

3.07 

10.41 

10.85 

196 

5300 

9.25 

8.06 

12.27 

229 


3325 

2.20 

11.59 

11.80 

191 

4325 

3.22 

10.25 

10.75 

197 

5325 

9.66 

8.08 

12.59 

230 

3350 

2.28 

11.76 

11.98 

191 

4350 

3.17 

10.31 

10.78 

197 

5350 

9.70 

8.14 

12.66 

230 

3375 

2.41 

12.11 

12.35 

191 

4375 

3.03 

10.71 

11.13 

196 

5375 

9.77 

8.29 

12.81 

229 

3400 

2.54 

12.42 

12.67 

191 

4400 

2.85 

11.06 

11.43 

194 

5400 

9.93 

8.32 

12.95 

230 

3425 

2.53 

12.51 

12.77 

191 

4425 

2.84 

11.56 

11.90 

194 

5425 

10.05 

8.21 

12.98 

231 


3450 

2.55 

12.59 

12.85 

191 

4450 

2.64 

12.27 

12.55 

192 

5450 

10.16 

8.04 

12.95 

231 

3475 

2.59 

12.70 

12.96 

191 

4475 

2.46 

12.92 

13.16 

191 

5475 

10.11 

7.87 

12.81 

232 

3500 

2.84 

12.76 

13.08 

192 

4500 

2.36 

13.29 

13.50 

190 

5500 

9.88 

7.68 

12.52 

232 

3525 

3.01 

12.82 

13.17 

193 

4525 

2.31 

13.42 

13.61 

190 

5525 

9.47 

7.56 

12.11 

231 

3550 

3.07 

12.93 

13.29 

193 

4550 

2.16 

13.69 

13.86 

189 

5550 

9.07 

7.63 

11.85 

230 

3575 

3.24 

12.95 

13.35 

194 

4575 

1.84 

13.90 

14.02 

187 

5575 

8.88 

7.72 

11.77 

229 

3600 

3.25 

12.83 

13.24 

194 

4600 

1.97 

13.71 

13.85 

188 

5600 

9.01 

7.93 

12.00 

228 

3625 

3.27 

12.66 

13.07 

194 

4625 

2.43 

13.20 

13.43 

190 

5625 

9.09 

6.13 

12.19 

228 

3650 

3.20 

12.60 

13.00 

194 

4650 

2.63 

12.69 

12.96 

192 

5650 

9.14 

8.05 

12.18 

228 

3675 

2.97 

12.47 

12.82 

193 

4675 

2.61 

12.01 

12.29 

192 

5675 

9.38 

7.83 

12.22 

230 


3700 

2.80 

12.30 

12.61 

193 

4700 

2.70 

11.42 

11.73 

193 

5700 

9.81 

7.58 

12.39 

232 

3725 

2.60 

12.00 

12.28 

192 

4725 

2.74 

10.94 

11.28 

194 

5725 

10.08 

7.42 

12.52 

233 

3750 

2.57 

11.70 

11.98 

192 

4750 

2.55 

10.70 

11.00 

193 

5750 

9.95 

7.26 

12.32 

234 

3775 

2.62 

11.43 

11.73 

193 

4775 

2.10 

10.54 

10.75 

191 

5775 

9.B1 

7.20 

12.17 

2 34 

3800 

2.54 

10.96 

11.25 

193 

4800 

2.04 

10.50 

10.70 

191 

5800 

9.91 

7.21 

12.26 

2 34 

3025 

2.43 

10.51 

10.79 

193 

4025 

2.78 

10.43 

10.80 

195 

5825 

10.11 

7.20 

12.41 

2 34 

3850 

2.38 

10.17 

10.44 

193 

4850 

3.36 

10.15 

10.69 

198 

5850 

10.30 

7.24 

12.59 

235 

3875 

2.44 

9.93 

10.22 

194 

4075 

3.81 

10.06 

10.75 

201 

5875 

10.40 

7.25 

12.68 

235 

3900 

2.44 

9.88 

10.18 

194 

4900 

4.02 

9.56 

10.37 

203 

5900 

10.54 

7.14 

12.73 

236 

3925 

2.44 

9.95 

10.24 

194 

4925 

4.53 

9.57 

10.59 

205 

5925 

10.63 

7.00 

12.73 

236 

3950 

2.39 

9.80 

10.16 

193 

4950 

4.96 

9.69 

10.89 

207 

5950 

10.71 

6.99 

12.79 

237 

3975 

2.35 

9.66 

9.94 

194 

4975 

5.09 

9.22 

10.53 

209 

5975 

10.89 

7.17 

13.04 

236 

4000 

2.48 

9.59 

9.91 

194 

5000 

5.26 

8.96 

10.39 

210 

6000 

11.01 

7.11 

13.10 

237 

4025 

2.47 

9.60 

9.91 

194 

5025 

5.48 

8.79 

10.36 

212 

6025 

11.13 

7.03 

13.17 

238 

4050 

2.29 

9.50 

9.85 

193 

5050 

5.80 

8.66 

10.42 

214 

6050 

11.07 

7.11 

13.16 

237 

4075 

2.04 

9.72 

9.93 

192 

5075 

5.93 

6.50 

10.36 

215 

6075 

11.04 

7.10 

13.13 

237 

4100 

1.86 

9.78 

9.95 

191 

5100 

5.93 

8.51 

10.37 

215 

6100 

11.24 

6.96 

13.22 

238 

4125 

1.78 

9.83 

9.99 

190 

5125 

5.99 

8.37 

10.29 

215 

6125 

11.33 

6.93 

13.28 

238 

4150 

1.73 

10.00 

10.14 

190 

5150 

6.27 

8.16 

10.29 

217 

6150 

11.32 

7.13 

13.38 

238 

4175 

1.75 

10.20 

10,35 

190 

5175 

6.74 

8.07 

10.51 

220 

6175 

11.43 

7.28 

13.55 

237 
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THETA 

DEG 

187 

187 

187 

184 

180 


PAGE 318 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

FPS 

TEST NUMBER 
MS THETA 

M/SEC OEG 

TABLE 11-66 (con't) 

-16 RADAR/J1MSPHERE MIND VELOCITY 
1999 03/26/65, 0015Z, EASTERN 

ALT MX MZ MS 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC 

PR0FILE 
test RANGE, 
THETA 
DEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

WS 

m/sec 

THETA 

DEG 

6200 

6225 

6250 

6275 

6300 

11,53 

ii.6o 

11.70 

11.89 

12.03 

7.36 

7.47 

7.75 

8.18 

8.46 

13.68 

13.80 

14.04 

14.43 

14.71 

237 

237 

236 

235 

235 

7200 

7225 

7250 

7275 

7300 

19.43 

19.40 

19.61 

19.88 

20.14 

4.05 

4.04 

4.11 

4.19 

4.44 

19.84 

iQ.m 

20.04 

20.32 

20.63 

258 

258 

258 

258 

257 

8200 

8225 

8250 

8275 

0300 

30.17 
30.22 
30. U 

30.18 
30.26 

6.82 

6.79 

6.59 

6.29 

5.93 

30.93 
30.97 
30. 04 
30.83 
30.64 

257 

257 
25? 

258 

259 

6325 

6350 

6375 

6400 

6425 

li.99 

12.32 

12.88 

13.48 

13.96 

8.54 

8.87 

9.32 

9.48 

9.36 

14.72 

15.18 

15.90 

16.48 

16.81 

234 

234 

234 

235 

236 

7325 

7350 

7375 

7400 

7425 

20.33 

20.54 
20.88 
21.21 

21.54 

4.48 

4.41 

4.55 

4.52 

4.36 

20.82 

21.01 

21.37 

21.68 

21.97 

257 

258 
258 
258 
258 

8325 

8350 

0375 

8400 

8425 

30.24 

30.17 

30.20 

30.26 

30.13 

5.77 

5.57 

5.37 

5.18 

5.03 

30.78 

30.68 

30.67 

30.70 

30.55 

259 

259 

260 
260 
260 

6450 

6475 

6500 

6525 

6550 

14.28 

14.56 

14.65 

14.65 

14.74 

9.06 

8.75 

8.36 

7.87 

7.63 

16. '92 
16.98 
16.07 
16.63 
16.60 

237 

239 

240 
242 
242 

7450 

7475 

7500 

7525 

7550 

21.97 

22.40 

22.78 

23.20 

23.42 

4.39 
4.61 
4.78 
4.96 
4. 08 

22.40 

22.87 

23.28 

23.73 

23.92 

259 

258 

258 

258 

258 

8450 

8475 

8500 

8525 

8550 

30.13 

30.12 

30.04 

29.85 

29.72 

4.92 

4.74 

4.69 

4.96 

5.46 

30.53 

30.49 

30.40 

30.26 

30.21 

261 

261 

261 

260 

259 

6575 

6600 

6625 

6650 

6675 

14.97 

15.06 

15.16 

15.53 

16.05 

7.60 
7.66 
7.65 

7.61 
7.39 

16.83 

16.90 

16.98 

17.29 

17.67 

243 

243 

243 

244 

245 

7575 

7600 

7625 

7650 

7675 

23.38 

23.40 

23.81 

24.23 

24.53 

4.78 

4.82 

4.94 

5.03 

5.18 

23.86 

23.90 

24.31 

24.75 

25.07 

258 

258 

258 

258 

258 

8575 

8600 

8625 

8650 

8675 

29.65 

29.53 

29.34 

28.83 

28.49 

5.94 

6.27 

6.67 

6.97 

6.98 

30.24 

30.19 

30.09 

29.66 

29.33 

258 

258 

257 

256 

256 

6700 

6725 

6750 

6775 

6800 

16.41 

16.65 

16.90 

17.10 

17.54 

7.37 

7.29 

7.11 

6.94 

6.75 

17.99 

18.18 

18.33 

18.53 

18.79 

246 

246 

247 
240 
249 

7700 

7725 

7750 

7775 

7800 

24.80 

25.11 

25.44 

25.69 

26.02 

5.59 

5.91 

6.28 

6.62 

6.85 

25.42 

25.80 

26.20 

26.53 

26.91 

257 

257 

256 

255 

255 

8700 

8725 

8750 

8775 

8800 

28.27 

28.22 

28.13 

27.98 

28.09 

6.76 

6.56 

6.36 

6.09 

5.94 

29.07 

28.97 

28.04 

28.63 

28.71 

256 

257 
25T 

258 
258 

6825 

6850 

6875 

6900 

6925 

17.83 

18.17 

18.45 

18.54 

18.44 

6.44 

6.00 

5.71 

5.46 

5.12 

18.95 

19.13 
19.31 
19.33 

19.14 

250 

252 

253 

253 

254 

7825 

7850 

7875 

7900 

7925 

26.24 

26.70 

27.12 

27.59 

28.15 

7.00 

7.40 

7.56 

7.54 

7.64 

27.16 
27.71 
28.15 
28.60 

29.17 

255 

254 

254 

255 
255 

8025 

8850 

8875 

8900 

8925 

28.18 

28.31 

28.12 

28.00 

28.10 

5.76 

5.71 

5.50 

5.40 

5.39 

28.76 

20.88 

28.65 

28.52 

28.61 

258 

258 

259 
259 
259 

6950 

6975 

7000 

7025 

7050 

18.47 

18.68 

18.82 

18.97 

19.04 

4.95 

4.95 

4.75 

4.58 

4.51 

19.12 

19.33 

19.41 

19.51 

19.57 

255 

255 

256 
256 
256 

7950 

7975 

8000 

8025 

8050 

28.54 

28.82 

29.03 

29.16 

29.20 

7.54 

7.45 

7.32 

7.21 

7.05 

29.52 

29.77 

29.94 

30.04 

30.04 

255 

255 

256 
256 
256 

8950 

8975 

9000 

9025 

9050 

28.07 

28.02 

27.99 

28.04 

28.20 

5.29 

5.16 

4.93 

4.78 

4.45 

20.57 

28.49 

28.42 

28.44 

28.54 

259 

259 

260 
260 
261 

7075 

7100 

7125 

7150 

7175 

19.22 

19.39 

19.39 

19.33 

19.39 

4.48 

4.22 

3.90 

4.10 

4.11 

19.73 

19.84 

19.79 

19.76 

19.82 

257 

258 
258 
250 
258 

0075 

8100 

8125 

8150 

8175 

29.41 

29.65 

29.95 

30.20 

30.16 

7.01 

6.86 

6.61 

6.65 

6.65 

30.23 

30.43 

30.67 

30.93 

30.80 

256 

257 
257 
257 
257 

9075 

9100 

9125 

9150 

9175 

28.32 
28.38 
2a. 42 

28.36 

28.37 

4.14 
3.94 
3.83 
3. 78 
3.68 

28.62 

28.65 

28.68 

28.61 

28.60 

261 

262 

262 

262 

262 
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ALT UX 
METERS M/SEC 

9200 28.49 
9225 28.47 
9250 28.47 
9275 20.78 
9300 29.12 


9325 29.40 
9350 29.48 
9375 29.50 
9400 29.52 
9425 29.45 


9450 29.28 
9475 29.12 
9500 28.94 
9525 28.72 
9550 28.70 


9575 28.39 
9600 28.03 
9625 27.55 
9650 26.92 
9675 26.70 


9700 26.60 
9725 26.56 
9750 26.74 
9775 27.02 
9800 27.27 


9B25 27.46 
9850 27.49 
9875 27.68 
9900 27.76 
9925 27.87 


F P 5—1 6 RADAR/ J1MSPHERE WINO VEL0CITY PROFILE 


MZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

1999 

ALT 

03/26/65, 

MX 

0015Z , 
MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

MZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

3.38 

28.69 

263 

10200 

27.74 

2.61 

27.86 

264 

11200 

35.23 

4.70 

35.54 

26 2 

3.15 

28.64 

264 

10225 

27.58 

2.86 

27.72 

264 

11225 

3 5.04 

4.83 

35 .38 

2 62 

3.17 

26.65 

263 

10250 

27.28 

3.01 

27.44 

264 

11250 

34.81 

5.05 

35.17 

262 

3.14 

28*95 

264 

10275 

27.31 

2.99 

27.47 

264 

11275 

34.60 

5.17 

34. 98 

2 61 

3.31 

29.31 

263 

10300 

27.25 

2.89 

27.40 

264 

11300 

34.53 

5.13 

34.91 

2 61 

3.35 

29.59 

263 

10325 

27.30 

2.78 

27.44 

264 

11325 

34.54 

5.16 

34.92 

261 

3 .24 

29.66 

264 

10350 

27.43 

2.73 

27.56 

264 

11350 

34.76 

5.00 

35.11 

262 

3.27 

29.68 

263 

10375 

27.44 

2.71 

27.57 

264 

11375 

34.73 

5.09 

35.10 

261 

3.15 

29.69 

264 

10400 

27.58 

2.69 

27.72 

264 

11400 

34.40 

5.40 

34.82 

2 61 

3.06 

29.60 

264 

1042 5 

27.45 

2.71 

27.58 

264 

11425 

34.19 

5.78 

34.68 

2 60 

3.04 

29.44 

264 

10450 

27.62 

2.84 

27.76 

264 

11450 

34.06 

6.10 

34.60 

260 

2.86 

29.26 

264 

10475 

28.14 

2.91 

28.29 

264 

11475 

34.04 

6.17 

34.59 

260 

2.69 

29.06 

265 

10500 

28.68 

3.20 

28.86 

263 

11500 

34.10 

6.33 

34.68 

259 

2.61 

28.84 

265 

10525 

28.97 

3.24 

29.15 

263 

11525 

34.30 

6.53 

34.91 

259 

2.54 

28.81 

265 

10550 

29.23 

3.25 

29.41 

263 

11550 

34.50 

6.73 

35.16 

259 

2.58 

26.50 

265 

10575 

29.91 

3.51 

30.11 

263 

11575 

34.69 

6.47 

35.29 

259 

2.63 

28.16 

264 

10600 

30.87 

3.73 

31.09 

263 

11600 

34.86 

6.07 

35.38 

260 

2.63 

27.67 

264 

10625 

31.77 

4.14 

32.03 

262 

11625 

35.04 

6.34 

35.61 

260 

2.47 

27.03 

265 

10650 

32.12 

4.32 

32.41 

262 

11650 

35.19 

6.60 

35.81 

259 

2.49 

26.81 

2 64 

10675 

32.30 

4.27 

32.58 

262 

11675 

35.21 

6.70 

35.84 

259 

2.41 

26.71 

265 

10700 

32.53 

4.39 

32.82 

262 

11700 

35.30 

6.89 

35.96 

259 

2.22 

26.65 

265 

10725 

32.76 

4.53 

33.07 

262 

11725 

35.74 

6.86 

36.39 

259 

2.22 

26. 83 

265 

10750 

33.06 

4.56 

33.38 

262 

11750 

36.00 

6.97 

36.67 

259 

2.06 

27.10 

265 

10775 

33.37 

4.61 

33.69 

262 

11775 

36.18 

6.90 

36.83 

259 

1.91 

27.34 

266 

10800 

33.65 

4.90 

34.01 

262 

11800 

36.16 

6.54 

36.74 

2 60 

1.79 

27.52 

266 

10025 

33.05 

5.08 

34.23 

261 

11825 

35.82 

6.18 

36.35 

260 

1.77 

27.55 

266 

10850 

34.05 

5.06 

34.42 

261 

11850 

35.46 

5.92 

35.95 

2 60 

l . 59 

27.73 

267 

10875 

34.27 

4.95 

34.63 

262 

11875 

35.38 

5.79 

35.85 

261 

1.37 

27.79 

267 

10900 

34.49 

4.80 

34.83 

262 

11900 

35.25 

5.70 

35.72 

2 6 1 

1.42 

27.91 

267 

10925 

34.39 

5.04 

34.76 

261 

11925 

35.14 

5.73 

35.61 

261 


9950 27.90 1.43 

9975 2B.03 1.41 

10000 28.19 1.51 

10025 28.02 1.80 

10050 27.86 2.11 


27.94 267 10950 

28.06 267 10975 

28.23 267 11000 

20.07 266 11025 

27.94 265 11050 


34.48 5.02 34.85 
34.83 5.13 35.21 
34.70 5.30 35.18 
34.64 5.33 35.05 
34.78 5.41 35.20 


262 

11950 

35.26 

261 

11975 

35.43 

261 

12000 

35.82 

261 

12025 

35.95 

261 

12050 

36.01 


5.29 35.65 261 
5.03 35.79 262 
4.63 36.12 262 
4.21 36.20 263 
3.68 36.19 264 


10075 27.70 2.20 
10100 27.55 2.35 
10125 27.52 2.45 
10150 27.51 2.50 
10175 27.59 2.52 


27.78 

265 

11075 

27.65 

265 

11100 

27.63 

265 

11125 

27.63 

265 

11150 

27.70 

265 

11175 


34.90 5.08 35.27 
34.97 4.90 35.31 
35.21 4.77 35.53 
35.23 4.77 35.55 
35.15 4.78 35.48 


262 

12075 

36.40 

262 

12100 

36.66 

262 

12125 

37.14 

26 2 

12150 

37.34 

262 

12175 

37.00 


2.96 36.52 265 
2.59 36.75 266 
1.53 37.18 267 
0.83 37.35 269 
0.71 37.00 269 


ALT * ALTITUDE. MX 


Z0NAL COMPONENT, MZ 


MERIDIONAL COMPONENT, WS - HIND SPEED, THETA 


WIND DIRECTION 
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TABLE 11-66 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PHER6 WIND VELOC IT Y PR0FILE 






TEST NUMBER 

1999 

03/26/65, 

0015 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

• WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12200 

36.87 

1.06 

36.89 

268 

13200 

38.87 

-7.32 

39.56 

280 

1*200 

30.31 

-5.07 

30.73 

279 

12225 

36.78 

0.89 

36.79 

268 

1 3225 

38.73 

-7.56 

39.46 

281 

1*225 

30.19 

-4.92 

30.59 

279 

12250 

36.68 

0.21 

36.68 

269 

13250 

38.58 

-7.59 

39.32 

281 

1*250 

29.83 

-5.05 

30.26 

279 

12275 

36.77 

-0.25 

36.77 

270 

13275 

38.56 

-7.66 

39.32 

281 

1*275 

29.48 

-5.16 

29.93 

280 

12300 

36.54 

-0.37 

36.54 

270 

1 3300 

38.27 

-7.97 

39.09 

282 

14300 

29.25 

-4.97 

29.66 

279 

12325 

36.12 

-0.15 

36.12 

270 

13325 

38.29 

-8.24 

39.16 

282 

14325 

28.90 

-4.61 

29.26 

279 

12350 

36.13 

-0.03 

36.13 

270 

13350 

37.88 

-8.11 

38.7* 

282 

14350 

28.70 

-4.53 

29.05 

279 

12375 

35.93 

-0.28 

35.94 

270 

1 3375 

37.25 

-8.23 

38.15 

282 

14375 

28.60 

-4.27 

28.92 

278 

12400 

35.69 

-0.54 

35.70 

27i 

13*00 

36.91 

-8.75 

37.93 

283 

1*400 

28.33 

-3.43 

28.53 

2 77 

12*25 

35.75 

-0.36 

35.75 

270 

13*25 

36.74 

-9.13 

37.86 

28* 

14425 

27.97 

-3.04 

28.13 

276 


12450 

35.67 

-0.28 

35.67 

270 

13*50 

36.** 

-8.97 

37.53 

28* 

1**50 

27.85 

-3.28 

28.05 

277 

12475 

35.72 

-0.13 

35.72 

270 

13*75 

35.89 

-8.37 

36.86 

283 

1*475 

27.81 

-3.33 

28.00 

277 

12500 

35.77 

0.41 

35.78 

269 

13500 

35. *6 

-7.83 

36.32 

282 

14500 

27.86 

-3.12 

28.03 

276 

12525 

35.64 

0.32 

35.64 

269 

13525 

35.39 

-7.35 

36.1* 

282 

14525 

28.44 

-3.27 

20.63 

276 

12550 

35.57 

-0.01 

35.57 

270 

13550 

35.32 

-7.33 

36.07 

282 

14550 

29.12 

-3.25 

29.30 

276 


12575 

35.49 

-0.30 

35.49 

270 

13575 

35.35 

-7.74 

36.19 

282 

14575 

29.53 

-3.11 

29.69 

276 

12600 

35.26 

-0.14 

35.26 

270 

13600 

35.33 

-7.76 

36.17 

2 82 

14600 

30.16 

-3.43 

30.35 

276 

12625 

35.01 

0.20 

35.01 

269 

13625 

35.21 

-7.58 

36.02 

282 

14625 

30.52 

-3.36 

30.70 

276 

12650 

34.95 

-0.24 

34.95 

270 

13650 

35.21 

-7.28 

35.96 

281 

14650 

30.69 

-2.55 

30.79 

275 

12675 

35.00 

-0.51 

35.01 

271 

13675 

35.00 

-6.84 

35.66 

281 

14675 

30.99 

-2.76 

31.11 

275 


12700 

34.98 

-0.72 

34.99 

271 

13700 

34.61 

-6.70 

35.27 

281 

14700 

31.28 

-3.08 

31.43 

275 

12725 

35.44 

-0.75 

35.45 

271 

13725 

34.37 

-6.74 

35.03 

281 

14725 

31.46 

-2.89 

31.59 

275 

12750 

35.50 

-0.92 

35.51 

271 

13750 

34.25 

-7.25 

35.01 

292 

14750 

31.74 

-2.99 

31.88 

275 

12775 

35.38 

-1.20 

35.40 

272 

13775 

33.92 

-7.67 

34.77 

283 

14775 

32.14 

-2.77 

32.26 

275 

12800 

35.60 

-1.12 

35.62 

272 

13800 

33.59 

-7.75 

34.47 

283 

14800 

32.21 

-2.89 

32.34 

275 

12825 

35.79 

-1.07 

35.80 

272 

13825 

34.11 

-7.61 

34.95 

282 

14825 

31.86 

-3.32 

32.03 

276 

12850 

36.26 

-1.17 

36.28 

272 

13850 

34.51 

-7.57 

35.33 

282 

14850 

31.42 

-3.18 

31.50 

276 

12875 

36.54 

-1.34 

36.56 

272 

13875 

34.54 

-7.88 

35.43 

283 

1*875 

31.25 

-3.77 

31.48 

277 

12900 

36.63 

-1.83 

36.60 

273 

13900 

34.46 

-7.80 

35.33 

203 

14900 

31.60 

-4.02 

31.85 

277 

12925 

36.68 

-2.23 

36.74 

273 

13925 

34.36 

-7.73 

35.22 

282 

14925 

31.77 

-4.05 

32.03 

277 


12950 

37.01 

-2.51 

37.10 

274 

1 3950 

33.51 

-7.70 

34.38 

283 

14950 

31.66 

-5.02 

32.05 

279 

12975 

37.27 

-2.91 

37.39 

274 

13975 

32.73 

-7.63 

33.60 

283 

14975 

31.47 

-5.72 

31.98 

280 

13000 

37.55 

-3.45 

37.71 

275 

14000 

32.19 

-7.43 

33.04 

283 

15000 

30.99 

-6.10 

31.58 

281 

13025 

37.64 

-3.82 

37.83 

276 

14025 

32.02 

-7.30 

32.85 

283 

15025 

29.90 

-6.53 

30.60 

2 82 

13050 

37.72 

-4.07 

37.94 

276 

14050 

31.69 

-7.27 

32.51 

283 

15050 

29.07 

-6.72 

29.83 

283 


13075 

37.61 

-4.40 

37.87 

276 

14075 

31.43 

-6.85 

32.17 

282 

15075 

28.45 

-6.83 

29.26 

283 

13100 

37.56 

-5.02 

37.89 

277 

14100 

31.25 

-6.49 

31.91 

2 8 2 

15100 

28.16 

-7.07 

29.04 

2 84 

13125 

38.22 

-5.34 

38.59 

278 

14125 

30.84 

-5.75 

31.37 

280 

15125 

28.03 

-7.00 

28.89 

2 84 

13150 

38.71 

-5.87 

39.15 

278 

14150 

30.68 

-5.65 

31.20 

280 

15150 

27.46 

-6.66 

28.26 

283 

13175 

38.77 

-6.67 

39.34 

280 

14175 

30.45 

-5.50 

30.95 

280 

15175 

26.82 

-6.76 

27.66 

2 84 

alt 

- altitude, WX 

* ZONAL 

C0MP0NE NT , 

WZ = MERIDIONAL 

COMPONENT 

. WS * 

WINC SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECTION 




FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

1999 

03/26/65, 

0015Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15200 

26.36 

-6.85 

27.24 

284 

16200 

26.02 

-1.84 

26.06 

2 74 

15225 

25.67 

-7.05 

26.62 

285 

16225 

25.75 

-2.61 

25.88 

276 

15250 

24.78 

-5.88 

25.47 

283 

16250 

25.14 

-3.19 

25.34 

277 

15275 

24.39 

-4.73 

24.84 

281 

16275 

24.50 

-2.60 

24.64 

276 

15300 

23.87 

-3.47 

24.12 

278 

16300 

24.18 

-2.21 

24.28 

275 


15325 

23.62 

-2.64 

2 3.77 

276 

15350 

23.98 

-1.84 

24.05 

274 

15375 

24.29 

-1.57 

24.34 

274 

15400 

24.56 

-0.78 

24. 57 

272 

15425 

25.31 

0.49 

25.31 

269 


15450 

25.54 

0.82 

25.56 

268 

15475 

25.54 

1.54 

25.58 

266 

15500 

25.80 

1.82 

25.86 

266 

15525 

25.99 

2.22 

26.08 

265 

15550 

26.28 

2.76 

26.43 

264 


15575 

26.43 

2.91 

26.59 

264 

15600 

26.53 

3.02 

26.70 

263 

15625 

26.63 

3.55 

26.86 

262 

15650 

26.61 

4.07 

26.91 

261 

15675 

26.84 

4.60 

27.23 

260 


15700 

27.28 

4.72 

27.69 

260 

15725 

27.25 

5.05 

27.71 

259 

15750 

27.43 

5.08 

27.90 

259 

15775 

27.75 

4.39 

28.10 

261 

15800 

27.81 

3.51 

28.03 

263 


15825 

27.90 

3.84 

28.16 

262 

15B50 

27.97 

3.91 

28.24 

262 

15875 

27.82 

3.52 

28.04 

263 

15900 

27.70 

3.05 

27.87 

264 

15925 

27.80 

2.51 

27.91 

265 


15950 

26.04 

1.93 

28.11 

266 

15975 

27.89 

1.44 

27.92 

267 

16000 

27.67 

1.02 

27.69 

260 

16025 

28.32 

-0.54 

28.32 

271 

16050 

28.44 

-1.09 

28.46 

272 


16075 

26.36 

-0.88 

28.37 

272 

16100 

28.18 

-0.74 

26.19 

271 

16125 

27.75 

-1.20 

27.77 

272 

16150 

27.14 

-1.41 

27.18 

273 

16175 

26.30 

-1.02 

26.32 

272 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


wx 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS THETA 

M/SEC OEG 


- ALTITUDE, WX * Z0NAL C 0MP0NE NT , WZ * HERIOI0NAL C 0MP0NE NT , WS » WINC SPEED, THETA * WIND OIRECT10N 


ALT 
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TABLE 11-67 

FPS-16 RADAR/JlHSPHERE WIND VELflCITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS theta 

M/SEC DEG 

1916 03/27/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

0119Z, 

WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
OEG 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

200 

225 

250 

275 

300 

-2.73 

-2.03 

-1.6J 

-1.08 

-0.43 

16.17 

15.00 

14.13 

13.44 

13.19 

16.40 

15.13 

14.23 

13.49 

13.20 

170 

172 

175 

178 

1200 

1225 

1250 

1275 

1300 

3.97 

3.90 

3.85 

3.94 

4.07 

4.69 

4.76 

4.64 

4.16 

3.75 

6.14 

6.15 
6.03 
5.73 
5.54 

220 

219 

220 
Z23 
227 

2200 

2225 

2250 

2275 

2300 

4.90 

4.71 

4.29 

4-2? 

4.19 

-0.43 

-0.43 

-0.63 

-0.65 

-0.72 

4.92 

4.73 

4.34 

4.30 

4.25 

275 

275 

278 

279 

280 

325 

350 

375 

400 

425 

0.26 

0.94 

1.05 

0.81 

0.63 

12.95 

12.76 

12.74 

12.46 

12.32 

12.96 

12.80 

12.78 

12.49 

12.34 

181 

184 

185 
184 
183 

1325 

1350 

1375 

1400 

1425 

4.08 

3.85 

3.79 

3.70 

3.49 

3.32 

3.06 

2.89 

2.76 

2.70 

5.26 

4.92 

4.77 

4.61 

4.41 

231 

231 
233 
233 

232 

2325 
2 350 
2375 
2400 
2425 

4.32 

4.81 

5.09 

5.29 

5.45 

-0.91 

-0.72 

-0.39 

-0.12 

0.12 

4.41 

4.87 

5.10 

5.29 

5.45 

282 

278 

274 

271 

269 

450 

475 

500 

525 

550 

0.66 

0.80 

0.94 

0.92 

1.04 

12.32 

12.22 

12.17 

12.22 

12.03 

12.34 

12.24 

12.20 

12.26 

12.00 

183 

184 
184 

184 

185 

1450 

1475 

1500 

1525 

1550 

3.32 

3.25 

3.32 

3.06 

3.02 

2.59 

2.29 

2.14 

2.00 

1.57 

4.21 

3.98 

3.96 

3.65 

3.40 

232 

235 

237 

237 

242 

2450 

2475 

2500 

2525 

2550 

5.60 

5.81 

5.88 

5.68 

5.54 

0.76 

1.51 

1.84 

1.86 

1.89 

5.66 

6.00 

6.16 

5.98 

5.85 

262 

255 

252 

252 

251 

575 

600 

625 

650 

675 

1.41 

1.57 

1.87 

2.36 

2.84 

11.70 

11.31 

10.74 

10.08 

9.73 

11.79 

11.42 

10.90 

10.35 

10.13 

187 

188 
190 
193 
196 

1575 

1600 

1625 

1650 

1675 

3.21 

3.15 

3.16 
3.08 
3.12 

1.53 

1.47 

0.95 

1.12 

0.98 

3.56 

3.48 

3.30 

3.28 

3.27 

2A4 
245 
253 
250 
2 52 

2575 

2600 

2625 

2650 

2675 

5.69 

5.79 

5.76 

5.71 

5.63 

1.83 

1.81 

1.88 

1.96 

1.89 

5.98 

6.06 

6.06 

6.04 

5.94 

252 

252 

252 

251 

251 

700 

725 

750 

775 

000 

3.26 

3.82 

4.41 

4.76 

5.16 

9.35 

8.53 

7.97 

7.58 

7.11 

9.90 

9.35 

9.11 

8.95 

0.78 

199 

204 

209 

212 

216 

1700 

1725 

1750 

1775 

1800 

3.22 
3.47 
3.41 
3.60 

4.22 

0.48 

0.48 

0.54 

0.19 

-0.20 

3.26 

3.50 

3.46 

3.61 

4.22 

261 

262 

261 

267 

273 

2700 

2725 

2750 

2775 

2800 

5.25 

5.06 

4.60 

4,20 

3.97 

2.18 

2.34 

2.58 

2.77 

2.26 

5.68 

5.57 

5.28 

5.03 

4.56 

247 

245 

241 

236 

240 

825 
B 50 
875 
900 
925 

4.97 

4.63 

4.69 

4.66 

4.76 

6.87 

6.89 

6.61 

6.40 

6.50 

8.48 

8.30 

8.10 

7.91 

8.06 

216 

214 

215 

216 
216 

1825 

1850 

1075 

1900 

1925 

4.26 

4.24 

4.33 

4.47 

4.55 

-0.45 

-0.90 

-1.24 

-1.57 

-1.78 

4.29 

4.34 

4.51 

4.74 

4.89 

276 

282 

286 

289 

291 

2825 

2850 

2875 

2900 

2925 

3.59 

3.58 

3.50 

3.91 

4.63 

2.28 

2.53 

2.93 

2.99 

2.59 

4.25 

4.38 

4.56 

4.92 

5.30 

237 
2 35 
230 
232 
241 

950 

975 

1000 

1025 

1050 

4.66 

4.55 

4.71 

4.72 
4.53 

6.45 

6.38 

6.15 

6.05 

6.12 

7.95 

7.83 

7.75 

7.68 

7.61 

216 

215 

217 

218 

216 

1950 

1975 

2000 

2025 

2050 

4.32 

4.50 

4.69 

4.50 

4.62 

-2.00 

-2.34 

-2.69 

-2.63 

-2.46 

4.76 

5.08 

5.41 

5.21 

5.23 

295 

297 
300 
300 

298 

2950 

2975 

3000 

3025 

3050 

4.79 

4.89 

5.61 

6.24 

6.08 

2.74 

2.99 

2.66 

2.47 

3.15 

5.52 

5.74 

6.21 

6.71 

6.85 

240 

238 

244 

240 

242 

1075 

1100 

1125 

1150 

1175 

4.32 

4.01 

4.04 

4.03 

3.86 

6.00 

5.76 

5.36 

5.23 

5.13 

7.39 

7.02 

6.71 

6.61 

6.42 

216 

215 

217 

217 

217 

2075 

2100 

2125 

2150 

2175 

4.81 

5.11 

5.20 

5.14 

5.03 

-1.91 

-1.20 

-0.95 

-0.91 

-0.78 

5.18 

5.25 

5.29 

5.22 

5.09 

291 

283 

260 

280 

279 

3075 

3100 

3125 

3150 

3175 

6.06 

6.33 

6.47 

6.51 

6.49 

3.13 

2.89 

2.82 

2.35 

2.25 

6.82 

6.96 

7.06 

6.93 

6.66 

242 

245 

246 

250 

251 


ALT - ALTITUDE, WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ « MER1OI0NAL C0MP0NENT * WS ■ WlNC SPEED, THETA - WIND OIRECTI0N 


FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

IETERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS theta 

M/SEC DEG 

1916 03/27/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

0119Z, 

WZ 

H/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
C EG 

FL0R IDA 
ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

3200 

3225 

3250 

3275 

3300 

6.65 

6.75 
6.82 

6.76 
6.72 

2.30 

2.62 

2.55 

2.32 

2.23 

7.04 
7.24 
7.28 
7. 14 
7.08 

251 

249 

249 

251 

251 

4200 

4225 

4250 

4275 

4300 

12.17 

12.60 

12.42 

12.27 

12.35 

3.96 

3.62 
4.11 
4.61 

4.63 

12.80 
13.11 
1 3.08 
13.11 
13. 19 

252 

254 

251 

249 

249 

5200 

5225 

5250 

5275 

5300 

20.69 

21.26 

21.32 

21.39 

22.48 

15.32 

14.56 

14.54 

14.46 

13.94 

25.75 

25.77 

25.80 

25.82 

26.45 

233 

235 

236 
236 
238 

3325 

3350 

3375 

3400 

3425 

6.61 

6.53 
6.82 
7.18 

7.53 

2.27 

2.16 

2.07 

2.12 

2.27 

6.99 

6.67 

7.13 

7.49 

7.87 

251 

252 

253 
253 
253 

4325 

4350 

4375 

4400 

4425 

12.96 

13.79 

14.78 

15.27 

15.12 

4.51 

4.89 

5.72 

6.15 

7.07 

13.72 

14.63 

15.85 

16.46 

16.69 

251 
2 50 
249 
248 
245 

5325 

5350 

5375 

5400 

5425 

22.41 

22.09 

22.01 

22.50 

23.36 

14.00 

13.76 

13.35 

12.28 

12.30 

26.42 

26.03 

25.74 

25.64 

26.40 

238 

238 

239 

241 

242 

3450 

3475 

3500 

3525 

3550 

8.03 

8.40 

6.58 

8.34 

B.ie 

2.38 

2.29 

2.77 

3.35 

3.49 

8.37 

8.71 

9.02 

0.99 

0.90 

253 

255 

252 

248 

247 

4450 

4475 

4500 

4525 

4550 

15.22 

15.16 

15.56 

16.79 

17.31 

7.42 

6.25 

5.48 

5.60 

6.97 

16.94 

16.40 

16.49 

17.70 

18.66 

244 

247 

250 

251 

248 

5450 

5475 

5500 

5525 

5550 

23.64 

23.84 

23.78 

23.57 

23.40 

12.22 

11.92 

11.57 

11.27 

11.20 

26.61 

26.66 

26.45 

26.13 

25.98 

242 

243 

244 
2 44 
244 

3575 

3600 

3625 

3650 

3675 

8.19 

7.97 

8.05 

7.78 

7.48 

3.54 

3.66 

3.71 

3.99 

3.54 

0.92 

0.77 

0.87 

8.75 

8.27 

246 

245 

245 

243 

245 

4575 

4600 

4625 

4650 

4675 

17.52 
18.25 
1 8-. 2 1 
18.20 
18.31 

8.47 

9.24 

9.82 

9.92 

11.01 

19.47 

20.45 

20.69 

20.73 

21.36 

244 

243 

241 

241 

239 

5575 

5600 

5625 

5650 

5675 

23.70 

23.76 

23.38 

23.49 

23.70 

11.25 

11.17 

11.04 

10.65 

10.66 

26.24 

26.25 
25.06 
25.00 
25.98 

244 

245 
245 

245 

246 

3700 

3725 

3750 

3775 

3800 

7.70 

7.62 

7.83 

8.24 

8.29 

3.30 

4.07 

3.91 

3.64 

3.76 

8.37 

8.64 

8.75 

9.01 

9.10 

247 

242 

243 
246 
245 

4700 

4725 

4750 

4775 

4800 

17.67 

17.63 

17.74 

17.91 

18.24 

12.73 

13.38 

13.95 

14.66 

15.50 

21.78 

22.13 

22.57 

23.15 

23.93 

234 

233 

232 

231 

229 

5700 

5725 

5750 

5775 

5800 

23.92 

24.05 

24.16 

24.13 

24.16 

10.74 

10.50 

10.67 

10.71 

10.56 

26.22 

26.24 

26.41 

26.40 

26.37 

246 
246 
246 
246 
2 46 

3825 

3850 

3875 

3900 

3925 

7.93 

7.35 

7.50 

7.75 

8.02 

4.44 

5.31 

5.26 

5.63 

5.42 

9.08 

9.06 

9.16 

9.58 

9.68 

241 
2 34 

235 
234 

236 

4825 

4850 

4B75 

4900 

4925 

18.39 

18.26 

18.71 

19.78 

20.35 

15.91 
16.04 
16.39 
16.75 
Lb. 46 

24.31 

24.30 

24.87 

25.92 

26.17 

229 
229 
229 
2 30 
231 

5025 

5850 

5875 

5900 

5925 

24.08 

24.01 

24.26 

24.25 

24.23 

10.73 

10.90 

10.87 

10.72 

10.07 

26.36 

26.37 
26.58 
26.52 
26.56 

246 

245 

246 
246 
246 

3950 

3975 

4000 

4025 

4050 

8.48 

8.62 

8.74 

9.28 

9.91 

4.79 

5.22 

5.67 

5.27 

4.52 

9.74 

10.07 

10.42 

10.67 

10.89 

240 

239 
237 

240 
245 

4950 

4975 

5000 

5025 

5050 

20.44 
20.55 
20.43 
20. 19 
19.66 

16.12 

16.27 

15.97 

15.93 

16.46 

26.03 

26.21 

25.93 

25.72 

25.65 

232 

231 

232 
232 
2 30 

5950 

5975 

6000 

6025 

6050 

24.52 

25.05 

25.00 

24.78 

24.61 

10.72 

10.50 

10.69 

10.19 

10.08 

26.76 

27.19 

27.19 

26.79 

26.91 

246 

247 
247 
247 
246 

4075 

4100 

4125 

4150 

4175 

9.96 

10.21 

10.76 

11.12 

11.53 

4.05 

4.69 

3.93 

3.93 

4.09 

11.08 

11.23 
11.46 
11.79 

12.24 

244 

245 
250 
250 
250 

5075 

5100 

5125 

5150 

5175 

19.73 

20.26 

20.44 

20.56 

20.75 

16.33 

16.11 

15.87 

15.45 

15.18 

25.62 

25.08 

25.88 

25.72 

25.71 

230 

231 

232 

233 

234 

6075 

6100 

6125 

6150 

6175 

25.03 

25.67 

25.27 

25.32 

25.71 

11.39 

10.63 

10.89 

11.06 

10.00 

27.50 
27.78 

27.51 
27.63 
27.89 

245 
247 
2 46 

246 

247 


MERIDI0NAL C0MP0NENT, WS 


ALT * ALTITUDE, WX 


Z0NAL C0MP0NENT, WZ 


WlNC SPEED, THETA 


WIND DIRECTI 0N 


TABLE 11-67 (con't) PAGE 321 


FPS-16 RADAR/JIMSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 1916 03/27/65, 0119Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6200 

25.55 

10.68 

27.77 

2*7 

7200 

25.10 

10.56 

27.23 

2*7 

8200 

26. *6 

6. *6 

27.2* 

256 

6225 

25.60 

11.05 

27.88 

2*6 

7225 

25.21 

10.82 

27. *3 

2*7 

8225 

26.29 

6.*1 

27.06 

256 

6250 

25.91 

10.92 

28.12 

2*7 

7250 

25.17 

10. *6 

27.26 

2*7 

8250 

25.99 

6.39 

26.76 

256 

6275 

26.20 

10.69 

26.30 

2*8 

7275 

25.31 

10.37 

27.35 

2*8 

8 2T5 

26.03 

6.65 

26.87 

255 

6300 

26.13 

10.97 

20.33 

2*7 

7300 

25.19 

10.78 

27. *0 

2*7 

e300 

26.69 

6.78 

27.5* 

256 

6325 

26.27 

10.9* 

28. *6 

2*7 

7325 

25.16 

11.21 

27.5* 

2*6 

8325 

26.85 

6 . *0 

27.61 

256 

6350 

26. *6 

10.7* 

20.56 

2*8 

7350 

25.63 

11.20 

27.97 

2*6 

8350 

26.63 

6.2* 

27.35 

257 

6375 

26.62 

10.66 

28.68 

2*8 

7375 

25.73 

11.1* 

28.0* 

2*6 

8375 

26.91 

6.38 

27.65 

256 

6*00 

26.69 

10.80 

28.79 

2*8 

7*00 

26.19 

10.53 

28.23 

2*8 

8*00 

27.07 

6.17 

27.76 

257 

6*25 

26.69 

11.06 

28.89 

2*7 

7*25 

25.51 

11.18 

27.85 

2*6 

8*25 

26.98 

6. *5 

27.7* 

256 

6*50 

26.70 

11.1* 

28.93 

2*7 

7*50 

2*. 99 

11.66 

27.58 

2*5 

8*50 

26.69 

7.2* 

27.65 

255 

6*75 

26.6* 

11.38 

28.96 

2*7 

7*75 

25.66 

10.91 

27.88 

2*7 

8*75 

26.33 

7.50 

27.37 

25* 

6500 

26.70 

11.56 

29.09 

2*6 

7500 

25.30 

11.01 

27.59 

2*6 

8500 

26.36 

7.21 

27.33 

255 

6525 

27.03 

11.3* 

29.31 

2*7 

7525 

25.22 

10.88 

27. *7 

2*6 

8525 

26.23 

7.35 

27.2* 

2 5* 

6550 

27.26 

11.18 

29. *7 

2*8 

7550 

25.22 

11.32 

27.65 

2*6 

0550 

26.36 

7.3* 

27.37 

25* 


6575 

27.32 

11.40 

29.60 

2*7 

7575 

25.38 

11.09 

27.70 

2*6 

8575 

26.27 

7.38 

27.29 

25* 

6600 

27.2* 

11.30 

29.50 

2*7 

7600 

25.52 

10.59 

27.63 

2*7 

8600 

26.01 

7.56 

27.09 

2 5* 

6625 

27.19 

11.31 

29. *5 

2*7 

7625 

25.59 

10. *6 

2 7.6* 

2*8 

6625 

26.16 

7. *7 

27.21 

2 5* 

6650 

27.03 

11.59 

29.41 

2*7 

7650 

25.51 

10.62 

27.6* 

2*7 

0650 

26. *8 

7.3* 

27. *7 

25* 

6675 

26.61 

11.59 

29.02 

2*6 

7675 

25.62 

10. *0 

27.65 

2*8 

0675 

26. *7 

7.5* 

27.52 

25* 


6700 

26.72 

11.28 

29.01 

2*7 

7700 

25.90 

9.71 

27.66 

2*9 

0700 

26.23 

8.16 

27. *7 

253 

6725 

26.7* 

10.98 

28.91 

2*7 

7725 

25.89 

9.89 

27.71 

2*9 

8725 

26. *1 

8.26 

27.68 

252 

6750 

26. *9 

11.02 

26.69 

2*7 

7750 

25.89 

10.01 

27.76 

2*9 

0750 

26.52 

7.95 

27.69 

253 

6775 

26.57 

11.19 

28.83 

2*7 

7775 

25.93 

9.56 

27.63 

250 

0775 

26.52 

7.67 

27.61 

25* 

6800 

26.65 

10.82 

20.76 

2*0 

7000 

26.01 

9.32 

27.63 

250 

8800 

26.63 

7.81 

27.75 

253 

6825 

25.81 

11.39 

28.21 

2*6 

7825 

26.15 

8.92 

27.63 

251 

0825 

26.92 

8.00 

28.08 

253 

6850 

25.01 

11.92 

27.71 

2** 

7850 

26.15 

9.13 

27.70 

251 

8850 

27.80 

a.*i 

29.05 

253 

6875 

2*. 89 

ll.*0 

27.37 

2*5 

7875 

26.05 

9.27' 

27.66 

250 

e875 

27.67 

8.72 

29.01 

252 

6900 

2*. 5* 

11.** 

27.07 

2*5 

7900 

25.98 

8.62 

27.37 

251 

8900 

26.53 

8. *5 

27.85 

252 

6925 

2*. 58 

11.3* 

27.07 

2*5 

7925 

26. *8 

7.76 

27.60 

253 

8925 

26.68 

8.9* 

28. 1* 

251 

6950 

2*. 65 

11.09 

27.03 

2*6 

7950 

26.65 

7.** 

27.66 

2 5* 

8950 

26.58 

9.09 

28.09 

251 

6975 

2*. *5 

11.30 

26.9* 

2*5 

7975 

26.22 

7.59 

27.30 

2 5* 

8975 

26.0* 

9.63 

27.77 

250 

7000 

2*. 5* 

11.06 

26.92 

2*6 

6000 

26.27 

7.39 

27.29 

25* 

9000 

26.57 

9.63 

28.26 

250 

7025 

2*. 7* 

10.66 

26.9* 

2*6 

8025 

26.75 

6.85 

27.61 

255 

9025 

26.66 

10.16 

28.53 

2*9 

7050 

2*. 69 

10.69 

26.91 

2*6 

8050 

26.70 

6.91 

27.58 

255 

9050 

26.6* 

10. *2 

28.61 

2*8 


7075 

2*. 52 

10.08 

26.82 

2*6 

8075 

26.63 

6.73 

27. *6 

256 

9075 

27.02 

10.33 

28.93 

2*9 

7100 

2*. 08 

10.32 

26.93 

2*7 

8100 

26.7* 

6. *2 

27.50 

256 

9100 

26.88 

10.95 

20.99 

2*8 

7125 

2*. 60 

10.60 

26.79 

2*7 

8125 

26.81 

6.6* 

27.62 

256 

9125 

27.01 

10.93 

29.1* 

2*8 

7150 

2*. .6 6 

10.87 

26.95 

2*6 

8150 

26.96 

6. *3 

27.71 

256 

9150 

27.70 

10.29 

29.55 

2*9 

7175 

25.12 

10.20 

27.11 

2*8 

8175 

26.81 

6.29 

27.5* 

257 

9175 

27.63 

10.20 

29. *5 

250 

ALT 

» ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0HP0NE NT , 

WZ » MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT 

, WS - 

WIND SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 




FPS-16 RADAR/J1HSPHERE WINO VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

1916 

03/27/65, 

0119Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OEG 

9200 

27.53 

9.95 

29.27 

250 

10200 

29.07 

13.76 

32.16 

2** 

11200 

29.59 

11.32 

31 .68 

2*9 

9225 

28.31 

9.09 

29.73 

252 

10225 

2B.*2 

14.99 

32.13 

2*2 

11225 

29.11 

11.65 

31.36 

2*8 

9250 

27.55 

10.56 

29.51 

2*9 

10250 

27.95 

16.09 

32.25 

2*0 

11250 

30.43 

9.10 

31.76 

253 

9275 

27.23 

10.87 

29.32 

2*8 

10275 

27.87 

15.9* 

32.11 

2*0 

11275 

29.91 

10.09 

31.57 

251 

9300 

28.05 

9.53 

29.62 

251 

10300 

27.90 

15.9* 

32.13 

2*0 

11300 

29.25 

10.87 

31.20 

2*9 


9325 

27.79 

9.91 

29.50 

250 

10325 

27.62 

16.07 

31.96 

2*0 

11325 

29.89 

9.6* 

31.41 

252 

9350 

27.81 

10.01 

29.56 

250 

10350 

20.00 

15.36 

31.9* 

2*1 

11350 

29.79 

9.75 

31.35 

252 

9375 

27.78 

10.22 

29.60 

250 

10375 

28.36 

15.06 

32.11 

2*2 

11375 

30.0* 

9.38 

31.47 

252 

9*00 

27.72 

10.06 

29.49 

250 

10*00 

28.01 

15.48 

£ 

o 

o 

2*1 

11*00 

29.9* 

9.2* 

31.33, 

253 

9*25 

27.91 

9.49 

29.48 

251 

10*25 

28.86 

13.76 

31.97 

2** 

11*25 

29.91 

9.35 

31.33 

252 


9*50 

27.40 

10.75 

29.** 

2*8 

10*50 

29.08 

13.09 

31.89 

2*6 

11*50 

30.35 

8.53 

31.53 

25* 

9*75 

27.75 

10.39 

29.63 

2*9 

10*75 

20.55 

14.20 

31.88 

2*3 

11*75 

30.40 

8.47 

31.56 

25* 

9500 

28.3* 

9.47 

29.80 

251 

10500 

28.69 

14.25 

32.0* 

2*3 

11500 

30.35 

8.75 

31.58 

25* 

9525 

28.12 

10.36 

29.97 

250 

10525 

29.11 

13.11 

31.93 

2*6 

11525 

30.7* 

8.65 

31.9* 

2 5* 

9550 

28.21 

9.86 

29.88 

251 

10550 

29.02 

13.01 

31.80 

2*6 

11550 

30.48 

10.52 

32.2* 

251 


9575 

28.09 

9.51 

29.66 

251 

10575 

28.10 

13.93 

31.4* 

2*4 

11575 

29.71 

12.56 

32.26 

2*7 

9600 

28.13 

9.96 

29.8* 

250 

10600 

28.5* 

13.17 

31.43 

2*5 

11600 

31.01 

11.48 

33.06 

250 

9625 

27.89 

10.6* 

29.86 

2*9 

10625 

28.9* 

13.05 

31.7* 

2*6 

11625 

32.31 

10.00 

33.82 

253 

9650 

27.8* 

10.68 

29.82 

2*9 

10650 

28.91 

13.10 

31.7* 

2*5 

11650 

31.45 

11.09 

33.63 

2*9 

9675 

28.16 

10.1* 

29.93 

250 

10675 

28.88 

12.97 

31.66 

2*6 

11675 

31.1* 

12.41 

33.52 

2*8 

9700 

28.00 

10.23 

29.81 

250 

10700 

28.75 

13.13 

31.60 

2*5 

11700 

32. LL 

10.00 

33.63 

253 

9725 

27.60 

10.90 

29.67 

2*8 

10725 

28.89 

13.02 

31.69 

2*6 

11725 

32.1* 

10.06 

33.67 

252 

9750 

27.80 

10.49 

29.72 

2*9 

10750 

29.37 

12.22 

31.81 

2*7 

11750 

32.61 

9.5* 

34.17 

25* 

9775 

27.73 

10.43 

29.62 

2*9 

10775 

29.00 

12.95 

31.76 

2*6 

11775 

33.03 

9.4* 

34.35 

25* 

9800 

27.59 

10.81 

29.63 

2*8 

10800 

28.43 

14.1* 

31.75 

2*3 

11800 

33.26 

9.7* 

34.66 

25* 

9825 

28.21 

9.80 

29.86 

251 

10825 

29.59 

11.93 

31.91 

2*8 

11825 

34.05 

9.02 

35.23 

255 

9850 

28.0* 

10.35 

29.89 

250 

10850 

29.27 

12.19 

31.71 

2*7 

11850 

34.1* 

8.87 

35.28 

255 

9875 

28.18 

10.5* 

30.08 

2*9 

10875 

28.21 

14.26 

31.61 

2*3 

11875 

34.12 

9.23 

35.35 

255 

9900 

28.70 

10.11 

30.43 

250 

10900 

29.10 

12.81 

31.80 

2*6 

11900 

34.08 

9.89 

35.49 

2 5* 

9925 

28.83 

10.51 

30.69 

250 

10925 

29.07 

12.2* 

31.5* 

2*7 

11925 

33.93 

10.71 

35.58 

252 

9950 

28.83 

10.63 

30.73 

250 

10950 

28.93 

12.50 

31.52 

2*6 

11950 

34.35 

10.83 

36.02 

252 

9975 

28.73 

11.30 

30.6? 

2*0 

10975 

29.02 

12.53 

31.61 

2*6 

11975 

34.61 

10.42 

36.15 

253 

10000 

29.29 

11.22 

31.37 

2*9 

nooo 

28.65 

12.70 

31.3* 

2*6 

12000 

34.81 

9.99 

36.22 

2 5* 

10025 

29.5* 

11.68 

31.76 

2*8 

11025 

28.67 

12.60 

31.32 

2*6 

12025 

34.92 

10.06 

36.3* 

25* 

10050 

29.05 

13.6* 

32.10 

2*5 

11050 

28.96 

12.41 

31.51 

2*7 

1 2050 

35.2* 

9.70 

36.55 

25* 


10075 

29.59 

13.11 

32.36 

2*6 

11075 

29.07 

12.03 

31.46 

2*7 

12075 

35.17 

9.88 

36.5* 

25* 

10100 

29.72 

12.06 

32.39 

2*6 

11100 

29.22 

11.65 

31.46 

2*8 

12100 

35.30 

9.63 

36.59 

255 

10125 

29.45 

13.80 

32.52 

2*5 

11125 

29.61 

11.17 

31.65 

2*9 

12125 

35.88 

9.29 

37.07 

255 

10150 

29.31 

14.00 

32.48 

2*4 

11150 

29.39 

11.45 

31.5* 

2*9 

12150 

35.95 

8.9* 

37.0* 

256 

10175 

29.09 

14.11 

32.33 

2*4 

11175 

29.8* 

10.59 

31.66 

250 

12175 

35.88 

B.28 

36.82 

257 
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FPS 

TABLE 11-67 (con't) 

-16 RRDRR/J1HSPHERE WIND VElBCIty 

PROFILE 


ALT 

WX 

MZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

1916 

ALT 

03/27/65, 

MX 

0119Z, 

MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

12200 

35.52 

8.77 

36.59 

256 

13200 

^4.67 

5.67 

35.13 

261 


12225 

35.22 

8.74 

36.29 

256 

13225 

34.25 

6.42 

34.85 

259 


12250 

35.42 

7.95 

36.30 

257 

i 3*3U 

34.00 

7.19 

3*. f •> 

256 


12275 

35.07 

8.32 

36.04 

256 

13275 

33.71 

8.05 

34.66 

256 


12300 

35.38 

7.74 

36.22 

257 

13300 

33.89 

8.27 

34.89 

256 


12325 

35.25 

7.38 

36.01 

25B 

13325 

33.63 

8.65 

34.73 

255 


12350 

34.96 

7.76 

35.81 

257 

13350 

33.00 

9.08 

34.23 

254 


12375 

35.44 

7.13 

36.15 

258 

13375 

32.88 

10.46 

34.51 

252 


12400 

35.71 

6.72 

36.33 

259 

13400 

32.93 

10.81 

34.66 

252 


12425 

35.67 

6.27 

36.22 

260 

1342 5 

32.70 

11.18 

34.56 

251 


12450 

35.95 

5.62 

36.39 

261 

13450 

32.77 

11.27 

34.65 

251 


12475 

35.97 

5.59 

36. AO 

261 

13475 

32.71 

11.50 

34.67 

250 


12500 

35.83 

5.43 

36.24 

261 

13500 

32.19 

12.45 

34.52 

249 


12525 

35.95 

5.20 

36.33 

262 

13525 

32.83 

11.69 

34.85 

250 


12550 

35.78 

4.75 

36.09 

262 

13550 

32.73 

12.52 

35.04 

2A9 


12575 

35.25 

4.77 

35.57 

262 

1 3575 

32.34 

13.36 

34.99 

247 


12600 

35.17 

4.71 

35. A8 

262 

13600 

33.26 

12.35 

35.48 

2A9 


12625 

35.39 

4.10 

35.63 

263 

13625 

33.55 

12.32 

35.74 

250 


12650 

35.84 

3.99 

36.07 

263 

13650 

34.30 

11.66 

36.22 

251 


12675 

36.07 

4.20 

36.31 

263 

13675 

33.76 

13.21 

36.25 

248 



MX 

M/SEC 


MZ 

M/SEC 


MS 

M/SEC 


THETA 

OEG 


12700 

36.34 

4.11 

36.57 

263 

1 3700 

32.99 

15.79 

36.58 

244 

12725 

36.31 

4.18 

36.55 

263 

13725 

34.81 

12.71 

37.06 

250 

12750 

36.91 

3.37 

37.06 

265 

13750 

35.07 

12.42 

37.20 

250 

12775 

37.80 

2.19 

37.86 

267 

13775 

34.70 

14.46 

37.59 

247 

12800 

37.96 

2.63 

38.05 

266 

13800 

35.21 

13.37 

37.66 

249 

12825 

30.54 

2.63 

38.63 

266 

13825 

35.16 

13.15 

37.54 

249 

12850 

38.80 

2.03 

38.66 

267 

13850 

34.68 

14.37 

37.54 

247 

12875 

38.90 

1.70 

30.93 

267 

13875 

35.57 

12. BO 

37.80 

250 

12900 

30.69 

1.95 

38.74 

267 

13900 

35.63 

12.73 

37.84 

250 

12925 

38.72 

1.73 

36.76 

267 

13925 

35.80 

11.85 

37.71 

252 

12950 

39.15 

0.72 

39.16 

269 

13950 

35.86 

12.80 

38.07 

250 

12975 

38.98 

0.37 

38. 9B 

269 

13975 

35.37 

13.65 

37.92 

249 

13000 

38.97 

0.47 

38.98 

269 

14000 

35.37 

11.86 

37.30 

251 

13025 

38.62 

1.02 

38.63 

268 






13050 

37.43 

2.58 

37.52 

266 






13075 

36.75 

3.21 

36.89 

265 






13100 

36.70 

2.75 

36,80 

266 






13125 

35.62 

4.07 

35.85 

263 






13150 

35.32 

4.00 

35.55 

263 






13175 

35.07 

4.65 

35.30 

262 
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TABLE 11-68 

FPS-16 RADAR/JIMSPHERE WINO VEL0C IT V PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
MS THETA 

2113 

ALT 

03/30/65, 

WX 

, 0103Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

1125 

4.25 

-0.43 

4.27 

276 

2125 

4.81 

-0.06 

4.81 

271 

3125 

2.26 

0.41 

2.29 

260 

1150 

4.49 

-0.33 

4.50 

274 

2150 

4.80 

-0.17 

4.80 

272 

3150 

2.23 

0.39 

2.27 

260 

1175 

4.60 

-0.15 

4.60 

272 

2175 

4.77 

-0.26 

4.77 

273 

3175 

2.20 

0.14 

2.20 

266 

1200 

4.62 

-0.14 

4.63 

27 2 

2200 

4.76 

-0.30 

4;77 

273 

3200 

2.26 

-0.02 

2.26 

2 70 

1225 

4.74 

-0.21 

4.75 

272 

2225 

4.74 

-0.41 

4.76 

275 

3225 

2.45 

-0.08 

2.45 

272 

1250 

5.00 

-0.25 

5.00 

273 

2250 

4.65 

-0.40 

4.67 

275 

3 250 

2.68 

-0.18 

2.68 ' 

274 

1275 

5.18 

-0.26 

5.19 

273 

2275 

4.57 

-0.33 

4.59 

274 

3275 

2.91 

-0.41 

2.94 

278 

1300 

5.10 

-0.27 

5.10 

273 

2300 

4.56 

-0.44 

4.58 

275 

3300 

3.18 

-0.48 

3.22 

278 

1325 

4.86 

-0.23 

4.87 

273 

2325 

4.58 

-0.53 

4.62 

276 

3325 

3.47 

-0.46 

3.50 

277 

1350 

4.64 

-0.15 

4.64 

272 

2350 

4.67 

-0.61 

4.71 

277 

3350 

3.52 

-0.57 

3.57 

279 

1375 

4.76 

-0.11 

4.76 

271 

2375 

4.59 

-0.77 

4.66 

279 

3375 

3.30 

-0.70 

3.38 

282 

1400 

4. 98 

-0.07 

4.98 

271 

2400 

4.43 

-0.78 

4.50 

280 

3400 

3.14 

-0.78 

3.23 

284 

1425 

5.18 

-0.11 

5.18 

271 

2425 

4.54 

-0.76 

4.60 

279 

3425 

3.18 

-0.98 

3.33 

2 87 

1450 

5.40 

0.06 

5.40 

269 

2450 

4.53 

-0.74 

4.59 

279 

3450 

3.04 

-1.43 

3.36 

295 

1475 

5.33 

0.58 

5.36 

264 

2475 

4.34 

-0.77 

4.41 

280 

3475 

2.78 

-1.79 

3.30 

303 

1500 

4.96 

1 . 09 

5.08 

257 

2500 

4.23 

-0.99 

4.35 

283 

3500 

2.56 

-2.10 

3.31 

309 

1525 

4.73 

1.38 

4.92 

254 

2525 

4.22 

-0.96 

4.33 

283 

3525 

2.24 

-2.39 

3.27 

317 

1550 

4.53 

1.50 

4.77 

251 

2550 

4.16 

-0.83 

4.24 

281 

3550 

2.02 

-2.49 

3.21 

321 

1575 

4.43 

1.57 

4.70 

250 

2575 

4.14 

-0.89 

4.23 

282 

3575 

1.94 

-2.48 

3.15 

322 

1600 

4.32 

1.44 

4.55 

251 

2600 

4.32 

-0.97 

4.42 

283 

3600 

1.83 

-2.44 

3.05 

323 

1625 

4.19 

1.16 

4.35 

254 

2625 

4.53 

-0.97 

4.63 

262 

3625 

1.73 

-2.45 

3.00 

325 

1650 

4.05 

0. B5 

4.13 

258 

2650 

4.70 

-0.84 

4.78 

280 

3650 

1.74 

-2.37 

2.94 

324 

1675 

3.99 

0.64 

4.04 

261 

2675 

4.87 

-0.83 

4.94 

280 

3675 

1.93 

-2.38 

3.07 

321 

1700 

4.36 

0.46 

4.38 

264 

2700 

4.97 

-1.12 

5.10 

282 

3700 

2.08 

-2.48 

3.23 

320 

1725 

4.72 

0.23 

4.72 

267 

2725 

5.04 

-1.38 

5.23 

285 

3725 

2.16 

-2.53 

3.33 

319 

1750 

4.82 

0.12 

4.82 

268 

2750 

5.07 

-1.53 

5.29 

287 

3750 

2.10 

-2.53 

3.29 

320 

1775 

4.90 

0.17 

4.90 

268 

2775 

4.99 

-1.65 

5.25 

288 

3775 

2.13 

-2.22 

3.07 

316 

1800 

5.19 

0. 19 

5.19 

268 

2800 

4.77 

-i .86 

5.12 

291 

3800 

2.22 

-1.78 

2.84 

309 

1825 

5.64 

0.15 

5.64 

268 

2825 

4.56 

-2.05 

5.00 

294 

3825 

2.12 

-1.47 

2.57 

305 

1850 

5.84 

0.18 

5.85 

268 

2850 

4.46 

-2.04 

4.91 

294 

3850 

2.09 

-1.29 

2.46 

301 

1875 

5.47 

0.26 

5.48 

267 

2875 

4.18 

-1.91 

4.60 

294 

3875 

2.12 

-1.16 

2.42 

298 

1900 

4. 87 

0.33 

4.88 

266 

2900 

3.77 

-1.77 

4.17 

295 

3900 

2.20 

-0.92 

2.39 

293 

1925 

4.54 

0.41 

4.56 

265 

2925 

3.49 

-1.80 

3.93 

297 

3925 

2.20 

-0.77 

2.34 

289 

1950 

4.50 

0.51 

4.53 

263 

2950 

3.25 

-i • 88 

3.75 

v 300 

3950 

2.12 

-0.83 

2.28 

291 

1975 

4.61 

0.46 

4.63 

264 

2975 

3.04 

-1.66 

3.47 

298 

3975 

2.01 

-0.91 

2.21 

294 

2000 

4.77 

0.28 

4.78 

266 

3000 

3.01 

-1.29 

3.27 

293 

4000 

1.71 

-0.34 

1.90 

296 

2025 

4.81 

0.10 

4.81 

269 

3025 

3.10 

-1.00 

3.26 

288 

4025 

1.37 

-0.73 

1.55 

298 

2050 

4.71 

-0.02 

4.71 

270 

3050 

3.18 

-0.71 

3.26 

282 

4050 

0.99 

-0.65 

1.18 

303 

2075 

4.60 

-0.04 

4.60 

270 

3075 

2.90 

-0.23 

2.91 

274 

4075 

0.68 

-0.47 

0.83 

305 

2100 

4.69 

-0.02 

4.69 

270 

3100 

2.43 

0.16 

2.44 

266 

4100 

0.70 

-0.19 

0.73 

285 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

* ZONAL 

COMPONENT, 

, WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT , WS - 

W INC SPEEO, 

theta * 

WIND DIRECTI 0N 




ALT 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
2113 03/30/65, 0103Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

4125 

0.80 

0. 16 

0.82 

258 

5125 

6.33 

-1.85 

6.59 

286 

6125 

9.87 

-2.73 

10.24 

285 

4150 

0.92 

0.51 

1.06 

241 

5150 

6.53 

-1.22 

6.64 

200 

6150 

10.25 

-2.80 

10.63 

285 

4175 

1.16 

1.00 

1.53 

229 

5175 

6.78 

-0.88 

6.84 

277 

6175 

10.53 

-2.95 

10.93 

285 

4200 

1 .63 

1.61 

2.29' 

225 

5200 

7.07 

-U.01 

7.12 

276 

6200 

10.64 

-3.03 

11.07 

286 

4225 

2.37 

1.97 

3.08 

230 

5225 

7.12 

-0.82 

7.17 

276 

6225 

10.83 

-3.11 

11.27 

286 

4250 

3.13 

2.04 

3.73 

237 

5250 

7.17 

-0.99 

7.24 

278 

6250 

10.92 

-3.25 

11.39 

286 

4275 

3.61 

1.97 

4.11 

241 

5275 

7.28 

-1.19 

7.38 

279 

6275 

10.87 

-3.45 

11.40 

287 

4300 

3.64 

1.91 

4.29 

243 

5300 

7.40 

-1.33 

7.52 

280 

6300 

10.85 

-3.66 

11.45 

288 

4325 

3.90 

1.91 

4.34 

244 

5325 

7.42 

-1.37 

7.55 

280 

6325 

10.65 

-3.79 

11.31 

289 

4350 

3.93 

1.82 

4. 33 

245 

5350 

7.38 

-1.50 

7.53 

281 

6350 

10.56 

-4.10 

11.33 

291 

4375 

4.16 

1.74 

4.51 

247 

5375 

7.34 

-1.83 

7.57 

284 

6375 

10.78 

-4.60 

11.72 

293 

4400 

4.26 

1.65 

4.57 

249 

5400 

7.17 

-2.24 

7.51 

287 

6400 

11.13 

-4.89 

12.16 

2 94 

442 5 

4.39 

1.56 

4.66 

250 

5425 

7.09 

-2.64 

7.57 

290 

6425 

11.64 

-5.24 

12.76 

294 

4450 

4.60 

1.58 

4.86 

251 

5450 

6.99 

-2.98 

7.59 

293 

6450 

12.03 

-5.69 

13.30 

295 

4475 

4.85 

1.53 

5.09 

252 

5475 

6.76 

-3.10 

7.44 

294 

6475 

12.12 

-5.88 

13.47 

296 

4500 

5.28 

1.39 

5.46 

255 

5500 

6.92 

-2.78 

7.46 

292 

6 500 

12.33 

-6.06 

13.75 

2 96 

4525 

5.57 

1.09 

5.68 

259 

5525 

7.44 

-2.64 

7.90 

289 

6525 

12.62 

-6.07 

14.01 

296 

4550 

5.92 

0.70 

5.96 

263 

5550 

7.71 

-3.00 

8.27 

291 

6550 

12.75 

-5.80 

14.01 

294 

4575 

■ 6.47 

0.60 

6.50 

265 

5575 

7.82 

-3.29 

8.49 

293 

6575 

12.70 

-5.66 

13.90 

294 

4600 

7.25 

1.00 

7.31 

262 

5600 

7.92 

-3.52 

8.66 

294 

6600 

12.60 

-5.66 

13.81 

294 

4625 

7.87 

1 .42 

8.00 

260 

5625 

8.13 

-3.63 

8.90 

294 

6625 

12.55 

-5.60 

13.74 

294 

4650 

8.24 

1.31 

8.34 

261 

5650 

8.37 

-3.61 

9.11 

293 

6650 

12.67 

-5.43 

13.78 

293 

4675 

8.15 

0.96 

8.21 

263 

5675 

8.51 

-3.64 

9.26 

293 

6675 

13.16 

-5.26 

14.18 

292 

4700 

7.45 

0.40 

7.46 

267 

5700 

8.61 

-3.62 

9.34 

293 

6700 

13.76 

-5.21 

14.73 

291 

4725 

6.93 

-0.08 

6.93 

270 

5725 

8.59 

-3.56 

9.30 

292 

6725 

14.22 

-5.37 

15.20 

2 91 

4750 

6.79 

-0.37 

6.80 

273 

5750 

8.49 

-3.46 

9.17 

292 

6750 

14.58 

-5.61 

15.63 

291 

477 5 

6.57 

-0.58 

6.60 

275 

5775 

8.37 

-3.27 

8.99 

291 

6775 

14.71 

-5.78 

15.81 

291 

4800 

6.41 

-0.65 

6.44 

276 

5800 

8.37 

-2.88 

8.85 

289 

6800 

14.98 

-5.99 

16.13 

292 

4825 

6.34 

-0.86 

6.39 

278 

5825 

8.51 

-l.54 

8.88 

286 

6825 

15.51 

-6.02 

16.64 

291 

4850 

6.22 

-1.17 

6.33 

280 

5850 

8.40 

-2.28 

8.71 

285 

6850 

16.00 

-6.00 

17.08 

290 

487 5 

6.10 

-1.52 

6.28 

2 84 

5875 

7.89 

-1.94 

8.13 

284 

6875 

16.35 

-6.21 

17.49 

291 

4900 

5.95 

-1.98 

6.27 

288 

5900 

7.69 

-1.79 

7.89 

203 

6900 

16.59 

-6.25 

17.73 

290 

4925 

6.03 

-2.43 

6.51 

292 

5925 

7.87 

-1.77 

8.06 

282 

6925 

16.93 

-6.20 

18.03 

290 

4950 

6.19 

-2.68 

6.74 

293 

5950 

8.09 

-1.79 

8.28 

282 

6950 

17.31 

-6.44 

18.47 

290 

4975 

6.11 

-3.03 

6.82 

296 

5975 

8.22 

-1.95 

8.44 

283 

6975 

17.40 

-6.69 

18.64 

291 

5 000 

6.02 

-3.31 

6.87 

299 

6000 

8.36 

-2.12 

8.63 

204 

7000 

17.45 

-6.75 

18.71 

291 

5025 

5.74 

-3.29 

6.61 

300 

6025 

8.48 

-2.16 

8.76 

284 

7025 

17.67 

-6.60 

18.86 

2 90 

5050 

5.55 

-3. 14 

6.38 

299 

6050 

8.71 

-1.94 

6.92 

282 

7050 

17.72 

-6.45 

18.85 

290 

507 5 

5.72 

-2. 83 

6.38 

296 

6075 

9.17 

-2.01 

9.38 

282 

7075 

17.81 

-6.48 

18.96 

290 

5100 

6.02 

-2.39 

6.48 

291 

6LOO 

9.54 

-2.53 

9.87 

285 

7100 

17.97 

-6.47 

19.10 

290 
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TABLE 11-68 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO VELOCITY PR0FILE 


ALT 

meters 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/$EC 

TEST NUMBER 
THETA 
DEG 

2113 

ALT 

METERS 

03/30/65, 

WX 

M/SEC 

0103Z, 

WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
CEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

7125 

7150 

7175 

7200 

7225 

18.09 
17.94 
17.53 
1 1 .06 
16.60 

-6.34 

-6.38 

-6.63 

6.91 

-7.11 

19.17 
19.04 
18.74 
IS. 41 
18.06 

289 

289 

291 

293 

8125 

8150 

8175 

8200 

8225 

18.62 

18.76 

18.68 

18.70 

18.97 

-5.57 

-5.31 

-5.15 

-4.96 

-4.81 

19.44 

19.50 

19.38 

19.35 

19.57 

286 
286 
285 
285 
2 84 

9125 

9150 

9175 

9200 

5225 

22.48 

22.79 

23.16 

23.36 

23-44 

— 1.78 
-1.45 
-1.07 
-1.33 
-1 .49 

22.55 

22.84 

23.18 

23.40 

23-4R 

274 

273 

272 

273 
273 

7250 

7275 

7300 

7325 

7350 

16.26 

15.86 

15.69 

15.54 

15.46 

-7.41 

-7.60 

-7.68 

-7.78 

-7.75 

17.87 

17.58 

17.47 

17.38 

17.30 

294 

295 

296 
296 
296 

8250 

8275 

8300 

8325 

8350 

19.09 

19.26 

19.33 

19.26 

19.57 

-4.49 

-3.70 

-3.21 

-3.42 

-3.71 

19.61 

19.61 

19.60 

19.56 

19.92 

283 

281 

279 

280 
201 

9250 

9275 

•9300 

9325 

5350 

23.49 

23.43 

23.41 

23.56 

24.16 

-1.51 

-1.56 

-1.62 

-1.95 

-2.28 

23.54 
23.48 
2 3.47 
23.64 
24.2 7 

273 

274 
2 74 

275 
275 

7 375 
7400 
7425 
7450 
7475 

15.66 

15.70 

15.76 

15.91 

15.87 

-7.81 

-7.81 

-7.72 

-7.37 

-6.93 

17.50 

17.54 

17.54 

17.54 

17.31 

296 

296 

296 

295 

293 

8375 

8400 

8425 

8450 

8475 

19.96 

19.73 

19.20 

19.14 

19.22 

-3.70 

-3.37 

-3.09 

-2.86 

-2.16 

20.30 

20.01 

19.45 

19.35 

19.34 

280 

280 

279 

278 

276 

9375 

9400 

9425 

9450 

9475 

24.64 

24.57 

24.67 

24.79 

24.86 

-2.49 

-2.60 

-2.50 

-2.34 

-2.22 

24.77 

24.70 

24.80 

24.90 

24.96 

276 

276 

276 

275 

275 

7500 

7525 

7550 

7575 

7600 

15.97 

16.13 

15.92 

15.78 

15.95 

-6.89 

-7.01 

-6.91 

-6.92 

-7.05 

17.39 

17.59 

17.35 

17.23 

17.44 

293 

293 

293 

294 
294 

8500 

8525 

8550 

0575 

8600 

19.31 

19.57 

19.64 

19.74 

20.18 

-1.46 
-1.20 
-1.09 
-i .03 
-1.06 

19.36 

19.61 

19.67 

19.77 

20.20 

274 

273 

273 

273 

273 

5500 

9525 

9550 

9575 

9600 

24.97 

25.29 
25.86 
26.21 

26.29 

-2.62 

-3.37 

-3.76 

-3.80 

-3.92 

25.11 

25.52 

26.13 

26.50 

26.58 

276 

277 

278 
278 
278 

7625 

7650 

7675 

7700 

7725 

16.13 

16.19 

16.32 

16.49 

16.61 

-7.03 

-6.90 

-6.69 

-6.61 

-6.61 

17.60 

17.60 

17.64 

17.77 

17.87 

293 

293 

292 

292 

292 

8625 

8650 

8675 

8700 

8725 

20.62 

20.88 

21.09 

21.23 

21.07 

-0.71 

0.02 

0.64 

1.25 

1.50 

20.63 

20.80 

21.10 

21.26 

21.12 

272 

270 

268 

266 

266 

9625 

9650 

9675 

9700 

9725 

26.25 

26.34 

26.31 

26.14 

26.19 

-3.84 

-3.74 

-3.72 

-3.59 

-3.65 

26.53 

26.61 

26.57 

26.38 

26.45 

278 

278 

276 

278 

278 

7750 

7775 

7800 

7825 

7850 

16.69 
16.84 
16.88 

16.70 
16.63 

-6.54 

-6.46 

-6.47 

-6.48 

-6.48 

17.93 

18.04 

18.08 

17.91 

17.85 

291 

291 

291 

291 

291 

8750 

8775 

8800 

8825 

8850 

20.79 

20.83 

20.90 

20.66 

20.69 

1.34 

1.29 

1.43 

1.60 

1.59 

20.84 

20.87 

20.95 

20.72 

20.75 

266 

266 

266 

265 

265 

9750 

9775 

9800 

9825 

9850 

26.29 

26.34 

26.37 

26.31 

26.43 

-3.82 

-3.74 

-3.71 

-3.64 

-3.48 

26.56 

26.60 

26.63 

26.56 

26.66 

278 

278 

278 

276 

277 


7875 

7900 

7925 

7950 

7975 


16.83 

16.83 

16.85 

17.06 

17.13 


-6.28 

-6.16 

-6.25 

-6.33 

-6.53 


17.96 
17.92 

17.97 
18.20 
18.33 


290 

290 

290 

290 

291 


8875 

8900 

8925 

8950 

8975 


20.70 

20.49 

20.85 

21.45 

21.95 


1.37 

0.78 

-0.29 

- 1.00 

-1.06 


20.75 

20.51 

20.85 

21.47 

21.97 


266 

268 

271 

272 

273 


9875 

9900 

9925 

9950 

9975 


26.79 
26.92 

26.80 
26.67 
26.86 


-3.39 

-3.48 

-3.79 

-3.93 

-3.78 


27.00 

27.15 

27.07 

26.96 

27.13 


277 

277 

278 
278 
278 


8 000 
8025 
8050 
8075 
8100 


17.14 

17.49 

17.93 

18.07 

18.33 


.74 

.66 


-6.32 

- 6.00 


18.42 

18.72 

19.05 

19.15 

19.29 


291 

291 

290 

289 

288 


9000 

9025 

9050 

9075 

9100 


22.61 

22.85 

22.60 

22.17 

22.16 


-1.27 

-1.40 

-1.47 

-1.48 

-1.51 


22.64 
22.89 

22.65 
22.22 
22.21 


273 

273 

274 
274 
274 


1C000 
1 0025 
10050 
1C075 
10100 


27.65 

28.18 

28.31 

28.37 

28.37 


-3.66 

-3.71 

-3.63 

-3.85 

-3.98 


27.89 

28.43 

28.54 

28.63 

28.65 


277 

277 

277 

278 
278 


ALT ■ ALTITUDE, WX - Z0NAL C0MP0NENT, HZ • ME R 1 0 1 0NAL COMPONENT, WS - *iNC SPEED, THETA - WIND OIRECTI0N 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

METERS 

10125 

10150 

10175 

10200 

10225 


10250 

10275 

10300 

10325 

10350 


10375 

10400 

10425 

10450 

10475 


M/SEC H/SEC 


28.50 

28.65 

28.77 

28.80 

28.91 


26.79 

28.46 

28.46 
28.50 

28.47 


20.43 

28.52 

29.08 

29.25 

29.32 


-3.88 

-3.85 

-4.15 

-4.58 

-4.20 


-4.00 
-4.04 
-4. 16 
-4.33 
-4.27 


-4.40 

-4.23 

-4.22 

-5.36 

-6.19 


WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2113 

alt 

03/30/65, 

WX 

, 0103Z, 

wz 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

28.76 

270 

11125 

27.96 

-10.14 

29.74 

290 

12125 

35.50 

5.22 

35.88 

261 

26.90 

27 7 

11150 

26.94 

-10.01 

28.74 

290 

12150 

35.70 

5.09 

36.06 

262 

29.07 

278 

11175 

26.35 

-9.67 

28.06 

290 

12175 

35.95 

4.98 

36.30 

262 

29.16 

279 

11200 

26.56 

-9.05 

28.06 

289 

12200 

36.34 

4.76 

36.65 

2 62 

29.21 

278 

11225 

27.09 

-8.35 

28.35 

287 

12225 

36.65 

4.95 

36.98 

262 

29.06 

278 

11250 

27.73 

-7.99 

28.86 

286 

12250 

36.90 

5.29 

37.27 

262 

20.74 

278 

11275 

28.11 

-7.56 

29.11 

285 

12275 

37.25 

5.39 

37.63 

262 

28.77 

278 

11300 

28.05 

-7.23 

28.97 

284 

12300 

37.85 

5.53 

38.25 

262 

28.82 

278 

11325 

28.23 

-7.08 

29.10 

284 

12325 

38.10 

5.18 

38.46 

262 

28.79 

278 

11350 

28.63 

-6.96 

29.47 

283 

12350 

37.72 

4.64 

38.00 

263 

28.77 

279 

11375 

28.72 

-6.65 

29.48 

283 

12375 

37.34 

4.27 

37.58 

263 

28.84 

278 

11400 

20.88 

-6.35 

29.57 

282 

12400 

37.54 

3.85 

37.74 

2 64 

29.39 

278 

11425 

29.56 

-5.79 

30.12 

281 

1 2425 

37. 7B 

3.45 

37.94 

265 

29.74 

280 

11450 

30.74 

-4.47 

31.07 

278 

12450 

37.88 

3.22 

30.02 

2 65 

29.97 

282 

11475 

31.38 

-3.54 

31.58 

2 76 

12475 

37.92 

3.42 

38.07 

265 


10500 

10525 

10550 

10575 

10600 


29.61 

29.82 

29.64 

29.06 

29.26 


-6.33 

-6.40 

-6.55 

-7.69 

-8.50 


30.28 

30.50 

30.36 

30.06 

30.47 


282 

282 

282 

285 

286 


11500 

11525 

11550 

11575 

11600 


31.18 

30.85 

30.35 

30.12 

30.51 


-3.63 

-4.12 

-4.17 

-4.37 

-4.56 


31.39 

31.12 

30.64 

30.43 

30.85 


276 

277 
270 

278 
278 


12500 

12525 

12550 

12575 

12600 


37.89 

38.02 

38.34 

38.41 

38.02 


3.68 

3.48 

3.13 

2.83 

2.51 


38.07 

38.18 

38.47 

38.52 

38.11 


264 

265 

265 

266 
266 


10625 

10650 

10675 

10700 

10725 


29.67 

29.66 

29.95 

30.33 

30.50 


-8.37 

-8.51 

-8.94 

-9.39 

-9.82 


30.83 

30.86 

31.26 

31.75 

32.05 


286 
2 86 
286 

287 

288 


11625 

11650 

11675 

11700 

11725 


31.28 

31.71 

32.15 

32.53 

32.42 


-3.60 

-2.30 

-1.40 

-U.59 

0.35 


31.49 

31.79 

32.18 

32.54 

32.42 


276 

274 

272 

271 

269 


12625 

12650 

12675 

12700 

12725 


37.30 
36.81 
36.70 
36.8 3 

36.31 


2.11 

1.49 

1.18 

1.38 

1.28 


37.44 

36.84 
36.71 

36.85 
36.34 


267 

267 

268 
268 
266 


10750 

10775 

10800 

10825 

10850 


10875 

10900 

10925 

10950 

10975 


11000 

11025 

11050 

11075 

11 too 


30.71 

-9.91 

32.27 

288 

11750 

32.21 

0.93 

32.22 

26 B 

12750 

35.67 

0.50 

35.68 

269 

30.93 

-10.01 

32.51 

288 

11775 

32.17 

1.06 

32.19 

268 

12775 

35.70 

-0.33 

35.70 

270 

31.19 

-9.93 

32.74 

287 

11800 

32.20 

1.22 

32.22 

268 

12800 

35.52 

-0.64 

35.53 

271 

31.39 

-9.85 

32.90 

287 

11825 

32.38 

1.76 

32.43 

267 

12825 

35.56 

-0.68 

35.56 

271 

31.38 

-10.04 

32.95 

288 

11850 

32.53 

2.16 

3 2.60 

266 

12850 

35.87 

-0.98 

35.88 

2 71 

31.18 

-9.82 

32.69 

287 

11875 

32.51 

2.43 

32.60 

266 

12875 

35.84 

-1.43 

35.07 

272 

30.72 

-9. 66 

32.21 

287 

11900 

32.84 

2.72 

32.95 

265 

12900 

35.85 

-1.96 

35.90 

273 

30*64 

-9. 77 

32.16 

288 

11925 

33.20 

2.95 

33.33 

265 

12925 

35.67 

-2.81 

35.78 

2 74 

30.70 

-9 .69 

32.19 

287 

11950 

33.31 

J. 16 

33.46 

264 

12950 

35.02 

-3.14 

35.16 

2 75 

30.27 

-9.03 

31.83 

208 

11975 

33.53 

3.41 

33.71 

264 

12975 

34.94 

-3.14 

35.08 

275 

29.47 

-9.93 

31.10 

288 

12000 

33.86 

3.73 

34.06 

264 

13000 

35.28 

-3.48 

35.46 

275 

28.99 

-9.76 

30.59 

288 

12025 

34.39 

3.96 

34.62 

263 

13025 

35.30 

-3.92 

35.52 

2 76 

28.81 

-9.86 

30.45 

289 

12050 

34.95 

4.20 

35.20 

263 

1 3050 

35.08 

-4.25 

35.34 

277 

28.59 

-10. 18 

30.35 

289 

12075 

35.25 

4.48 

35.53 

263 

13075 

35.31 

-4.42 

35 . 59 

2 77 

26.49 

-10.18 

3C.25 

289 

12100 

35.25 

4.90 

35.59 

262 

13100 

35.68 

-4.47 

35.96 

277 

= ALT1 

! TUDE , WX 

* ZPNAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS » HI 

INC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-68 Icon’t) 


ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHERE MIND 
TEST NUMBER 2113 03/30/65, 01032, 

MS THETA ALT MX MZ 

M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC 

VEL0CITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE, 
MS THETA 

M/SEC CEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

13125 

13150 

13175 

13200 

13225 

35.09 

35.77 

35.14 

34.47 

34.32 

-4.64 

-5.35 

-5.51 

-5.50 

-5.85 

36.18 

36.16 

35.57 

34.91 

34.81 

277 

278 

279 
279 
279 

14125 

14150 

14175 

14200 

14225 

27.78 

27.89 

27.86 

28.25 

28.28 

-0.40 

0.66 

0.70 

1.16 

1.69 

27.79 

27.69 

27.87 

28.27 

28.33 

271 

268 

268 

267 

266 

15125 

15150 

15175 

15200 

15225 

33.81 

33.99 

33.71 

33.72 
33.66 

7.81 

7.49 

7.65 

7.36 

6.38 

34.70 

34.81 

34.57 

34.51 

34.26 

257 

257 

257 

258 
2 59 

13250 

13275 

13300 

13325 

13350 

34.62 

34.76 

34.44 

34.17 

34.42 

-5.95 

-6.04 

-6.13 

-6.08 

-6.21 

35.13 

35.28 

34.98 

34.71 

34.98 

280 

280 

280 

280 

280 

14250 

14275 

14300 

14325 

14350 

28.03 

28.00 

27.90 

28.03 

28.16 

2.19 

2.58 

3.05 

3.66 

4.11 

28.11 

28.12 

28.07 

28.27 

28.46 

265 

265 

264 

262 

262 

15250 

15275 

15300 

15325 

15350 

33.01 
33.03 
33.10 

33.02 
32.94 

5.74 

5.88 

5.76 

5.40 

5.39 

33.51 

33.54 

33.60 

33.46 

33.38 

260 

260 

260 

261 

261 

13375 

13*00 

13425 

13450 

13475 

34.54 

34.45 

34.45 

33.97 

33.33 

-6.70 

-7.14 

-7.19 

-7.64 

-7.11 

35.18 

35.18 

35.20 

34.82 

34.08 

281 

282 

282 

282 

282 

14375 

14400 

14425 

14450 

14475 

28.16 
28.61 
29. 15 
29.70 
30.65 

5.01 

6.41 

7.18 

7.63 

7.64 

28.60 

29.32 

30.03 

30.66 

31.59 

260 

257 

256 

255 

256 

15375 
1 5400 
15425 
15450 
15475 

32.85 

32.98 

32.97 

32.88 

33.10 

5.13 

4.43 

3.84 

3.65 

3.58 

33.25 

33.28 
33.19 
33.08 

33.29 

261 

262 

263 

263 

264 

13500 

13525 

13550 

13575 

13600 

32.82 

32.48 

32.32 

32.17 

32.41 

-6.55 

-6.71 

-6.63 

-7.16 

-7.68 

33.47 

33.16 

33.00 

32.96 

33.30 

281 

281 

281 

282 

283 

14500 

14525 

14550 

14575 

14600 

31.59 

32.08 

32.03 

31.97 

31.66 

7.32 

7.26 

7.92 

9.05 

9.24 

32.43 

32.90 

33.00 

33.22 

32.98 

257 
257 
256 
254 
2 54 

1 5500 
15525 
15550 
15575 
15600 

33.15 
33.42 
33.78 
33.80 
3 3.94 

3.55 

3.51 

2.60 

2.33 

3.22 

33.34 

33.61 

33.88 

33.88 

34.09 

2 64 
2 64 

265 

266 
264 

13625 

13650 

13675 

13700 

13725 

32.63 

32.36 

32.18 

32.04 

31.69 

-7.85 

-8.46 

-9.41 

-9.40 

-9.39 

33.56 

33.45 

33.53 

33.39 

33.06 

283 

284 
286 
286 
286 

14625 

14650 

14675 

14700 

14725 

31.57 

31.93 

32.27 

32.56 

32.76 

9.83 

11.11 

11.15 

10.85 

10,43 

33.06 
33.81 
34. 14 
34.32 
34.38 

253 

251 

251 

251 

252 

15625 

15650 

15675 

15700 

15725 

34.04 

34.18 

34.07 

33.51 

33.39 

3.60 

3.67 

3.38 

2.44 

1.59 

34.23 
34.37 

34.24 
33.60 
33.43 

264 

264 

264 

266 

267 

13750 

13775 

13800 

13825 

13850 

31.05 

30.12 

29.32 

28.70 

28.19 

-9.86 

-9.85 

-9.09 

-8.32 

-7.65 

32.57 

31.69 

30.70 
29.88 
29.21 

287 

288 
287 
286 
285 

14750 

14775 

14800 

14825 

14850 

32.93 

33.76 

33.54 

33.31 

33.42 

10.56 

11.10 

10.78 

10.50 

10.72 

34.59 

35.54 

35.22 

34.92 

35.10 

252 

252 

252 

252 

252 

15750 

15775 

15800 

15825 

15850 

33.26 

32.50 

31.83 

31.53 

31.24 

0.91 

0.07 

-0.58 

-0.73 

-1.08 

33.27 

32.50 

31.84 

31.54 

31.26 

268 

270 

271 

271 

272 

13875 

13900 

13925 

13950 

13975 

27.79 

27.73 

27.83 

27.73 

27.64 

-6.76 

-6.02 

-5.30 

-4.63 

-3.40 

28.60 

28.38 

28.33 

28.11 

27.85 

283 

282 

281 

279 

277 

14875 

14900 

14925 

14950 

14975 

32.91 

33.42 

33.67 

33.71 

34.15 

10.53 

9.80 

9.32 

9.29 

8.86 

34.56 

34.83 

34.93 

34.96 

35.28 

252 

253 

254 

254 

255 

15875 

15900 

15925 

15950 

15975 

30.34 

29.48 

28.87 

28.01 

27.47 

-1.62 

-1.51 

-1.36 

-1.66 

-1.78 

30.38 

29.52 
28.90 
28.06 

27.53 

273 

273 

273 

273 

274 

14000 

14025 

14050 

14075 

14100 

27.79 

27.61 

27.50 

27.65 

27.65 

-2.97 

-2.56 

-1.76 

-1.48 

-1.29 

27.95 

27.73 

27.56 

27.69 

27.68 

276 

275 

273 

273 

272 

15000 

15025 

15050 

15075 

15100 

34.10 

33.70 

33.56 

33.52 

33.64 

8.30 

8.53 

6.64 

7.87 

7.75 

35.10 

34.76 

34.65 

34.43 

34.52 

256 

256 
255 

257 
257 

16000 

16025 

16050 

16075 

16100 

26.91 

25.66 

24.67 
24.25 
23.60 

-1.03 

0.49 

0.96 

0.34 

0.35 

26.93 

25.67 

24.69 

24.25 

23.60 

272 

269 

268 

269 

269 

ALT » ALTITUDE, MX 

- Z0NAL 

COMPONENT, 

MZ - MERIOI0NAL C0MP0NENT , MS - MlNC SPEED, 

THETA - MIND OIRECTI0N 



ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

FPS-16 RADAR/J1HSPHERE MIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2113 03/30/65, 0103Z, EASTERN TEST RANGE, 

MS THETA ALT MX MZ MS THETA 

M/SEC DEG METERS H/SEC M/SEC M/SEC CEG 

, FL0RIDA 
ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

16125 

16150 

16175 

16200 

16225 

23.19 

23.03 

22.67 

22.17 

21.93 

0.39 

0.21 

0.04 

-0.52 

-0.61 

23.20 
23.03 
22.67 
22. 18 
21.93 

269 

269 

270 

271 
271 

17125 

17150 

17175 

17200 

17225 

19.71 

19.88 

19.80 

19.64 

20.04 

1.43 

1.01 

0.58 

-0.26 

-1.04 

19.76 

19.90 

19.81 

19.65 

20.06 

266 

267 

268 
271 
273 






16250 

16275 

16300 

16325 

16350 

21.58 

21.41 

20.64 

19.65 
18.95 

-0.35 
0.12 
0.50 
0. 56 
1.32 

21.58 

21.41 

20.64 

19.65 
19.00 

271 

270 

268 

268 

266 

17250 

17275 

17300 

17325 

17350 

20.42 

20.07 

19.25 

18.40 

17.72 

-1.55 

-3.67 

-5.46 

-5.24 

-5.27 

20.48 
20.40 
20.00 
19.13 

18.48 

274 
280 
2 86 
286 
286 






16375 

16400 

16425 

16450 

16475 

18.62 

18.14 

17.89 

17.96 

17.68 

2.25 

2.87 
3.19 
3.89 

4.87 

10.76 

18.36 

18.17 

16.38 

18.34 

263 

261 

260 

258 

254 

17375 

17400 

17425 

17450 

17475 

17.09 

16.71 

16.05 

15.76 

15.47 

-5.84 

-5.48 

-5.71 

-5.38 

-5.25 

18.06 

17.59 

17.03 

16.66 

16.33 

289 

288 

289 

289 

289 






16500 

16525 

16550 

16575 

16600 

16.77 

16.57 

16.42 

16.40 

16.92 

4.79 

4.84 

5.66 

5.98 

5.95 

17.44 

17.26 

17.37 

17.46 

17.94 

254 

254 

251 

250 

250 

17500 

17525 

17550 

17575 

14.90 

14.31 

13.83 

13.70 

-4.75 

“3.72 

-3.77 

-4.12 

15.64 

14.79 

14.34 

14.31 

287 

284 

205 

207 






16625 

16650 

16675 

16700 

16725 

17.72 

17.95 

17.62 

17.51 

17.40 

6.73 

6.90 

7.10 

7.00 

6.26 

18.95 

19.23 

10.99 

18.86 

18.49 

249 

249 
248 
248 

250 











16750 

16775 

16800 

16825 

16850 

17.11 

17.66 

18.23 

18.26 

18.28 

6.06 

5.82 

5.31 

4.66 

4.48 

18.15 

10.59 

18.99 

10.90 

18.82 

250 

252 

254 

255 

256 











16875 

16900 

16925 

16950 

16975 

18.76 

18.97 

18.75 

18.79 

18.81 

4.34 

4.00 

3.97 

4.58 

4.37 

19.26 

19.39 

19.17 

19.34 

19.31 

257 

258 
258 

256 

257 











17000 

17025 

17050 

17075 

17100 

18.83 

19.04 

19.24 

19.04 

19.17 

3.95 

3.82 

3.57 
2.76 

1.58 

19.24 

19.42 

19.57 

19.24 

19.23 

258 

258 

259 
262 
265 
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MIND OIRECTI0N 




E 326 

ALT 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

TABLE 11-69 

>-16 RADAR/J1HSPHERE WIND 
2119 03/30/65, 1800Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE 
THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

275 

-2.15 

-0.23 

2.16 

84 

1275 

5.53 

-1.18 

5.65 

282 

300 

-2.01 

-0.15 

2.01 

85 

1300 

5.89 

-1.21 

6.01 

281 

325 

-1.85 

-0.14 

1.85 

86 

1325 

6.27 

-1.17 

6.38 

2 80 

350 

-1.89 

U.U1 

1.69 

90 

I35G 

6.59 

-1.45 

6.75 

292 

375 

-2.03 

-0.00 

2.03 

90 

1375 

6.66 

-1.47 

6.82 

282 

400 

-1.94 

-0.03 

1.94 

89 

1400 

6.56 

-1.10 

6.65 

279 

425 

-1.70 

0.14 

1.70 

95 

1425 

6.53 

-0.89 

6.59 

278 

450 

-1.17 

0.09 

1.18 

94 

1450 

6.63 

-1.06 

6.72 

279 

475 

-0.67 

-0.06 

0.67 

85 

1475 

6.63 

-1.22 

6.74 

280 

500 

-0.43 

0.19 

0.47 

114 

1500 

6.63 

-1.24 

6.75 

280 

525 

-0.06 

0.20 

0.21 

164 

1525 

6.91 

-1.14 

7.00 

279 

550 

0.23 

-0.11 

0.25 

295 

1550 

7.13 

-1.00 

7.20 

278 

575 

0.41 

-0.27 

0.48 

303 

1575 

7.20 

-1.02 

7.27 

270 

600 

0.49 

-0.37 

0.62 

307 

1600 

7.33 

-1.05 

7.41 

278 

625 

0.68 

-0.25 

0.73 

290 

1625 

7.38 

-0.79 

7.42 

276 

650 

1.11 

0.02 

1.11 

269 

1650 

7.45 

-0.64 

7.48 

275 

675 

1.27 

0.08 

1.28 

266 

1675 

7.46 

-0.56 

7.48 

274 

700 

1.39 

-0.00 

1.39 

270 

1700 

7.35 

-0.22 

7.35 

272 

725 

1.58 

0.08 

1.58 

267 

1725 

7.31 

-0.00 

7.31 

270 

750 

1.63 

0.12 

1.63 ‘ 

266 

1750 

7.34 

-0.06 

7.34 

270 

775 

1.82 

-0.07 

1.82 

272 

1775 

7.26 

-0.07 

7.26 

270 

800 

2.25 

-0.10 

2.25 

272 

1800 

7.07 

0.00 

7.07 

270 

625 

2.87 

-0.05 

2.87 

271 

1825 

7.03 

-0.01 

7.03 

270 

650 

3.22 

-0.20 

3.22 

273 

1850 

7.07 

-0.14 

7.07 

271 

875 

3.13 

-0.40 

3.16 

277 

1875 

7.28 

-0.20 

7.28 

271 

900 

3.09 

-0.70 

3.17 

283 

1900 

7.43 

-0.11 

7.43 

271 

925 

3.12 

-0.81 

3.23 

284 

1925 

7.43 

0.13 

7.43 

269 

950 

3.15 

-0.82 

3.26 

284 

1950 

7.41 

0.32 

7.41 

267 

975 

3.13 

-0.88 

3.25 

286 

1975 

7.44 

0.42 

7.45 

267 

1000 

3.26 

-0.82 

3.36 

284 

2000 

7.50 

0.42 

7.51 

267 

1025 

3.50 

-0.80 

3.59 

283 

2025 

7.39 

0.38 

7.40 

267 

1050 

3.63 

-0.69 

3.69 

281 

2050 

7.12 

0.32 

7.13 

267 

1075 

3.90 

-0.61 

3.95 

279 

2075 

6.79 

0.29 

6.80 

267 

1100 

4.18 

-0.69 

4.23 

279 

2100 

6.56 

0.58 

6.59 

265 

1125 

4.43 

-0.85 

4.51 

281 

2125 

6.31 

0*88 

6.37 

26 2 

1150 

4.50 

-0.85 

4*58 

281 

2150 

6.23 

1.11 

6.33 

260 

1175 

4.30 

-0.64 

4.35 

278 

2175 

6.23 

1.21 

6.35 

259 

1200 

4.38 

-0.71 

4.44 

279 

2200 

5.92 

1.07 

6.02 

260 

1225 

4.74 

-0.83 

4.82 

280 

222 5 

5.52 

1.09 

5.63 

259 

1250 

5.12 

-0.90 

5.20 

280 

2250 

.5.29 

1.33 

5.46 

256 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

2275 

5.25 

1.86 

5.57 

250 

2300 

5.31 

2.24 

5.76 

247 

2325 

5.42 

2.25 

5.87 

247 

7350 

5.53 

2.32 

6.00 

247 

2375 

5.54 

2.37 

6.03 

247 

2400 

5.28 

2.31 

5.76 

246 

2425 

4.85 

2.22 

5.34 

245 

2450 

4.50 

2.19 

5.01 

244 

2475 

4.16 

2.19 

4.70 

242 

2500 

4.02 

2.36 

4.67 

239 

2525 

3.94 

2.55 

4.69 

2 37 

2550 

3.92 

2.55 

4.68 

237 

2575 

4.07 

2.59 

4.83 

237 

2600 

3.98 

2.71 

4.81 

236 

2625 

3.87 

2. BO 

4.78 

2 34 

2650 

3.84 

3.00 

4.87 

232 

2675 

3.73 

3.22 

4.93 

229 

2700 

3.82 

3.23 

5.00 

2 30 

2725 

3.76 

3.19 

4.93 

230 

2750 

3.73 

3.20 

4.91 

229 

2775 

4.01 

3.10 

5.12 

231 

2800 

4.34 

3.03 

5.29 

235 

2825 

4.83 

2.88 

5.62 

239 

2850 

5.27 

3.04 

6.08 

240 

2875 

5.46 

3.39 

6.43 

238 

2900 

5.63 

3.59 

6.67 

237 

2925 

5.86 

3.62 

6.91 

238 

2950 

6.22 

3.50 

7.14 

240 

2975 

6.42 

3.15 

7.16 

244 

3000 

6.46 

2.87 

7.07 

246 

3025 

6.72 

2.66 

7.22 

248 

3050 

7.14 

2.32 

7.51 

252 

3075 

7.46 

2.21 

7.78 

253 

3100 

7.55 

2.28 

7.88 

253 

3125 

7.51 

2.30 

7.85 

253 

3150 

7.52 

2.21 

7.04 

253 

3175 

7.58 

2.15 

7.88 

2 54 

3200 

7.68 

2.09 

7.96 

255 

3225 

7.71 

1.84 

7.92 

256 

3250 

7.72 

1.58 

7.87 

258 


ALT - ALTITUDE. WX * ZONAL C0MP0NENT, WZ » MERIDIONAL C0MP0NENT, WS ■ WIND SPEED, THETA ■ MIND DIRECTION 


ALT MX WZ 

HETERS M/SEC M/SEC 


FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2119 03/30/65, 1800Z, EASTERN TEST RANGE, 


WS 

THE TA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS THETA 

M/SEC DEG 


3275 

7.77 

1.39 

7.89 

260 

3300 

7.66 

1 . 09 

7.74 

262 

3325 

7.42 

0.75 

7.45 

264 

3350 

7.41 

0.79 

7.45 

264 

3375 

7.59 

1.18 

7.68 

261 


3400 

7.90 

1.57 

8.05 

259 

3425 

8.28 

1.82 

8.48 

257 

3450 

8.26 

1.98 

8.50 

256 

3475 

8.11 

1.82 

8.31 

257 

3500 

7.75 

1.21 

7.84 

261 

3525 

7.38 

0.95 

7.44 

263 

3550 

7.14 

0.91 

7.20 

263 

3575 

6. 84 

0.64 

6.89 

263 

3600 

6.57 

0.87 

6.63 

262 

3625 

6.07 

0.97 

6.15 

261 

3650 

5.28 

1.33 

5.45 

256 

3675 

4.64 

1.97 

5.04 

247 

3700 

4.77 

2.46 

5.37 

243 

3725 

5.54 

2.29 

5.99 

247 

3750 

6.30 

1.73 

6.54 

254 


3775 

6.86 

1.36 

6.99 

259 

3800 

7.61 

1.05 

7.68 

262 

3825 

8.15 

0.49 

8.17 

266 

3850 

B . 35 

0.07 

8.35 

269 

3B7 5 

6.60 

0.08 

8.60 

269 


3900 

8.84 

0.29 

8. 84 

268 

3925 

9.22 

0.23 

1.22 

268 

3950 

9.82 

-0.29 

9.82 

272 

3975 

10.51 

-0.86 

10.54 

274 

4000 

10.81 

-0.93 

10. B5 

275 


4025 

10.73 

-0.91 

10.77 

275 

4050 

10.62 

-1.03 

10.67 

275 

4075 

10.48 

-1.03 

10.53 

275 

4100 

10.39 

-0.91 

10.43 

275 

4125 

10.49 

-1.02 

10.54 

275 

4150 

10.82 

-1.23 

10. 89 

276 

4175 

11.26 

-1.35 

11.34 

277 

4200 

11.44 

-1.66 

11.56 

270 

4225 

11.43 

-2.00 

11.61 

280 

4250 

11.22 

-2.25 

11.44 

281 


4275 

11.21 

-2.77 

11.54 

284 

4300 

11.31 

-3.33 

11.79 

2 86 

4325 

11.22 

-3.53 

11.76 

287 

4350 

11.27 

-3.67 

11.85 

298 

4375 

11.18 

-3.87 

11.83 

289 


4400 

11.08 

-3.98 

11.77 

290 

4425 

11.01 

-4.42 

11.87 

292 

4450 

11.14 

-4.80 

12.13 

293 

4475 

11.09 

-5.02 

12.17 

294 

4500 

10.93 

-5.33 

12.16 

2 96 


4525 

10.94 

-5.51 

12.25 

297 

4550 

10.80 

-5.71 

12.22 

298 

4575 

10.66 

-5.86 

12.16 

299 

4600 

10.77 

-5.85 

12.26 

298 

4625 

10.74 

-5.87 

12.24 

298 

4650 

10.66 

-6.12 

12.30 

300 

4675 

10.76 

-6.37 

12.51 

300 

4700 

10.61 

-6.43 

12.41 

301 

4725 

10.36 

-6.32 

12.14 

301 

4750 

10. 18 

-6.06 

11.85 

301 


4775 

10.22 

-5.90 

11.80 

300 

4800 

10.22 

-5.93 

11.82 

300 

4825 

10.05 

-6.05 

11.73 

301 

4850 

9.88 

-6.00 

11.55 

301 

4875 

9.76 

-5.83 

11.37 

301 


4900 

9.68 

-5.82 

11.29 

301 

4925 

9.58 

-5.72 

11.16 

301 

4950 

9.44 

-5.63 

10.99 

301 

A975 

8.75 

-5.56 

10.37 

302 

5000 

8.65 

-5.53 

10.27 

302 


5025 

9.09 

-5.51 

10.63 

301 

5050 

9.16 

-5.51 

10.69 

301 

5075 

9.28 

-5.61 

10.84 

301 

5100 

9.31 

-5.53 

10.83 

301 

5125 

9.21 

-5.53 

10.75 

301 


5150 

9.01 

-5.69 

10.66 

302 

5175 

8.94 

-5.70 

10.60 

302 

5200 

9.03 

-5.66 

10.67 

302 

5225 

9.03 

-5.67 

10.66 

302 

5250 

8.87 

-5.65 

10.51 

302 


5275 

8.78 

-5.61 

10.42 

302 

5300 

8.85 

-5.54 

10.44 

302 

5325 

8.05 

-5.58 

10.46 

302 

5350 

8.76 

-5.60 

10.40 

302 

5375 

8.78 

-5.59 

10.41 

302 

5400 

8.71 

-5.70 

10.41 

303 

5425 

8.72 

-5.72 

10.43 

303 

5450 

8.88 

-5.80 

10.61 

303 

5475 

8.99 

-5.97 

10.79 

303 

5500 

9.18 

-6.13 

11.04 

304 

5525 

9.45 

-6.36 

11 .39 

304 

5550 

9.86 

-6.66 

11.90 

304 

5575 

10.22 

-6.98 

12.37 

3 04 

5600 

10.40 

-7.22 

12.66 

305 

5625 

10.81 

-7.55 

13.18 

305 

5650 

11.48 

-7.70 

13.82 

304 

5675 

12.12 

-7.35 

14.17 

301 

5700 

12.42 

-6.80 

14.19 

299 

5725 

12.55 

-6.60 

14.18 

298 

5750 

12.78 

-6.33 

14.26 

2 96 

5775 

12.71 

-6.09 

14.09 

295 

5800 

12.57 

-5.95 

13.91 

295 

5825 

12.76 

-5.73 

13.99 

294 

5850 

12.89 

-5.39 

13.97 

293 

5875 

12.84 

-4.96 

13.76 

291 

5900 

12.82 

-4.68 

13.65 

290 

5925 

12.91 

-4.52 

13.68 

289 

5950 

12.92 

-4.43 

13.65 

289 

5975 

13.14 

-4.25 

13.81 

288 

6000 

13.35 

-4.06 

13.95 

2B7 

6025 

13.38 

-3.97 

13.96 

286 

6050 

13.48 

-3.92 

14.04 

286 

6075 

13.43 

-3.75 

13.94 

285 

6100 

13.44 

-3.14 

13.81 

283 

6125 

13.48 

-2.71 

13.75 

281 

6150 

13.38 

-2.63 

13.64 

281 

6175 

13.41 

-2.43 

13.63 

280 

6200 

13.47 

-2.30 

13.66 

280 

6225 

13.33 

-2.17 

13.50 

279 

6250 

13.14 

-1.98 

13.29 

278 
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TABLE 11-69 (con’t) 

FPS-16 R AO AR /JIMS PH ERE WIND VELOCITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

2119 

03/30/65 

, 1800Z » 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6275 

13.06 

-1.93 

13.21 

278 

7275 

14.32 

-2.59 

14.55 

280 

8275 

18.56 

-1.83 

18.65 

275 

6300 

13.02 

-1.90 

13.16 

278 

7300 

14.28 

-2.97 

14.59 

282 

8300 

19.03 

-2.00 

19.14 

276 

6325 

13.03 

-1.86 

13.16 

278 

7325 

14.27 

-3.16 

14.62 

282 

8325 

19.22 

-2.24 

19.35 

2 76 

6350 

12.96 

-1.64 

13.06 

277 

7350 

14.29 

-3. 41 

14.69 

283 

8350 

19.32 

-2.59 

19.49 

277 

6375 

12.76 

-1.59 

12.86 

277 

7375 

14.31 

-3.42 

14.71 

283 

6375 

19.39 

-3.00 

19.62 

279 

6400 

12.52 

-1.48 

12.61 

277 

7400 

14.17 

-2.98 

14.48 

282 

e400 

19.43 

-3.26 

19.70- 

279 

6425 

12.31 

-1.26 

12.37 

276 

7425 

14.10 

-2.74 

14.37 

281 

8425 

19.50 

-3.44 

19.81 

2 BO 

6450 

12.24 

-1.00 

12.28 

274 

7450 

14.16 

-2.70 

14.42 

281 

8450 

19.42 

-3.60 

19.75 

280 

6475 

12.16 

-0.80 

12.19 

274 

7475 

14.36 

-2.51 

14.58 

280 

8475 

19.31 

-3.90 

19.70 

281 

6500 

12.04 

-0.82 

12.06 

274 

7500 

14.70 

-2.41 

14.89 

279 

8500 

19.54 

-3.96 

19.93 

281 

6525 

12.17 

-0.87 

12.21 

274 

7525 

14.84 

-2.58 

15.07 

280 

8525 

19.71 

-4.21 

20.15 

282 

6550 

12.35 

-1 .00 

12.39 

274 

7550 

14.97 

-2.67 

15.10 

280 

8550 

19.80 

-4.61 

20.33 

283 

6575 

12.43 

-1.41 

12.51 

276 

7575 

14.90 

-2.7 3 

15.15 

280 

8575 

19.86 

-4.92 

20.46 

2 84 

6600 

12.57 

-1.75 

12.69 

278 

7600 

15.06 

-2.68 

15.29 

280 

8600 

19.98 

-5.13 

20.63 

284 

6625 

12.47 

-1.85 

12.60 

278 

7625 

15.42 

-2.21 

15.57 

278 

8625 

20.18 

-5.18 

20.84 

284 

6650 

12.37 

-1.94 

12.52 

279 

7650 

15.72 

-1.58 

15.80 

276 

8650 

20.58 

-5.43 

21.28 

285 

6675 

12.49 

-2.29 

12.70 

280 

7675 

15.94 

-1.11 

15.98 

274 

8675 

21.34 

-5.68 

22.08 

285 

6700 

12.45 

-2.68 

12.73 

282 

7700 

16.11 

-1.02 

16. 14 

273 

8700 

22.02 

-5.81 

22.77 

285 

6725 

12.40 

-2.86 

12.73 

283 

7725 

16.09 

-0.91 

16.11 

273 

8725 

22.70 

-5.76 

23.42 

2 84 

6750 

12.48 

-3.02 

12.84 

283 

7750 

15.97 

-0.88 

16.00 

273 

8750 

23.02 

-5.80 

23.74 

284 

6775 

12.63 

-2.94 

12.96 

283 

7775 

16.03 

-1.07 

16.06 

274 

8775 

23.14 

-5.74 

23.84 

2 84 

6800 

12.65 

-2.77 

12.95 

282 

7800 

16.00 

-1.13 

16.04 

274 

8800 

23.46 

-5.49 

24.09 

283 

6825 

12.53 

-2.60 

12.79 

282 

7825 

15.88 

-1.14 

15.92 

274 

8825 

23.76 

-5.27 

24.34 

282 

6850 

12.73 

-2.61 

12.99 

281 

7850 

15.92 

-1.23 

15.97 

274 

8850 

23.87 

-5.11 

24.41 

28 2 

6875 

13.17 

-2.84 

13.48 

282 

7875 

15.82 

-1.37 

15.88 

275 

8875 

23.76 

-4.84 

24.25 

281 

6900 

13.66 

-3.07 

14.00 

282 

7900 

15.79 

-1.40 

15.85 

275 

8900 

23.90 

-4.60 

24.33 

2B1 

6925 

14.07 

-2.97 

14.38 

282 

7925 

15.78 

-1.22 

15.83 

274 

8925 

24.16 

-4.50 

24.57 

280 

6950 

14.15 

-2.50 

14.37 

280 

7950 

15.77 

-1.18 

15.82 

274 

8950 

24.32 

-4.48 

24.73 

280 

6975 

13.95 

-2.18 

14.12 

279 

7975 

16.00 

-1.12 

16.04 

274 

8975 

24.43 

-4.51 

24.85 

280 

7000 

13.86 

-1.60 

13.95 

276 

8000 

16.24 

-0.99 

16.27 

273 

9000 

24.34 

-4.54 

24.76 

280 

7025 

13.85 

-1.01 

13.88 

274 

8025 

16.35 

-1.10 

16.39 

274 

9025 

24.54 

-4.72 

24.99 

281 

7050 

13.93 

-0.84 

13.95 

273 

8050 

16.56 

-1.14 

16.60 

274 

9050 

24.93 

-4.71 

25.37 

281 

7075 

14.13 

-0.42 

14.14 

272 

8075 

16.92 

-1.42 

16.98 

275 

9075 

25.15 

-4.68 

25.59 

280 

7100 

14.19 

-0.29 

14.20 

271 

8100 

17.06 

-1.58 

17.14 

275 

9100 

25.37 

-4.49 

25.76 

280 

f 125 

14.22 

-0.31 

14.23 

271 

8125 

17.20 

-1.53 

17.26 

275 

9125 

25.59 

-4.26 

25.95 

279 

7150 

14.40 

-0.38 

14.41 

271 

8150 

17.45 

-1.73 

17.54 

275 

9150 

25.76 

-4.20 

26.11 

279 

7175 

14.67 

-1.00 

14.70 

274 

8175 

17.51 

-1.79 

17.60 

276 

9175 

25.62 

-4.07 

25.94 

279 

7200 

14.80 

-1.50 

14.88 

276 

8200 

17.62 

-1.70 

17.71 

275 

9200 

25.24 

-3.98 

25.55 

279 

7225 

14.55 

-1.85 

14.66 

277 

8225 

17.91 

-1.65 

17.99 

275 

9225 

25.09 

-3.99 

25.40 

279 

7250 

14.32 

-2.24 

14.50 

279 

8250 

18.17 

-1.78 

18.26 

275 

9250 

25.51 

-3.89 

25.80 

278 

ALT 

* ALTITUDE* WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

WZ * MERIOI0NAL 

C0HP0NENT , WS = 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI0N 




FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE HIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2119 

ALT 

03/30/65, 

WX 

1800Z , 
HZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9275 

25.80 

-3.77 

26.07 

278 

10275 

27.17 

3.52 

27.40 

262 

11275 

35.60 

1.44 

35.63 

2 67 

9300 

25.69 

-3.70 

25.96 

278 

10300 

27.19 

3.39 

27.40 

263 

11300 

35.82 

1.77 

35.86 

267 

9325 

25.74 

-3.69 

26.01 

278 

1 0325 

27.44 

2.97 

27.60 

2 64 

11325 

35.77 

1.90 

35.83 

267 

9350 

25.71 

-3.70 

2 5 . 98> 

278 

10350 

27.63 

2.73 

2 7.76 

264 

11350 

35.89 

1.86 

35.94 

267 

9375 

25.77 

-3.55 

26.01 

278 

10375 

27.94 

2.68 

28.07 

2 64 

11375 

36.24 

1.65 

36.27 

267 

9400 

25.84 

-3.26 

26.05 

277 

10400 

28.20 

2.49 

28.31 

265 

11400 

36. 3B 

0.94 

36.40 

268 

9425 

25.66 

-3.24 

25.86 

277 

1042 5 

28.05 

2.34 

28- 15 

265 

11425 

36.38 

0.63 

36.39 

269 

9450 

25.56 

-2.96 

25.73 

276 

10450 

27.95 

2.71 

28.08 

264 

11450 

36.20 

0.67 

36.20 

269 

9475 

25.55 

-2.46 

25.67 

275 

10475 

27.83 

3.04 

2 8.00 

2 64 

11475 

36.36 

0.33 

36.36 

269 

9500 

25.73 

-2.17 

25.82 

275 

10500 

27.81 

3.06 

27.98 

264 

11500 

36.82 

0.09 

36.82 

270 

9525 

25.80 

-1.92 

25.87 

274 

10525 

27.88 

3.23 

28.07 

263 

1 152 5 

36.84 

0.55 

36.84 

269 

9550 

25.88 

-1.80 

25.94 

274 

10550 

28.15 

3.59 

28.38 

263 

11550 

36.17 

1.50 

36.20 

267 

9575 

26.06 

-1.51 

26.10 

273 

10575 

28.46 

3.57 

28.68 

263 

11575 

35.43 

2.53 

35.52 

266 

9600 

26.05 

-1.31 

26.09 

273 

10600 

28.70 

3.42 

28.90 

263 

11600 

34.73 

3.60 

34.92 

264 

9625 

25.98 

-1.32 

26.01 

273 

10625 

28.97 

3.37 

29.17 

263 

11625 

34.42 

3.72 

34.62 

264 

9650 

25.88 

-1.18 

25.91 

272 

10650 

29.10 

3.42 

29.30 

263 

11650 

34.47 

2.95 

34.60 

265 

9675 

25.69 

-0.90 

25.70 

272 

10675 

29.49 

3. 71 

29.72 

263 

11675 

34.35 

1.87 

34.40 

267 

9700 

25.75 

-0.66 

25.76 

271 

10700 

29.79 

3.88 

30.04 

262 

11700 

34.19 

1.63 

34.23 

267 

9725 

-25.87 

-0.41 

25.87 

271 

10725 

29.96 

3.64 

30.16 

263 

11725 

34.04 

1.42 

34.07 

2 67 

9750 

25.78 

-0.23 

25.78 

270 

10750 

30.15 

3.56 

30.36 

263 

11750 

33.78 

1.03 

33.79 

268 

9775 

25.70 

-0.17 

25.70 

270 

10775 

30.20 

3.86 

30.44 

263 

11775 

33.44 

0.75 

33.44 

269 

9800 

25.78 

0.11 

25.78 

270 

10800 

30.39 

4.04 

30.65 

262 

11800 

32.63 

0.06 

32.63 

270 

9825 

25.86 

0.39 

25.86 

269 

10825 

30.72 

3.55 

30.93 

263 

11825 

32.23 

0.48 

32.24 

269 

9850 

25.80 

0.46 

25.80 

269 

10850 

31.20 

3.05 

31.35 

264 

11850 

32.46 

1.32 

32.49 

267 

9875 

25.81 

0.51 

25.82 

269 

10875 

31.47 

2.67 

31.50 

265 

11875 

32.70 

1.55 

32.81 

267 

9900 

25.88 

0.56 

25.89 

269 

10900 

31.86 

2.02 

31.92 

266 

11900 

33.21 

1.54 

33.25 

267 

9925 

25.91 

0.67 

25.92 

268 

10925 

32.66 

1.38 

32.69 

267 

11925 

33.75 

1.55 

33.79 

267 

9950 

25.91 

0.75 

25.92 

268 

10950 

33.47 

0.81 

33.48 

268 

11950 

34.24 

2.39 

34.33 

266 

9975 

25. B1 

0.94 

25.83 

268 

10975 

33.96 

0.56 

33.96 

269 

11975 

34.42 

3.81 

34.63 

264 

10000 

25.79 

1.45 

25.83 

267 

11000 

34.60 

0.25 

34.60 

269 

12000 

34.89 

4.81 

35.22 

262 

10025 

25.96 

1.83 

26.03 

266 

11025 

35.21 

0.00 

35.21 

270 

12025 

35.34 

5.28 

35.73 

261 

10050 

26.14 

2.12 

26.23 

265 

11050 

35.91 

-0.61 

35.92 

271 

12050 

35.78 

5.24 

36.16 

261 

10075 

26.20 

2.36 

26.30 

265 

11075 

36.49 

-0.55 

36.50 

271 

12075 

36.56 

4.80 

36.89 

262 

10100 

26.12 

2.46 

26.23 

264 

11100 

36.55 

0.19 

36.55 

270 

12100 

36.90 

4. BO 

37.21 

2 62 

10125 

25.96 

2.57 

26.09 

264 

11125 

36.27 

0.53 

36.28 

269 

12125 

36.94 

4.13 

37.17 

263 

10150 

26.06 

2.86 

26.22 

264 

11150 

35.83 

0.85 

35.84 

268 

12150 

37.15 

3.52 

37.32 

2 64 

10175 

26.39 

3.13 

26.57 

263 

11175 

35.42 

1.08 

35.44 

268 

12175 

37.02 

3.30 

37.17 

265 

10200 

26.57 

3.42 

26.79 

262 

11200 

35.52 

1.37 

35.55 

268 

12200 

36.73 

3.06 

36.85 

265 

10225 

26.74 

3.35 

26.95 

263 

11225 

35.86 

1.42 

35.89 

268 

12225 

37.06 

2.33 

37.13 

266 

10250 

27.03 

3.17 

27.22 

263 

11250 

35.71 

1.24 

35.73 

268 

12250 

37.23 

1.83 

37.28 

267 
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TABLE 11-69 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE MIND VEL0CITY PROFILE 





TEST NUMBER 

2119 

03/30/65, 

. 1800Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

alt 

MX 

MZ 

WS 

theta 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12275 

37.09 

1.75 

37.13 

267 

13275 

42.90 

-0.95 

42.91 

271 

14275 

35.03 

0.07 

35.03 

270 

l?*no 

37.21 

1.22 

37.23 

268 

13300 

42.60 

-1.86 

42.64 

272 

14300 

34.96 

0.89 

34.97 

268 

12325 

37.63 

1.73 

37.67 

267 

13325 

42.41 

-2.64 

42.48 

2/3 

ItJAJ 

34.91 

0.14 

34.91 

270 

12350 

37.89 

2.40 

37.96 

266 

13350 

42.01 

-3.22 

42.14 

274 

14350 

35.10 

0.23 

35.10 

269 

12375 

38.09 

2.39 

38.16 

266 

13375 

41.54 

-4.06 

41.74 

275 

14375 

34.80 

0.54 

34.81 

269 

12400 

38.61 

2.82 

38.71 

266 

13400 

41.27 

-4.66 

41.54 

276 

14400 

34.50 

0.46 

34.58 

269 

12425 

39.05 

3.06 

39.17 

265 

13425 

40.90 

-5.37 

41.25 

277 

1A425 

34.14 

-0.30 

34.15 

270 

12450 

39.56 

3.19 

39.69 

265 

13450 

40.59 

-6.16 

41,06 

278 

14450 

34.25 

-0.65 

34.25 

271 

12475 

39.91 

3.33 

40.05 

265 

13475 

40.05 

-7.10 

40.67 

280 

14475 

34.22 

0.43 

34.23 

269 

12500 

40.13 

3.59 

40.29 

265 

13500 

39.17 

-8.20 

40.02 

2 82 

14500 

33.70 

0.82 

33.71 

268 

12525 

40.42 

3.96 

4G.61 

264 

13525 

38.51 

-8.42 

39.42 

2 82 

14525 

33.44 

-0.49 

33.44 

271 

12550 

40.47 

3.73 

40.64 

265 

13550 

37.55 

-8.28 

38.45 

282 

14550 

33.13 

-0.40 

33.13 

271 

12575 

40.54 

3.23 

40.66 

265 

13575 

35.88 

-7.97 

36.76 

282 

14575 

32.50 

0.12 

32.50 

270 

12600 

40.69 

2.76 

40.78 

266 

13600 

34.35 

-8.78 

35.46 

284 

14600 

32.54 

0.12 

32.54 

270 

12625 

41.04 

2.53 

41.12 

266 

13625 

32.96 

-6.89 

34. 14 

285 

14625 

32.69 

-0.04 

32.69 

270 

12650 

41.22 

2.52 

41.30 

266 

13650 

31.77 

-7.56 

32.66 

283 

14650 

32.61 

0.01 

32.61 

270 

12675 

41 .48 

2.68 

41.56 

266 

13675 

31.19 

-6.94 

31.95 

282 

14675 

32.24 

1.16 

32.26 

260 

12700 

41.71 

2.74 

41.80 

266 

13700 

30.84 

-6.14 

31.45 

281 

14700 

31.90 

0.95 

31.91 

268 

12725 

41.68 

2.38 

41.75 

267 

13725 

30.53 

-5.28 

30.99 

280 

14725 

32.02 

0.14 

32.02 

270 

12750 

42.00 

2.08 

42.05 

267 

13750 

30.33 

-4.42 

30.65 

278 

14750 

32.19 

0.51 

32.19 

269 

12775 

42.28 

2.10 

42.34 

267 

13775 

29.82 

-3.54 

30.03 

277 

14775 

32.28 

0.84 

32.29 

268 

12800 

42.39 

2.37 

42.45 

267 

13800 

29.44 

-2.87 

29.58 

275 

14800 

32.32 

0.90 

32.33 

268 

12825 

42.39 

2.39 

42.46 

267 

13825 

29.51 

-2.52 

29.62 

275 

14825 

32.14 

1.36 

32.17 

267 

12850 

42.62 

2.34 

42.69 

267 

13850 

29.63 

-2.29 

29.72 

274 

14850 

32.32 

1.04 

32.34 

268 

12875 

42.67 

2.69 

42.76 

266 

13875 

29.32 

-2.32 

29.41 

274 

14875 

32.41 

1.22 

32.43 

268 

12900 

42.49 

3.61 

42.65 

265 

13900 

29.08 

-2.07 

29.15 

274 

14900 

32.55 

1.54 

32.59 

267 

12925 

42.33 

3.47 

42.47 

265 

13925 

29.61 

-1.47 

29.65 

273 

14925 

32.42 

1.61 

32.46 

267 

12950 

42.16 

3.33 

42.29 

265 

13950 

29.86 

-1.66 

29.90 

273 

14950 

32.32 

1.90 

32.38 

266 

12975 

42.23 

3.65 

42.39 

265 

13975 

30.11 

-1.09 

30.13 

272 

14975 

32.82 

2.02 

32.89 

266 

13000 

42.01 

3.97 

42.19 

264 

14000 

30.51 

-0.24 

30.51 

270 

15000 

32.35 

1.98 

32.41 

266 

13025 

42.10 

3.60 

42.25 

265 

14025 

30.46 

-0.66 

30.47 

271 

15025 

32.02 

1 .48 

32.06 

267 

13050 

42.45 

3.02 

42.56 

266 

14050 

30.49 

-0.27 

30.49 

270 

15050 

32.09 

1.37 

32.12 

267 

13075 

42.63 

3.12 

42.74 

266 

14075 

30.77 

-0.16 

30.77 

270 

15075 

31.98 

1.57 

32.02 

267 

13100 

42.92 

3.43 

43.06 

265 

14100 

31.54 

1.03 

31.56 

268 

15100 

31.67 

1.71 

31.71 

267 

13125 

.43.25 

3.29 

43.37 

265 

14125 

31.99 

1.65 

32.03 

267 

15125 

31.26 

1.80 

31.31 

267 

13150 

43.79 

2.34 

43.85 

267 

14150 

32.72 

1.64 

32.76 

267 

15150 

30.74 

3.09 

30.90 

2 64 

13175 

43.89 

1.77 

43.92 

268 

14175 

33.39 

1.53 

33.42 

267 

15175 

30.27 

3.88 

30.52 

263 

13200 

43.35 

1.82 

43.39 

267 

14200 

33.88 

1.29 

33.90 

268 

15200 

30.27 

4.00 

30.54 

262 

13225 

43.38 

0.15 

43.38 

270 

14225 

34.19 

1.65 

34.23 

267 

15225 

29.96 

5.28 

30.42 

260 

1 3250 
ALT 

43.31 -0.90 

* ALTITUDE, MX 

43.32 
- Z0NAL 

271 14250 34.47 U.42 34.47 269 

C 0MP0NE NT , MZ - ME R I 01 0NAL C0MP0NENT, WS - MlNC SPEED, 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 2119 03/30/65, 1800Z, EASTERN TEST RANGE, 

15250 29.75 6.13 

THETA - HIND DIRECT I 0N 

, FL0RIDA 

30.38 

258 

AL I 

MX 

W Z 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

15275 

15300 

15325 

15350 

15375 

15400 

15425 

15450 

15475 

15500 

15525 

15550 

15575 

15600 

15625 

M/SEC 

29.67 

29.85 

30.26 

30.17 

30.21 

30.29 

29.75 

29.23 

29.20 

29.38 

29.61 

29.23 

28.91 

29.08 

28.93 

M/SEC 

6.08 

5.60 

6.50 

6.99 

6.59 

6.15 

5.69 

5.98 

6.65 

6.11 

5.44 

5.25 

5.32 

4.56 

4.76 

N/SEC 

30.29 

30.37 

30.95 
30.97 
30.92 

30.91 

30.29 

29.63 

29.95 
30.01 

30.10 

29.70 

29.40 

29.43 

29.32 

DEG 

258 

259 
258 

257 

256 

258 

259 
25 B 

257 

258 

259 

260 

259 
261 

260 

METERS M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 
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TABLE 11-70 

FPS-16 RAOAR/ J1MSPHERE MIND VEL0C IT V PR0FILE 


ALT 

MX 

MZ 

TEST NUMBER 
MS THETA 

2115 

ALT 

04/01/65 

MX 

, OlOOZ, 
M Z 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

175 

3.58 

-8.33 

9.07 

337 

1175 

12.12 

-6.95 

13.97 

300 

2175 

11.53 

1.29 

11.60 

263 

200 

3.09 

-8.26 

8.84 

339 

1200 

12.11 

-6.70 

13.84 

299 

2200 

11.42 

1.68 

11.55 

261 

225 

2.56 

-8.20 

8.59 

342 

1225 

12.32 

-6.41 

13.88 

297 

2225 

11.33 

2.01 

11.51 

260 

250 

2.04 

-8.08 

8.34 

346 

1250 

12.57 

-6.23 

14.03 

296 

2250 

11.24 

2.06 

11.43 

259 

275 

1.66 

-8.04 

8.21 

348 

1275 

12.84 

-5.99 

14.17 

295 

2275 

11.00 

1.90 

11.16 

260 

300 

1.41 

-8.05 

8.17 

350 

1300 

13.26 

-5.69 

14.43 

293 

2300 

10.82 

1.83 

10.97 

260 

325 

1.31 

-8.15 

8.26 

351 

1325 

13.47 

-5.26 

14.46 

291 

2325 

10.98 

1.79 

11.12 

261 

350 

1.42 

-8.38 

0.50 

350 

1350 

13.34 

-4.81 

14.18 

290 

2350 

11.41 

1.74 

11.55 

261 

375 

1.68 

-8.74 

8.90 

349 

1375 

13. 14 

-4.41 

13.87 

288 

2375 

11.79 

1.91 

11.94 

261 

400 

1.99 

-9.15 

9.36 

348 

1400 

12.96 

-4.18 

13.62 

208 

2400 

12.08 

2.10 

12.26 

260 

425 

2.23 

-9.54 

9.80 

347 

1425 

12.73 

-4.10 

13.37 

288 

2425 

12.43 

2.24 

12.63 

260 

450 

2.57 

-10.01 

10.34 

345 

1450 

12.67 

-3.99 

13.28 

287 

2450 

12.66 

2.45 

12.90 

259 

475 

2.96 

-10.57 

10.98 

344 

1475 

12.79 

-3.78 

13.34 

286 

2475 

12.76 

2.63 

13.03 

258 

500 

3.24 

-11.07 

11.54 

344 

1500 

12.86 

-3.55 

13.34 

285 

2500 

12.79 

2.77 

13.09 

258 

525 

3.73 

-11.76 

12.34 

342 

1525 

12.76 

-3.41 

13.21 

285 

2525 

12.78 

3.08 

13.14 

256 

550 

4.15 

-12.45 

13.12 

341 

1550 

12.68 

-3.54 

13.16 

285 

2550 

12.57 

3.32 

13.00 

255 

575 

4.13 

-12.80 

13.45 

342 

1575 

12.70 

-3.82 

13.26 

287 

2575 

12.46 

3.45 

12.93 

254 

600 

4.00 

-13.10 

13.69 

343 

1600 

12.59 

-3.88 

13.18 

207 

2600 

12.51 

3.77 

13.07 

253 

625 

3.94 

-13.45 

14.02 

343 

162 5 

12.54 

-3.77 

13.10 

287 

2625 

12.46 

4.09 

13.11 

252 

650 

3.87 

-13.62 

14.36 

344 

1650 

12.57 

-3.68 

13.10 

286 

2650 

12.38 

4.27 

13.09 

251 

675 

3.83 

-14.21 

14.72 

345 

1675 

12.62 

-3.58 

13.11 

206 

2675 

12.40 

4.49 

13.19 

250 

700 

3.81 

-14.62 

15.11 

345 

1700 

12.62 

-3.36 

13.06 

205 

2700 

12.48 

4.69 

13.33 

249 

725 

3.61 

-14.08 

15.31 

346 

1725 

12.51 

-3.05 

12.88 

284 

2725 

12.36 

4.76 

13.24 

249 

750 

3.26 

-15.01 

15.36 

348 

1750 

12.44 

-2.85 

12.76 

283 

2750 

12.43 

4.90 

13.36 

248 

775 

3.10 

-15.34 

15.65 

340 

1775 

12.40 

-2.78 

12.71 

282 

2775 

12.74 

4.94 

13.66 

249 

800 

3.46 

-15.50 

15.88 

34? 

1800 

12.37 

-2.77 

12.68 

282 

2800 

12.71 

4.94 

13.64 

249 

825 

6.37 

-12.92 

14.40 

334 

1825 

12.29 

-2.63 

12.57 

282 

2825 

12.52 

5.22 

13.56 

247 

8 50 

9.42 

-9.89 

13.66 

316 

1850 

12.22 

-2.26 

12.43 

280 

2850 

12.49 

5.57 

13.67 

246 

875 

9.93 

-9.04 

13.43 

312 

1875 

12.18 

-1.90 

12.33 

279 

2875 

12.42 

5.74 

13.68 

245 

900 

10.21 

-8.50 

13.29 

310 

1900 

12.09 

-1.71 

12.21 

278 

2900 

12.45 

5.92 

13.79 

244 

925 

10.55 

-8.41 

13.49 

308 

1925 

11.99 

-1.49 

12.09 

277 

2925 

12.65 

6.11 

14.05 

2 44 

950 

11.04 

-8.44 

13.89 

307 

1950 

11.84 

-1.14 

11.89 

275 

2950 

12.90 

5.89 

14.19 

245 

975 

11.64 

-0.18 

14.23 

305 

1975 

11.65 

-0.85 

11.68 

274 

2975 

13.32 

5.43 

14.38 

248 

1000 

11.66 

-7.77 

14.18 

303 

2000 

11.60 

-0.72 

11.63 

273 

3000 

1^.64 

4-9 1 

14 . O 



11.00 

-(.« 

Id. *0 

dU2 

2025 

11.69 

-0.57 

11.70 

273 

3025 

13.74 

4.36 

14.42 

252 

1050 

11.99 

-7.32 

14.05 

301 

2050 

11.74 

-0.37 

11.75 

272 

3050 

13.76 

4.04 

14.34 

253 

1075 

12.14 

-7.24 

14.13 

301 

2075 

11.67 

0.03 

11.67 

270 

3075 

13.90 

3.91 

14.44 

254 

1100 

12.32 

-7.07 

14.21 

300 

2100 

11.62 

0.43 

11.63 

268 

3100 

13.94 

3.64 

14.41 

255 

1125 

12.32 

-7.11 

14.22 

300 

2125 

11.62 

0.69 

11.64 

266 

3125 

13.75 

3.43 

14.17 

256 

1150 

12.16 

-7.02 

14.04 

300 

2150 

11.58 

0.96 

11.62 

265 

3150 

13.71 

3.33 

14.11 

256 

ALT 

« ALTITUOE, MX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

WZ - MERIO10NAL 

C0HP0NENT, MS - 

MINC SPEEO, 

theta * 

MIND DIRECTI0N 




ALT 

MX 

MZ 

MS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE MINO 
2115 04/01/65, OlOOZ, 

ALT MX MZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

MS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

MX 

MZ 

wS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/S EC 

DEG 

3175 

13.00 

3.23 

14.17 

257 

4175 

9.29 

2.65 

9.66 

2 54 

5175 

16.77 

1.86 

16.87 

2 64 

3200 

13.09 

3.08 

14.23 

257 

4200 

9.42 

2.78 

9.82 

253 

5200 

16.98 

1.51 

17.05 

2 65 

3225 

14.00 

3.09 

14.33 

257 

4225 

9.52 

3.06 

10.00 

252 

5225 

17.28 

1.27 

17.33 

266 

3250 

14.34 

3.17 

14.68 

257 

4250 

9.70 

3.57 

10.34 

250 

5250 

17.51 

1.12 

17.54 

266 

3275 

14.61 

3.14 

14.95 

258 

4275 

10.19 

3.76 

10.86 

250 

5275 

17.35 

0.84 

17.37 

2 67 

3300 

14.58 

3.29 

14.94 

257 

4300 

10.77 

3.69 

11.39 

251 

5300 

17.22 

0.49 

17.23 

260 

3325 

14.65 

3.41 

15.05 

257 

4325 

11.22 

3.81 

11.85 

251 

5325 

17.48 

0.27 

17.48 

269 

3350 

14.71 

3.12 

15.04 

258 

4350 

11.56 

4.18 

12.29 

250 

5350 

17.59 

0.18 

17.59 

2 69 

3375 

14.57 

2.59 

14.79 

260 

4375 

11.68 

4.65 

12.57 

248 

5375 

17.61 

0.24 

17.62 

269 

3400 

14.42 

2.08 

14.57 

262 

4400 

11.77 

4.91 

12.75 

247 

5400 

17.46 

0.35 

17.47 

269 

3425 

14.48 

1.65 

14.58 

263 

4425 

11.90 

5.06 

12.94 

247 

5425 

17.30 

0.32 

17.30 

2 69 

3450 

14.41 

1.16 

14.46 

265 

4450 

11.86 

5.01 

12.87 

247 

5450 

17.39 

0.27 

17.39 

269 

3475 

14.06 

0.64 

14.08 

267 

4475 

11.79 

4.84 

12.74 

247 

5475 

17.46 

0.26 

17.46 

269 

3500 

13.78 

0.07 

13.78 

270 

4500 

11.71 

4.80 

12.66 

248 

5500 

17.36 

0.26 

17.36 

269 

3525 

13.42 

-0.32 

13.43 

271 

4525 

11.92 

4.73 

12.82 

248 

5525 

17.19 

0.38 

17.19 

269 

3550 

12.90 

-0.51 

12.91 

272 

4550 

12.43 

4.46 

13.21 

250 

5550 

17.00 

0.67 

17.02 

268 

3575 

12.32 

-0.72 

12.34 

273 

4575 

12.85 

4.18 

13.51 

252 

5575 

16.76 

0.98 

16.79 

266 

3600 

11.63 

-1.03 

11.68 

275 

4600 

12.92 

4.04 

13.54 

252 

5600 

16.66 

1.13 

16.70 

266 

3625 

11.21 

-1.22 

11.28 

276 

4625 

12.99 

3.96 

13.58 

253 

5625 

16.67 

1.26 

16.71 

266 

3650 

10.97 

-1.37 

11.05 

277 

4650 

13.11 

3.83 

13.66 

254 

5650 

16.54 

1.35 

16.60 

265 

3675 

10.66 

-1.40 

10.75 

277 

4675 

13.13 

3-69 

13.64 

254 

5675 

16.41 

1.47 

16.40 

265 

3700 

10.50 

-1.20 

10.57 

276 

4700 

13.22 

3.68 

13.72 

254 

5700 

16.28 

1.72 

16.37 

264 

3725 

10.40 

-1.05 

10.45 

276 

4725 

13.43 

3.67 

13.92 

255 

5725 

16.03 

2.14 

16.17 

262 

3750 

10.13 

-0.97 

10.18 

275 

4750 

13.76 

3.53 

14.20 

255 

5750 

15.88 

2.66 

16.10 

260 

3775 

9.98 

-0.75 

10.01 

274 

4775 

13.91 

3.28 

14.29 

257 

5775 

15.85 

3.24 

16.18 

258 

3800 

9.82 

-0.40 

9.83 

272 

4800 

13.97 

3.11 

14.31 

257 

5800 

15.95 

3.76 

16.39 

257 

3825 

9.55 

-0.42 

9.56 

272 

4825 

14.27 

2.91 

14.57 

258 

5825 

16.09 

4.12 

16.61 

255 

3850 

9.25 

-0.70 

9.28 

274 

4850 

14.54 

2.79 

14.81 

259 

5850 

16.14 

4.26 

16.70 

255 

3875 

9.06 

-0.76 

9.10 

275 

4875 

14.79 

2.87 

15.06 

259 

5875 

16.00 

4.33 

16.57 

255 

3900 

8.91 

-0.77 

B. 94 

275 

4900 

15.07 

2.97 

15.36 

259 

5900 

15.85 

4.31 

16.43 

255 

3925 

8.77 

-0.74 

8.80 

275 

4925 

15.45 

2.95 

15.73 

259 

5925 

15.51 

4.51 

16.16 

254 

3950 

9.03 

-0.51 

9.05 

273 

4950 

15.76 

2.74 

16.00 

260 

5950 

15.19 

4.85 

15.95 

252 

3975 

9.21 

-0.41 

9.22 

272 

4975 

16.06 

2.36 

16.24 

261 

5975 

15.20 

5.09 

16.03 

251 

4000 

9.21 

-0.15 

9.21 

271 

5000 

16.49 

2.11 

16.62 

263 

6000 

15.36 

5.27 

16.24 

251 

4025 

9.32 

0.32 

9.33 

268 

5025 

16.90 

1.96 

17.01 

263 

6025 

15.65 

5.61 

16.63 

250 

4050 

9.51 

0.67 

9.54 

266 

5050 

17. 18 

1.B8 

17.29 

264 

6050 

16.09 

5.82 

17.11 

250 

4075 

9.49 

1.26 

9.57 

262 

5075 

17.27 

2.10 

17.40 

263 

6075 

16.69 

5.88 

17.70 

250 

4100 

9.31 

2.01 

9.53 

258 

5100 

16.99 

2.45 

17.16 

262 

6100 

17.07 

6.14 

18.14 

250 

4125 

9.24 

2.41 

9.55 

255 

5125 

16.74 

2.45 

16.92 

261 

6125 

17.20 

6.38 

18.34 

249 

4150 

9.24 

2.54 

9.58 

254 

5150 

16.71 

2.17 

16.85 

262 

6150 

17.35 

6.52 

18.53 

249 


ALT * ALTITUDE, MX - Z0NAL C0MP0NENT, W Z - HE R 1 01 0NAL C0HP0NENT, MS * MINC SPEED, THETA * MIND DIRECTI0N 


nAf'c -Tin 1 ABLt 1 1 - fU \COn t) 

rAbt FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0F1LE 





TEST NUM8ER 

2115 

04/01/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

6175 

17.54 

6.54 

18.72 

249 

7175 

22.83 

0.92 

22.85 

268 

0175 

6200 

17.56 

6.52 

18.73 

249 

7200 

23.12 

0.94 

23.14 

267 

8200 

6225 

17.48 

6.50 

18.65 

2*9 


23.11 

1.05 

23.14 

267 

8225 

6250 

17.52 

6.44 

18.67 

250 

7250 

23.03 

1.32 

23.07 

267 

«25u 

6275 

17.56 

6.43 

18.70 

250 

7275 

23.00 

1.48 

23.05 

266 

8275 

6300 

17.79 

6.33 

18.88 

250 

7300 

22.89 

1.45 

22.94 

266 

8300 

6325 

18.12 

6.13 

19.13 

251 

7325 

22.91 

1.46 

22.95 

266 

8325 

6350 

18.37 

5.92 

19.30 

252 

7350 

22.90 

1.59 

22.96 

266 

8350 

6375 

18.42 

5.69 

19.28 

253 

7375 

22.76 

1.79 

22.83 

265 

8375 

6400 

18.31 

5.55 

19.13 

253 

7400 

22.88 

1.77 

22.95 

265 

8400 

6425 

18.37 

5.33 

19.13 

254 

7425 

23.03 

1.70 

23.09 

266 

8425 

6450 

18.47 

5.00 

19.14 

255 

7450 

23.30 

1.58 

23.35 

266 

8450 

6475 

18.57 

4.54 

19.12 

256 

7475 

23.16 

1.60 

23.22 

266 

8475 

6500 

18.76 

4.16 

19.21 

257 

7500 

22.85 

1.65 

22.90 

266 

8500 

6525 

18.64 

4.10 

19.09 

257 

7525 

22.88 

1.65 

22.94 

266 

8525 

6550 

18.44 

4.40 

18.96 

256 

7550 

22.93 

1.65 

22.99 

266 

8550 

6575 

18.43 

4.65 

19.06 

255 

7575 

22.84 

1.77 

22.90 

265 

0575 

6600 

18.19 

5.03 

18.88 

254 

7600 

22.43 

1 .93 

22.51 

265 

8600 

6625 

18.01 

4.72 

18.62 

255 

7625 

22.17 

2.06 

22.26 

265 

8625 

6650 

18.02 

4.47 

18.57 

256 

7650 

22.15 

2.15 

22.26 

264 

8650 

6675 

17.86 

4.40 

18.40 

256 

7675 

22.08 

2.14 

22.18 

264 

8675 

6700 

17.79 

4.30 

18.30 

256 

7700 

21.94 

2.23 

22.06 

264 

8700 

6725 

17.75 

4.04 

18.20 

257 

7725 

21.92 

2.26 

22.04 

264 

8725 

6750 

17.76 

3.90 

18.16 

257 

7750 

21.79 

2.30 

21.91 

264 

8750 

6775 

18.05 

3.93 

18.40 

258 

7775 

21.82 

2.43 

21.96 

263 

8775 

6800 

18.46 

3.70 

18.82 

258 

7800 

22.03 

2.37 

22.15 

264 

8800 

6825 

18.74 

3.32 

19.03 

260 

7825 

21.89 

2.28 

22.01 

2 64 

8825 

6850 

18.52 

3.01 

18.76 

261 

7850 

21.78 

2.36 

21.91 

264 

0850 

6875 

18.46 

2.86 

18.68 

261 

7075 

21.73 

2.45 

21.86 

263 

8875 

6900 

18.75 

2.54 

18.92 

262 

7900 

21.46 

2.67 

21.62 

263 

8900 

6925 

18.90 

2.17 

19.02 

263 

7925 

21.53 

3.21 

21.77 

261 

8925 

6950 

19.09 

1.96 

19.19 

264 

7950 

21.86 

3.80 

22.19 

260 

8950 

6975 

19.49 

1.83 

19.58 

264 

7975 

21.87 

3.96 

22.22 

260 

8975 

7000 

19.75 

1.70 

19.83 

265 

8000 

?l-73 

3.92 

22.08 

260 

9000 

7025 

19.97 

1.59 

20.03 

265 

8025 

21.82 

3.72 

22.13 

260 

9025 

7050 

20.36 

1.48 

20.42 

266 

8050 

21.79 

3.40 

22.05 

261 

9050 

7075 

20.41 

1.37 

20.46 

266 

8075 

21.50 

3.19 

21.74 

261 

9075 

7100 

20.80 

1.30 

20.84 

266 

8100 

21.40 

3.12 

21.62 

262 

9100 

7125 

21.56 

1.13 

21.59 

267 

8125 

21.45 

2.99 

21.66 

262 

9125 

7150 

22.24 

0.99 

22.26 

267 

8150 

21,30 

2.75 

21.48 

262 

9150 


MX WZ 

M/SEC M/SEC 

21.17 2.53 

21.29 2.29 

21.30 2.06 

2i»34 1.92 

21.44 1.73 


21.55 1.36 
21.85 1.00 
21.89 0.61 
21.96 0.34 
22.02 0.26 


21.94 0.25 
22.23 0.10 
22.79 -0.07 
23.00 0.06 
22.98 0.09 


22.95 0.01 
23.10 0.04 
23.32 0.19 
23.24 0.39 
23.20 0.47 


23.17 0.67 
23.14 0.76 
23.29 0.73 
23.33 0.78 
23.38 0.92 


23.40 1.21 

23.44 1.29 

23.51 1.33 

23.52 1.27 

23.60 1.20 


23.59 1.07 

23.74 1.14 

24.01 1.30 

24.02 1.10 

24.16 1.04 


24.21 1.08 
24.15 1.17 
24.29 1.18 
24.34 1.22 
24.44 1.25 


MS 

THETA 

M/SEC 

DEG 

21.32 

263 

21.42 

264 

21.40 

264 

21.42 

26? 

21.51 

265 


21, 

.59 

266 

21, 

.88 

267 

21, 

.90 

268 

21, 

.96 

269 

22 

.02 

269 


21. 

.94 

269 

22. 

.23 

270 

22, 

.79 

270 

23, 

.00 

270 

22. 

.98 

2 70 


22. 

,95 

270 

23, 

.10 

270 

23, 

,33 

269 

23, 

.24 

269 

23, 

.20 

269 


23, 

.18 

268 

23, 

,15 

268 

23, 

.30 

260 

23, 

.34 

268 

23 

.40 

268 


23, 

.43 

267 

23, 

.47 

267 

23, 

.54 

267 

23, 

.55 

267 

23 

.63 

267 


23. 

,62 

267 

23, 

.77 

267 

24, 

.04 

267 

24, 

.05 

267 

24, 

. 18 

267 


24. 

.23 

267 

24. 

.18 

267 

24. 

.31 

267 

24, 

,37 

267 

24, 

.47 

267 


ALT » ALTITUOE, MX - Z0NAL C0MP0NE NT • MZ « ME R I D 1 0NAL C0NP0NENT, MS * MINC SPEEO, THETA - MIND DIRECTI 0N 


FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 2115 04/01/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9175 

24.84 

1.24 

24.07 

267 

9200 

25.40 

0.97 

25.41 

268 

9225 

25.63 

0.66 

25.64 

268 

9250 

25.66 

0.68 

25.67 

268 

9275 

25.84 

0.51 

25.84 

269 


9300 

26.27 

0.32 

26.27 

269 

9325 

26.69 

0.61 

26.70 

269 

9350 

26.86 

0.97 

26.88 

268 

9375 

26.85 

1.23 

26.88 

267 

9400 

26.55 

1.83 

26.62 

266 


ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

10175 

29.43 

8.44 

30.62 

254 

10200 

29.17 

8.23 

30.31 

254 

10225 

29.17 

7.70 

30.17 

255 

10250 

29.21 

7.12 

30.06 

256 

10275 

29.13 

6.16 

29.78 

258 


10300 

29.32 

5.74 

29.88 

259 

10325 

29.38 

5.73 

29.94 

259 

10350 

29. 10 

5.67 

29.65 

259 

10375 

28.69 

5.73 

29.25 

2 59 

10400 

28.59 

5.53 

29.12 

259 


ALT MX MZ MS 


METERS 

M/SEC 

H/ SEC 

M/SEC 

DEG 

11175 

32.66 

6.77 

33.35 

258 

11200 

32.89 

6.95 

33.62 

258 

1 1225 

32.83 

7.14 

33.60 

250 

11250 

32.97 

7.63 

33.84 

257 

11275 

33.01 

8.17 

34.01 

256 

11300 

32.82 

8.88 

34.00 

255 

11325 

32.59 

9.13 

33.85 

2 54 

11350 

32.67 

9.15 

33.93 

254 

11375 

32.56 

9.08 

33 . 80 

254 

11400 

32.36 

8.93 

33.57 

254 


9425 

26.32 

2.60 

9450 

26.10 

3.39 

9475 

25.90 

4.07 

9500 

25.91 

4.59 

9525 

26.36 

5.12 


9550 

26.87 

5.65 

9575 

27.12 

6.15 

9600 

27.39 

6.60 

9625 

27.40 

6.92 

9650 

27.36 

7.28 


9675 

27.19 

7.54 

9700 

27.13 

7.89 

9725 

27.16 

8.29 

9750 

26.86 

8.46 

9775 

26.44 

8.63 


9800 

26.33 

B.73 

9825 

26.52 

8.71 

9850 

26.89 

8.68 

9875 

27.36 

8.93 

9900 

27.67 

9.08 


9925 

27.97 

8.77 

9950 

27.92 

8.56 

9975 

27.83 

8.95 

10000 

28.40 

9.07 

10025 

28.90 

9.03 


10050 

29.07 

8.94 

10075 

29.42 

8.77 

10100 

29.64 

8.49 

10125 

29.48 

8.37 

10150 

29.42 

8.43 


26.44 264 10425 
26.32 262 10450 
26.22 261 10475 
26.31 260 10500 
26.86 259 10525 


27.46 258 10550 
27.80 257 10575 
20.18 256 10600 
28.26 256 10625 
20.31 255 10650 


26.22 254 10675 
28.25 254 10700 
26.40 253 10725 
28.16 252 10750 
27.82 25 2 10775 


27.74 251 10800 
27.92 252 10825 
28.26 252 10850 
28.78 252 10875 
29.13 252 10900 


29.31 252 10925 
29.20 253 10950 
29.24 252 10975 
29.81 252 11000 
30.28 252 11025 


30.42 253 11050 
30.70 253 11075 
30.83 254 11100 
30.65 254 11125 
30.61 254 11150 


28.58 

5.15 

29.04 

29.04 

4.88 

29.45 

29.46 

4.46 

29.79 

29.93 

4.23 

30.23 

30.38 

4.37 

30.69 


30.58 

4.17 

30.86 

30.93 

4.12 

31.20 

31.66 

4.26 

31.94 

32.23 

4.46 

32.54 

32.54 

4.75 

32.88 


32.52 

5.07 

32.91 

32.19 

5.24 

32.62 

31.81 

5.35 

32.25 

31.73 

5.74 

32.24 

31.37 

6.04 

31.94 


30.92 

6.04 

31.51 

30.68 

6.46 

31.35 

30.44 

7.32 

31.31 

30.06 

7.83 

31.06 

30. 13 

8.28 

31.24 


30.64 

8.09 

31.69 

30.74 

7.65 

31.67 

31.14 

7.41 

32.01 

31.42 

7.57 

32.32 

31.48 

7.66 

32.40 


31.71 

7.41 

32.57 

31.93 

7.26 

32.74 

32.23 

7.30 

33.05 

32.23 

7.13 

33.01 

32.27 

6.76 

32.97 


260 

11425 

32.33 

260 

11450 

32.54 

261 

11475 

32.71 

262 

11500 

32.82 

262 

11525 

33.31 

262 

11550 

33.61 

262 

11575 

3 3.99 

262 

11600 

34.37 

262 

11625 

34.99 

262 

1 1650 

35.19 

261 

11675 

35.43 

261 

11700 

35.79 

260 

11725 

35.74 

260 

11750 

35.60 

259 

11775 

35.64 

259 

11800 

35.77 

258 

1 1825 

35.71 

256 

1 1850 

35.71 

255 

11075 

35.70 

254 

11900 

35.99 

255 

11925 

36.28 

256 

1 1950 

36.46 

256 

1 1975 

36.84 

256 

12000 

36.97 

256 

12025 

36.96 

257 

12050 

37.72 

257 

12075 

38.05 

257 

12100 

37.98 

257 

12125 

38.08 

258 

12150 

38.07 


8.77 

33.50 

255 

8.71 

33.68 

255 

8.81 

33.87 

255 

8.96 

34.02 

2 55 

6.88 

34.47 

255 


8.79 

34.74 

255 

8.78 

35.10 

255 

8.70 

35.45 

256 

8.79 

36.08 

256 

8.66 

36.24 

256 


8.60 

36.46 

2 56 

8.78 

36.85 

256 

9.07 

36.88 

256 

8.89 

36.69 

2 56 

8.99 

36.75 

256 


9.05 

36.89 

256 

8.82 

36.78 

2 56 

9.15 

36.86 

255 

8.93 

36.80 

256 

8.42 

36.96 

257 


8.98 

37.37 

256 

9.25 

37.62 

2 56 

8.97 

37.91 

256 

8.92 

38.04 

256 

8.74 

37.98 

257 


8.25 

3B .61 

257 

8.18 

38.92 

258 

7.68 

38.75 

258 

7.08 

38.73 

259 

6.70 

38.65 

260 
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TABLE 11-70 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0C IT Y PR0FH.E 





TEST NUMBER 

2115 04/01/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CFG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12175 

38.28 

6.80 

38.88 

260 

13175 

32.94 

-1.03 

32.96 

27 2 

14 ITS 

35.07 

10.03 

36.48 

254 

12200 

38.56 

6.37 

39.08 

260 

13200 

32.68 

-0.44 

32.68 

271 

142C0 

35.84 

9.82 

37.16 

255 

12225 

38.56 

5.98 

39.02 

261 

13225 

32.44 

0.04 

32.44 

270 

14225 

36.11 

9.81 

37.42 

255 

12250 

38.89 

5.75 

39.32 

261 

1 3250 

32.50 

0.51 

32.51 

269 

14250 

36.47 

10.30 

37.92 

254 

12275 

39.30 

4.96 

39.61 

263 

13275 

32.22 

1.02 

32.23 

268 

14275 

36.94 

10.77 

38.48 

254 

12300 

39.54 

4.38 

39.78 

264 

13300 

32.22 

1.13 

32.24 

266 

14300 

37.74 

10.55 

39.18 

2 54 

12325 

39.90 

4.00 

40.10 

264 

13325 

32.23 

1.37 

32.26 

267 

14325 

38.11 

10.86 

39.63 

2 54 

12350 

40.24 

3.94 

40.43 

264 

13350 

31.79 

2.12 

31.86 

266 

14350 

37.98 

11.22 

39.61 

253 

12375 

40.53 

3.42 

40.67 

265 

1 3375 

31.59 

2.40 

31.68 

265 

14375 

37.87 

11.44 

39.56 

253 

12400 

41.16 

2.62 

A1.25 

266 

1 3400 

31.84 

2.38 

31.93 

266 

14400 

37.75 

11.93 

39.59 

252 

12425 

42.15 

1.67 

42.18 

268 

13425 

31.89 

2.29 

31.98 

266 

14425 

37.55 

12.02 

39.42 

252 

12450 

43.20 

0.74 

43.21 

269 

13450 

32.26 

2.57 

32.36 

265 

14450 

37.15 

12.21 

39.11 

252 

12475 

43.63 

0.23 

43.63 

270 

13475 

32.47 

2.97 

32.61 

265 

14475 

36.47 

12.69 

38.62 

251 

12500 

43.38 

-0.38 

43. 38 

270 

13500 

32.42 

3.55 

32.61 

264 

14500 

36.27 

13.37 

38.65 

250 

12525 

43.82 

-1.28 

43.84 

271 

13525 

32.59 

3.86 

32.82 

263 

14525 

35.76 

14.30 

38. 52 

248 

12550 

44.61 

-1.90 

44.65 

272 

13550 

32.63 

3.88 

32.86 

263 

14550 

35.14 

14.68 

38.08 

247 

12575 

44.87 

-2.04 

44.91 

272 

1 3575 

32.56 

4.62 

32.89 

262 

14575 

35.21 

14.81 

38. 19 

247 

12600 

44.20 

-2.26 

44.25 

273 

13600 

32.45 

5.05 

32.84 

261 

14 600 

35.12 

15.57 

38.42 

246 

12625 

42.96 

-2.33 

4 3.02 

273 

13625 

32.32 

4.91 

32.69 

261 

14625 

35.15 

16.61 

38 . 88 

245 

12650 

41.70 

-1.99 

41.75 

273 

13650 

32.33 

5.37 

32.78 

260 

14650 

35.63 

16.97 

39.47 

244 

12675 

40.79 

-1.83 

40.83 

272 

13675 

32.62 

5.74 

33.12 

260 

14675 

36.21 

16.86 

39.94 

245 

12700 

39.40 

-1.47 

39.42 

272 

13700 

33.10 

5.82 

33.61 

260 

14700 

36.69 

17.40 

40.61 

2 44 

12725 

38.35 

-0.99 

38.36 

271 

13725 

33.89 

5.75 

34.37 

260 

14725 

37.85 

17,81 

41.83 

245 

12750 

37.39 

-0.92 

37.40 

271 

13750 

34.71 

5.77 

35.18 

260 

14750 

38.57 

17.86 

42.50 

245 

12775 

36.78 

-1.48 

36.81 

272 

13775 

34.93 

5.73 

35.40 

261 

14775 

39.69 

17.62 

43.43 

246 

12800 

36.91 

-1.51 

36.94 

272 

13800 

35.71 

5.15 

36.08 

262 

14800 

39.97 

16.75 

43.34 

247 

12825 

36.94 

-1.68 

36.98 

272 

13825 

36.64 

5.28 

37.01 

262 

14825 

40.63 

16.45 

43.83 

248 

12850 

37.37 

-2.14 

37.43 

273 

13050 

36.63 

5.63 

37.06 

261 

14850 

41.29 

16.06 

44.30 

249 

12875 

37.39 

-2.24 

37.46 

273 

13875 

36.55 

5.79 

37.00 

261 

14875 

41.95 

14.56 

44. 4 L 

251 

12900 

36.56 

-2.36 

36.63 

274 

13900 

36.59 

5.67 

37.02 

261 

14900 

42.62 

14.19 

44.92 

251 

12925 

35.90 

-2.37 

35.97 

274 

13925 

36.31 

6.22 

36.83 

260 

14925 

42.97 

13.85 

45.15 

252 

12950 

35.49 

-1.91 

35.54 

273 

13950 

36.50 

6.74 

37.11 

259 

14950 

43.74 

12.30 

45.44 

2 54 

12975 

34.98 

-1.13 

35.00 

272 

13975 

36.12 

6.75 

36.74 

259 

14975 

43.88 

11.48 

45.36 

255 

13000 

35.03 

-1.13 

35.05 

272 

14000 

35.98 

6.50 

36.56 

260 

15000 

43.96 

10.12 

45.11 

257 

13025 

35.11 

-1.21 

35.13 

272 

14025 

36.00 

7.40 

36.76 

258 

15025 

44.12 

9.81 

45.20 

257 

13050 

34.76 

-1.15 

34.77 

272 

14050 

35.93 

7.91 

36.79 

257 

15050 

43.76 

10.11 

44.91 

257 

13075 

34.15 

-0.91 

34.17 

271 

14075 

35.64 

8.39 

36.62 

257 

15075 

43.52 

10.61 

44.80 

256 

13100 

33.87 

-1.05 

33.88 

272 

14100 

34.98 

9.00 

36.12 

255 

15100 

43.83 

10.70 

45.11 

256 

13125 

33.34 

-1.14 

33.36 

272 

14125 

34.31 

9.48 

35.60 

254 

15125 

44.05 

10.11 

45.19 

257 

13150 

ALT 

32.95 -1.18 

= altitude, wx 

32.97 
- Z0NAL 

2 72 14150 34.40 9.88 35.79 254 

C0MP0NE NT , WZ = MERIDIONAL COMPONENT, WS = WINC SPEED, 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2115 04/01/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, 

15150 
THETA = W 

, FL0RIDA 

44.00 9.21 

IND DIRECTION 

44.95 

258 

ALT 

wx 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15175 

43.46 

8.31 

44.25 

259 

16175 

31.85 

0.55 

31.85 

269 

17175 

26.35 

4.67 

26.76 

260 

15200 

43.29 

7.78 

43.98 

260 

16200 

31.48 

1.31 

31.51 

267 

17200 

26.01 

6.56 

26.83 

256 

15225 

43.44 

7 . 16 

44.03 

260 

16225 

31.22 

2.06 

31.29 

266 

17225 

26.05 

7.64 

27.15 

253 

15250 

43.02 

6.19 

43 .47 s 

262 

16250 

31.26 

2.04 

31.33 

266 

17250 

26.09 

7.40 

27.12 

254 

15275 

42.84 

5.88 

43.25 

262 

16275 

31.00 

2.09 

31.07 

266 

17275 

26.37 

7.19 

27.33 

255 

15300 

42.62 

5.87 

43.03 

262 

16300 

31.19 

2.96 

31.33 

264 

17300 

26.40 

6.32 

27.15 

256 

15325 

42.03 

6.18 

42.48 

261 

16325 

31.62 

3.56 

31.82 

263 

17325 

26.23 

5.61 

26.82 

258 

15350 

41.51 

6.58 

42.03 

261 

16350 

31.90 

3.62 

32.10 

263 

17350 

26.36 

3.76 

26.65 

262 

15375 

41.39 

6.27 

41.86 

261 

16375 

32.32 

3.27 

32.49 

264 

17375 

26.21 

3.05 

26.39 

263 

15400 

41.20 

6.29 

41.68 

261 

16400 

32.65 

2.99 

32.79 

265 

17400 

25.72 

1.90 

25.7 9 

266 

15425 

40.94 

6.33 

41.43 

261 

16425 

32.81 

2.11 

32.88 

266 

17425 

25.45 

1.33 

25.49 

267 

15450 

40.36 

5.71 

40.76 

262 

16450 

32.42 

2.06 

32.48 

266 

17450 

24.24 

-0.04 

24.24 

270 

15475 

40.32 

5.44 

40.68 

262 

16475 

32.30 

1.65 

32.35 

267 

17475 

23.20 

-0.51 

23.21 

271 

15500 

40.34 

5.35 

40.70 

262 

16500 

32.49 

0.37 

32.49 

269 

17500 

22.12 

-0.51 

22.12 

271 

15525 

40.43 

5.04 

40.74 

263 

16525 

32.33 

-0.48 

32.34 

271 

17525 

20.92 

-0.84 

20.94 

272 

15550 

40.35 

4.80 

4C.63 

263 

16550 

32.33 

-0.24 

32.33 

270 

17550 

18.78 

-1.27 

18.82 

274 

15575 

39.98 

4.28 

40.21 

264 

16575 

32.25 

-0.24 

32.25 

270 

1 7575 

18.41 

-0.99 

18.43 

273 

15600 

39.92 

3.68 

40.09 

265 

16600 

31.72 

-0.75 

31.73 

271 

17600 

18.04 

-0.71 

18.05 

272 

15625 

39.85 

3.65 

4C.01 

265 

16625 

31.49 

-0.97 

31.51 

272 

17625 

15.67 

0.14 

15.67 

269 

15650 

39.83 

3.73 

40.01 

264 

16650 

31.37 

-0.99 

31.38 

272 

17650 

14.64 

-0.23 

14.64 

271 

15675 

39.80 

3.86 

39.99 

264 

16675 

31.23 

-1.40 

31.26 

272 

17675 

13.07 

0.06 

13.07 

270 

15700 

39.85 

3.90 

4C.04 

264 

16700 

30.63 

-1.66 

30.67 

273 

17700 

13.00 

0.87 

13.03 

266 

15725 

40.03 

3.19 

40. 15 

265 

16725 

29.17 

-1.70 

29.22 

2 73 

17725 

13.01 

1.35 

13.08 

264 

15750 

39.95 

2.63 

40.04 

266 

16750 

28.84 

-1.08 

28.86 

272 

17750 

13.12 

1.23 

13.18 

264 

15775 

39.60 

2.39 

39.67 

266 

16775 

28.31 

-0.24 

28.31 

270 

17775 

13.30 

0.91 

13.33 

266 

15800 

39.55 

2.26 

39.62 

267 

16800 

27.66 

0.43 

27.66 

269 

17800 

13.20 

1.32 

13.26 

264 

15825 

39.60 

1.64 

39.63 

267 

16825 

27.15 

0.99 

27.17 

268 

17825 

13.28 

1.51 

13.37 

263 

15850 

39.33 

0.86 

39.34 

269 

16850 

26.91 

0.94 

26.93 

268 

17850 

13.30 

1.50 

13.38 

263 

15875 

15900 

15925 

15950 

15975 

16000 

16025 

16050 

16075 

16100 

16125 

16150 

38.88 

38.69 

38.67 

37.91 

37.30 

35.87 

35.50 

35.25 

33.32 

32.84 

29.83 

29.81 

0.74 

0.38 

0.14 

0.18 

-0.13 

-0.41 

-0.68 

-0.80 

-1.16 

-1.27 

-1.04 

-0.69 

38.89 

38.70 

38.67 

37.91 

37.30 

35.87 

35.51 

35.26 

33.34 

32.86 

29.85 

29.82 

269 

269 

270 
270 
270 

270 

271 

271 

272 
272 
272 
271 

16875 

16900 

16925 

16950 

16975 

17000 

17025 

17050 

17075 

17100 

17125 

17150 

26.73 

26.61 

26.53 

26.62 

27.71 

28.07 

27.70 

27.57 

27.57 

27.28 

26.93 

26.94 

0.95 

1.89 

2.67 
2.77 
3.35 

3.54 
3.39 

2.12 

2.13 

2.54 

2.68 
3.31 

26.75 

26.68 

26.66 

26.77 

27.92 

28.29 

27.90 

27.65 

27.65 

27.40 

27.06 

27.14 

268 

266 

264 

264 
263 
263 

263 

265 
265 

264 
264 
263 

17875 

13.37 

2.19 

13.54 

261 
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TABLE 11-71 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO VEL0C IT Y PRBFILE 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

ws 

M/SEC 

TEST NUMBER 
THETA 
DEG 

2116 

ALT 

METERS 

04/02/65, 

WX 

M/SEC 

OlOOZ, 

WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
CEG 

FLBRIOA 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 


200 

225 

250 

275 

300 

5.11 

4.84 

4.90 

5.34 

5.37 

-il.25 

-10.98 

-11.36 

-12.01 

-12.44 

12.00 

12.37 

13.14 

13.55 

336 

337 
336 
336 

1200 

1225 

1250 

1275 

1300 

9-47 

9.46 

9.47 
9.39 
9.34 

-8-35 

-8.66 

-8.59 

-8.20 

-7.77 

12.82 

12.78 

12.46 

12.15 

111 

312 

312 

311 

310 

22D0 

2225 

2250 

2275 

2300 

10.23 

10.38 

10.52 

10.53 
10.53 

-5.63 

-5.82 

-5.73 

-5.57 

-5.19 

11.68 

11.90 
11.98 

11.91 
11.73 

299 
2 99 
298 
298 
296 


325 

350 

375 

400 

425 

4.83 

5.38 

6.34 

6.65 

7.10 

-12.79 

-11.96 

-10.58 

-9.97 

-9.34 

13.68 

13.11 

12.33 

11.98 

11.73 

339 

336 

329 

326 

323 

1325 

1350 

1375 

1400 

1425 

9.35 

9.39 

9.40 
9.31 
9.20 

-7.23 

-6.95 

-6.66 

-6.36 

-6.31 

11.81 

11.68 

11.52 

11.27 

11.16 

308 

306 

3C5 

304 

304 

2325 

2350 

2375 

2400 

2425 

10.55 

10.73 

10.99 

11.12 

11.37 

-5.27 

-5.69 

-5.86 

-5.99 

-6.39 

11.79 

12.14 

12.46 

12.63 

13.04 

2 96 
298 
298 

298 

299 

A 

450 

475 

500 

525 

550 

7.58 

7.80 

7.88 

8.40 

9.29 

-8.92 

-8.71 

-8.62 

-9.54 

-11.10 

11.71 
11.69 
11.69 

12.71 
14.48 

319 
318 
317 
310 

320 

1450 

1475 

1500 

1525 

1550 

9.34 

9.84 

10.17 

10.19 

10.03 

-6.30 

-6.23 

-6.30 

-6.5-5 

-6.75 

11.27 

11.65 

11.97 

12.11 

12.09 

304 

302 

302 

303 

304 

2450 

2475 

2500 

2525 

2550 

11.69 

12.18 

12.63 

12.56 

12.52 

-6.89 

-7.22 

-7.29 

-7.10 

-7.14 

13.57 
14.16 

14.58 
14.43 
14.41 

300 

301 
300 

299 

300 

- 


575 

10.17 

-12.22 

15.90 

320 

1575 

9.73 

-6.75 

600 

10.35 

-12.59 

16.30 

320 

1600 

9.59 

-6 . 56 

625 

9.62 

-12.12 

15.47 

321 

1625 

9.71 

-6.26 

650 

8.97 

-11.98 

14.97 

323 

1650 

9.81 

-5.82 

675 

8.79 

-12.29 

15.11 

324 

1675 

9.74 

-5.33 

700 

8.75 

-12.57 

15.31 

325 

1700 

9.73 

-4 . 66 

725 

8.55 

-12.56 

15.19 

326 

1725 

9.83 

-4.12 

750 

0.54 

-12.33 

15.00 

325 

1750 

10.03 

-3.90 

775 

8.84 

-12.09 

14.98 

324 

1775 

10.29 

-3.65 

800 

8.75 

-11.65 

14.57 

323 

1800 

10.32 

-3.38 

825 

8.34 

-11.26 

14.01 

323 

1825 

10.23 

-3.09 

850 

7.84 

-11.47 

13.89 

325 

1850 

10.09 

-2.90 

875 

7.86 

-11.97 

14.32 

327 

1875 

10.02 

-2.89 

900 

7.32 

-11.57 

13.69 

328 

1900 

10.09 

-2.92 

925 

6.83 

-10.90 

12.86 

328 

1925 

10.20 

-2.79 

950 

7.73 

-11.13 

13.55 

325 

1950 

10.37 

-2.79 

975 

8.95 

-11.96 

14.94 

323 

1975 

10.37 

-2.90 

1000 

9.04 

-10.70 

14.00 

320 

2000 

10.32 

-3.02 

1025 

8.69 

-9.25 

12.69 

317 

2025 

10.40 

-3.00 

1050 

•8.97 

-8.93 

12.66 

315 

2050 

10.15 

-2.91 

1075 

9.32 

-8.23 

12.44 

311 

2075 

9.58 

-3.41 

1100 

9.65 

-7.57 

12.26 

300 

2100 

9.28 

-4.39 

1125 

9.74 

-7.C2 

12.01 

306 

2125 

9.45 

-5.19 

1150 

9.76 

-7.14 

12.09 

306 

2150 

9.76 

-5.33 

1175 

9.64 

-7.08 

12.45 

309 

2175 

10.04 

-5.25 


11.84 

305 

2575 

12.60 

-7.32 

14.58 

300 

11.62 

304 

2600 

12.52 

-7.30 

14.49 

300 

11.55 

303 

2625 

12.52 

-7.31 

14.50 

300 

11.40 

301 

2650 

12.54 

-7.33 

14.52 

300 

11.10 

299 

2675 

12.53 

-7.36 

14.53 

300 

10.70 

295 

2700 

12.47 

-7.42 

14.52 

301 

10.66 

293 

2725 

12.38 

-7.51 

14.48 

301 

10.76 

291 

2750 

12.38 

-7.56 

14.51 

301 

10.92 

289 

2775 

12.42 

-7.55 

14.54 

301 

10.86 

288 

2800 

12.36 

-7.52 

14.46 

301 

10.68 

287 

2825 

12.22 

-7.33 

14.25 

301 

10.50 

286 

2850 

12.11 

-7.17 

14.08 

300 

10.43 

286 

2875 

12.14 

-7.13 

14.08 

300 

10.50 

286 

2900 

12.37 

-7.04 

14.23 

299 

10.57 

285 

2925 

12.49 

-6.98 

14.31 

299 

10.74 

285 

2950 

12.53 

-6.74 

14.23 

298 

10.77 

285 

2975 

12.61 

-6.50 

14.19 

297 

10.75 

286 

3000 

12.75 

-6.47 

14.30 

297 

10.02 

286 

3025 

12.87 

-6.40 

14.37 

296 

10.56 

286 

3050 

12.59 

-5.98 

13.94 

295 

10.16 

289 

3075 

12.77 

-5.96 

14.09 

295 

10.27 

295 

3100 

13.38 

-6.19 

14.74 

295 

10.78 

299 

3125 

13.73 

-5.96 

14.97 

293 

11.12 

298 

3150 

13.93 

-5.98 

15.16 

293 

11.33 

297 

3175 

14.18 

-6.19 

15.47 

293 


ALT » ALTITUDE* WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ - MERIOIBNAl C0MP0NENT • WS - WIND SPEEO, THETA WIND DIRECTI0N 


FPS-16 RADAR/ J IMS PH ERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 2116 04/02/65, OlOOZ, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

3200 

14.33 

-6.27 

15.64 

293 

4200 

3225 

14.31 

-6.28 

15.62 

294 

4225 

3250 

14.45 

-6.22 

15.74 

293 

4250 

3275 

14.78 

-6.29 

16.06 

293 

4275 

3300 

15.06 

-6.48 

16.40 

293 

4300 

3325 

15.21 

-6.54 

16.56 

293 

4325 

3350 

15.33 

-6.60 

16.69 

293 

4350 

3375 

15.40 

-6.52 

16.73 

293 

4375 

3400 

15.49 

-6.26 

16.71 

292 

4400 

3425 

15.70 

-5.99 

16.80 

291 

4425 

3450 

15.80 

-5.76 

16.81 

290 

4450 

3475 

15.94 

-5.44 

16.85 

289 

4475 

3500 

16.16 

-5.11 

16.95 

287 

4500 

3525 

16.16 

-5.06 

16.93 

287 

4525 

3550 

16.18 

-5.11 

16.97 

207 

4550 

3575 

16.32 

-5.03 

17.08 

287 

4575 

3600 

16.09 

-4.79 

16.79 

286 

4600 

3625 

15.92 

-4.46 

16.53 

205 

4625 

3650 

16.08 

-4.36 

16.66 

205 

4650 

3675 

16.00 

-4.54 

16.63 

286 

4675 

3700 

15.81 

-4.71 

16.50 

2B6 

4700 

3725 

15.86 

-4.73 

16.55 

286 

4725 

3750 

15.99 

-4.86 

16.71 

287 

4750 

3775 

15.87 

-4.90 

16.61 

287 

4775 

3800 

15.85 

-4.01 

16.56 

287 

4800 

3825 

15.99 

-4.94 

16.74 

287 

4825 

3850 

15.97 

-5.19 

16.00 

288 

4850 

3875 

15.77 

-5.45 

16.68 

289 

4875 

3900 

15.47 

-5.71 

16.49 

290 

4900 

3925 

15.25 

-5.07 

16.34 

291 

4925 

3950 

15.19 

-5.94 

16.31 

291 

4950 

3975 

15.35 

-6.05 

16.50 

291 

4975 

4000 

15.33 

-6.21 

16.54 

292 

5000 

4025 

14.98 

-6.11 

16.18 

292 

5025 

4050 

14.94 

-5.01 

16.03 

291 

5050 

4075 

15.14 

-5.60 

16.14 

290 

5075 

4100 

15.31 

-5.42 

16.24 

289 

5100 

4125 

15.36 

-5.20 

16.21 

289 

5125 

4150 

15.35 

-5.C8 

16.17 

208 

5150 

4175 

15.38 

-5.13 

16.21 

288 

5175 


FLBR1DA 

ALT 


M/SEC 

15.51 

15.64 

15.71 

15.71 

15.34 


14. B0 
14.56 
14.43 
14.26 
14.23 


14.22 

13.71 

13.29 

13.18 

13.13 


13.06 

12.92 

13.06 

13.25 

13.41 


13.61 

13.84 

13.98 

13.88 

14.02 


14.04 

13.80 

13.91 

14.11 

14.26 


14.15 

14.21 

14.45 

14.71 

15.01 


15.27 

15.46 

15.63 

15.75 

15.03 


M/SEC 

-5.18 

-5.16 

-5.09 

-5.14 

-5.20 


-5.30 

-5.37 

-5.53 

-5.71 

-5.81 


-5.94 

-6.05 

-6.33 

-6.63 

-6.99 


-7.27 

-7.43 


-7.78 

-7.88 

-7.61 

-7.10 

-6.75 


-6.39 

-5.73 

-5.20 

-5.11 

-5.29 


-5.19 

-5.20 

-5.03 

-4.41 

-3.84 


-3.65 

-3.94 

-4.35 

-4.62 

-4.56 


M/SEC 

CEG 

METERS 

16.35 

208 

5200 

16.47 

288 

5225 

16.51 

288 

5250 

16.53 

288 

5275 

16.19 

289 

5300 

15.80 

289 

5325 

15.52 

290 

5350 

15.45 

291 

5375 

15.36 

29 2 

5400 

15.37 

292 

5425 

15.41 

292 

5450 

14.98 

294 

5475 

14.72 

295 

5500 

14.76 

297 

5525 

14.87 

298 

5550 

14.95 

299 

5575 

14.91 

300 

5600 

15.12 

3C0 

5625 

15.40 

200 

5650 

15.49 

300 

5675 

15.68 

300 

5700 

15.93 

299 

5725 

15.92 

298 

5750 

15.59 

297 

5775 

15.57 

296 

5800 

15.43 

294 

5825 

14.95 

292 

5850 

14.85 

290 

5875 

15.01 

290 

5 900 

15.21 

290 

5925 

15.07 

290 

5950 

15. 13 

290 

5975 

15.30 

289 

6000 

15.36 

2B7 

6025 

15.49 

284 

6050 

15.70 

283 

6075 

15.95 

284 

6100 

16.22 

285 

6125 

16.41 

2e6 

6 150 

16.46 

286 

6175 


WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

16.01 

-4.39 

16.60 

285 

16.17 

-4.16 

16.70 

284 

16.58 

-4.18 

17.10 

284 

17.12 

-4.22 

17.63 

284 

17.05 

-4.16 

17.55 

284 

17.06 

-4.32 

17.60 

284 

17.41 

-4.51 

17.98 

284 

17.79 

-4.44 

10.34 

264 

17.72 

-4.25 

18.22 

283 

17.56 

-4.14 

18.04 

203 

17.64 

-4.03 

18.10 

283 

17.66 

-3.91 

18.09 

282 

17.76 

-3.70 

10.15 

282 

17.55 

-3.64 

17.92 

282 

17.35 

-3.52 

17.70 

281 

17.40 

-3.34 

17.72 

281 

17.38 

-3.17 

17.67 

280 

17.30 

-2.78 

17.52 

279 

17.13 

-2.48 

17.31 

27B 

16.96 

-2.64 

17.17 

279 

17.05 

-3.06 

17.32 

280 

17.23 

-3.49 

17.50 

281 

17.23 

-3.72 

17.63 

282 

17.16 

-3.82 

17.58 

282 

17.32 

-4.01 

17.78 

283 

17.27 

-3.92 

17.71 

203 

17.17 

-3.76 

17.57 

282 

17.41 

-3.89 

17.83 

282 

17.46 

-3.B7 

17.88 

282 

17.43 

-3.74 

17.03 

282 

17.62 

-3.55 

17.98 

281 

17.91 

-3.38 

18.23 

2 80 

18.08 

-3.31 

18.36 

280 

18.20 

-3.19 

18.48 

280 

18.40 

-3.10 

18.74 

279 

18.67 

-3.05 

18.92 

279 

18.97 

-3.12 

19.22 

279 

19.25 

-3.21 

19.52 

279 

19.52 

-3.38 

19.81 

280 

19.75 

-3.60 

20.07 

280 


ALT 


ALTITUDE, WX 


ZONAL C0MP0NENT 


WZ * MERIDIBNAL C 0MP0NE NT , WS * WINE SPEEO, THETA » WIND DIRECTI 0N 


TABLE 11-71 (con't) PAGE 333 

PPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VEL0C IT V PR0FILE 






TEST NUMBER 

2116 

06/02/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

MS 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEC 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

OEG 

6200 

19.66 

-3.83 

20.01 

281 

7200 

23.25 

-3.12 

23.66 

277 

8200 

29.08 

0.52 

29.09 

269 

6225 

20.00 

-6.06 

20.61 

281 

7225 

23.69 

-3.02 

23.88 

277 

8225 

29.07 

0.78 

29.08 

268 

6250 

19.98 

-6. 17 

20.61 

282 

7250 

26.22 

-2.85 

26.39 

277 

8 250 

28.98 

0.78 

28.99 

268 

6275 

19.72 

-6.20 

20.17 

282 

7275 

26.60 

-2.80 

26.56 

276 

8275 

28.75 

0.62 

28.75 

269 

6500 

20.29 

-6.19 

20.72 

281 

7300 

26.66 

-2.75 

26.62 

276 

83C0 

28.55 

0.68 

28.56 

268 

6325 

20.67 

-3.88 

21.03 

280 

7325 

26.87 

-2.69 

25.02 

276 

8325 

28.51 

0.72 

28.52 

268 

6350 

21.02 

-3.68 

21.31 

279 

7350 

25.32 

-2.56 

25.65 

276 

8350 

28.67 

0.66 

28.68 

269 

6375 

21.50 

-3. 16 

21.73 

278 

7375 

25.57 

-2.51 

25.69 

275 

8375 

28.63 

0.83 

28.66 

268 

6600 

21.70 

-2.55 

21.86 

277 

7600 

25.89 

-2.31 

25.99 

275 

8600 

28.92 

1.00 

28.96 

268 

6625 

22.00 

-2.10 

22.10 

275 

7625 

26.22 

-2.16 

26.31 

276 

8625 

29.06 

1.10 

29.06 

268 


6650 

22.17 

-1.77 

22.26 

276 

7650 

26.61 

-1.87 

26.68 

2 76 

8650 

29.26 

1.17 

29.26 

268 

6675 

22.16 

-1.33 

22.20 

273 

7675 

26.95 

-1.58 

27.00 

273 

8675 

29.68 

1.15 

29.51 

268 

6500 

22.51 

-1.16 

22.56 

273 

7500 

27.17 

-1.67 

27.22 

273 

8500 

29.86 

1.30 

29.87 

267 

6525 

22.69 

-0.96 

22.51 

272 

7525 

27.25 

-1.60 

27.29 

273 

8525 

30.03 

1.52 

30.07 

267 

6550 

22.18 

-1.C6 

22.21 

272 

7550 

27.56 

-1.57 

27.58 

273 

8550 

29.99 

1.77 

30.06 

266 


6575 

22.25 

-1.31 

22.28 

273 

7575 

27.71 

-1.23 

27.73 

272 

e575 

29.90 

1.86 

29.96 

266 

6600 

22.18 

-1.65 

22.23 

276 

7600 

27.62 

-0.75 

27.63 

271 

8600 

29.77 

1.86 

29.82 

266 

6625 

21.79 

-1.63 

21.85 

276 

7625 

27.71 

-0.65 

27.71 

271 

8625 

29.37 

2.13 

29.66 

266 

6650 

21.30 

-1.87 

21.38 

275 

7650 

27.82 

-0.27 

27.82 

270 

8650 

28.76 

2.28 

28.65 

265 

6675 

21.19 

-2.08 

21.30 

275 

7675 

27.90 

-0.61 

27.90 

271 

8675 

28.51 

2.19 

28.60 

265 


6700 

21.25 

-2.28 

21.37 

276 

7700 

28.17 

-0.60 

28.17 

271 

8700 

28.21 

2.17 

28.29 

265 

6725 

20.96 

-2.29 

21.07 

276 

7725 

28.65 

-0.33 

28.65 

270 

8725 

28.06 

2.63 

28.16 

265 

6750 

20.63 

-2.29 

20.75 

276 

7750 

28.32 

-0.11 

28.32 

270 

8750 

27.81 

2.50 

27.92 

265 

6775 

20.37 

-2.16 

20.69 

276 

7775 

28.06 

0.06 

28.06 

270 

8775 

27.72 

2.66 

27.83 

265 

6800 

20.10 

-1.56 

20.16 

276 

7800 

27.96 

0.16 

27.96 

269 

eaoo 

27.62 

2.71 

27.75 

2 66 


6825 

20.11 

-1.25 

20.15 

273 

7825 

28.06 

0.20 , 

28.06 

269 

8825 

27.26 

2.76 

27.38 

266 

6850 

20.50 

-1.52 

20.55 

276 

7850 

28.12 

0.15 

28.12 

270 

8850 

26.99 

2.96 

27.15 

266 

6875 

20.76 

-1.86 

20.85 

275 

7875 

28.65 

0.21 

28.65 

269 

8875 

26.92 

2.98 

27.09 

263 

6900 

21.18 

-2.31 

21.31 

276 

7900 

28.66 

-0.11 

28.66 

270 

8900 

27.06 

3.06 

27.22 

263 

6925 

21.57 

-2.77 

21.75 

277 

7925 

28.89 

-0.30 

28.89 

270 

8925 

27.06 

3.08 

27.22 

263 


6950 

21.72 

-3.C3 

21.93 

278 

7950 

29.20 

-0.29 

29.20 

270 

8950 

27.09 

3.05 

27.26 

263 

6975 

22.05 

-2.92 

22.26 

277 

7975 

29.18 

-0.27 

29.18 

270 

8975 

27.26 

3.12 

27.66 

263 

7000 

22.37 

-2.56 

22.52 

276 

8000 

29.17 

-0.13 

29.17 

270 

9000 

27.32 

3.02 

27.68 

266 

7025 

22.60 

-2.26 

22.51 

276 

8025 

29.26 

-0.00 

29.26 

270 

9025 

27.63 

2.97 

27.60 

266 

7050 

22.38 

-1.90 

22.66 

275 

8050 

29.35 

-0.03 

29.35 

270 

9060 

77. A* 

* . 07 

n on 

26? 


7075 

22.55 

-1.83 

22.63 

276 

0075 

29.26 

-0.19 

29.26 

270 

9075 

27.77 

3.26 

27.96 

263 

7100 

22.63 

-2.02 

22.72 

275 

8100 

29.06 

-0.06 

29.06 

270 

9100 

28.06 

3.52 

28.28 

263 

7125 

22.88 

-2.36 

23.00 

276 

8125 

29.00 

0.26 

29.00 

269 

9125 

28.60 

3.62 

28.63 

263 

7150 

23.02 

-2.72 

23.18 

277 

8150 

29.16 

0.62 

29.16 

269 

9150 

28.57 

3.62 

28.80 

263 

7175 

22.99 

-2.93 

23.18 

277 

0175 

29.17 

0.63 

29.17 

269 

9175 

28.72 

3.90 

28.98 

262 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS * 

WINC SPEED,. 

THETA * 

WIND DIRECT I 0N 




FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WINO VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2116 

06/02/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

R/ SEC 

DEG 

9200 

28.96 

3.75 

29.18 

262 

10200 

31.60 

7.67 

32.51 

256 

11200 

36.15 

10.63 

37.63 

256 

9225 

28.95 

3.53 

29.17 

263 

10225 

31.65 

7.83 

32.60 

2 56 

11225 

36.22 

10.86 

37.81 

253 

9250 

29.22 

3.56 

29.63 

263 

10250 

31.73 

8.62 

32.83 

255 

11250 

36.16 

11.03 

37.80 

253 

9275 

29.66 

3.86 

29.91 

262 

10275 

31.86 

8.82 

33.06 

256 

11275 

35.86 

10.57 

37.37 

253 

9300 

29.60 

6.15 

29.89 

262 

10300 

31.63 

9.03 

32.70 

256 

11300 

35.68 

10.21 

37.11 

2 56 


9325 

29.60 

6.18 

29.70 

262 

10325 

30.96 

9.07 

32.25 

253 

11325 

35.62 

9.96 

36.79 

256 

9350 

29.65 

6.62 

29.78 

261 

10350 

30.59 

8.96 

31.87 

253 

11350 

35.06 

9.36 

36.28 

255 

9375 

29.68 

6.66 

29.86 

261 

10375 

30.62 

8.63 

31.62 

256 

11375 

36.55 

9.00 

35.70 

255 

9600 

29,66 

6.86 

30.05 

261 

10600 

30.51 

8.55 

31.69 

256 

11600 

36.19 

9.17 

35.60 

255 

9625 

30.12 

5.00 

30.53 

260 

10625 

30.53 

8.65 

31.73 

256 

11625 

33.86 

9.15 

35.06 

255 


9650 

30.67 

6.76 

30.86 

261 

10650 

30.68 

6.56 

31.85 

2 56 

11650 

33.37 

8.66 

36.68 

255 

9675 

30.69 

6.B7 

31.08 

261 

10675 

31.16 

8.77 

32.35 

256 

11675 

33.10 

7.76 

33.99 

257 

9500 

31.01 

6.95 

31.61 

261 

10500 

31.62 

9.26 

32.76 

253 

11500 

32.59 

6.80 

33.29 

258 

9525 

31.17 

6.69 

31.52 

261 

10525 

31.71 

9.62 

33.16 

253 

11525 

32.50 

6.31 

33.11 

259 

9550 

31.22 

6.96 

31.60 

261 

10550 

32.09 

9.78 

33.55 

253 

11550 

33.11 

5.61 

33.55 

261 


9575 

31.37 

5.36 

31.82 

260 

10575 

32.09 

9.70 

33.52 

253 

11575 

33.88 

5.16 

36.26 

261 

9600 

31.60 

5.56 

31.88 

260 

10600 

32.30 

9.92 

33.79 

253 

11600 

36.27 

6.75 

36.60 

262 

9625 

31.63 

5.57 

31.92 

260 

10625 

32.52 

10.39 

36.16 

252 

11625 

36.37 

3.62 

36.56 

266 

9650 

31.55 

5.57 

32.03 

260 

10650 

32.51 

10.77 

36.25 

251 

11650 

36.53 

3.35 

36.69 

266 

9675 

31.63 

5.57 

32.12 

260 

10675 

33.01 

10.61 

36.62 

252 

11675 

36.96 

3.50 

35.11 

266 


9700 

31.86 

5.65 

32.36 

260 

10700 

33.59 

9.90 

35.02 

253 

11700 

35.25 

3.20 

35.60 

265 

9725 

32.05 

5.76 

32.56 

260 

10725 

33.93 

9.86 

35.33 

256 

11725 

35.51 

2.85 

35.62 

265 

9750 

32.22 

6.01 

32.77 

259 

10750 

36.18 

9.26 

35.62 

255 

11750 

36.10 

3.02 

36.23 

265 

9775 

32.61 

6.02 

32.97 

259 

10775 

36.20 

8.56 

35.25 

256 

11775 

36.76 

3.36 

36.91 

265 

9800 

32.57 

6.26 

33.16 

259 

10800 

36.62 

8.20 

35.38 

256 

11800 

36.63 

3.07 

36.96 

265 

9825 

32.63 

6.61 

33.09 

258 

10825 

36.66 

7.87 

35.56 

257 

11825 

37.02 

2.75 

37.12 

266 

9850 

32.21 

6.81 

32.93 

258 

10850 

36.82 

7.38 

35.60 

258 

11850 

37.33 

2.66 

37.62 

266 

9875 

32.55 

7.13 

33.33 

257 

10875 

36.92 

6.55 

35.53 

259 

11875 

37.06 

3.18 

37.97 

265 

9900 

32.92 

7.25 

33.71 

257 

10900 

36.76 

5.95 

35.25 

260 

11900 

38.26 

3.67 

38.62 

265 

9925 

33.05 

7.32 

33.85 

257 

10925 

36.60 

5.87 

35.10 

260 

11925 

38.22 

3.52 

38.38 

265 

9950 

33.09 

7.53 

33.96 

257 

10950 

36.28 

5.93 

36.79 

260 

11950 

30.02 

3.27 

38.16 

265 

9975 

33.08 

7.63 

33.95 

257 

10975 

33.69 

6.26 

36.27 

259 

11975 

38.01 

2,63 

38.10 

266 

10000 

32.83 

7.60 

33.66 

257 

11000 

33.02 

6.65 

33.66 

259 

12000 

37.99 

2.60 

38.08 

266 

10025 

32.66 

7.27 

33.66 

257 

11025 

33.21 

6.99 

33.96 

258 

12025 

37.90 

2.81 

38.00 

266 

10050 

32.71 

7.36 

33.52 

257 

11050 

33.58 

7.65 

36.66 

257 

12050 

38.36 

2.13 

38.62 

267 

10075 

32.67 

7.69 

33.33 

257 

11075 

36.08 

7.68 

36.93 

257 

12075 

39.07 

0.67 

39.08 

269 

10100 

32.21 

7.59 

33.09 

257 . 

11100 

36.81 

6.18 

35.76 

257 

12100 

39.71 

0.65 

39.71 

269 

10125 

32.32 

7.85 

33.26 

256 

11125 

35.69 

9.32 

36.69 

255 

12125 

60.07 

0.27 

60.07 

269 

10150 

31.96 

7.95 

32.92 

256 

11150 

35.71 

10.23 

37.16 

256 

12150 

60.23 

0.39 

60.26 

269 

10175 

31.63 

7.85 

32.60 

256 

11175 

36.00 

10.67 

37.69 

2 56 

12175 

60.25 

1.33 

60.27 

268 
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TABLE 11-71 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE W1NO VELOCITY PReFILE 



HX 

HZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

2116 

ALT 

04/02/65, 

HX 

0100Z, 

HZ 

EASTERN 

HS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

, 

, a 

i . n* 

40.17 

267 

13200 

39.45 

3.49 

39.61 

265 

14200 

31.01 

5.88 

31.56 

259 

12225 

40.12 

1.76 

40.16 

267 

13225 

39.95 

5.32 

40.30 

262 

llCfJ 

31.16 

6.22 


259 

12250 

40.23 

0.89 

40.24 

269 

13250 

40.31 

6.07 

40.77 

261 

14250 

31.12 

6.65 

31.82 

258 

12275 

40.47 

1.02 

40.48 

268 

13275 

40.75 

5.98 

41.19 

261 

14275 

31.54 

6.98 

32.31 

257 

12300 

40.49 

1.54 

40.52 

268 

13300 

41.43 

6.09 

41.87 

261 

14300 

32.00 

7.21 

32.80 

257 

12325 

40.46 

1.25 

40.48 

268 

13325 

42.17 

6.73 

42.70 

261 

14325 

32.07 

7.35 

32.90 

257 

12350 

40.69 

1.C3 

40.70 

268 

13350 

42.36 

6.58 

42.87 

261 

14350 

32.50 

8.21 

33.52 

256 

12375 

41.05 

0.96 

41.06 

268 

13375 

42.60 

6.74 

43.13 

261 

14375 

32.91 

8.49 

33.99 

255 

12400 

41.39 

0.93 

41.40 

269 

13400 

43.26 

6.39 

43.73 

261 

14400 

33.43 

9.22 

34.68 

254 

12425 

41.63 

0.79 

41.64 

269 

13425 

43.09 

5.63 

43.45 

262 

14425 

33.62 

9.98 

35.07 

253 

12450 

41.97 

0.52 

41.98 

269 

13450 

42.13 

4.66 

42.39 

264 

14450 

33.57 

9.62 

34.92 

254 

12475 

42.11 

0.78 

42.11 

269 

13475 

41.68 

5.06 

41.99 

263 

14475 

34.37 

9.78 

35.73 

254 

12500 

42.11 

1.00 

42.12 

268 

13500 

41.41 

5.83 

41.82 

262 

14500 

34.61 

9.73 

35.95 

254 

12525 

42.29 

0.81 

42.30 

269 

13525 

40.97 

4.50 

41.22 

264 

14525 

34.91 

10.47 

36.44 

253 

12550 

43.00 

0.89 

43.01 

269 

13550 

40.75 

4.66 

41.01 

263 

14550 

35.50 

10.52 

37.03 

253 

12575 

43.57 

1.47 

43.59 

268 

13575 

40.43 

5.34 

40.78 

262 

14575 

35.47 

10.10 

36.88 

254 

12600 

44.19 

2.37 

44.25 

267 

13600 

39.94 

4.91 

40.24 

263 

14600 

35.51 

9.78 

36.83 

254 

12625 

43.82 

2.58 

43.89 

266 

13625 

39.60 

5.24 

39.95 

262 

14625 

36.11 

10.03 

37.48 

254 

12650 

42.72 

2.70 

42.80 

266 

13650 

39.30 

5.16 

39.64 

262 

14650 

36.86 

10.54 

38.33 

254 

12675 

41.72 

2.49 

41.80 

266 

13675 

38.58 

4.80 

38.88 

263 

14675 

37.16 

9.66 

38.39 

255 

12700 

40.81 

2.24 

40.67 

267 

13700 

37.90 

4.66 

38.19 

263 

14700 

37.51 

9.53 

38.70 

256 

12725 

41.00 

2.32 

41.07 

267 

13725 

37.06 

4.62 

37.34 

263 

14725 

37.80 

9.78 

39.05 

255 

12750 

41.53 

2.50 

41.61 

266 

13750 

36.36 

4.63 

36.65 

263 

14750 

38.17 

9.88 

39.43 

255 

12775 

41.68 

2.51 

41.75 

266 

13775 

35.90 

4.24 

36.15 

263 

14775 

38.44 

9.98 

39.71 

255 

12800 

42.36 

3.41 

42.50 

265 

13800 

35.68 

3.41 

35.84 

264 

1 4 SCO 

38.61 

10.00 

39.88 

255 

12825 

42.80 

2.34 

42.86 

267 

13825 

35.17 

3.16 

35.32 

265 

14825 

38.86 

10.62 

40.29 

255 

12850 

43.17 

1.46 

43.19 

268 

13850 

34.76 

3.69 

34.95 

264 

14850 

39.08 

10.91 

40.57 

254 

12875 

43.22 

2.69 

43.30 

266 

13875 

34.25 

3.37 

34.42 

264 

14875 

39.64 

10.55 

41.02 

255 

12900 

42.82 

3.24 

42.95 

265 

13900 

33.75 

3.25 

33.91 

264 

14900 

39.88 

10.58 

41.25 

255 

12925 

42.51 

3.33 

42.64 

265 

13925 

33.29 

3.35 

33.46 

264 

14925 

39.80 

10.73 

41.22 

255 

12950 

42.02 

3.06 

42.13 

266 

13950 

32.81 

3.39 

32.99 

264 

14950 

39.57 

10.09 

40.84 

256 

12975 

41.75 

3.00 

41.85 

266 

13975 

32.21 

2.95 

32.35 

265 

14975 

39.11 

9.37 

40.21 

256 

13000 

41.29 

3.35 

41.42 

265 

14000 

31.65 

2.21 

31.73 

266 

15000 

38.92 

9.23 

40.00 

256 

13025 

40.83 

3.54 

40.98 

265 

14025 

31.16 

2.11 

31.23 

266 

15025 

38.50 

8.71 

39.47 

257 

13050 

40.03 

4.28 

40.26 

264 

14050 

30.52 

1.94 

30.58 

266 

15050 

38.71 

9.28 

39.80 

256 

13075 

39.27 

4.84 

39.57 

263 

14075 

30.41 

3.01 

30.56 

264 

15075 

39.12 

9.26 

40.20 

257 

13100 

39.33 

4.64 

39.61 

263 

14100 

30.57 

3.61 

30.78 

263 

15100 

39.31 

8.11 

40.14 

258 

13125 

39.56 

4.30 

39.79 

264 

14125 

30.82 

3.85 

31.06 

263 

15125 

39.58 

6.44 

40.10 

261 

13150 

39.63 

4.87 

39.93 

263 

14150 

30.93 

4.75 

31.29 

261 

15150 

39.68 

6.00 

40.13 

261 

13175 

39.54 

3.91 

39.74 

264 

14175 

30.85 

5.33 

31.30 

260 

15175 

39.42 

5.05 

39.74 

263 
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FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE HINO VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 2116 04/02/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15200 

39.28 

4.12 

39.50 

264 

15225 

39.15 

4.44 

39.40 

263 

15250 

38.88 

3.61 

39.05 

265 

15275 

38.76 

3.13 

38.88 

265 

15300 

38.69 

2.e4 

38.79 

266 

15325 

39.02 

2.19 

39.08 

267 

15350 

38.80 

1.98 

38.85 

267 

15375 

38.40 

1.03 

38.41 

268 

15400 

38.53 

0.20 

38.54 

270 

15425 

38.07 

-0.43 

38.08 

270 

15450 

37.67 

-1.53 

37.70 

272 

15475 

37.79 

-2.3 9 

37.87 

273 

15500 

38.21 

-2.75 

36.31 

274 

15525 

38.39 

-3.51 

38.55 

275 

15550 

37.73 

-4.61 

38.01 

277 

15575 

36.61 

-5.10 

36.97 

278 

15600 

36.42 

-4.63 

36.71 

277 

15625 

37.05 

-4.94 

37.38 

277 

15650 

37.38 

-6.71 

37.98 

280 

15675 

36.66 

-7.84 

37.49 

282 

15700 

35.65 

-8. CO 

36.53 

282 

15725 

34.56 

-8.60 

35.62 

284 

15750 

33.41 

-9.82 

34.82 

286 

15775 

32.94 

-10.41 

34.55 

287 

15800 

32.17 

-11.16 

34.06 

289 

15825 

31.99 

-10.70 

33.73 

288 

15850 

31.69 

-10.36 

33.34 

288 

15875 

30.93 

-10.60 

32.70 

289 

15900 

29.56 

-10.25 

31.29 

289 

15925 

28.42 

-9.28 

29.90 

288 

15950 

27.07 

-8.79 

28.46 

288 

15975 

26.29 

-8.72 

27.70 

288 

16000 

25.70 

-7.86 

26.88 

287 


ALT 

METERS 


HZ 

M/SEC 


THETA 

CEG 


ALT - ALTITUDE, MX - ZONAL C0MP0NE NT , HZ « HER ID 1 0NAL C0MP 0NE NT , MS - MIND SPEED, 


FL0RIOA 

ALT MX HZ 

METERS M/SEC M/SEC 


THETA * HIND DIRECTI 0N 


MS THETA 

M/SEC OEG 



ALT WX W l 

METERS M/SEC M/SEC 


TABLE 11-72 


ws 

M/SEC 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR2FILE 


TEST NUMBER 

2122 

04/02/65 ( 

1305 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 


FL 0 RIDA 

ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


ws 

M/SEC 
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theta 

DEG 


225 

1.15 

-11.95 

12.01 

354 

1225 

4.98 

-8.11 

9.51 

328 

2225 

8.77 

-7.49 

11.54 

310 

250 

1.41 

-11.81 

11.89 

353 

1250 

4.69 

-7.40 

8.76 

327 

2250 

9.14 

-7.69 

11.94 

310 

275 

2.12 

-12.06 

12.24 

350 

1275 

4. 16 

-6.94 

8.09 

329 

2275 

9.25 

-7.72 

12.05 

310 

300 

3.00 

-12.47 

12.82 

346 

1300 

3.83 

-6.95 

7.94 

331 

2300 

9.25 

-7.55 

11.94 

309 

325 

2.85 

-11.88 

12.22 

346 

1325 

3.84 

-7.26 

8.21 

332 

2325 

9.31 

-7.23 

11.78 

308 

350 

2.29 

-10.84 

11.08 

348 

1350 

4.03 

-7.84 

8.82 

333 

2350 

9.55 

-7.13 

11.92 

307 

375 

2.42 

-10.26 

10.54 

347 

1375 

4.23 

-8.23 

9.25 

333 

2375 

9.71 

-7.12 

12.04 

3 06 

400 

2.50 

-9.87 

10.18 

346 

1400 

4.33 

-8.09 

9.18 

332 

2400 

9.79 

-7.00 

12.03 

305 

425 

2.62 

-10.12 

10.45 

345 

1425 

4.23 

-8.13 

9.16 

332 

2425 

9.85 

-6.83 

11.98 

305 

450 

2.74 

-10.75 

11.09 

346 

1450 

3.97 

-6.12 

9.03 

334 

2450 

9.89 

-6.69 

11.94 

304 

475 

3.08 

-11.06 

11.48 

344 

1475 

3.79 

-7.99 

8.84 

334 

2475 

10.21 

-6.61 

12.17 

303 

500 

3.52 

-10.83 

11.39 

342 

1500 

3.77 

-8.09 

8.92 

335 

2500 

10.66 

-6.58 

12.53 

302 

525 

3.48 

-10.33 

10.90 

341 

1525 

3.97 

-8.18 

9.09 

334 

2525 

11.03 

-6.55 

12.82 

301 

550 

3.07 

-9.87 

10.33 

343 

1550 

4.36 

-8.34 

9.41 

332 

2550 

11.38 

-6.49 

13.10 

300 

575 

2.55 

-9.70 

10.03 

345 

1575 

4.53 

-8.31 

9.46 

331 

2575 

11.59 

-6.64 

13.35 

300 

600 

2.76 

-9.91 

10.29 

344 

1600 

4.66 

-8.00 

9.26 

330 

2600 

11.61 

-6.74 

13.42 

300 

625 

2.99 

-11.00 

11.39 

345 

1625 

5.06 

-7.78 

9.28 

327 

2625 

11.52 

-6.80 

13.38 

3 00 

650 

2.45 

-12.40 

12.64 

349 

1650 

5.59 

-7.67 

9.49 

324 

2650 

11.44 

-7.01 

13.42 

301 

675 

1.94 

-13.06 

13.20 

351 

1675 

6.10 

-7.53 

9.69 

321 

2675 

11.46 

-7.22 

13.55 

302 

700 

1.27 

-13.38 

13.44 

354 

1700 

6.34 

-7.31 

9.68 

319 

2700 

11.17 

-7.25 

13.31 

303 

725 

0.66 

-13.36 

13.38 

357 

1725 

6.37 

-7.35 

9.72 

319 

2725 

10.79 

-7.02 

12.87 

303 

750 

0.45 

-12.86 

12.87 

358 

1750 

6.32 

-7.52 

9.82 

320 

2750 

10.74 

-6.93 

12.78 

3 03 

775 

0.67 

-12.29 

12.31 

357 

1775 

6.50 

-7.78 

10.14 

320 

2775 

10.79 

-6.99 

12.85 

303 

800 

1.06 

-12.01 

12.06 

355 

1800 

6.79 

-7.94 

10.45 

319 

2800 

10.69 

-6.85 

12.69 

302 

925 

1.53 

-11.98 

12.08 

353 

1825 

6.95 

-7.80 

10.45 

318 

2825 

10.36 

-6.61 

12.29 

302 

850 

2.12 

-12.05 

12.24 

350 

1850 

7.05 

-7.66 

10.41 

317 

2850 

10.28 

-6.66 

12.25 

303 

875 

2.79 

-11.73 

12.06 

346 

1875 

7.12 

-7.53 

10.36 

316 

2875 

10.40 

-6.63 

12.34 

302 

900 

3.72 

-10.94 

11.56 

341 

1900 

7.21 

-7.30 

10.26 

315 

2900 

10.42 

-6.46 

12.26 

302 

925 

4.71 

-10.42 

11.44 

335 

1925 

7.13 

-7.10 

10.06 

315 

2925 

10.46 

-6.27 

12.20 

301 

950 

4.92 

-10.15 

11.28 

334 

1950 

7.10 

-7.03 

9.99 

315 

2950 

10.55 

-6.06 

12.17 

300 

975 

4.76 

-10.35 

11.39 

335 

1975 

7.23 

-7.08 

10.12 

314 

2975 

10.35 

-5.81 

11.87 

299 

1000 

4.88 

-10.95 

11.99 

336 

2000 

7.22 

-7.03 

10.08 

314 

3000 

10.25 

-5.46 

11.62 

2 98 

1025 

4.88 

-11.27 

12.28 

336 

2025 

7.32 

-6.78 

9.98 

313 

3025 

10.14 

-5.14 

11.37 

297 

1050 

4.52 

-11.04 

11.93 

338 

2050 

7.35 

-6.40 

9.74 

311 

3050 

9.79 

-4.89 

10.94 

296 

1075 

4.27 

-10.67 

11.49 

338 

2075 

7.46 

-6.00 

9.57 

309 

3075 

9.13 

-4.49 

10.18 

296 

1100 

4.43 

-10.44 

11.34 

337 

2100 

7.83 

-6.16 

9.96 

308 

3100 

8.76 

-4.16 

9.70 

295 

1125 

4.97 

-10.24 

11.38 

334 

2125 

8.10 

-6.72 

10.53 

309 

3125 

9.51 

-4.66 

10.59 

296 

1150 

5.71 

-10.22 

11.71 

331 

2150 

8.33 

-7.13 

10.96 

310 

3150 

9.98 

-5.11 

11.21 

297 

1175 

5.84 

-9.87 

11.47 

32 9 

2175 

8.34 

-7.25 

11.05 

311 

3175 

9.92 

-4.78 

11.01 

2 96 

1200 

5.31 

-8.99 

10.44 

329 

2200 

8.38 

-7.28 

u. id 

311 

3200 

10.22 

-4.33 

11.10 

293 

ALT 

* ALTITUDE. WX 

=* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDIONAL 

C0MP0NENT i 

, WS =* 

WINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTION 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2122 

04/02/65, 

1305Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

10.62 

-4.08 

11.37 

291 

4225 

11.36 

-6.21 

12.95 

299 

5225 

13.84 

-6.81 

15.42 

296 

3250 

10.89 

-4.12 

11.65 

291 

4250 

11.51 

-6.47 

13.20 

299 

5250 

13.92 

-6.70 

15.45 

2 96 

3275 

10.97 

-4.14 

11.72 

291 

4275 

11.54 

-6.61 

13.30 

300 

5275 

14.08 

-6.49 

15.50 

295 

3300 

11.19 

-4.10 

11.9a 

290 

4300 

11.40 

-6.62 

13.19 

300 

5300 

13.96 

-6.58 

15.43 

295 

3325 

11.53 

-4.18 

12.26 

290 

4325 

11.33 

-6.76 

13.20 

301 

5325 

13.93 

-6.58 

15.41 

295 


3350 

11.97 

-4.36 

12.74 

290 

4350 

11.48 

-6.76 

13.32 

300 

5350 

14.05 

-6.58 

15.52 

295 

3375 

12.26 

-4.33 

13.00 

289 

4375 

11.52 

-6.51 

13.23 

299 

5375 

13.94 

-6.57 

15.42 

295 

3400 

12.06 

-3.93 

12.69 

288 

4400 

11.39 

-6.16 

12.95 

298 

5400 

13.86 

-6.45 

15.29 

295 

3425 

11.74 

-3.60 

12.28 

287 

4425 

11.45 

-5.75 

12.81 

296 

5425 

14.12 

-6.54 

15.56 

295 

3450 

11.44 

-3.48 

11.95 

287 

4450 

11.65 

-5.50 

12.88 

295 

5450 

14.25 

-6.67 

15.74 

295 


3475 

11.13 

-3.44 

11.65 

287 

4475 

11.95 

-5.32 

13.08 

294 

5475 

14.03 

-6.65 

15.52 

295 

3500 

11.04 

-3.64 

11.62 

288 

4500 

12.27 

-5.21 

13.33 

293 

5500 

14.02 

-6.54 

15.47 

295 

3525 

11.22 

-4.14 

11.96 

290 

4525 

12.68 

-5.45 

13.60 

293 

5525 

14.19 

-6.36 

15.55 

2 94 

.3550 

11.58 

-4.61 

12.46 

292 

4550 

13.02 

-5.71 

14.22 

293 

5550 

14.22 

-6.37 

15.58 

2 94 

3575 

11.96 

-4.79 

12.88 

2 92 

4575 

13.45 

-5.84 

14.66 

293 

5575 

14.21 

-6.46 

15.61 

294 


3600 

12.19 

, -4.72 

13.07 

291 

4600 

13.98 

-6.18 

15.28 

294 

5600 

14.32 

-6.50 

15.73 

2 94 

3625 

12.15 

-4.66 

13.02 

291 

4625 

14.55 

-6.64 

16.00 

294 

5625 

14.55 

-6.62 

15.99 

294 

3650 

12.27 

-4.69 

13.14 

291 

4650 

14.87 

-6.76 

16.33 

294 

5650 

14.74 

-6.80 

16.23 

295 

3675 

,12.50 

-4.70 

13.35 

290 

4675 

14.75 

-6.74 

16.22 

294 

5675 

15.00 

-7.03 

16.57 

295 

3700 

12.27 

-4.57 

13.10 

290 

4700 

14.50 

-6.73 

15.98 

295 

5700 

15.28 

-7.24 

16.91 

295 

3725 

12.23 

-4.47 

13.02 

290 

4725 

14.18 

-6.48 

15.59 

294 

5725 

15.41 

-7.40 

17.10 

295 

3750 

12.12 

-4.28 

12.85 

289 

4750 

14.08 

-6.36 

15.45 

294 

5750 

15.40 

-7.60 

17.18 

2 96 

3775 

12.13 

-4.34 

12.88 

290 

4775 

13.95 

-6.08 

15.22 

293 

5775 

15.39 

-7.69 

17.21 

2 96 

3800 

12.80 

-4.74 

13.65 

290 

4800 

13.99 

-5.79 

15.14 

292 

5800 

15.42 

-7.64 

17.21 

296 

3825 

12.85 

-4.62 

13.66 

290 

4825 

14.10 

-6.02 

15.34 

293 

5825 

15.47 

-7.58 

17.23 

296 


3850 

12.45 

-4.39 

13.20 

289 

4850 

14.12 

-6.49 

15.54 

295 

5850 

15.56 

-7.76 

17.39 

296 

3675 

12.43 

-4.39 

13.18 

289 

4875 

14.06 

-6.61 

15.53 

295 

5875 

15.53 

-8.07 

17.50 

297 

3900 

12.20 

-4.44 

12.98 

290 

4900 

13.83 

-6.44 

15.25 

295 

5900 

15.21 

-8.34 

17.35 

299 

3925 

11.77 

-4.59 

12.63 

291 

4925 

13,60 

-6.45 

15.05 

295 

5925 

14.85 

-8.38 

17.06 

299 

3950 

11.53 

-4.94 

12.54 

293 

4950 

13.37 

-6.49 

14.87 

296 

5950 

14.61 

-8.38 

16.84 

300 

3975 

11.26 

-5.58 

12.57 

296 

4975 

12.94 

-0.65 

14.55 

297 

5975 

14.41 

-8.24 

16.60 

300 

4000 

11.02 

-6.08 

12.58 

299 

5000 

12.61 

-6. 88 

14.37 

298 

6000 

14.10 

-7.69 

16.07 

298 

4025 

10.96 

-6.20 

12.59 

299 

5025 

12.82 

-6.95 

14.58 

298 

6025 

13.69 

-7.29 

15.51 

298 

4050 

11.11 

-6.20 

12.72 

299 

5050 

12.86 

-6.92 

14.60 

298 

6050 

13.73 

-7.52 

15.65 

299 

4075 

11.28 

-6.23 

12.89 

299 

5075 

12.53 

-6.75 

14.23 

298 

6075 

14.06 

-8.02 

16.19 

300 

4100 

11.42 

-6.16 

12.98 

298 

5100 

12.38 

-6.62 

14.04 

298 

6100 

14.35 

-8.16 

16.51 

299 

4125 

11.54 

-6.06 

13.03 

298 

5125 

12.64 

-6.65 

14.29 

298 

6125 

14.71 

-8.09 

16.79 

299 

4150 

11.67 

-6.07 

13.15 

297 

5150 

13.06 

-6.59 

14.63 

297 

6150 

14.86 

-8.00 

16.88 

298 

4175 

11.68 

-6.03 

13.15 

2 97 

5175 

13.25 

-6-67 

14.83 

297 

6175 

14.94 

-7.79 

16.84 

2 97 

4200 

11.47 

-6.02 

12.96 

298 

5200 

13.59 

-6.74 

15.17 

296 

6200 

15.21 

-7.50 

16.96 

296 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- ZONAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT i 

, WS = 

WINC SPEED, 

THETA - 

WINO DIRECTI0N 
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TABLE 11-72 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 


ALT 

MX 

WZ 

TEST NUMBER 
MS THETA 

2122 

ALT 

04/02/65, 

MX 

, 1305Z , 
HZ 

EASTERN 

HS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6225 

15.58 

-7.31 

17.21 

295 

7225 

16.80 

-6.18 

17.90 

290 

8225 

20.18 

-8.03 

21.72 

292 

6250 

15.94 

-7.11 

17.45 

294 

7250 

17.11 

-6.29 

18.23 

290 

8250 

20.36 

-8.18 

21.95 

2 92 

6275 

16.30 



294 

7275 

17.33 

-6.34 

1 8.45 

290 

8275 

20.60 

-8.31 

22.21 

292 

6300 

16.56 

-V.ll 

18.19 

294 

7ioo 

17.27 

-6.29 

18.36 

290 

8300 

20.55 

-8.33 

22.17 

Z9Z 

6325 

16.67 

-7.92 

18.46 

295 

7325 

17.39 

-6.24 

18.48 

290 

8325 

20.58 

-8.21 

22.15 

292 

6350 

16.68 

-8.20 

18.59 

296 

7350 

17.71 

-6.54 

18.88 

290 

8350 

20.72 

-8.07 

22.23 

291 

6375 

16.71 

-8.26 

18.64 

296 

7375 

17.81 

-6.88 

19.10 

291 

8375 

20.85 

-8.17 

22.40 

291 

6400 

16.92 

-8.47 

18.92 

296 

7400 

17.95 

-7.03 

19.27 

291 

8400 

20.81 

-8.28 

22.39 

292 

6425 

17.10 

-8.82 

19.24 

297 

7425 

18.20 

-7.07 

19.52 

291 

8425 

20.80 

-8.29 

22.39 

292 

6450 

17.11 

-8.60 

19.15 

297 

7450 

18.33 

-7.06 

19.64 

291 

8450 

20.80 

-8.41 

22.44 

292 

6475 

17.20 

-8.24 

19.07 

295 

7475 

18.27 

-6.92 

19.54 

291 

8475 

20.75 

-8.62 

22.47 

292 

6500 

17.14 

-7.69 

18.78 

294 

7500 

18.13 

-7.02 

19.44 

291 

8500 

20.80 

-8.76 

22.57 

293 

6525 

16.94 

-7.04 

18.34 

292 

7525 

17.89 

-7.50 

19.40 

293 

8525 

20.72 

-8.81 

22.52 

293 

6550 

16.93 

-6.89 

18.28 

292 

7550 

17.79 

-7.52 

19.32 

293 

8550 

20.66 

-8.83 

22.47 

293 

6575 

17.00 

-6.61 

18.24 

291 

7575 

17.84 

-7.69 

19.42 

293 

8575 

20.68 

-8.90 

22.51 

293 

6600 

16.93 

-5.98 

17.96 

289 

7600 

17.79 

-8.00 

19.51 

294 

8600 

20.80 

-8.92 

22.63 

293 

6625 

16.79 

-5.70 

17.73 

289 

7625 

17.83 

-8.08 

19. 5B 

294 

8625 

20.87 

-9.09 

22.76 

293 

6650 

16.45 

-5 . 62 

17.39 

289 

7650 

17.99 

-8.33 

19.83 

295 

8650 

20.94 

-9.40 

22.95 

294 

6675 

16.14 

-5.52 

17.06 

289 

7675 

18.25 

-8.35 

20.08 

294 

8675 

21.00 

-9.51 

23.05 

294 

6700 

15.93 

-5.46 

16.84 

289 

7700 

18.50 

-8.29 

20.27 

294 

8700 

21.05 

-9.42 

23.06 

294 

6725 

15.72 

-5.34 

16.61 

289 

7725 

18.66 

-8.23 

20.40 

294 

8725 

20.99 

-9.51 

23.05 

2 94 

6750 

15.67 

-5.24 

16.53 

288 

7750 

18.69 

-8.24 

20.42 

294 

8750 

21.11 

-9.65 

23.21 

2 94 

6775 

15.47 

-5.14 

16.30 

288 

7775 

18.89 

-8.31 

20.64 

294 

8775 

2*. 22 

-10.00 

23.46 

295 

6600 

15.30 

-5.16 

16.15 

288 

7800 

19.18 

-8.18 

20.85 

293 

8800 

21.23 

-10.52 

23.69 

296 

6825 

15.20 

-5.23 

16.07 

289 

7825 

19.41 

—7 .93 

20.96 

292 

8825 

21.26 

-10.60 

23.76 

296 

6650 

14.98 

-5.24 

15.67 

289 

7850 

19.47 

-7.87 

21.00 

292 

8850 

21.04 

-10.21 

23.38 

296 

6875 

14.74 

-5.32 

15.67 

290 

7875 

19.51 

-7.99 

21.08 

292 

8875 

20.83 

-10.21 

23.19 

296 

6900 

14.54 

-5.30 

15.48 

290 

7900 

19.76 

-7.95 

21.30 

292 

8900 

20.75 

-10.02 

23.04 

296 

6925 

14.42 

-5.38 

15.40 

290 

7925 

19.97 

-7.87 

21.47 

291 

8925 

20.50 

-9.67 

22.67 

295 

6950 

14.25 

-5.77 

15.37 

292 

7950 

20.14 

-7.90 

21.63 

291 

8950 

20.07 

-9.67 

22.27 

296 

6975 

13.91 

-6.09 

15.18 

293 

7975 

20.00 

-8.05 

21.56 

292 

8975 

19.85 

-9.36 

21.95 

295 

7000 

13.85 

-6.29 

15.21 

294 

8000 

19.97 

-8.17 

21.58 

292 

9000 

19.74 

-9.16 

21.76 

295 

7025 

14.11 

-6.21 

15.42 

294 

8025 

19.95 

-8.32 

21.62 

292 

9025 

19.85 

-8.57 

21.62 

293 

7050 

14.55 

-5.83 

15.67 

292 

8050 

19.74 

-8.38 

21.45 

293 

9050 

19.79 

-8.15 

21.40 

292 

7075 

15.11 

-5.70 

16.15 

290 

8075 

19.76 

-8.36 

21.45 

293 

9075 

19.66 

-0.23 

21.31 

293 

7100 

15.50 

-5.62 

16.49 

290 

8100 

19.90 

-8.31 

21.57 

292 

9100 

19.89 

-7.94 

21.41 

292 

7125 

15.54 

-5.42 

16.46 

289 

8125 

19.86 

-8.34 

21.54 

293 

9125 

19.90 

-7.56 

21.29 

291 

7150 

15.69 

-5. 18 

16.52 

288 

8150 

19.80 

-8.26 

21.45 

292 

9150 

19.90 

-7.31 

21.20 

290 

7175 

16.06 

-5.22 

16.90 

288 

8175 

19.87 

-8.18 

21.49 

292 

9175 

19.74 

-7.27 

21.04 

290 

7200 

16.45 

-5.74 

17.43 

289 

8200 

20.02 

-8.18 

21.62 

292 

9200 

19.68 

-7.42 

21.03 

290 

ALT 

• ALTITUDE, WX 

- ZONAL 

COMPONENT, 

, HZ > MERIDIONAL 

COMPONENT , HS * 

HINC SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECTI 0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 
2122 04/02/65, 1305Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PR0F ILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9225 

19.76 

-7.47 

21.13 

291 

10225 

19.60 

-11.39 

22.67 

300 

11225 

25.70 

-10.94 

27.93 

293 

9250 

19.57 

-7.53 

20.96 

291 

10250 

19.61 

-11.75 

22.86 

301 

11250 

25.53 

-11.55 

20.02 

2 94 

9275 

19.62 

-7.76 

21.10 

291 

10275 

19.68 

-11.67 

22.88 

300 

11275 

25.24 

-12.56 

28.20 

296 

9300 

20.05 

-7.89 

21.55 

291 

10300 

19.65 

-11.68 

22.86 

301 

11300 

25.40 

-12.98 

2B.52 

297 

9325 

20.58 

-7.87 

22.03 

291 

10325 

19.65 

-11.82 

22.93 

301 

11325 

25.97 

-12.84 

28.97 

296 

9350 

21.00 

-7.75 

22.38 

290 

10350 

19.62 

-11.92 

22.96 

301 

11350 

25.93 

-12.47 

28.77 

296 

9375 

21.26 

-7.68 

22.61 

290 

10375 

19.80 

-11.86 

23.08 

301 

11375 

25.61 

-12.63 

28.56 

296 

9400 

21.50 

-7.46 

22.75 

289 

10400 

19.93 

-11.62 

23.07 

300 

11400 

25.72 

-12.53 

28.61 

296 

9425 

21.35 

-7.59 

22.66 

289 

10425 

19.66 

-11.79 

22.92 

301 

11425 

25.45 

-12.37 

28.30 

296 

9450 

21.01 

-8.03 

22.49 

291 

10450 

19.57 

-11.63 

22.76 

301 

11450 

25.00 

-12.69 

28.03 

297 

9475 

20.92 

-8.38 

22.53 

292 

10475 

19.61 

-11.72 

22.84 

301 

11475 

25.00 

-12.66 

28.03 

297 

9500 

20.64 

-3.50 

22.32 

292 

10500 

19.57 

-11.46 

22.67 

300 

11500 

25.09 

-12.50 

28.03 

296 

9525 

20.49 

-8.39 

22.14 

292 

10525 

19.65 

-11.08 

22.56 

299 

11525 

25.02 

-12.67 

28.04 

297 

9550 

20.47 

-8.44 

22.14 

292 

10550 

19.32 

-11.34 

22.40 

300 

11550 

24.62 

-13.14 

27.91 

298 

9575 

20.03 

-8.57 

21.79 

293 

10575 

19.04 

-11.25 

22.12 

300 

11575 

24.30 

-13.39 

27.75 

299 

9600 

19.65 

-8.71 

21.49 

294 

10600 

19.15 

-10.87 

22.02 

299 

11600 

24.54 

-13.52 

28.01 

2 99 

9625 

19.37 

-8.89 

21.31 

294 

1062 5 

•19.18 

-10.85 

22.04 

299 

11625 

24.63 

-13.54 

28.10 

2 99 

9650 

19.19 

-9.12 

21.25 

295 

10650 

19.31 

-10.57 

22.01 

299 

11650 

24.62 

-13.86 

20.25 

299 

9675 

19.27 

-9.37 

21.43 

296 

10675 

19.69 

-10.06 

22.11 

297 

11675 

24.55 

-14.09 

28.31 

300 

9700 

19.42 

-9.61 

21.66 

296 

10700 

19.69 

-9.77 

21.98 

296 

1 1700 

24.62 

-14.06 

28.35 

300 

9725 

19.48 

-9.08 

21.84 

297 

10725 

19.63 

-9.99 

22.02 

297 

11725 

24.16 

-14.46 

28.15 

301 

9750 

19.57 

-10.15 

22.04 

297 

10750 

20.37 

-9.67 

22.55 

295 

11750 

23.48 

-15.04 

27.88 

302 

9775 

19.72 

-10.44 

22.32 

298 

10775 

20.68 

-9.26 

22.65 

294 

11775 

23.09 

-14.29 

27.15 

302 

9800 

19.79 

-10.73 

22.51 

298 

10800 

20.67 

-9.44 

22.72 

294 

11800 

22.51 

-12.37 

25.68 

299 

9825 

19.80 

-10.91 

22.61 

299 

10825 

20.89 

-9.43 

22.92 

294 

11825 

22.84 

-11.47 

25.56 

296 

9850 

19.67 

-11.17 

22.62 

299 

10850 

21.40 

-9.22 

23.30 

293 

1 1850 

23.51 

-10.44 

25.72 

294 

9875 

19.59 

-11.30 

22.61 

300 

10875 

21.86 

-9.14 

23.69 

293 

11875 

24.44 

-9.09 

26.07 

290 

9900 

19.45 

-11.42 

22.55 

300 

10900 

22.24 

-9.29 

24.10 

293 

1 1900 

25.51 

-8.28 

26.82 

288 

9925 

19.27 

-11.68 

22.53 

301 

10925 

23.01 

-9.77 

25.00 

293 

11925 

25.99. 

-8.36 

27.30 

288 

9950 

19.09 

-11.55 

22.31 

301 

10950 

23.56 

-10.34 

25.73 

294 

11950 

26.00 

-8.34 

27.30 

288 

9975 

18.92 

-11.31 

22.04 

301 

10975 

23.89 

-10.15 

25.96 

293 

11975 

25.93 

-7.39 

26.96 

286 

10000 

18.64 

-11.68 

22.00 

302 

11000 

24.45 

-10.70 

26.69 

293 

12000 

26.50 

-7.04 

27.42 

205 

10025 

18.76 

-11.52 

22.02 

301 

11025 

24.74 

-11.71 

27.37 

295 

12025 

26.97 

-7.00 

27.86 

284 

10050 

19.16 

-11.30 

22.24 

300 

11050 

25.04 

-li.92 

27.73 

295 

12050 

26.78 

-6.39 

27.53 

283 

10075 

19.14 

-11.40 

22.28 

301 

11075 

25.27 

-11.57 

27.79 

294 

12075 

26.92 

-5.87 

27.55 

282 

10100 

19.07 

-11.51 

22.27 

301 

11100 

25.64 

-10.87 

27.85 

293 

12100 

27.75 

-5.50 

28.29 

261 

10125 

19.16 

-11.34 

22.26 

300 

11125 

25.47 

-10.86 

27.69 

293 

12125 

28.00 

-4.90 

28.43 

280 

10150 

19.20 

-11.28 

22.27 

300 

11150 

25.26 

-11.09 

27.58 

2 94 

12150 

27.95 

-4.17 

28.26 

278 

10175 

19.23 

-11.44 

22.37 

301 

11175 

25.57 

-10.86 

27.79 

293 

12175 

28.24 

-3.52 

28.46 

277 

10200 

19.50 

-11.33 

22.55 

300 

11200 

25.65 

-10.96 

27.89 

293 

12200 

28.42 

-2.87 

28.56 

276 
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TABLE 11-72 (con’t) 

FPS-X6 RADAR/JlMSPHERE WIND VEL0CITV PR0FILE 





TEST NUMBER 

2122 04/02/65, 

1305Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

HX 

HZ 

HS 

theta 

ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12225 

28. *6 

-2.07 

28.53 

27* 

13225 

37.00 

2.10 

37.06 

267 

1*225 

32.60 

-3.26 

32.77 

276 

12250 

28.30 

-0.76 

28.31 

271 

13250 

36.29 

2.27 

36.36 

266 

1*250 

32.57 

-3.38 

32.75 

276 

12275 

28.30 

-0.21 

28.30 

270 

13275 

35.97 

2.65 

36.07 

266 

1*275 

32.75 

-2.77 

32.87 

275 

12300 

28.50 

0.15 

28.50 

270 

13300 

35.29 

2.50 

35.38 

266 

1*300 

32.98 

-2.47 

33.08 

2 7* 

12325 

28.5* 

0.56 

28.55 

269 

13325 

34.99 

2.06 

35.05 

266 

1*325 

33.07 

-3.01 

33.21 

275 

12350 

28.52 

0.9* 

28.5* 

266 

13350 

34.68 

2.15 

34.7* 

266 

1*350 

33.00 

-2.77 

33.12 

275 

12375 

26. *1 

0.88 

28. *2 

268 

13375 

3*. *6 

2.55 

34.55 

266 

1*375 

32.79 

-2.41 

32.88 

27* 

12*00 

27.98 

0.02 

27.99 

268 

13*00 

34.38 

3.03 

34.51 

265 

1**00 

33.16 

-1.95 

33.22 

2 73 

12*25 

28.31 

1.82 

28.37 

266 

13*25 

34.33 

3.09 

34.47 

265 

1**25 

33.9* 

-1.10 

33.95 

272 

12*50 

28.61 

2.07 

28.69 

266 

13*50 

34.68 

2.76 

34.78 

265 

1**50 

34.3* 

0.15 

34.3* 

270 

12*75 

28.5* 

1.77 

28.59 

266 

13*75 

35.06 

2.76 

35.17 

265 

1**75 

34.5* 

0.67 

34.5* 

269 

12500 

28.65 

1 . * 5 

28.69 

267 

13500 

35.11 

2.** 

35.20 

266 

1*500 

34.91 

1.49 

34.9* 

267 

12525 

28.7* 

0.79 

28.75 

268 

13525 

35.13 

i . 89 

35.18 

267 

1*525 

34.68 

1.93 

34.7* 

267 

12550 

28.89 

0.20 

28.89 

269 

13550 

35.23 

1.30 

35.25 

268 

1*550 

3 3.96 

1.38 

33.99 

268 

12575 

26.87 

-0.12 • 

28.87 

270 

13575 

35.78 

0.66 

35.79 

269 

1*575 

3*. *6 

2.53 

34.55 

2 66 

12600 

28.88 

-0.73 

28.89 

271 

13600 

36.07 

0.16 

36.07 

270 

1*600 

3*. *2 

2.80 

34.53 

265 

12625 

29.06 

-0.81 

29.07 

271 

13625 

36.17 

-0.55 

36.18 

271 

1*625 

33.8* 

2.35 

33.92 

266 

12650 

29.08 

-0.51 

29.08 

271 

13650 

36.27 

-0.9* 

36.28 

271 

1*650 

33.62 

2.2* 

33.69 

266 

12675 

29.09 

0.03 

29.09 

270 

13675 

37.37 

-1.31 

37.39 

272 

1*675 

33.35 

1.99 

33.41 

266 

12700 

29.27 

0.89 

29.29 

268 

13700 

37.92 

-1.37 

37.9* 

272 

1*700 

32.98 

2.00 

33.0* 

266 

12725 

29.56 

1 . *6 

29.60 

267 

13725 

38.07 

-1.4* 

38. 10 

272 

1*725 

32.7* 

1.7* 

32.79 

267 

12750 

29.62 

1.76 

29.68 

266 

13750 

39.3* 

-1.27 

39.36 

272 

1*750 

32.39 

1.25 

32.41 

260 

12775 

29.53 

1.85 

29.59 

266 

13775 

*0.31 

-1.01 

*0.32 

271 

1*775 

31.99 

1.27 

32.02 

268 

12800 

30.02 

2.20 

30.10 

266 

13800 

*0.85 

-2.01 

*0.90 

273 

1*800 

31.85 

1.01 

31.87 

268 

12025 

30.82 

2.70 

30.9* 

265 

13825 

*1.07 

-2.50 

*1.15 

273 

1*825 

31.50 

0.76 

31.50 

268 

12850 

30.67 

2.79 

30.80 

265 

13850 

*1.32 

-2.28 

*1.30 

273 

1*850 

31.6* 

0.95 

31.66 

268 

12875 

30.51 

2.90 

30.65 

26* 

13875 

*0.55 

-2.71 

*0.6* 

27* 

1*875 

31.8* 

0.41 

31.85 

269 

12900 

31.09 

3.39 

31.27 

26* 

13900 

39.42 

-2.42 

' 39.50 

273 

1*900 

31.76 

0.29 

31.76 

269 

12925 

31.65 

3.63 

31.86 

263 

13925 

38.20 

-2.76 

38.30 

27* 

1*925 

31.61 

-0.11 

31.61 

270 

12950 

32.29 

3.92 

32.53 

263 

13950 

37.19 

-3.23 

37.33 

275 

1*950 

31.39 

-0.65 

31.39 

271 

12975 

32.72 

3.75 

32.93 

263 

13975 

36.25 

-3.53 

36.42 

275 

1*975 

31.29 

-0.3* 

31.30 

270 

13000 

32.90 

3. *5 

33.08 

26* 

1*000 

35.28 

-4.10 

35.52 

276 

15000 

30.97 

-0.39 

30.98 

271 

13025 

33.11 

3.18 

33.26 

26* 

1*025 

34.86 

-4.35 

35.13 

277 

15025 

30.90 

0.22 

30.90 

269 

13050 

33.60 

2.83 

33.72 

265 

1*050 

34.40 

-4.63 

34.71 

277 

15050 

30.81 

0.55 

30.81 

269 

13075 

3*. 09 

2.70 

3*. 20 

265 

1*075 

34.61 

-*.*5 

34.90 

277 

15075 

30.28 

0.16 

30.28 

270 

13100 

3*. 5* 

2.62 

3*. 6* 

265 

1*100 

3*. *2 

-5.05 

3*. 78 

278 

15100 

30.47 

0.45 

30.48 

269 

13125 

35.26 

2.60 

35.35 

266 

1*125 

33.86 

-5.17 

3*. 26 

278 

15125 

30.17 

0.16 

30.17 

270 

13150 

35.98 

2.69 

36.08 

266 

1*150 

33.23 

-4.77 

33.57 

278 

15150 

29.88 

0.53 

29.68 

269 

13175 

36.71 

2. *5 

36.79 

266 

1*175 

32.96 

-*.29 

33.23 

277 

15175 

30.16 

1.30 

30.18 

267 

13200 

ALT 

37.25 2.18 

- ALT ITUOE, WX 

37.32 
- Z0NAL 

266 1*200 32.89 -3. *9 33.08 276 

C0HP0NENT, HZ - MERIOI0NAL C0MP0NENT, HS - WINC SPEED, 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE HIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2122 04/02/65, 1305Z, EASTERN TEST RANGE, 

15200 29.66 1.01 

THETA » HIND DIRECTI 0N 

, FL0RIDA 

29.67 

268 

ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15225 

29.36 

1.30 

29.39 

267 

16225 

30.57 

7.50 

31.47 

256 

17225 

16.48 

-11.01 

19.82 

3 0* 

15250 

28.61 

1.01 

28.63 

268 

16250 

30.72 

8.18 

31.79 

255 

17250 

15.98 

-11.02 

19.41 

30* 

15275 

28.62 

1.03 

28.6* 

268 

16275 

30.82 

8.70 

32.02 

25* 

17275 

15.69 

-11.47 

19.4* 

306 

15300 

29.05 

1.86 

29.11 

266 

16300 

31.25 

8.97 

32.51 

25* 

17300 

15.56 

-11.09 

19.11 

305 

15325 

29.31 

1.26 

29.33 

267 

16325 

32.35 

8.66 

33.49 

255 

17325 

15.32 

-9.8* 

16.21 

303 

15350 

29.29 

0.30 

29.29 

269 

16350 

32.98 

8.78 

34.13 

255 

17350 

15.26 

-8.85 

17.6* 

300 

15375 

29.91 

0.98 

29.93 

268 

16375 

33.71 

9.52 

35.03 

25* 

17375 

14.50 

-9.6* 

17.41 

303 

15*00 

30.05 

0.26 

30.05 

269 

16*00 

33.73 

7. *3 

34.5* 

257 

17*00 

14.50 

-8.90 

17.01 

301 

15*25 

30.8 5 

-0.97 

30.86 

272 

16*25 

33.67 

4.68 

33.99 

262 

17*25 

14.91 

-7.8* 

16.85 ■ 

298 

15*50 

31.61 

-0 . *2 

31.61 

271 

16*50 

34.02 

4.18 

34.28 

263 

17*50 

14.98 

-7.12 

16.59 

295 

15*75 

31. *6 

-0.65 

31. *6 

271 

16*75 

3*. 2* 

3.35 

34.40 

26* 

17*75 

14.85 

-6.26 

16.12 

293 

15500 

31.5* 

-0.37 

31.5* 

270 

16500 

34.56 

2.21 

34.63 

266 

17500 

14.43 

-5.57 

15.46 

291 

15525 

32.18 

-0.07 

32.18 

270 

16525 

3*. *3 

2.10 

34.49 

266 

17525 

15.03 

-4.75 

15.77 

287 

15550 

32.39 

-0.73 

32.39 

271 

16550 

33.9* 

1.56 

33.97 

267 

17550 

15.99 

-3.93 

16.47 

2 8* 

15575 

32.06 

-0.06 

32.06 

270 

16575 

33.43 

-0.61 

33.4* 

271 

17575 

16.80 

-3.39 

17.1* 

281 

15600 

31.79 

1.7* 

31.8* 

267 

16600 

33.00 

-2.00 

33.06 

273 

17600 

17.12 

-2.7* 

17.33 

279 

15625 

31.75 

2.57 

31.86 

265 

16625 

32.67 

-2.71 

32.78 

275 

17625 

16.98 

-1.90 

17.00 

276 

15650 

31.38 

2.93 

31.51 

26* 

16650 

31.69 

-3.86 

31.93 

277 

17650 

17.25 

-0.72 

17.27 

272 

15675 

31.28 

3.12 

31. *3 

26* 

16675 

31.10 

-5.3* 

31.56 

280 

17675 

17.18 

-1.13 

17.22 

27* 

15700 

31.3* 

3.5* 

31.5* 

263 

16700 

30.49 

-6.97 

31.28 

283 

17700 

17.12 

-1.66 

17.20 

275 

15725 

31.23 

3.86 

31. *7 

263 

16725 

30.03 

-7.29 

30.91 

283 

17725 

17.48 

-0.9* 

17.50 

273 

15750 

31.12 

*.18 

31. *0 

262 

16750 

29.55 

-7.85 

30.58 

285 

17750 

17.68 

-0.00 

17.68 

270 

15775 

30.78 

3.87 

31.02 

263 

16775 

28.81 

-9.50 

30.3* 

288 

17775 

17.6* 

0.9* 

17.66 

267 

15800 

30.58 

*•21 

30.87 

262 

16800 

28.07 

-10.38 

29.93 

290 

17800 

17.76 

1.32 

17.81 

266 

15825 

30. *5 

*.*3 

30.78 

262 

16825 

27.3* 

-10.52 

29.29 

291 

17825 

17.83 

1.01 

17.86 

267 

15050 

30.35 

*.6* 

30.70 

261 

16850 

26.65 

-11.9* 

29.20 

29* 

17850 

18.10 

1.58 

18.17 

265 

15875 

15900 

15925 

15950 

15975 

16000 

16025 

16050 

16075 

16100 

16125 

16150 

16175 

16200 

30.17 

29.80 

29.57 

28.92 

27.20 

28.33 

30.23 

29.77 

30.70 

31.10 

31.06 

30.53 

30.37 

30.51 

5.2* 

5.03 

5.28 

5.51 

5.76 
6.56 
6.59 
5. *6 
*.15 

3.07 
2.90 
*.36 
5. *8 
6.7* 

30.62 

30.22 

30.03 

29.** 

27.81 

29.08 

30.9* 

30.27 

30.98 

31.25 

31.20 

30.85 

30.86 
31.25 

260 
260 
• 260 
259 

258 

257 

258 

259 
262 

26* 

26* 

262 

260 
257 

16875 

16900 

16925 

16950 

16975 

17000 

17025 

17050 

17075 

17100 

17125 

17150 

17175 

17200 

26.2* 
25.91 
25.18 
2*. 33 

23.51 

22.98 

22.29 

21.71 

21.13 

20.20 

19.31 

18.37 

17.45 

16.85 

-11.43 

-10.96 

-12.19 

-11.88 

-12.42 

-12.73 

-13.19 

-13.46 

-12.97 

-12.76 

-12.97 

-12.97 

-12.71 

-12.1* 

28.62 

28.13 

27.98 

27.07 

26.59 
26.27 
25.90 
25.55 
24.79 

23.89 

23.26 

22.49 

21.59 
20.77 

293 

293 

296 

296 

298 

299 

300 
302 

301 

302 
30* 

305 

306 
306 

17875 

17.98 

1.99 

10.09 

26* 
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TABLE 11-73 

FPS-16 RAD AR/ J 1 MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 





TEST NUMBER 

2117 

04/03/65 

, 0100Z, 

eastern 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

275 

1.76 

-6.19 

6.43 

344 

1275 

3.64 

-7.30 

8.15 

333 

2275 

2.36 

-10.19 

10.46 

347 

300 

1.14 

-6.36 

6.46 

350 

1300 

3.68 

-7.32 

8.20 

333 

2300 

2.45 

-9.89 

10.19 

346 

325 

0 = 88 

-6.55 

6.61 

3S? 

1325 

3.7S 

-7.53 

A . 43 

333 

2325 

2.42 

-9.17 

9.48 

345 

350 

0.82 

-6.82 

6.87 

353 

1350 

3.59 

-7.69 

8.49 

335 

2350 

2.29 

-8.31 

8.62 

344 

375 

0.55 

-6.85 

6.88 

355 

1375 

3.28 

-7.74 

8.40 

337 

2375 

2.24 

-7.69 

8.01 

344 

400 

0.51 

-6.84 

6.85 

356 

1400 

3.02 

-7.93 

8.49 

339 

2400 

2.49 

-7.36 

7.77 

341 

425 

0.86 

-7.08 

7.13 

353 

1425 

2.71 

- 8.10 

8.54 

341 

2425 

2.79 

-7.12 

7.65 

338 

450 

1.07 

-7.34 

7.41 

351 

1450 

2.61 

-8.32 

8.72 

342 

2450 

3.02 

-6.72 

7.37 

336 

475 

0.66 

-7.57 

7.60 

355 

1475 

2.57 

-8.62 

9.00 

343 

2475 

3.24 

-6.42 

7.19 

333 

500 

0.14 

-7.86 

7.86 

359 

1500 

2.45 

-9.01 

9.34 

345 

2500 

3.39 

-6.47 

7.31 

332 

525 

- 0.10 

-8.19 

8.19 

0 

1525 

2.44 

-9.32 

9.64 

345 

2525 

3.37 

- 6.86 

7.64 

334 

550 

-0.46 

-8.49 

8.51 

3 

1550 

2.38 

-9.36 

9.66 

346 

2550 

3.08 

-7.58 

8.18 

338 

575 

-0.71 

-8.64 

8.67 

4 

1575 

2.37 

-9.18 

9.48 

345 

2575 

2.73 

-8.39 

8.82 

342 

600 

-0.78 

-8.73 

8.77 

5 

1600 

2.55 

-9.18 

9.53 

344 

2600 

2.45 

-8.82 

9.15 

344 

625 

-0.92 

-8.93 

8.97 

6 

162 5 

2.77 

-9.35 

9.75 

343 

2625 

2.24 

-9.05 

9.32 

346 

650 

-0.84 

-9.23 

9.27 

5 

1650 

3.12 

-9.38 

9.88 

341 

2650 

2.00 

-9.37 

9.58 

348 

675 

-0.58 

-9.75 

9.77 

3 

1675 

3.44 

-9.41 

10.02 

340 

2675 

1.72 

-9.54 

9.70 

350 

700 

-0.19 

-10.35 

10.35 

1 

1700 

3.57 

-9.50 

10.15 

339 

2700 

1.82 

-9.31 

9.49 

349 

725 

0.28 

-10.71 

10.71 

358 

1725 

3.62 

-9.77 

10.42 

340 

2725 

2.31 

-8.85 

9.15 

345 

750 

0.41 

-10.93 

10.93 

350 

1750 

3.64 

-10.30 

10.92 

340 

2750 

2.72 

-8.39 

B.82 

342 

775 

0.55 

-10.90 

10 . 9L 

357 

1775 

3.66 

-10.69 

11.30 

341 

2775 

2.98 

-7.83 

8.38 

339 

800 

0.70 

-10.69 

10.71 

356 

1800 

3.68 

-10.76 

11.37 

341 

2800 

3.41 

-7.55 

8.29 

335 

825 

0.82 

-10.67 

10.70 

355 

1825 

3.73 

-10.85 

11.47 

341 

2825 

3.86 

-7.36 

8.31 

332 

850 

0.88 

-10.77 

10.80 

355 

1850 

3.60 

-10.89 

11.47 

342 

2850 

3.89 

-6.78 

7.82 

330 

875 

0.69 

-11.03 

11.05 

356 

1875 

3.33 

-10.79 

11.30 

343 

2875 

3.56 

-6.44 

7.36 

331 

900 

0.59 

-11.47 

11.49 

357 

1900 

3.12 

-10.79 

11.23 

344 

2900 

3.29 

-6.43 

7.22 

333 

925 

0.62 

-11.75 

11.77 

357 

1925 

3.01 

- 10.86 

11.27 

344 

2925 

3.38 

-6.35 

7.19 

332 

950 

0.70 

-12.03 

12.05 

356 

1950 

3.07 

-10.79 

11.22 

344 

2950 

3.72 

- 6.22 

7.25 

329 

975 

1.00 

-12.05 

12.09 

355 

1975 

3.11 

-10.57 

11.01 

343 

2975 

4.00 

-6.05 

7.25 

326 

1000 

1.36 

-11.51 

11.59 

353 

2000 

2.94 

- 10.20 

10.62 

344 

3000 

4.16 

-5.80 

7.14 

324 

1025 

1.63 

-10.72 

10.84 

351 

2025 

2.91 

-10.07 

10.48 

344 

3025 

4.38 

-5.61 

7.12 

322 

1050 

2.05 

- 10.11 

10.31 

348 

2050 

2.88 

- 10.21 

10.61 

344 

3050 

4.60 

-5.57 

7.23 

320 

1075 

2.39 

-9.89 

10.17 

346 

2075 

2.76 

-10.33 

10.69 

345 

3075 

4.60 

-5.60 

7.25 

320 

1100 

2.51 

-9.69 

10.01 

345 

2100 

2.70 

-10.42 

10.77 

345 

3100 

4.63 

-5.59 

7.26 

320 

1125 

2.80 

-9.31 

9.72 

343 

2125 

2.62 

-10.43 

10.75 

346 

3125 

4.74 

-5.58 

7.32 

320 

1150 

2.91 

-8.82 

9.28 

342 

2150 

2.39 

-10.57 

10.84 

347 

3150 

4.69 

-5.70 

7.38 

320 

1175 

2.93 

- 8.20 

8.71 

340 

2175 

2.11 

- 10.66 

10.87 

349 

3175 

4.66 

-5.90 

7.52 

321 

1200 

3.23 

-7.70 

8.35 

337 

2200 

1.96 

-10.55 

10.73 

349 

3200 

4.64 

- 6.02 

7.60 

322 

1225 

3.47 

-7.47 

8.24 

335 

2225 

1.96 

-10.32 

10.51 

349 

3225 

4.51 

- 6.10 

7.59 

323 

1250 

3.60 

-7.34 

8.18 

334 

2250 

2.13 

- 10.20 

10.42 

348 

3250 

4.24 

-6.14 

7.46 

325 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

- ZONAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ * MERIDI0NAL 

COMPONENT , WS * 

WINC SPEED, 

THETA =■ 

WIND DIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL 0 CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2117 

04/03/65, 

oiooz. 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

NX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3275 

3.B6 

-5.87 

7.03 

327 

4275 

9.54 

-7.17 

11.94 

307 

5275 

13.60 

-7.55 

15.55 

299 

3300 

3.81 

-6.15 

7.24 

326 

4300 

9.83 

-6.98 

12.05 

305 

5300 

13.51 

- 8.11 

15.76 

301 

3325 

3.99 

-6.87 

7.95 

330 

4325 

10.08 

-7.04 

12.29 

305 

5325 

13.18 

-8.60 

15.74 

303 

3350 

3.97 

-6.69 

7.96 

330 

4350 

9.96 

-7.09 

12.22 

305 

5350 

12.85 

-9.10 

15.75 

305 

3375 

3.82 

-6.75 

7.75 

330 

4375 

9.77 

-6.99 

12.02 

305 

5375 

12.60 

-9.61 

15.85 

307 

3400 

3.53 

-6.55 

7.<t4 

332 

4400 

9.74 

-6.91 

11.94 

305 

5400 

12.30 

-9.96 

15.83 

309 

3425 

3.34 

-6.43 

7.24 

332 

442 5 

9.60 

-7.07 

11.92 

306 

5425 

11.98 

-10.28 

15.79 

310 

3450 

3.22 

-6.41 

7.17 

333 

4450 

9.51 

-7.39 

12.05 

308 

5450 

11.60 

-10.75 

15.82 

313 

3475 

3.12 

-6.42 

7.14 

334 

4475 

9.62 

-7.70 

12.32 

308 

5475 

11.44 

-11.27 

16.06 

314 

3500 

3.37 

-6.63 

7.43 

333 

4500 

9.71 

-7.82 

12.47 

309 

5500 

11.76 

-11.97 

16.78 

315 

3525 

3.62 

-6.73 

7.64 

332 

4525 

9.75 

-7.76 

12.46 

308 

5525 

12.06 

-12.53 

17.39 

316 

3550 

3.50 

-6.69 

7.55 

332 

4550 

9.81 

-7.67 

12.45 

308 

5550 

12.24 

- 12.86 

17.75 

316 

3575 

3.19 

-6.49 

7.23 

334 

4575 

9.87 

-7.55 

12.43 

307 

5575 

12.42 

-12.93 

17.92 

316 

3600 

3.33 

-6.35 

7.17 

332 

4600 

9.94 

-7.58 

12.50 

307 

5600 

12.41 

-12.55 

17.65 

315 

3625 

3.83 

-6.47 

7.51 

329 

4625 

9.96 

-7.61 

12.54 

307 

5625 

12.21 

-12.23 

17.28 

315 

3650 

4.07 

-6.73 

7.87 

329 

4650 

9.95 

-7.43 

12.42 

307 

5650 

12.17 

-12.34 

17.33 

315 

3675 

4.05 

-6.95 

8.04 

330 

4675 

10.11 

-7.31 

12.48 

306 

5675 

12.20 

-12.41 

17.40 

315 

3700 

4.06 

-7.03 

8.12 

330 

4700 

10.29 

-7.28 

12.61 

305 

5700 

12.04 

-12.23 

17.16 

315 

3725 

4.09 

-7.07 

8.17 

330 

4725 

10.35 

-7.13 

12.57 

304 

5725 

12.00 

-12.09 

17.03 

315 

37 50 

3.91 

-7.04 

8.06 

331 

4750 

10.35 

-7.07 

12.53 

304 

5750 

12.04 

- 12.02 

17.02 

315 

3775 

3.84 

-7.03 

8.01 

331 

4775 

10.48 

-7.10 

12.66 

304 

5775 

12.02 

-11.95 

16.95 

315 

3800 

4.13 

-6.96 

8.09 

329 

4800 

10.54 

-7.06 

12.69 

304 

5800 

12.16 

-11.91 

17.03 

314 

3825 

4.52 

-6.55 

7.95 

325 

4825 

10.58 

-6.83 

12.59 

303 

5825 

12.26 

-11.98 

17.14 

314 

3850 

4.79 

- 6.21 

7.84 

322 

4850 

10.91 

-6.48 

12.69 

301 

5850 

12.28 

- 12.02 

17.18 

314 

3875 

5.18 

- 6.11 

8.01 

320 

4075 

11.31 

-6.13 

12.86 

298 

5875 

12.67 

- 12.00 

17.45 

313 

3900 

5.31 

-6.17 

0.14 

319 

4900 

11.41 

- 6.10 

12.94 

298 

5900 

13.19 

-12.08 

17.89 

312 

3925 

5.24 

- 6.21 

8.12 

320 

4925 

11.41 

-6.35 

13.06 

299 

5925 

13.52 

-12.14 

18.17 

312 

3950 

5.34 

-6.35 

8.30 

320 

4950 

11.68 

- 6.66 

13.45 

300 

5950 

13.74 

-12.42 

18.52 

312 

3975 

5.54 

-6.40 

8.46 

319 

4975 

11.98 

-6.96 

13.86 

300 

5975 

13.87 

-12.81 

18.88 

313 

4000 

5.76 

-6.52 

8.69 

318 

5000 

12.04 

-7.17 

14.01 

301 

6000 

14.08 

-12.91 

19.10 

312 

4025 

6.18 

-7.28 

9.55 

319 

5025 

11.88 

-7.30 

13.99 

302 

6025 

14.31 

-12.61 

19.07 

311 

4050 

6.75 

-7.97 

10.45 

320 

5050 

1U77 

-7.67 

14.04 

303 

6050 

14.46 

-12.18 

18.91 

310 

4075 

7.11 

-7.82 

10.57 

318 

5075 

11.80 

-7.80 

14.15 

303 

6075 

14.86 

- 12.02 

19.11 

309 

4100 

7.39 

-7.44 

10.40 

315 

5100 

12.07 

-7.52 

14.22 

302 

6100 

15.31 

-11.87 

19.38 

308 

4125 

7.74 

-7.25 

10.60 

313 

5125 

12.57 

-7.05 

14.41 

299 

6125 

15.47 

-11.69 

19.39 

307 

4150 

8.00 

-7.12 

10.71 

311 

5150 

12.99 

-6.65 

14.59 

297 

6150 

15.61 

-11.75 

19.54 

307 

4175 

8. 14 

-6.76 

10.58 

3L0 

5175 

13.44 

-6.60 

14.97 

296 

6175 

15.79 

-11.84 

19.74 

307 

4200 

8.51 

- 6.68 

10.82 

308 

5200 

13.66 

- 6.68 

15.21 

296 

6200 

16.05 

-11.71 

19.87 

306 

4225 

9.06 

-7.12 

11.52 

308 

5225 

13.59 

-6.7 5 

15.17 

296 

6225 

16.48 

-11.44 

20.06 

305 

4250 

9.37 

-7.38 

11.92 

308 

5250 

13.55 

-7.02 

15.26 

297 

6250 

16.97 

-11.13 

20.29 

303 
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TABLE 11-73 <con’t) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CZTY PR0FILE 





TEST NUMBER 

2117 

04/03/65 

, OlOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6275 

17.35 

-10.90 

20.49 

302 

7275 

17.81 

-9.81 

20.33 

299 

8275 

15.29 

-10.98 

18.83 

306 

6300 

17.65 

-10.85 

20.71 

301 

7300 

18.06 

-9.77 

20.54 

298 

8300 

15.08 

-10.76 

18.53 

305 

6325 

17.76 

-10.65 

20.71 

301 

7325 

18.25 

-9.74 

20.68 

298 

8325 

15.04 

-10.62 

18.41 

305 

6350 

17.69 

-10.47 

20.56 

300 

7350 

18.51 

-9.83 

20.95 

298 

8350 

14.99 

-10.46 

18.28 

305 

6375 

17.67 

-10.49 

20.55 

301 

7375 

18.79 

-9.92 

21.25 

298 

8375 

14.74 

-10.45 

18.07 

305 

6400 

17.62 

-10.43 

20.47 

300 

7400 

18.88 

-9.92 

21.33 

298 

8400 

14.67 

-10.54 

18.06 

306 . 

6425 

17.51 

-10.27 

20.30 

300 

7425 

19.03 

-9.96 

21.48 

297 

e425 

14.78 

-10.62 

18.20 

306 

6450 

17.40 

-10.16 

20.15 

300 

7450 

19.12 

-9.76 

21.46 

297 

e450 

14.68 

-10.66 

18.14 

306 

6475 

17.39 

-9.99 

20.06 

300 

7475 

19.21 

-9.69 

21.51 

297 

8475 

14.44 

-10.63 

17.93 

306 

6500 

17.49 

-9.73 

20.02 

299 

7500 

19.21 

-9.91 

21.61 

297 

8500 

14.43 

-10.52 

17.86 

306 

6525 

17.60 

-9.83 

20.16 

299 

7525 

19.19 

-10.16 

21.72 

298 

8525 

14.28 

-10.53 

17.74 

306 

6550 

17.76 

-10.07 

20.42 

299 

7550 

19.35 

-10.45 

21.99 

298 

0550 

14.10 

-10.48 

17.57 

306 

6575 

17.78 

-10.01 

20.40 

299 

7575 

19.37 

-10.70 

22.13 

299 

8575 

14.27 

-10.35 

17.62 

306 

6600 

17.67 

-9.98 

20.29 

299 

7600 

19.15 

-10.85 

22.01 

299 

8600 

14.51 

-10.23 

17.75 

305 

6625 

17.55 

-10. CO 

20.20 

299 

7625 

18.78 

-10.94 

21.73 

300 

8625 

14.47 

-10.05 

17.62 

305 

6650 

17.31 

-10.03 

2G.01 

300 

7650 

18.54 

-11.06 

21.59 

301 

6650 

14.24 

-10.10 

17.46 

305 

6675 

17.34 

-10.05 

20.05 

300 

7675 

18.45 

-11.34 

21.65 

301 

8675 

14.20 

-10.10 

17.42 

305 

6700 

17.50 

-10.01 

20.16 

300 

7700 

18.35 

-11.41 

21.61 

302 

8700 

13.97 

-9.95 

17.15 

305 

6725 

17.37 

-10.01 

20.05 

300 

7725 

17.94 

-11.22 

21.16 

302 

8725 

13.79 

-9.92 

16.99 

306 

6750 

17.24 

-10.09 

19.97 

300 

7750 

17.68 

-11.22 

20.94 

302 

8750 

13.78 

-9.77 

16.89 

305 

6775 

17.10 

-10.05 

19.84 

300 

7775 

17.69 

-11.32 

21.00 

302 

8775 

13.69 

-9.53 

16.68 

305 

6900 

17,03 

-9.90 

19.70 

300 

7B00 

17.57 

-11.18 

20.82 

302 

8800 

13.50 

r 9. 55 

16.54 

305 

6825 

16.94 

-9.87 

19.61 

300 

7825 

17.68 

-11.24 

20.9-5 

302 

8825 

13.52 

-9.85 

16.72 

306 

6950 

16.80 

-9.88 

19.50 

300 

7850 

17.88 

-11.48 

21.25 

303 

8850 

13.43 

-10.25 

16.89 

307 

6875 

16.80 

-9.06 

19.48 

300 

7875 

17.89 

-11.61 

21.32 

303 

8875 

13.36 

-10.59 

17.05 

308 

6900 

16.78 

-9.62 

19.34 

300 

7900 

17.85 

-11.77 

21.39 

303 

8900 

13.26 

-10.70 

17.04 

309 

6925 

16.78 

-9.52 

19.29 

299 

7925 

17.60 

— 1 i • 78 

21.18 

304 

8925 

13.04 

-10.62 

16.81 

309 

6950 

16.77 

-9.41 

19.23 

299 

7950 

17.33 

-11.59 

20.85 

304 

8950 

12.92 

-10.43 

16.61 

309 

6975 

16.88 

-9.37 

19.31 

299 

7975 

17.08 

-11.45 

20.56 

304 

8975 

12.93 

-10.41 

16.59 

309 

7000 

17.11 

-9.41 

19.53 

299 

8000 

16.83 

-11.36 

20.31 

304 

9000 

13.00 

-10.43 

16.67 

3 09 

7025 

16.98 

-9.26 

19.34 

298 

8025 

16.61 

-11.18 

20.03 

304 

9025 

13.10 

-10.67 

16.90 

309 

7050 

16.92 

-9.44 

19.38 

299 

8050 

16.40 

-11.17 

19.84 

304 

9050 

13.52 

-11.10 

17.49 

309 

7075 

16.99 

-9.74 

19.59 

300 

8075 

16.06 

-11.10 

19.52 

304 

9075 

13.89 

-11.37 

17.95 

309 

7100 

16.95 

-9.98 

19.67 

300 

8100 

15.91 

-11.10 

19.40 

305 

9100 

14.01 

-11.40 

18.06 

309 

7125 

17.10 

-10.22 

19.92 

301 

8125 

15.75 

-11.30 

19.38 

305 

9125 

14.00 

-11.27 

17.97 

309 

7150 

17.32 

-10.23 

20.12 

300 

8150 

15.44 

-11.57 

19.30 

307 

9150 

14.17 

-11.42 

18.19 

309 

7175 

17.49 

-10.12 

20.21 

300 

8175 

15.21 

-11.80 

19.26 

308 

9175 

14.52 

-11.55 

18.56 

308 

7200 

17.49 

-10.00 

20.15 

300 

6200 

15.16 

-11.73 

19.16 

308 

9200 

14.78 

-11.64 

18.82 

308 

7225 

17.45 

-9.91 

20.07 

299 

8225 

15.21 

-11.44 

19.03 

307 

9225 

14.88 

-11.58 

18.85 

308 

7250 

17.63 

-9.09 

20.22 

299 

8250 

15.30 

-11.17 

18.94 

306 

9250 

14.72 

-11.28 

18.54 

307 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * NERIOI0NAL 

C0HP0NE NT * WS - 

WINC SPEED* 

THETA * 

WIND DIRECTION 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WlNO 
2117 04/03/65, 0100Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PR0F I L E 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9275 

14.78 

-11.00 

18.42 

306 

1 0275 

17.10 —11.41 

20.56 

304 

1 1275 

18.99 

-20.87 

28.22 

318 

9300 

15.14 

-10.92 

18.67 

306 

10300 

17.25 -11.55 

20.75 

304 

11300 

19.13 

-21.12 

28.50 

316 

9325 

15.36 

-10.99 

18.09 

305 

10325 

17.36 -11.73 

20.95 

304 

11325 

19.21 

-21.02 

28.47 

317 

9350 

15.24 

-11.14 

1 8. 88 v 

306 

1 0350 

17.30 -12.10 

21.11 

305 

11350 

19.22 

-20.76 

28.30 

317 

9375 

15.02 

-11.46 

18.89 

307 

1 0375 

17.22 -12.51 

21.28 

306 

11375 

19.45 

-20.63 

28.35 

317 

9400 

14.87 

-11.46 

18.77 

307 

10400 

17.10 -13.16 

21.58 

307 

11400 

19.51 

-20.49 

28.29 

316 

9425 

14.68 

-11.35 

18.55 

308 

10425 

16.85 -13.79 

21.77 

309 

11425 

19.55 

-20.42 

28.27 

316 

9450 

14.46 

-11.55 

18.50 

308 

10450 

16.75 -13.94 

21.79 

310 

11450 

19.79 

-20.26 

28.32 

316 

9475 

14.20 

-11.71 

18.41 

309 

10475 

16.72 -14.08 

21.86 

310 

11475 

19.76 

-20.11 

28.19 

315 

9500 

13.94 

-11.74 

18.22 

310 

10500 

16.77 -14.17 

21.95 

310 

11500 

19.95 

-19.77 

28.08 

315 

9525 

13.86 

-11.06 

18.24 

310 

10525 

16.53 -14.75 

22.15 

312 

11525 

20.11 

-19.90 

20.30 

315 

9550 

13.87 

-11.90 

18.28 

310 

10550 

16.12 -15.73 

22.52 

314 

11550 

19.93 

-19.94 

28.20 

315 

9575 

13.83 

-11.87 

10.22 

310 

10575 

16.00 -16.28 

22.83 

315 

11575 

19.82 

-19.89 

28.08 

315 

9600 

13.76 

-12.04 

18.28 

311 

10600 

15.94 -16.76 

23.13 

316 

11600 

19.72 

-20.06 

28.13 

315 

9625 

13.73 

-12.15 

18.34 

311 

10625 

15.82 -16.74 

23.04 

316 

11625 

19.71 

-20.06 

28.12 

315 

9650 

13.71 

-11.98 

18.20 

311 

10650 

16.03 -16.64 

23.10 

316 

11650 

19.62 

-19.65 

27.77 

315 

9675 

13.80 

-11.80 

18.21 

311 

10675 

16.21 -16.79 

23.34 

316 

11675 

19.64 

-18.91 

27.26 

314 

9700 

14.02 

-11.78 

18.31 

310 

10700 

16.01 -17.09 

23.42 

317 

11700 

19.93 

-18.61 

27.27 

313 

9725 

14.02 

-11.68 

18.25 

310 

10725 

15.97 -17.20 

23.47 

317 

11725 

19.92 

-18.37 

27.09 

313 

9750 

14.06 

-11.76 

18.33 

310 

10750 

15.91 -17.05 

23.32 

317 

11750 

19.68 

-18.02 

26.68 

312 

9775 

14.29 

-11.80 

18.53 

309 

10775 

15.79 -17.17 

23.33 

317 

11775 

19.75 

-17.65 

26.49 

312 

9800 

14.15 

-11.78 

18.41 

310 

10800 

15.87 -17.42 

23.57 

317 

11800 

19.77 

-17.12 

26.16 

311 

9825 

14.20 

-11.75 

18.43 

309 

10025 

16.22 -17.55 

23.89 

317 

11825 

19.76 

-16.74 

25.90 

310 

9850 

14.53 

-11.67 

18.64 

309 

10050 

16.37 -17.70 

24.11 

317 

11850 

19.90 

-16.82 

26.05 

310 

9875 

14.62 

-11.54 

18.63 

30B 

10875 

16.22 -17.91 

24.16 

318 

11875 

2 0.08 

-16.92 

26.26 

310 

9900 

14.78 

-11.52 

18.74 

300 

10900 

16.20 -18.29 

24.43 

318 

11900 

20.29 

-16.80 

26.34 

3 09 

9925 

14.87 

-11.44 

18.76 

307 

10925 

16.36 -18.58 

24.76 

318 

11925 

20.08 

-16.38 

25.91 

309 

9950 

14.86 

-11.45 

10.76 

307 

10950 

16.72 -18.97 

25.29 

318 

11950 

20.05 

-15.99 

25.65 

308 

9975 

14.95 

-11.64 

16.95 

308 

10975 

16.94 -19.30 

25.68 

319 

11975 

20.45 

-16.15 

26.06 

308 

10000 

15.05 

-11.58 

18.99 

307 

11000 

17.11 -19.61 

26.03 

319 

12000 

20.56 

-16.43 

26.32 

308 

10025 

15.17 

-11.35 

18.94 

307 

11025 

17.12 -19.84 

26.20 

319 

12025 

20.66 

-15.99 

26.13 

306 

10050 

15.60 

-11.14 

19.17 

305 

11050 

17.24 -19.58 

26,09 

318 

12050 

20.63 

-15.85 

26.01 

307 

10075 

16.00 

-11.06 

19.45 

304 

11075 

17.38 -19.57 

26.17 

318 

12075 

20.69 

-16.05 

26.18 

308 

10100 

16.22 

-11.05 

19.62 

304 

11100 

17.46 -20.43 

26.87 

319 

12100 

20.74 

-15.94 

26.16 

307 

10125 

16.37 

-11.06 

19.75 

304 

11125 

17.65 -20.83 

27.31 

320 

12125 

20.81 

-15.80 

26.13 

307 

10150 

16.70 

-11.19 

20.11 

304 

11150 

17.98 -21.07 

27.70 

319 

12150 

20.72 

-15.92 

26.12 

307 

10175 

17.03 

-11.16 

20.36 

303 

11175 

18.13 -21.27 

27.95 

319 

12175 

20.62 

-15.85 

26.01 

307 

10200 

17.45 

-11.30 

20.79 

303 

11200 

18.48 -21.19 

28.12 

319 

12200 

20,67 

-15.39 

25.77 

306 

10225 

17.60 

-11.40 

20,97 

303 

11225 

18.63 -21.17 

2 8.20 

318 

12225 

20.64 

-15.12 

25.59 

306 

10250 

17.24 

-11.27 

20.59 

303 

11250 

16.67 -21.00 

28.10 

310 

12250 

21.06 

-14.48 

25.56 

304 
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TABLE 11-73 (con’t) 


TEST NUMBER 2117 


ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12275 

21.72 

-13.73 

25.69 

302 

12300 

22.38 

-13.63 

26.21 

301 

12325 

23.26 

-13.39 

26.83 

300 

1235U 

*3.64 

-12.36 

26. 6S 

207 

12375 

23.57 

-12.20 

26.54 

297 

12400 

24.12 

-13.44 

27.61 

299 

12425 

25.50 

-13.99 

29.09 

299 

12450 

26.77 

-13.37 

29.92 

296 

12475 

27.00 

-12.94 

29.94 

295 

12500 

26.77 

-12.98 

29.75 

296 

12525 

26.56 

-13.37 

29.74 

297 

12550 

26.61 

-13.80 

30.01 

297 

12575 

26.73 

-14.77 

30.54 

299 

12600 

27.06 

-15.32 

31.09 

299 

12625 

27.33 

-15.89 

31.61 

300 


12650 

12675 

12700 

12725 

12750 


27.35 

27.37 

27.63 

27.90 

27.62 


*16.38 

-16.85 

-17.10 

-17.55 

-18.43 


31.89 

32.15 

32.49 

32.96 

33.37 


301 

301 

302 

302 

303 


12775 

27.98 

-18.45 

33.52 

303 

12800 

28.21 

-18.24 

33.59 

303 

12825 

28.22 

-18.60 

33.80 

303 

12050 

28.13 

-19. 10 

34.00 

304 

12875 

28.06 

-19.31 

34.06 

304 

12900 

28.07 

-19.44 

34.15 

305 

12925 

27.99 

-19.32 

34.01 

304 

12950 

27.66 

-19.05 

33.58 

304 

12975 

27.34 

-19.02 

33.30 

305 

13000 

27.47 

-19.11 

33.47 

305 

13025 

27.52 

-19.22 

33.56 

305 

13050 

27.13 

-19.52 

33.42 

306 

13075 

27.00 

-19.84 

33.51 

306 

13100 

27.10 

-19.96 

33.66 

306 

13125 

27.06 

-20.35 

33.86 

307 

13150 

27.33 

-20.70 

34.29 

307 

13175 

27.56 

-20.62 

34.42 

307 

13200 

27.74 

-20.41 

34.44 

306 

13225 

28.19 

-20.20 

34.66 

305 

13250 

28.44 

-20.20 

34.89 

305 


ALT 

METERS 

13275 

13300 

13325 

13350 

13375 


13400 

13425 

13450 

13475 

13500 


13525 
13550 
13575 
1 3600 
13625 


13650 

13675 

13700 

13725 

13750 


1 3775 
13800 
1 3825 
1 3850 
1 3875 


13900 

13925 

13950 

13975 

14000 


14025 

14050 

14075 

14100 

14125 


14150 

14175 

14200 

14225 

14250 


WX 

M/SEC 

28.73 
2 8.92 
29.18 
29.51 
29.79 


30.12 

30.25 

30.46 

31.00 

31.16 


31.47 

31.67 

31.23 

30.42 

29.62 


28.97 

28.51 

28.14 

27.67 

27.08 


, 0100Z, 

wz 

M/SEC 

-20.30 

-20.36 

-20.40 

- 20.12 

-19.89 


-19.65 

-19.37 

-19.08 

-18.74 

-18.29 


-17.40 

-16.26 

-14.57 

-13.04 

-12.57 


-12.35 

- 12.22 

- 12.01 

-11.74 

-10.94 


26.89 
26.42 
26.23 
26. 10 
25.71 


25.52 

25.28 

25.13 

25.35 

25.78 


26.29 

26.70 

27.08 

27.09 
26.96 


26.82 

26.72 

26.59 

26.69 

27.30 


-10.42 

-10.58 

-10.57 

-10.33 

-10.54 

-10.48 

-9.60 

-9.00 

-6.42 

-7.96 


-7.53 

-7.40 

-7.42 

-7.39 

-7.36 


-7.48 

-7.51 

-7.84 

-8.14 

-8.03 


VELOCITY 

PR0FILE 





EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 




MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

35.18 

305 

14275 

27.50 

-7.94 

28.62 

35.37 

305 

14300 

27.44 

-7.43 

28.42 

35.60 

305 

14325 

27.27 

-6.77 

28.10 

35.72 

304 

14350 

27.20 

-6.40 

27.94 

35.82 

304 

14376 

2 r.4b 

-5.79 

2 S . 06 

35.97 

303 

14400 

28.20 

-5.47 

28.72 

35.92 

302 

14425 

29.06 

-5.72 

29.61 

35.95 

302 

1.4450 

29.77 

-5.71 

30.31 

36.22 

301 

14475 

30.34 

-5.54 

30.84 

36.13 

300 

14500 

30.63 

-5.32 

31.09 

35.96 

299 

14525 

31.12 

-5.21 

31.55 

35.60 

297 

14550 

31.20 

-5.89 

31.75 

34.46 

295 

14575 

31.26 

-6.95 

32.02 

33.10 

293 

14600 

31-29 

-7.81 

32.25 

32.17 

293 

14625 

31.56 

-8.10 

32.59 

31.49 

293 

14650 

32.18 

-8.05 

33.17 

31.01 

293 

14675 

32.45 

-8.36 

33.51 

30.60 

293 

14700 

32.69 

-8.98 

33.91 

30.06 

293 

14725 

32.91 

-9.28 

34.20 

29.20 

292 

14750 

33.34 

-9.66 

34.71 

28.84 

291 

14775 

33.89 

-9.87 

35.30 

28.46 

292 

14800 

34.50 

-10.08 

36.02 

28.28 

292 

14825 

34.77 

-10.21 

36.24 

28.07 

291 

14850 

35.68 

-10.20 

37.11 

27.79 

292 

14875 

36.26 

-10.56 

37.77 

27.59 

29 2 

14900 

36.06 

-10.97 

37.69 

27.04 

291 

14925 

36.06 

-11.51 

37.85 

26.70 

290 

14950 

36.18 

-12.00 

38.11 

26.71 

288 

14975 

36.40 

-11.98 

38.32 

26.99 

287 

15000 

36.51 

-12.30 

38.52 

27.35 

286 

15025 

36.75 

-12.57 

38.84 

27.71 

285 

15050 

37.11 

-12.64 

39.20 

28.08 

285 

15075 

37.23 

-13.16 

39.49 

28.08 

285 

15100 

36.71 

-13.44 

39.09 

27.94 

285 

15125 

35.55 

-13.80 

38.14 

27.84 

285 

15150 

34.71 

-13.96 

37.41 

27.76 

286 

15175 

33.93 

-13.51 

36.52 

27.72 

286 

15200 

33.09 

-12.93 

35.53 

27.90 

287 

15225 

32.42 

-12.34 

34.69 

28.46 

286 

15250 

31.99 

-11.95 

34.15 


ALT - ALTITUOE, MX - Z0NAL C 0MP0NE NT « WZ - MERIDIONAL COMPONENT, WS - MINC SPEED, THETA - W1N0 DIRECTION 


EPS- 1 6 RADAR/ JIMSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 


TEST NUMBER 2117 04/03/65 


ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

15275 

30.91 

-11.48 

32.97 

290 

16275 

28.98 

15300 

29.93 

-10.91 

31.86 

290 

1 6300 

30.12 

15325 

29.15 

-10.11 

30.85 

289 

16325 

31.00 

15350 

20.66 

-10.27 

30.45 

290 

16350 

31.75 

15375 

28.53 

-10.40 

30.37 

290 

16375 

33.21 

15400 

28.35 

- 10.34 

30.18 

290 

16400 

33.26 

15425 

28.14 

-10.39 

30.00 

290 

16425 

32.97 

15450 

28.06 

-10.59 

29.99 

291 

16450 

32.33 

15475 

27.81 

- 10,94 

29.88 

2<H 

16475 

31.98 

15500 

27.49 

-11.30 

29.72 

292 

16500 

31.70 

15525 

27.06 

-11.40 

29.36 

293 

16525 

30.62 

15550 

26.69 

-11.33 

28.99 

293 

16550 

29.80 

15575 

25.93 

-11.57 

28.40 

294 

16575 

20.64 

15600 

25.24 

-11.66 

27.80 

295 

16600 

27.61 

15625 

24.23 

-10.96 

26.59 

294 

16625 

26.73 

15650 

24.04 

-9.89 

25.99 

292 

16650 

25.99 

15675 

23.52 

-9.47 

25.35 

2 92 

16675 

25.19 

15700 

22.97 

-9.29 

24.78 

292 

16700 

2^.15 

15725 

22.60 

-8.20 

24.04 

290 

16725 

23.49 

15750 

22.31 

-7.92 

23.68 

289 

16750 

23.29 

15775 

22.01 

-7.52 

23.26 

289 

16775 

23.99 

15800 

21.75 

-7.03 

22.85 

288 

16800 

24.46 

15825 

21.71 

-6.98 

22.80 

288 

16825 

24.07 

15850 

21.64 

-6.49 

22.59 

287 

16850 

23.50 

15875 

21.41 

-5.81 

22.19 

285 

16875 

22.70 

15900 

21.63 

-5.07 

22.22 

283 

16900 

21.44 

15925 

21.79 

-4.34 

22.22 

281 

16925 

20.66 

15950 

22.07 

-3.73 

22.38 

279 

16950 

19.58 

15975 

21.26 

-3.13 

21.49 

278 

16975 

18.55 

16000 

22.43 

-2.79 

22.61 

277 

17000 

17.72 

16025 

24.71 

-2.53 

24. 84 

276 

17025 

16.92 

16050 

23.92 

-1.95 

24.00 

274 

17050 

16.11 

16075 

24.22 

-1.55 

24.27 

273 

17075 

15.62 

16100 

24.58 

-1.35 

24.62 

273 

17100 

15.32 

16125 

25.26 

-1.43 

25.30 

273 

17125 

15.35 

16150 

25.89 

-1.47 

25.93 

273 

17150 

14.86 

16175 

26.76 

-1.35 

26.79 

273 

17175 

14.60 

16200 

27.35 

-1.14 

27.37 

272 

1 7200 

14.75 

16225 

27.65 

-0.83 

27.67 

272 

17225 

14.62 

16250 

28.21 

-0.33 

28.22 

270 

17250 

14.42 


ALT * ALTITUDE, WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ » MERJDI0NAL 


0100Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIOA 


WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

0.12 

28.98 

270 

17275 

14.45 

-1.82 

14.56 

U .77 

30.13 

266 

17300 

14.45 

-1.43 

14.52 

1.22 

31.02 

268 

17325 

14.59 

-0.75 

14.61 

1.04 

31.77 

268 

17350 

14.77 

-0.11 

14.79 

-0.44 

33.21 

271 

17375 

14.82 

1.24 

14.87 

-1.69 

33.30 

273 

17400 

15.09 

3.40 

15.46 

-1.85 

33.02 

273 

17425 

15.05 

4.54 

15.72 

-1.56 

32.36 

273 

17450 

15.09 

5.52 

16.07 

-1.27 

32.00 

272 

17475 

15.57 

6.63 

16.93 

-1.37 

31.73 

272 

17500 

16.15 

6.30 

17.34 

-2.14 

30.70 

274 

17525 

16.73 

5.34 

17.56 

-2.64 

29.91 

2 75 

17550 

17.45 

5.02 

18.15 

-3.34 

28.83 

276 

17575 

18.06 

4.55 

18.62 

-4.13 

27.92 

278 

17600 

18.20 

3.70 

18.57 

-4.88 

27.17 

280 

17625 

18.51 

2.87 

18.73 

-5.20 

26.50 

281 





-5.47 

25.77 

282 





-6.21 

24.94 

204 





-7.00 

24.51 

286 





-7.11 

24.35 

267 





-7.00 

24.99 

286 





-7.29 

25.52 

286 





-7.68 

25.26 

288 





-8.24 

24.91 

209 





-9.06 

24.44 

2?2 





-9.88 

23.61 

295 





-10.31 

23.09 

296 





~lu .56 

22.24 

298 





-10.10 

21.12 

298 





-9.73 

20.22 

299 





-9.21 

19.26 

298 





-8.29 

16.12 

297 





-7.51 

17.33 

296 





-6.92 

16.81 

294 





-6.30 

16.59 

2 92 





-6.52 

15.85 

290 





-4.73 

15.35 

288 





-3.95 

15.26 

285 





-3.35 

15.00 

283 





-2.54 

14.64 

280 





C0MP0NEN 

I, WS = 

WINC SPEED, 

THETA ■ 

WIND D1 RECTI 0N 



THETA 

DEG 

286 

285 

284 

283 


281 

281 

281 

280 

280 


279 
281 
282 
284 
2 84 


284 

284 

285 
2 86 

286 


286 

286 

286 

286 

286 


287 

288 
288 
288 
288 


289 

289 

289 

290 

291 


292 

292 

291 

291 

290 


THETA 

DEG 

277 

275 

273 

270 

265 


257 

253 

250 

247 

249 


252 

254 

256 

258 

261 


TABLE 11-74 


A| T yx U l 

METERS M/SEC M/SEC 


FPS— 16 RADAR/ JIMS PHERE WIND VEL0CITY PP0FILE 
TEST NUMBER 2267 04/03/65, 1307Z, EASTERN TEST RANGE, 


WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 


FLORIDA 

ACT 

METERS 


MX 

M/SEC 


wz 

M/SEC 


925 

-2.89 

-2.71 

3.96 

47 

950 

-2.64 

-3.41 

4.31 

38 

975 

-2.54 

-4.03 

4.76 

32 

1000 

-2.50 

-4.31 

4.99 

30 

1025 

-2.49 

-4.51 

5.15 

29 

1050 

-2.38 

-4.84 

5.39 

26 

1075 

-2.30 

-5.23 

5.71 

24 

1100 

-2.18 

-5.39 

5.82 

22 

1125' 

-1.86 

-5.40 

5.71 

19 

1150 

-1.56 

-5.37 

5.59 

16 

1175 

-1.37 

-5.25 

5.43 

14 

1200 

-1.37 

-5.21 

5.38 

14 

1225 

-1.51 

-5.04 

5.26 

16 

1250 

-1.35 

-4.77 

4.95 

16 

1275 

-0.86 

-4.68 

4.76 

10 


1300 

-0.30 

-4.77 

4.78 

3 

1325 

0.29 

-5.20 

5.21 

357 

1350 

0.53 

-5.62 

5.64 

354 

1375 

0.74 

-6.01 

6.06 

353 

1400 

0.91 

-5.98 

6.05 

351 

1425 

1.12 

-5.49 

5.61 

348 

1450 

1.23 

-4.99 

5.14 

346 

1475 

0.98 

-4.64 

4.75 

348 

1500 

0.94 

-4.51 

4.61 

348 

1525 

1.04 

-4.52 

4.64 

347 

1550 

1.03 

-4.30 

4.43 

346 

1575 

1.09 

-4.07 

4.21 

345 

1600 

1.14 

-3.99 

4.15 

344 

1625 

1.13 

-3.72 

3.89 

343 

1650 

1.06 

-3.61 

3.76 

344 

1675 

0.87 

-3.54 

3.65 

346 

1700 

0.85 

-3.27 

3.38 

345 

1725 

0.80 

-3.04 

3.15 

345 

1750 

0.60 

-2.76 

2.83 

348 

1 7TS 

C.5? 


2 04 



1800 

0.40 

-3.32 

3.35 

353 

1825 

0.23 

-3.57 

3.58 

356 

1850 

0.33 

-3.78 

3.80 

355 

1875 

0.35 

-3.95 

3.96 

355 

1900 

0.30 

-4.44 

4.45 

356 


1925 

0.25 

-4.83 

4.84 

1950 

0.45 

-4.56 

4.58 

1975 

0. 7 B 

-4.48 

4.55 

2000 

0.97 

-4.47 

4.57 

2025 

1.32 

-4.54 

4.73 

2050 

1.55 

-4.96 

5.20 

2075 

1.37 

-5.13 

5.31 

2100 

1.28 

-5.10 

5.26 

2125 

1.31 

-5.17 

5.33 

2150 

1.31 

-5.28 

5.44 


2175 

1.34 

-5.49 

5.65 

2200 

1.19 

-5.57 

5.70 

2225 

1.05 

-5.76 

5.85 

2250 

1.04 

-6.01 

6.09 

2275 

1.11 

-6.24 

6.34 


2300 

1.26 

-6.44 

6.57 

2325 

1.47 

-6.65 

6.81 

2350 

1.62 

-6.82 

7.01 

2375 

1.64 

-6.75 

6.95 

2*00 

1.75 

-6.82 

7.04 


2425 

1.94 

-6.92 

7.19 

2450 

2.25 

-6.89 

7.25 

2475 

2.61 

-6.90 

7.45 

2500 

2.69 

-6.99 

7.49 

2525 

2.81 

-7.18 

7.71 


2550 

3.08 

-7.52 

8.13 

2575 

3.39 

-7.88 

8.5B 

2600 

3.57 

-8.35 

9.08 

2625 

3.70 

-8.97 

9.70 

2650 

4.03 

-10.20 

10.96 

2675 

4.35 

-11.04 

11.86. 

2700 

4.51 

-11.15 

12.03 

2725 

4.58 

-11.03 

11.94 

2750 

4.78 

-11.03 

12.02 

?77*> 

4.88 

-11.12 

12.14 


2800 

4.79 

-11.28 

12.25 

2825 

4.83 

-11.29 

12.27 

2850 

5.01 

-11.23 

12.30 

2875 

4.95 

-11.05 

12.11 

2900 

4.70 

-10.75 

11.73 


357 

2925 

4.32 

-10.40 

354 

2950 

3.97 

-9.95 

350 

2975 

4.01 

-9.59 

348 

3000 

4.05 

-9.26 

344 

3025 

3.97 

-8.90 


342 

3050 

3.90 

-8.79 

345 

3075 

3.54 

-8.73 

346 

3100 

3.26 

-8.56 

346 

3125 

3.26 

-8.51 

346 

3150 

3.13 

-8.62 


346 

3175 

2.96 

-8.54 

348 

3200 

2.87 

-8.43 

350 

3225 

2.77 

-8.55 

3 50 

3250 

2.91 

-8.66 

350 

3275 

3.23 

-8.83 


349 

3300 

3.32 

-8.92 

347 

3325 

3.29 

-8.77 

346 

3350 

3.28 

-8.45 

346 

3375 

3.16 

-8.19 

345 

3400 

3.20 

-8.15 


344 

3425 

3.46 

-8.38 

342 

3450 

3.66 

-8.65 

339 

3475 

3.70 

-8.61 

339 

3500 

3.82 

-8.53 

338 

3525 

4.06 

-8.69 

338 

3550 

4.25 

-8.75 

337 

3575 

4.43 

-8.48 

337 

3600 

4.61 

-8.26 

337 

3625 

4.55 

-8.02 

338 

3650 

4.38 

-7.55 


338 

3675 

4.26 

-7.04 

338 

3700 

3.91 

-6.89 

337 

3725 

3.47 

-6.79 

336 

3750 

3.45 

-6.78 

336 

3775 

3.31 

-6.88 

337 

3800 

2.93 

-6.80 

337 

3825 

2.96 

-6.72 

336 

3850 

3.16 

-6.84 

336 

3875 

3.15 

-6.81 

336 

3900 

3.18 

-6.61 


WS 

M/SEC 

11.26 

10.71 

10.39 

10.11 

9.75 


9.61 

9.42 

9.16 
9.11 

9.17 


9.04 

8.91 

8.99 

9.14 

9.41 


9.52 

9.36 

9.06 

8.77 

8.76 


9.07 

9.40 

9.37 

9.35 

9.59 


9.73 

9.57 

9.46 

9.22 

0.73 


8.23 

7.92 

7.63 

7.61 

7.63 


7.41 

7.35 

7.53 

7.51 

7.34 


ALT - ALTITUDE, WX » Z0NAL C0MP0NENT, WZ - MERIOI0NAL C0MP0NENT , WS * WINC SPEED, THETA * WINO DIRECTI 0N 


FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

2267 04/03/65, 

1307 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

3925 

3.36 

-6.62 

7.43 

333 

4925 

6.56 

-4.56 

7.99 

305 

5925 

3950 

3.53 

-6.66 

7.54 

332 

4950 

6.52 

-4.43 

7.89 

304 

5950 

3975 

3.88 

-6.55 

7.62 

329 

4975 

6.51 

-4.34 

7.82 

303 

5975 

4000 

4.44 

-6.54 

7.90 

326 

5000 

6.48 

-4.22 

7.73 

303 

6000 

4025 

4.65 

-6.52 

a. oi 

324 

5025 

6.57 

-4.15 

7.77 

302 

6025 

4050 

4.62 

-6.40 

7.89 

324 

5050 

6.55 

-4.01 

7.68 

301 

6050 

4075 

4.53 

-6.35 

7.80 

32 4 

5075 

6.39 

-3.82 

7.45 

301 

607 5 

4100 

4.41 

-6.35 

7.73 

325 

5100 

6.47 

-3.96 

7.58 

301 

6100 

4125 

4.39 

-6.41 

7.77 

325 

5125 

6.63 

-4.04 

7.76 

301 

6125 

4150 

4.56 

-6.52 

7.96 

325 

5150 

6.67 

-3.99 

7.77 

301 

6150 

4175 

4.82 

-6.54 

8.13 

323 

5175 

6.68 

-3.86 

7.71 

300 

6175 

4200 

4.93 

-6.50 

8.16 

323 

5200 

6.69 

-3.85 

7.72 

300 

6200 

4225 

4.99 

-6.46 

8.16 

322 

5225 

6.72 

-4.06 

7.86 

301 

6225 

4250 

4.97 

-6.58 

8.25 

323 

5250 

6.76 

-4.43 

8.09 

303 

6250 

4275 

4.76 

-6.61 

8.15 

324 

5275 

6.77 

-5.02 

8.42 

306 

6275 

4300 

4.56 

-6.58 

8.00 

32 5 

5300 

6.60 

-5.53 

8.61 

310 

6300 

4325 

4.68 

-6.57 

8.06 

324 

5325 

6.39 

-6.06 

8.81 

313 

6325 

4350 

4.82 

-6.59 

8.17 

324 

5350 

6.23 

-6.67 

9.13 

317 

6350 

4375 

4.84 

-6.62 

8.20 

324 

5375 

5.82 

-7.04 

9.13 

320 

6375 

4400 

5.01 

-6.47 

8.19 

322 

5400 

5.41 

-7.44 

9.20 

324 

6400 

4425 

5.28 

-6.45 

8.34 

321 

5425 

5.17 

-8.19 

9.68 

328 

6425 

4450 

5.37 

-6.35 

B. 32 

320 

5450 

5.16 

-8.72 

10.13 

329 

6450 

4475 

5.42 

-6.21 

8.24 

319 

5475 

5.48 

-8.8B 

10.43 

328 

647 5 

4500 

5.52 

-6.06 

8.19 

317 

5500 

5.78 

-9.18 

10.84 

328 

6500 

4525 

5.38 

-5.95 

8.02 

318 

5525 

5.75 

-9.61 

11.20 

329 

6525 

4550 

5.24 

-5.77 

7.79 

318 

5550 

5.72 

-9.82 

11.36 

330 

6550 

4575 

5.08 

-5.42 

7.43 

317 

5575 

5.66 

-10.03 

11.51 

330 

6575 

4600 

4.94 

-5.15 

7.14 

316 

5600 

5.53 

-10.23 

11.63 

331 

6600 

4625 

5.01 

-5.09 

7.14 

315 

5625 

5.16 

-10.04 

11.29 

333 

6625 

4650 

5.02 

-5.13 

7.17 

315 

5650 

5.06 

-10.16 

11.35 

333 

6650 

4675 

5.03 

-5.13 

7.19 

315 

5675 

5.35 

-10.75 

12.01 

333 

6675 

4700 

5.37 

-5.12 

7.41 

313 

5700 

5.77 

-10.97 

12.39 

332 

6700 

4725 

5.72 

-5.12 

7.68 

312 

5725 

6.33 

-10.86 

12.57 

330 

6 72 5 

4750 

5.86 

-5.10 

7.77 

311 

5750 

6.96 

-10.87 

12.91 

327 

6750 

4775 

6.08 

-4.97 

7.85 

309 

5775 

7.50 

-10.96 

13.28 

325 

6775 

4800 

6.34 

-4.78 

7.94 

307 

5800 

7.90 

-10.84 

13.42 

324 

6800 

4825 

6.41 

-4.00 

8.01 

307 

5825 

8.45 

-10.69 

13.63 

322 

6825 

4850 

6.45 

-4.97 

8.14 

307 

5850 

9.21 

-10.79 

14,19 

319 

6650 

4875 

6.58 

-4.97 

8.25 

307 

5875 

9.90 

-11.18 

14.94 

318 

6875 

4900 

6.62 

-4.76 

8.16 

306 

5900 

10.20 

-11.48 

15.36 

318 

6900 


ALT - ALTITUDE, WX * Z0NAL C 0HP0NE NT , WZ - MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS - WINC SPEED, THETA - 


MX 

WZ 

M/SEC 

M/SEC 

10.39 

-11.27 

10.73 

-11.22 

10.98 

-11.26 

11.06 

-11.28 

11,14 

-11.58 


11. 

.34 

-11. 

.68 

11. 

,93 

-11, 

.85 

12, 

.42 

-12, 

.22 

12, 

.38 

-12, 

.26 

12, 

.12 

-12, 

.10 


12.06 

-12.10 

12.17 

-11.98 

12.31 

-11.96 

12.52 

-12.22 

12.61 

-12.40 


12.60 

-12.48 

12.57 

-12.39 

12.63 

-12.19 

12.69 

-12.24 

12.56 

-12.45 


12. 

.42 

-12. 

,66 

12. 

.42 

-12. 

,78 

12. 

.48 

-12. 

,80 

12, 

.53 

-12. 

.81 

12, 

.65 

-12. 

,57 

12, 

.91 

-12, 

.28 

13, 

.15 

-12. 

.17 

13, 

.40 

-12, 

.05 

13 

.75 

-11, 

.92 

13 

.93 

-11 

.64 


13. 

,87 

-11, 

.41 

13. 

,90 

-11, 

.42 

13. 

.89 

-11, 

.37 

13, 

.84 

-11 

.23 

14. 

.16 

-11 

.41 


14, 

.73 

-11. 

,74 

14. 

.95 

-12. 

.03 

15. 

.11 

-12, 

,45 

15. 

.16 

-12. 

.83 

15. 

.04 

-13, 

.29 


WIND OIRECTI0N 


WS 

M/SEC 

15.33 

15.52 

15.73 

15.80 

16.07 


16.26 

16.81 

17.43 

17.42 

17.13 


17.08 

17.08 

17.16 

17.50 

17.69 


17.74 

17.65 

17.56 

17.63 

17.69 


17.73 

17.82 
17.88 
17.92 

17.83 


17.82 

17.91 

18.02 

18.20 

18.16 


17.96 

17.99 

17.95 

17.82 

18.18 


18.84 

19.19 

19.58 

19.86 

20.07 


PAGE 341 


THETA 

DEG 

337 

338 
337 
336 
336 


336 

338 

339 

339 

340 


341 

341 

342 
341 
340 


339 

339 

339 

339 

338 


337 

337 

337 

336 

335 


334 

332 

331 

330 

330 


329 

330 
333 

333 

334 


337 

336 

335 

335 

334 


THETA 

DEG 

317 

316 

316 

315 

316 


316 

315 

314 

315 
315 


315 

314 

314 

314 

314 


315 

314 

314 

314 

315 


315 

316 
316 
315 
315 


313 

313 

312 

311 

310 


309 
309 
309 
3 09 
309 


308 

309 

309 

310 

311 
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TABLE 1 1 -74 (conn) 

FPS-16 RAD AR/ JlMSPHERE WINO VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

6925 
6950 
6975 
1 000 
7025 


7050 

7075 

7100 

7125 

7150 


7175 

7200 

7225 

7250 

7275 


7300 

7325 

7350 

7375 

7400 


7425 

7450 

7475 

7500 

7525 


7550 

7575 

7600 

7625 

7650 


7675 

7700 

7725 

7750 

7775 


7800 

7825 

7850 

7875 

7900 





TEST NUMBER 

2267 

04/03/65, 

, 1307Z , 

EASTERN 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

14.92 

-13.63 

20.20 

312 

7925 

1$ • 7 3 

-17.21 

24.00 

14.89 

-13.71 

20.24 

312 

7950 

16.83 

-17.20 

24.06 

14.98 

-13.76 

20.35 

312 

7975 

16.79 

-17.31 

24.12 

15.04 

-13.96 

20.32 

313 

SCOC 

16.72 

-17.61 

24.29 

15.16 

-14.27 

20.82 

313 

8025 

16.85 

-17.97 

24.63 

15.30 

-14.51 

21.09 

313 

8050 

16.80 

-18.15 

24.73 

15.35 

-14.67 

21.23 

314 

8075 

16.74 

-18.55 

24.98 

15.61 

-14.95 

21.61 

314 

8100 

16.70 

-18.91 

25.23 

15.92 

-14.89 

21.80 

313 

8125 

16.76 

-18.93 

25.28 

16.29 

-14.67 

21.92 

312 

8150 

16.91 

-19.03 

25.46 

16.65 

-14.62 

22.16 

311 

8175 

16.73 

-19.18 

25.45 

16.67 

-14.48 

22.08 

311 

0200 

16.68 

-19.17 

25.41 

16.67 

-14.35 

21.99 

311 

8225 

16.79 

-19.32 

25.60 

16.66 

-14.41 

22.02 

311 

8250 

16.86 

-19.52 

25.80 

16.48 

-14.66 

22.05 

311 

8275 

16.87 

-19.90 

26.09 


16.35 

16.42 

16.64 

16.75 

16.83 


-14.85 

-14.77 

-14.53 

-14.35 

-14.19 


16.88 

17.03 

17.39 

17.66 

17.79 


17.80 

17.77 

17.60 

17.53 

17.54 


17.33 

17.19 

17.12 

17.03 

16.93 


16.79 

16.73 

16.64 

16.60 

16.64 


-14.17 

-14.33 

-14.45 

-14.52 

-14.63 


-14.53 

-14.54 

-14.55 

-14.63 

-15.28 


-16.19 

-16.67 

-16.75 

-16.75 

-16.82 


-16.90 

-17.02 

-17.04 

-17.06 

-17.23 


22.09 

22.09 

22.09 

22.05 

22.01 


22.04 

22.26 

22.61 

22.88 

23.03 


22.98 

22.96 

22.83 

22.63 

23.26 


23.71 

23.95 

23.95 

23.89 

23.86 


23.82 

23.87 

23.82 

23.80 

23.95 


312 

312 

311 

310 

310 


310 

310 

310 

309 

309 


309 

309 

309 

310 

311 


313 

314 
314 

314 

315 


315 

315 

316 
316 
316 


6300 

8325 

8350 

6375 

8400 


6425 

8450 

8475 

8500 

8525 


8550 

8575 

8600 

8625 

8650 


0675 

8700 

8725 

8750 

8775 


8800 

8825 

8850 

8875 

8900 


16.67 

16.28 

16.02 

16.04 

16.19 


16.31 

16.53 

16.96 

17.29 

17.42 


17.59 

17.89 

18.26 

18.46 

18.43 


18.44 

18.54 

18.54 

16.25 

18.05 


-20.48 

-20.95 

-21.51 

-22.09 

-22.54 


-22.73 

-22.94 

-23.17 

-23.15 

-22.99 


-22.84 

-22.71 

-22.54 

-22.27 

-22.07 


-21.90 

-21.72 

-21.95 

-22.44 

-22.55 


17.97 

17.87 

17.89 

17.79 

17.59 


-22.29 

-22.29 

-22.42 

-22.41 

-22.52 


26.40 

26.53 

26.82 

27.30 

27.75 


27.97 
28. 2B 
28.72 
28.90 
28.85 


28.82 

28.91 
29.01 

28.92 
28.75 


28.63 

28.56 

28.73 

28.93 

28.88 


26.63 

28.57 

28.68 

28.61 

28.57 


THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

316 

8925 

17.45 

-22.68 

28.62 

322 

315 

8950 

17.28 

-22.71 

28.53 

323 

316 

8975 

17.22 

-22.82 

28.59 

323 


9000 

,710 

-22 : 80 

50 *.5 

323 

317 

9025 

17.32 

-22.77 

28.61 

323 

317 

9050 

17.67 

-22.56 

28.66 

322 

318 

9075 

17.89 

-22.67 

28.68 

322 

318 

9100 

17.97 

-22.63 

28.89 

321 

318 

9125 

17.99 

-22.41 

28.74 

321 

318 

9150 

18.03 

-22.49 

28.83 

321 

319 

9175 

18.26 

-22.36 

28.07 

321 

319 

9200 

18.39 

-22.30 

28.91 

320 

319 

9225 

18.31 

-22.33 

28. ar 

320 

319 

9250 

16.36 

-22.29 

28. 08 

320 

320 

9275 

18.73 

-22.07 

28.95 

320 

321 

9300 

18.99 

-21.88 

28.96 

319 

322 

9325 

10.93 

-22.05 

29.06 

319 

323 

9350 

18.86 

-22.13 

29.08 

319 

324 

9375 

19.01 

-22.04 

29.11 

319 

324 

9400 

19.15 

- 22.10 

29.24 

319 

324 

9425 

19.28 

-22.26 

29.45 

319 

324 

9450 

19.54 

-22.82 

30.05 

319 

324 

9475 

19.35 

-23.39 

30.36 

320 

323 

9500 

19.37 

-23.75 

30.65 

321 

323 

9525 

19.54 

-24.12 

31.04 

321 

322 

9550 

19.25 

-24.56 

31.21 

322 

32 2 

9575 

19.31 

-24.70 

31.36 

322 

321 

9600 

19.09 

-25.08 

31 .52 

323 

320 

9625 

19.12 

-25.25 

31.67 

323 

320 

9650 

18.98 

-25.37 

31.69 

323 

320 

9675 

18.59 

-25.89 

31.87 

324 

319 

9700 

18.60 

-26.03 

31.99 

324 

320 

9725 

18.27 

- 26.10 

31.86 

325 

321 

9750 

17.86 

-26.30 

31.79 

326 

321 

9775 

17.65 

-26.46 

31.81 

326 

321 

9800 

17.26 

-26.62 

31.73 

327 

321 

9825 

17.09 

-26.98 

31.94 

327 

321 

9850 

17.40 

-27.21 

32.30 

327 

321 

9875 

17.67 

-27.14 

32.38 

327 

322 

9900 

17.75 

-26.88 

32.21 

326 


ALT - ALTITUDE, WX » Z0NAL C0MP0NE NT , WZ « MER1OI0NAL C0MP0NENT, WS - W1NC SPEEO, THETA - WIND DIRECT [ 0N 


AL T 

WX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
uS THETA 

-16 RADAR/JIMS PHERE WIND 
2267 04/03/65, 1307Z, 

ALT WX WZ 

VEL0C IT Y 
EASTERN 
WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9925 

17.72 

-26.77 

32.10 

326 

10925 

22.48 

-29.08 

36.75 

322 

11925 

2 6.95 

-30.08 

40.38 

318 

9950 

17.75 

-26.65 

32.02 

326 

10950 

22.78 

-28.79 

36.71 

321 

11950 

26.42 

-30.47 

40 .32 

319 

9975 

17.69 

-26.49 

31.86 

326 

10975 

22.87 

-28.59 

36.61 

321 

11975 

26.20 

-30.60 

40.28 

319 

10000 

17.44 

-26.84 

32.01 

327 

11000 

23.07 

-28.90 

36.98 

321 

12000 

26.06 

-30.56 

40.16 

319 

10025 

17.41 

-27.37 

32.44 

327 

11025 

23.74 

-29.04 

37.51 

321 

12025 

26.02 

-30.59 

40.16 

319 

10050 

17.56 

-27.83 

32.90 

328 

11050 

23.99 

-29.05 

37.68 

320 

12050 

26.22 

-30.58 

40.26 

319 

10075 

17.37 

-28.24 

33.16 

32 8 

11075 

23.79 

-29.51 

37.90 

321 

12075 

26.40 

-30.65 

40.45 

319 

10100 

17.14 

-28.25 

33.04 

329 

11100 

23.74 

-30.03 

38.28 

322 

12100 

2 6.44 

-30.93 

40.69 

319 

10125 

16.95 

-2 8.27 

32.96 

329 

11125 

24.02 

-30.43 

38.76 

322 

12125 

26.30 

-31.27 

40 .86 

320 

10150 

16.77 

-28.37 

32.96 

329 

11150 

24.13 

-30.96 

39.27 

322 

12150 

26.37 

-31.09 

40.76 

320 

10175 

16.72 

-28.51 

33.05 

329 

11175 

24.18 

-31.55 

39.75 

322 

12175 

26.05 

-30.44 

40.07 

319 

10200 

16.69 

-28.81 

33.29 

330 

11200 

24.10 

-31.69 

39.82 

323 

12200 

25.24 

-29.95 

39.16 

320 

10225 

16.46 

-28.98 

33.33 

330 

11225 

24.36 

-31.32 

39.68 

322 

12225 

24.81 

-29.87 

38.82 

320 

10250 

16.17 

-2 9.24 

33.42 

331 

11250 

24.61 

-30.82 

39.44 

321 

12250 

24.60 

-29.40 

36.33 

320 

10275 

16.29 

r 29.66 

33.84 

331 

11275 

24.43 

-30.58 

39.14 

321 

12275 

24.48 

-28.84 

37.82 

319 

10300 

16.77 

-29.90 

34.28 

331 

11300 

24.55 

-30.36 

39.05 

321 

12300 

24.00 

-28.45 

37.22 

320 

10325 

17.15 

-30.06 

34.61 

330 

11325 

24.58 

-30.18 

38.92 

321 

12325 

24.02 

-27.78 

36.73 

319 

10350 

17.72 

-30.41 

35.20 

330 

11350 

24.67 

-30.14 

38.95 

321 

12350 

24.33 

-27.52 

36.73 

318 

10375 

18.02 

-30.81 

35.69 

330 

11375 

25.13 

-30.00 

39.14 

320 

12375 

24.27 

-27.67 

36.81 

319 

10400 

18.11 

-31.03 

35.93 

330 

11400 

25.65 

-29.68 

39.23 

319 

12400 

24.34 

-27.35 

36.61 

310 

10425 

18.33 

-31.14 

36.14 

329 

11425 

25.60 

-29.88 

39.35 

319 

12425 

24.11 

-26.91 

36.13 

318 

10450 

18.36 

-31.27 

36.26 

329 

11450 

25.60 

-30.27 

39.64 

320 

12450 

24.11 

-26.66 

35.95 

318 

10475 

18.40 

-31.52 

36.50 

330 

11475 

25.84 

-30.10 

39.67 

319 

12475 

23.94 

-26.48 

35.70 

318 

10500 

18.64 

-31.58 

36.67 

329 

11500 

25.82 

-30.13 

39.68 

319 

12500 

23.27 

-26.33 

35.14 

318 

10525 

10.99 

-31.37 

36.67 

329 

11525 

26.14 

-30.39 

40.08 

319 

12525 

23.55 

-25.77 

34.90 

317 

10550 

19.44 

-31.56 

37.07 

328 

11550 

26.49 

-30.32 

40.26 

319 

12550 

23.97 

-25.20 

34.7 8 

316 

10575 

19.87 

-31.67 

37.39 

32 8 

11575 

26.76 

-30.34 

40.45 

318 

12575 

23.69 

-25.02 

34.46 

316 

10600 

20.30 

-31.65 

37.60 

327 

11600 

27.22 

-30.16 

40.63 

318 

12600 

23.44 

-24.56 

33.95 

316 

10625 

20.47 

-31.86 

37.87 

327 

11625 

27.45 

-29.80 

40.51 

317 

12625 

23.41 

-23.84 

33.41 

315 

10650 

20.92 

-31.64 

37.93 

326 

11650 

27.70 

-29.67 

40.59 

317 

12650 

23.35 

-23.49 

33.12 

315 

10675 

21.25 

-31.56 

38.05 

326 

11675 

27.91 

-29.58 

40.67 

316 

12675 

23.22 

-23.57 

33.09 

315 

10700 

21.17 

-31.53 

37.98 

32 6 

11700 

27.47 

-29.78 

40.51 

317 

1 2700 

23.78 

-23.12 

33.17 

314 

10725 

21.45 

-30.99 

37.69 

32 5 

11725 

27.28 

-29.78 

40. 39 

317 

12725 

23.95 

-22.69 

32.99 

313 

10750 

21.57 

-30.77 

37.58 

325 

11750 

27.22 

-29.66 

40.26 

317 

12750 

23.64 

-21.81 

32.16 

313 

10775 

21.74 

-30.42 

37.39 

324 

11775 

26.98 

-29.89 

40.26 

310 

1 2775 

23.73 

-20.91 

31.63 

311 

10800 

22.01 

-29.97 

37.18 

324 

11800 

26.92 

-30.05 

40.34 

318 

12800 

23.94 

-20.21 

31 .33 

310 

10825 

22.12 

-29.79 

37.10 

323 

11825 

27.23 

-29.99 

40.51 

318 

12825 

24.27 

-19.53 

31.16 

309 

10850 

22.05 

-29.81 

37.08 

323 

11850 

2 7.09 

-30.15 

40.54 

318 

12850 

24.30 

-19.63 

31 .24 

309 

10875 

22.19 

-29.52 

36.92 

32 3 

11875 

26.82 

-30.25 

40.43 

310 

1 2875 

24. 16 

-20.24 

31.52 

310 

10900 

22.44 

-29.18 

36.81 

322 

11900 

26.93 

-30.21 

40.47 

310 

12900 

24.81 

-20.40 

32.12 

309 
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TABLE 11-74 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2267 

04/03/65 

, 1307Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

W$ 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12925 

25.95 

-20.21 

32.89 

308 

13925 

28.53 

-18.55 

34.03 

303 

14925 

39.69 

-10.32 

41 .01 

284 

12950 

27.11 

-20.09 

33.75 

306 

13950 

28.05 

-18.84 

33.80 

304 

14950 

39.78 

-10.63 

41.17 

285 

12975 

28.09 

-19.89 

34.42 

305 

13975 

28.49 

-18.30 

33.87 

303 

14975 

39.70 

-11.10 

41.22 

285 

13000 

29.02 

-19.41 

34.92 

304 

14000 

29.09 

-17.56 

33.98 

301 

15000 

39.70 

-11.97 

41.46 

2 87 

13025 

29.79 

-19.33 

35.52 

303 

14025 

28.67 

-17.25 

33.46 

301 

15025 

39.69 

-12.36 

41.57 

287 

13050 

30.50 

-19.26 

36.07 

302 

14050 

28.70 

-16.30 

33.01 

299 

15050 

40.11 

-12.76 

42.09 ' 

287 

13075 

31 . 34 

-19.05 

36.68 

301 

14075 

29.22 

-15.58 

33.12 

298 

1 5075 

40.00 

-13.54 

42.22 

289 

13100 

32.31 

-18.71 

37.34 

300 

14100 

29.22 

-14.98 

32.84 

297 

15100 

38.39 

-14.78 

41.13 

291 

13125 

32.59 

-18.82 

37.63 

300 

14125 

29.01 

-14.63 

32.49 

297 

15125 

3 7.65 

-15.36 

40.66 

292 

13150 

32.54 

-19.21 

37.79 

300 

14150 

29.54 

-13.84 

32.62 

295 

15150 

37.50 

-15.56 

40.60 

292 


13175 

32.04 

-19.98 

37.76 

302 

14175 

30.23 

-13.30 

33.02 

294 

15175 

36.10 

-16.55 

39.72 

294 

13200 

31.54 

-20.57 

37.66 

303 

14200 

30.91 

-12.98 

33.53 

293 

15200 

35.30 

-17.68 

39.48 

296 

1 3225 

31.73 

-21.21 

30.16 

304 

14225 

30.88 

-12.86 

33.45 

292 

1 5225 

34.60 

-18.51 

39.24 

298 

13250 

32.20 

-21.73 

38.85 

304 

14250 

31.25 

-12.38 

33.62 

291 

1 5250 

33.91 

-19.59 

39.16 

3 00 

13275 

32.33 

-21.68 

38.93 

304 

14275 

31.82 

-11.94 

33.98 

290 

15275 

33.20 

-20.21 

38.86 

301 


13300 

31.67 

-21.84 

38.47 

304 

14300 

32.25 

-11.59 

34.27 

290 

15300 

32.40 

-20.02 

38.08 

302 

13325 

31.75 

-22.58 

38.96 

305 

14325 

32.59 

-11.45 

34.55 

289 

15325 

31.85 

-19.99 

37.61 

302 

13350 

32.05 

-22.99 

39.44 

305 

14350 

33.21 

-11.34 

35.10 

289 

15350 

30.80 

-20.92 

37.23 

304 

13375 

32.17 

-23.69 

39.96 

306 

14375 

33.28 

-11.44 

35.19 

289 

15375 

30.21 

-21.40 

37.02 

305 

13400 

32.95 

-23.91 

40.71 

306 

14400 

33.15 

-11.96 

35.24 

290 

1 5400 

29.42 

-21.82 

36.63 

306 


13425 

33.53 

-23.21 

40.78 

305 

14425 

33.50 

-12.12 

35.62 

290 

1 5425 

20.69 

-22.34 

36.36 

308 

13450 

33.33 

-22.84 

40.40 

304 

14450 

33.62 

-11.98 

35.69 

289 

15450 

28.54 

-22.43 

36.30 

308 

13475 

32.97 

-23.14 

40.28 

305 

14475 

33.99 

-11.61 

35.92 

289 

15475 

28.11 

-22.72 

36.15 

3 09 

13500 

32.22 

-23.14 

39.67 

306 

14500 

34.33 

-11.28 

36.14 

288 

15500 

27.27 

-23.14 

35.77 

310 

13525 

31.29 

-22.99 

38.83 

306 

14525 

34.64 

-1 i .04 

36.35 

287 

15525 

26.51 

-23.24 

35.25 

311 

13550 

30.84 

-22.82 

38.36 

306 

14550 

35.15 

-11.02 

36.84 

287 

15550 

26.57 

-22.99 

35.14 

311 

13575 

30.29 

-22.18 

37.55 

306 

14575 

35.69 

-1U.78 

37.28 

207 

15575 

25.74 

-22.70 

34.38 

311 

13600 

29.86 

-21.37 

36.72 

305 

14600 

35.96 

-10.36 

37.42 

286 

15600 

25.07 

-22.43 

33.64 

312 

13625 

29.66 

-20.41 

36.01 

304 

14625 

35.88 

-10.15 

37.28 

286 

15625 

24.57 

-22.07 

33.02 

312 

13650 

29.52 

-19.42 

35.34 

303 

14650 

36.42 

-10.18 

37.82 

285 

15650 

24.54 

-21.70 

32.76 

311 

13675 

29.55 

-19.12 

35.19 

303 

14675 

37.54 

-9.87 

38.82 

285 

15675 

23.82 

-20.80 

31.62 

311 

13700 

30.13 

-19.06 

35.65 

302 

14700 

38.08 

-9.93 

39.36 

284 

15700 

23.08 

-20.86 

31.11 

312 

13725 

30.61 

-19.08 

36.06 

302 

14725 

38.38 

-10.01 

39.66 

284 

15725 

23.01 

-20.02 

30.49 

311 

13750 

30.21 

-19.29 

35.84 

302 

14750 

39.05 

-9.74 

40.24 

284 

1 <57*50 



•70 

2?? 


2C.G2 



JU*t 

I4f O 

39.19 

-9.61 

40.35 

264 

15775 

22.29 

-17.94 

28. 6i 

309 

13800 

28.89 

-19.40 

34.79 

304 

14800 

39.22 

-9.01 

40.24 

203 

15800 

22.49 

-16.49 

27.89 

306 

13825 

28.56 

-18.80 

34.19 

303 

14825 

39.43 

-8.75 

40.39 

282 

15825 

22.71 

-16.29 

27.95 

305 

13850 

28.11 

-17.90 

33.33 

302 

14850 

39.66 

-9.29 

40.73 

283 

15850 

22.12 

-15.98 

27.29 

306 

13875 

28.02 

-17.80 

33.20 

302 

14875 

39.58 

-9.71 

40.75 

284 

15875 

22.91 

-14.80 

27.28 

303 

13900 

28.28 

-18.31 

33.69 

303 

14900 

39.56 

-9.81 

40.76 

284 

15900 

23.40 

-14.53 

27.54 

302 

ALT 

= ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ = MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT 

, WS * 

WIND SPEEO, 

theta = 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VEL0C IT Y 

PR0F IL6 










TEST NUMBER 

2267 

04/03/65, 

1307Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15925 

23.07 

-13.00 

26.88 

301 

16925 

23.81 

-6.59 

24.71 

285 






15950 

22.72 

-12.86 

26.11 

299 

16950 

23.84 

-6.77 

24.78 

286 






15975 

22.24 

-12.93 

25.73 

300 

16975 

23.58 

-7.00 

24.60 

286 






16000 

22.40 

-13.30 

26.05 

301 

17000 

23.06 

-7.94 

24.39 

289 






16025 

22.18 

-13.04 

25.73 

300 

17025 

22.55 

-8.51 

24.10 

290 







16050 

21.15 

-12.63 

24.63 

301 

17050 

21.21 

-9.25 

23.14 

293 

16075 

21.09 

-12.62 

24.58 

301 

17075 

20.10 

-9.77 

22.35 

296 

16100 

20.79 

-12.44 

24.23 

301 

17100 

19.59 

-9.9*, 

21.97 

297 

16125 

20.49 

-12.28 

23.88 

301 

17125 

19.22 

-10.28 

21.80 

298 

16150 

19.84 

-11.72 

23.04 

300 

17150 

18.32 

-10.80 

21.26 

300 


16175 

19.27 

-11.03 

22.20 

300 

17175 

17.74 

-11.78 

21.30 

303 

16200 

19.04 

-10.31 

21.65 

298 

17200 

17.12 

-12.45 

21.17 

306 

16225 

18.75 

-9.46 

21.00 

297 

17225 

16.60 

-12. 3B 

20.87 

306 

16250 

18.87 

-8.92 

20.88 

295 

17250 

16.66 

-12.48 

20.82 

307 

16275 

19.08 

-8.34 

20.82 

293 

17275 

16.17 

-12.69 

20.56 

308 


16300 

19.87 

-7.96 

21.41 

292 

17300 

16.20 

-13.06 

20.81 

309 

16325 

20.33 

-7.71 

21.74 

291 

17325 

16.80 

-12.78 

21.11 

307 

16350 

19.99 

-7.74 

21.44 

291 

17350 

16.56 

-12.60 

20.81 

307 

16375 

20.45 

-7.83 

21.90 

291 

17375 

15.80 

-12.79 

20.33 

309 

16400 

20.78 

-7.46 

22.08 

290 

17400 

15.19 

-12.62 

19.75 

310 


16425 

20.98 

-7.25 

22.20 

289 

17425 

14.48 

-12.54 

19.16 

311 

16450 

21.01 

-6.88 

22.11 

288 

17450 

13.36 

-12.48 

18.28 

313 

16475 

20.89 

-6.32 

21.83 

287 

17475 

12.83 

-12.00 

17.57 

313 

16500 

21.49 

-6.31 

22.39 

286 

17500 

12.42 

-11.04 

16.62 

311 

16525 

22.06 

-6.12 

22.89 

285 

17525 

12.23 

-9.75 

15.64 

308 


16550 

22.12 

-5.64 

22.82 

284 

17550 

12.15 

-9.14 

15.20 

307 

16575 

21.75 

-5.40 

22.41 

284 

17575 

11.42 

-9.29 

14.72 

309 

16600 

21.71 

-4.95 

22.27 

283 

17600 

10.99 

-9.08 

14.25 

309 

16625 

22.09 

-4.34 

22.52 

281 

17625 

11.37 

-7.63 

13.81 

304 

16650 

22.19 

-4.43 

22.63 

281 

17650 

11.73 

-7.56 

13.96 

303 

16675 

22.38 

-4.47 

22.82 

281 

17675 

11.64 

-7.72 

13.97 

303 

16700 

22.68 

-4.52 

23.13 

281 

17700 

12.55 

-6.94 

14.34 

299 

16725 

22.55 

-5.52 

23.22 

284 

17725 

13.35 

-6.34 

14.78 

295 

16750 

22.51 

-6.24 

23.36 

285 

17750 

13.30 

-6.84 

14.95 

297 

16775 

22.18 

-6.40 

23.09 

286 

17775 

13.64 

-7.55 

15.59 

299 


16800 

22.19 

-6.51 

23.13 

286 

17800 

14.20 

-7.46 

16.04 

298 

16825 

23.05 

-5.72 

23.75 

284 

17825 

14.71 

-6.92 

16.26 

295 

16850 

22.87 

-4.95 

23.40 

282 

17850 

14.46 

-6.73 

15.95 

295 

16875 

22.99 

-4.76 

23.47 

282 






16900 

23.47 

-5.71 

24.15 

283 
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TABLE 11-75 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHE RE WINO VEL0CITY PR0FILE 





test number 

2263 

04/07/65, 

, 0130Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 

MX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

theta 

DEG 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

ALT 

meters 

WX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

CEG 

ALT 

METERS 

175 

-4 .45 

5.88 

7.37 

143 

1175 

1.85 

-2.18 

2.86 

320 

2175 

0.20 

-3.07 

3.08 

356 

200 

— * -RO 

5.92 

7.62 

141 

1200 

2.08 

-2.34 

3.13 

318 

2200 

-0.03 

-2.96 

2.96 

0 

225 

-5.06 

5.92 

7.79 

139 

1225 

2.17 

-2.39 

3.23 

318 

22?5 

-0.21 

-3.03 

3.04 

4 

250 

-5,20 

5.85 

7.82 

138 

1250 

2.13 

-2.35 

3.18 

318 

2250 

-0.25 

-3.09 

3.10 

4 

275 

-5.29 

5.58 

7.69 

136 

1275 

2.30 

-2.37 

3.31 

316 

2275 

-0.21 

-3.00 

3.01 

4 

300 

-5.04 

5.26 

7.28 

136 

1300 

2.57 

-2.40 

3.52 

313 

2300 

-0.13 

-3.00 

3.00 

2 

325 

-4.74 

4.85 

6.78 

135 

1325 

2.50 

-2.36 

3.44 

313 

2325 

-0.07 

-3.06 

3.07 

1 

350 

-4.33 

4.22 

6.04 

134 

1350 

2.35 

-2.53 

3.46 

317 

2350 

0.09 

-3.07 

3.07 

358 

375 

-3.81 

3.44 

5.13 

132 

1375 

2.17 

-2.82 

3.56 

322 

2375 

0.12 

-3.11 

3.11 

358 

400 

-3.53 

2.48 

4.31 

125 

1400 

2.21 

-2.94 

3.68 

323 

2400 

-0.25 

-2.86 

2.87 

5 

425 

-3.38 

1.57 

3.72 

115 

1425 

2.49 

-3.05 

3.94 

321 

2425 

-0.67 

-2.36 

2.45 

16 

450 

-3.28 

0.75 

3.36 

103 

1450 

2.70 

-3.18 

4.17 

320 

2450 

-1.11 

-1.93 

2.22 

30 

475 

-3.17 

0.07 

3.17 

91 

1475 

3.11 

-3.31 

4.54 

317 

2475 

-1.46 

-1.59 

2.16 

42 

500 

-2.86 

-0.44 

2,89 

81 

1500 

3.53 

-3.39 

4.89 

314 

2500 

-1.49 

-1.33 

2 . 00 

48 

525 

-2.41 

-0.71 

2.52 

73 

1525 

4.00 

-3.51 

5.32 

311 

2525 

-1.52 

-0.85 

1.74 

60 

550 

-2.12 

-0.85 

2.29 

68 

1550 

4.21 

-3.62 

5.55 

311 

2550 

-1.76 

-0.13 

1.76 

86 

575 

-1.77 

-0.92 

1.99 

62 

1575 

3.90 

-3.53 

5.26 

312 

2575 

-2.08 

0.39 

2*12 

100 

600 

-1 .30 

-0.83 

1.54 

57 

1600 

3.50 

-3.44 

4.91 

314 

2600 

-2.36 

0.74 

2.47 

1 07 

625 

-0.86 

-0.56 

1.02 

57 

1625 

3.20 

-3.45 

4.71 

317 

2625 

-2.56 

0.91 

2.72 

1 09 

650 

-0.58 

-0.47 

0.75 

51 

1650 

3.11 

-3.47 

4.66 

318 

2650 

-2.53 

0.81 

2.65 

1 08 

675 

-0.48 

-0. 53 

0.72 

42 

1675 

3.15 

-3.66 

4.82 

319 

2675 

-2.55 

0.58 

2.61 

103 

700 

-0.28 

-0.72 

0.77 

21 

1700 

3.03 

-4.08 

5.08 

323 

2700 

-2.60 

0.19 

2.61 

94 

725 

-0.23 

-1.11 

1.14 

11 

1725 

2.96 

-4.46 

5.35 

326 

2725 

-2.68 

-0.07 

2.68 

88 

750 

-0.20 

-1.37 

1.39 

8 

1750 

3.14 

-4.66 

5.62 

326 

2750 

-2.55 

-0.27 

2.57 

84 

775 

0.02 

-1.41 

1.41 

359 

1775 

3.18 

-4.76 

5.72 

326 

2775 

-2.13 

-0.65 

2.22 

73 

800 

0.58 

-1.48 

1.59 

339 

1800 

3.11 

-4.87 

5.78 

327 

2800 

-1.87 

-1.06 

2.15 

60 

825 

1.20 

-1.61 

2.01 

323 

1825 

2.85 

-5.05 

5.80 

330 

2825 

-1.65 

-1.48 

2.22 

48 

850 

1.56 

-1.62 

2.24 

316 

1850 

2.43 

-5.07 

5.62 

334 

2850 

-1.46 

-2.10 

2.55 

35 

875 

1.72 

-1.63 

2.37 

313 

1875 

2.03 

-5.04 

5.43 

338 

2875 

-1.44 

-2-82 

3.17 

27 

900 

1.66 

-1.67 

2.35 

315 

1900 

1.6B 

-4.92 

5.20 

341 

2900 

-1.38 

-3.34 

3.62 

22 

925 

1.44 

-1.67 

2.20 

319 

1925 

1.43 

-4.77 

4.90 

343 

2925 

-1.22 

-3.45 

3.66 

19 

950 

1.35 

-1.69 

2.16 

321 

1950 

1.24 

-4.70 

4.86 

345 

2950 

-1.11 

-3.18 

3.36 

19 

975 

1.38 

-1.58 

2.10 

319 

1975 

1.16 

-4.72 

4.86 

346 

2975 

-1.04 

-3.12 

3.28 

18 

1000 

1.35 

-1.53 

2.04 

318 

2000 

1.06 

-4.72 

4.84 

347 

3000 

-1.04 

-3.29 

3.45 

17 

1025 

1.23 

-1.63 

2.04 

323 

2025 

0.98 

-4.46 

4.56 

347 

3025 

-0.99 

-3.40 

3.54 

16 

1050 

1.22 

-1.73 

2.11 

325 

2050 

0.89 

-4.19 

4.28 

348 

3050 

-0.91 

-3.32 

3.44 

15 

1075 

1.28 

-1.78 

2.19 

324 

2075 

0.63 

-3.97 

4.02 

351 

3075 

-1.09 

-3.09 

3.28 

19 

1100 

1.42 

-1.78 

2.28 

321 

2100 

0.52 

-3,68 

3.72 

352 

3100 

-1.39 

-2.70 

3.03 

27 

1125 

1.63 

-1.87 

2.48 

319 

2125 

0.58 

-3.53 

3.58 

351 

3125 

-1.37 

-2.42 

2.78 

29 

1150 

1.74 

-2.00 

2.65 

319 

2150 

0.45 

-3.34 

3.37 

352 

3150 

-1.16 

-2.56 

2.81 

24 

ALT - ALTITUOE, WX 

■ ZONAL 

COMPONENT, 

r HZ « MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, WS » 

WIND SPEED, 

THETA « 

WIND DIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

MS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND 
2263 04/07/65, 0130Z, 

ALT WX HZ 

VEL0CIT Y 
EASTERN 
WS 

PR0EILE 
TEST RANGE, 
THETA 

, FL0RIDA 
ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

meters 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3175 

-0.89 

-2.98 

3.11 

17 

4175 

2.63 

-5.46 

6.06 

334 

5175 

7.07 

-7.63 

10.40 

317 

3200 

-0.63 

-3.67 

3.73 

10 

4200 

2.87 

-5.30 

6.02 

331 

5200 

7.34 

-7.81 

10. 72 

317 

3225 

-0.46 

-4.37 

4.39 

6 

4225 

3.05 

-5.30 

6.12 

330 

5225 

7.41 

-7.83 

10.76 

316 

3250 

-0.25 

-4.81 

4.81 

3 

4250 

3.20 

-5.33 

6.22 

3?9 

5250 

7.27 

-7.76 

10.63 

317 

3275 

-0.16 

-5.31 

5.31 

2 

4275 

3.35 

-5.27 

6.24 

327 

5275 

7.20 

-7.61 

10.48 

316 

3300 

-0.3 2 

-5.56 

5.59 

3 

4300 

3.57 

-5.40 

6.47 

326 

5300 

7.07 

-7.20 

10.09 

315 

3325 

-0.43 

-5.52 

5.54 

4 

4325 

3.75 

-5.68 

6.81 

326 

5325 

7.03 

-6.90 

9.85 

314 

3350 

-0.41 

-5.55 

5.56 

4 

4350 

3.87 

-5.87 

7.03 

326 

5350 

7.17 

-6.81 

9 . 89 

313 

3375 

-0.49 

-5.52 

5.55 

5 

4375 

3.95 

-5.84 

7.05 

326 

5375 

7.27 

-6.67 

9.87 

312 

3400 

-0.83 

-5.38 

5.44 

9 

4400 

3.75 

-5.66 

6.79 

326 

5400 

7.38 

-6.76 

10.01 

312 

3425 

-0.99 

-5.26 

5.36 

10 

4425 

3.54 

-5.60 

6.62 

328 

5425 

7.63 

-7.35 

10.59 

314 

3450 

-1.02 

-5.22 

5.32 

11 

4450 

3.40 

-5.38 

6.37 

328 

5450 

7.80 

-7.84 

11.06 

315 

3475 

-1.15 

-5.14 

5.26 

12 

4475 

3. 14 

-4.77 

5.71 

326 

5475 

7.87 

-7.91 

11.16 

315 

3500 

-1.23 

-5.03 

5.17 

14 

4500 

2.71 

-4.00 

4.83 

326 

5500 

8.10 

-7.96 

11.35 

314 

3525 

-1.3 3 

-4.95 

5.12 

15 

4525 

2.58 

-i.98 

4.75 

327 

5525 

8.42 

-8.16 

11.72 

314 

3550 

-1.50 

-4.94 

5. 17 

17 

4550 

2.69 

-4.64 

5.36 

330 

5550 

6.69 

-8.46 

12.12 

314 

3575 

-1.64 

. -4.98 

5.24 

18 

4575 

2.82 

-4.93 

5.68 

330 

5575 

8.73 

-8.53 

12.21 

314 

3600 

-1.72 

-5.14 

5.42 

18 

4600 

3.09 

-5.06 

5.93 

328 

5600 

6.63 

-8.50 

12.11 

314 

3625 

-1.67 

-5.30 

5.64 

17 

4625 

3.23 

-5.36 

6.25 

329 

5625 

6.62 

-8.50 

12.11 

314 

3650 

-1.39 

-5.57 

5.75 

14 

4650 

3.24 

-5.44 

6.33 

329 

5650 

8.61 

-8.40 

12.03 

314 

3675 

-1.07 

-5.06 

5.95 

10 

4675 

3.40 

-5.43 

6.40 

328 

5675 

8.44 

-8.16 

11.74 

314 

3700 

-0.88 

-6.00 

6.06 

8 

4700 

3.65 

-5.51 

6.61 

3 26 

5700 

8.25 

-7.96 

11.46 

314 

3725 

-0.62 

-5.95 

5.98 

6 

4725 

3.94 

-5.65 

6.89 

325 

5725 

8.10 

-7.83 

11.32 

314 

3750 

-0.35 

-5.97 

5.98 

3 

4750 

4.12 

-5.90 

7.19 

325 

5750 

8.08 

-7.76 

11.20 

314 

3775 

-0.15 

-5.89 

5.89 


4775 

4.12 

-5.99 

7.27 

325 

5775 

7.94 

-7.82 

11.14 

314 

3800 

0.07 

-5.85 

5.85 

359 

4800 

4.12 

-5.84 

7.15 

325 

5800 

7.98 

-7.80 

11.16 

314 

3825 

0.28 

-6.03 

6.04 

357 

4825 

3.97 

-5.83 

7.05 

326 

5825 

8.06 

-7.82 

11.23 

314 

3850 

0.46 

-6.26 

6.27 

356 

4850 

3.84 

-5.86 

7.01 

327 

5850 

8.14 

-7.99 

11.41 

314 

3875 

0.70 

-6.44 

6.47 

354 

4875 

3.98 

-5.85 

7.08 

326 

5875 

8.26 

-8.22 

11.65 

315 

3900 

0.80 

-6.57 

6.63 

352 

4900 

4.21 

-6.07 

7.39 

325 

5900 

8.38 

-8.44 

11.89 

315 

3925 

0.89 

-6.57 

6.63 

352 

4925 

4.42 

-6.36 

7.75 

325 

5925 

8.50 

-8.31 

11.89 

314 

3950 

1.00 

-6.54 

6.62 

351 

4950 

4.52 

-6.56 

7.96 

325 

5950 

8.45 

-7.94 

11 .60 

313 

3975 

1.26 

-6.49 

6.61 

349 

4975 

4.48 

-0.54 

7.93 

325 

5975 

8.15 

-7.43 

11.03 

312 

4000 

1 .39 

-6.36 

6.51 

347 

5000 

4.68 

-b.42 

7.94 

324 

6000 

7.04 

-6.96 

10.48 

311 

4025 

1.44 

-6.27 

6.43 

347 

5025 

5.20 

-6.40 

6.25 

321 

6025 

7.74 

-6.63 

10.19 

310 

4050 

1.52 

-6.25 

6.44 

346 

5050 

5.60 

-6.39 

8.50 

319 

6050 

7.69 

-6.42 

10.02 

310 

4075 

1.64 

-6.17 

6.38 

345 

5075 

6.01 

-6.50 

8.85 

317 

6075 

7.57 

-6.27 

9.83 

309 

4100 

1.82 

-5.94 

6.21 

343 

5100 

6.37 

-6.86 

9.36 

317 

6100 

7.45 

-6.20 

9.70 

310 

4125 

2.16 

-5.79 

6.18 

339 

5125 

6.65 

-7.23 

9.82 

317 

6125 

7.35 

-5.99 

9.48 

309 

4150 

2.45 

-5.67 

6.13 

336 

5150 

6.86 

-7.48 

10.15 

317 

6150 

7.34 

-5.73 

9.31 

308 
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TABLE 11-75 (con't) 

FPS-16 RADAR/ JIMS PHE RE MIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2263 

04/07/65, 

0130Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6175 

7.25 

-5.63 

S.06 

307 

7175 

11.37 

-6.97 

13.33 

301 

8175 

14.06 

-12.97 

19.13 

313 

6200 

7.17 

-5.22 

8.87 

306 

7200 

11.68 

-7.26 

13.75 

302 

8200 

14.41 

-12.92 

19.35 

312 

6225 

7.15 

-5.19 

8.84 

306 

7225 

11.93 

-7.61 

14.15 

302 

0225 

14.42 

-12.64 

19.17 

311 

6250 

7.11 

-5.15 

0.78 

306 

7250 

12.11 

-7. 88 

14.45 

303 

0250 

14.09 

-12.20 

18.64 

311 

6275 

7.01 

-4.88 

8.54 

305 

7275 

12.21 

-8.21 

14.71 

304 

8275 

14.08 

-12.07 

18.54 

310 


6300 

6.84 

-4.50 

8.23 

304 

7300 

12.27 

-8.52 

14.94 

305 

8300 

13.98 

-12.12 

18.50 

311 

6325 

6.82 

-4.39 

8.11 

303 

7325 

12.37 

-8.78 

15.17 

305 

8325 

13.61 

-12.08 

18.20 

311 

6350 

6.94 

-4.21 

0.12 

301 

7350 

12.47 

-9.01 

15.38 

306 

8350 

13.52 

-11.03 

17.97 

311 

6375 

7.22 

-4.16 

0.33 

300 

7375 

12.63 

-9.37 

15.72 

306 

8375 

13.39 

-11.38 

17.57 

310 

6400 

7.54 

-4.18 

8.62 

299 

7400 

12.86 

-9.71 

16.12 

307 

8400 

13.14 

-10.96 

17.11 

310 


6425 

7.79 

-4.12 

e.ai 

298 

7425 

12.99 

-9.80 

16.28 

307 

8425 

13.06 

-10.59 

16.82 

309 

6450 

7.97 

-4.23 

9.03 

290 

7450 

12.91 

-9.89 

16.26 

307 

8450 

13.04 

-10.52 

16.76 

309 

6475 

8.21 

-4.34 

9.29 

298 

7475 

12.63 

-9.88 

16.04 

308 

8475 

12.84 

-10.52 

16.60 

309 

6500 

8.50 

-4.38 

9.56 

297 

7500 

12.35 

-9.84 

15.79 

308 

8500 

12.6 2 

-10.44 

16.38 

309 

6525 

8.85 

-4.64 

9.99 

297 

7525 

12.20 

-10.06 

15.81 

309 

8525 

12.56 

-10.40 

16.32 

309 


6550 

9.10 

-4.92 

10.35 

298 

7550 

12.23 

-10.37 

16.04 

310 

8550 

12.33 

-10.32 

16.08 

310 

6575 

9.38 

-5.05 

10.65 

290 

7575 

12.29 

-10.48 

16.15 

310 

8575 

11.82 

-10.25 

15.65 

311 

6600 

9.79 

-5.11 

11.04 

297 

7600 

12.28 

-10.49 

16.15 

310 

8600 

11.60 

-10.23 

15.47 

311 

6625 

9.96 

-5.07 

11.18 

297 

7625 

12.40 

-10.64 

16.34 

310 

8625 

11.43 

-10.13 

15.27 

311 

6650 

9.95 

-5.08 

11. 10 

297 

7650 

12.36 

-10.75 

16.38 

311 

8650 

11.02 

-9.96 

14.85 

312 


6675 

9.97 

-5.17 

11.23 

297 

7675 

12.38 

-11.06 

16.60 

312 

8675 

10.78 

-9.89 

14.63 

312 

6700 

9.95 

-5.14 

11.20 

297 

7700 

12.46 

-11.39 

16.89 

312 

8700 

10.91 

-9.63 

14.55 

311 

6725 

9.85 

-5.11 

11.09 

297 

7725 

12.43 

-11.55 

16.96 

313 

8725 

11.19 

-9.25 

14.52 

309 

6750 

9.71 

-5.16 

11.00 

298 

7750 

12.59 

-11.78 

17.24 

313 

8750 

11.22 

-9.15 

14.48 

309 

6775 

9.68 

-5.20 

10.99 

298 

7775 

12.64 

-11.93 

17.38 

313 

8775 

11.13 

-8.93 

14.27 

309 


6800 

9.71 

-5.08 

10.96 

297 

7800 

12.75 

-12.06 

17.54 

313 

8800 

11.13 

-8.78 

14.18 

308 

6825 

9.75 

-5.07 

10.99 

297 

7825 

12.87 

-12.26 

17.78 

313 

8825 

11.27 

-8.88 

14.35 

308 

6850 

9.90 

-5.15 

11.16 

297 

7850 

12.65 

-12.29 

17.64 

314 

0850 

11.46 

-8.91 

14.52 

308 

6875 

10.00 

-5.22 

11.28 

297 

7875 

12.40 

-12.06 

17.30 

314 

6875 

11.29 

-8.65 

14.22 

307 

6900 

10.03 

-5.30 

11.34 

298 

7900 

12.26 

-12.03 

17.18 

314 

6900 

11.05 

-6.37 

13.86 

307 


6925 

10.16 

-5.43 

11.52 

298 

7925 

12.12 

-12.38 

17.33 

315 

8925 

11.26 

-8.40 

14.05 

307 

6950 

10.23 

-5.60 

11.66 

299 

7950 

11.96 

-12.71 

17.45 

317 

8950 

11.79 

-8.50 

14.54 

306 

6975 

10.30 

-5.89 

11.87 

300 

7975 

11.90 

-12.93 

17.58 

317 

8975 

12.26 

-8.62 

14.99 

305 

7000 

10.38 

-6.18 

12.08 

301 

8000 

11.99 

-13.10 

17.76 

317 

9000 

12.54 

-8.75 

15.29 

305 



in 

12- 2* 

2?: 

ZZZZ 

16*10 


n.i*» 

ji/ 

9UZ5 

12.71 

-8.82 

15.47 

305 


7050 

10.70 

-6.39 

12.47 

301 

8050 

12.45 

-13.15 

18.11 

316 

9050 

12.77 

-8.85 

15.54 

305 

7075 . 

10.88 

-6.51 

12.67 

301 

8075 

12.81 

-13.18 

18.38 

316 

9075 

12.72 

-8.80 

15.47 

304 

7100 

11.06 

-6.56 

12.86 

300 

8100 

13.24 

-13.20 

18.70 

315 

9100 

12.68 

-8.59 

15.32 

304 

7125 

11.14 

-6.65 

12.97 

301 

0125 

13.54 

-13.17 

10.89 

314 

9125 

12.66 

-8.38 

15.10 

303 

7150 

11.16 

-6.80 

13.07 

301 

8150 

13.76 

-13.08 

18.98 

313 

9150 

12.73 

-8.32 

15.21 

303 

ALT 

- ALTITUDE, MX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

MZ - MERIDIONAL 

COMPONENT 

, MS - 

HINC SPEEO, 

THETA * 

WIND DIRECT! 0N 








FPS 

,-16 RADAR / JIMS PH ERE MIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

2263 

04 / 07 / 65, 

, 01 30Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

HETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9175 

12.92 

-8.15 

15.27 

302 

10175 

16.71 

-13.01 

21.18 

308 

11175 

20.11 

-11.13 

22.98 

299 

9200 

13.09 

-8.02 

15.35 

301 

10200 

16.71 

-13.11 

21.24 

308 

11200 

20.19 

-11.01 

23.00 

298 

9225 

13.20 

-7.92 

15.39 

301 

10225 

16.60 

-13.13 

21.32 

308 

11225 

20.31 

-10.89 

23.05 

298 

9250 

13.26 

-7.74 

15.35 

300 

10250 

16.83 

-13.34 

21.47 

300 

1 1250 

20.50 

-10.49 

23.03 

297 

9275 

13.39 

-7.77 

15.48 

300 

10275 

16.95 

-13.60 

21.73 

309 

11275 

20.59 

-9.99 

22.86 

2 96 


9300 

13.54 

-7.93 

15.69 

300 

10300 

16.99 

-13. B1 

21.90 

309 

11300 

20.35 

-9.64 

22.51 

295 

9325 

13.59 

-7.94 

15.74 

300 

10325 

16.98 

-14.10 

22.07 

310 

11325 

20.28 

-9.26 

22.29 

2 94 

9350 

13.59 

-7.90 

15.72 

300 

10350 

17.08 

-14.39 

22.34 

310 

11350 

20.24 

-0.7B 

22.06 

293 

9375 

13.44 

-8.02 

15.65 

301 

10375 

17.14 

-14.82 

22.66 

311 

11375 

19.91 

-8.54 

21.67 

293 

9400 

13.31 

-8.07 

15.57 

301 

10400 

17.16 

-15.04 

22. B2 

311 

11400 

19.48 

-8.49 

21.25 

293. 

9425 

13.53 

-7.98 

15.71 

300 

1042 5 

17.05 

-15.03 

22.73 

311 

11425 

19.42 

-8.40 

21.15 

293 

9450 

13.48 

-7.85 

15.59 

300 

10450 

16.82 

-15.25 

22.71 

312 

11450 

19.75 

-8.08 

21.33 

292 

9475 

13.37 

-7.63 

15.40 

300 

1047 5 

16.73 

-15.15 

22.57 

312 

11475 

20.21 

-7.83 

21.60 

291 

9500 

13.64 

-7.66 

15.64 

299 

10500 

16.71 

-15.15 

22.55 

312 

11500 

20.87 

-7.96 

22.34 

291 

9525 

14.05 

-7.83 

16.09 

299 

10525 

16.69 

-15.32 

22.66 

312 

11525 

21.30 

-B.57 

22.96 

292 


9550 

14.42 

-7.93 

16.45 

299 

10550 

16.80 

-15.31 

22.73 

312 

11550 

21.45 

-9.33 

23.39 

293 

9575 

14.67 

-8.05 

16.74 

299 

10575 

16.97 

-15.38 

22.90 

312 

11575 

21.35 

-10.02 

23.59 

295 

9600 

14.89 

-8.10 

16.95 

298 

10600 

17.13 

-15.42 

23.05 

312 

11600 

21.31 

-10.78 

23.88 

297 

9625 

14.95 

-8.24 

17.07 

299 

10625 

17.17 

-15.38 

23.05 

312 

11625 

21.37 

-11.36 

24.20 

298 

9650 

15.01 

-8.38 

17.19 

299 

10650 

17.19 

-15.41 

23.08 

312 

11650 

21.33 

-11.68 

24.32 

2 99 


9675 

15.13 

-8.47 

17.34 

299 

10675 

17.20 

-15.30 

23.02 

311 

11675 

21.42 

-11.83 

24.47 

2 99 

9700 

15.12 

-8.70 

17.45 

300 

10700 

17.14 

-15.20 

22.91 

311 

11700 

21.49 

-12.06 

24.64 

2 99 

9725 

15.34 

-8.83 

17.70 

300 

10725 

16.99 

-15.00 

22.67 

311 

11725 

21.47 

-12.52 

24.85 

300 

9750 

15.74 

-8.95 

18.11 

299 

10750 

16.91 

-14.73 

22.43 

311 

11750 

21.57 

-12.90 

25.13 

301 

9775 

16.01 

-9.13 

18.43 

299 

10775 

17.11 

-14.45 

22.39 

310 

11775 

21.93 

-13.06 

25.52 

301 

9800 

16.23 

-9.42 

18.76 

300 

10800 

17.45 

-14.14 

22.46 

309 

11800 

22.24 

-13.35 

25.94 

301 

9825 

16.22 

-9.69 

10.89 

301 

10825 

17.76 

-14.11 

22.68 

308 

11825 

22.33 

-13.47 

26.08 

301 

9B50 

16.20 

-9.95 

19.01 

301 

10850 

17.99 

-14.02 

22.80 

308 

11850 

22.53 

-13.31 

26.17 

300 

9875 

16.32 

-10.37 

19.34 

302 

10875 

18.00 

-13.76 

22.66 

307 

11875 

22.85 

-13.14 

26.36 

300 

9900 

16.38 

-10.74 

19.59 

303 

10900 

17.98 

-13.65 

22.57 

307 

11900 

22.89 

-13.01 

26.33 

299 

9925 

16.43 

-11.25 

19.92 

304 

10925 

18.37 

-13.33 

22.69 

306 

11925 

22.97 

-12.95 

26.36 

299 

9950 

16.44 

-11.63 

20.14 

305 

10950 

18.66 

-13.04 

22.76 

305 

11950 

22.99 

-13.09 

26.45 

2 99 

9975 

16.48 

-11.89 

20.32 

306 

10975 

19.23 

-12.68 

23.03 

303 

11975 

23.03 

-13.24 

26.57 

300 

10000 

16.45 

-12.24 

20.51 

306 

11000 

19.87 

-12.24 

23.34 

301 

12000 

23.18 

-13.22 

26.69 

300 

10025 

16.34 

-12.26 

20.43 

307 

11025 

20.15 

-12.01 

23.45 

301 

12025 

22.98 

-13.32 

26.56 

300 

10050 

16.31 

-12.43 

20.51 

307 

11050 

19.97 

-11.68 

23.23 

301 

12050 

22.82 

-13.45 

26.49 

300 

10075 

16.45 

-12.51 

20.67 

307 

11075 

19.93 

-11.95 

23.24 

301 

12075 

22.83 

-13.60 

26.57 

301 

10100 

16.55 

-12.38 

20.67 

307 

11100 

20.16 

-11.82 

23.37 

300 

12100 

22.78 

-13.74 

26.61 

301 

10125 

16.74 

-12.42 

20.84 

306 

11125 

20.18 

-11.40 

23.22 

299 

12125 

22.83 

-13.79 

26.67 

301 

10150 

16.85 

-12.67 

21.08 

307 

11150 

20.12 

-11.36 

23.11 

299 

12150 

22.90 

-13.92 

26.79 

301 

ALT 

■ ALTITUDE, MX 

« Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

MZ = MER1DI0NAL 

C0MP0NENT 

, MS ■ 

MINC SPEEO, 

THETA ■ 

MIND 0 1 RECTI 0N 





TABLE 11-75 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1HSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

MX 

MZ 

TEST NUMBER 
MS THETA 

2263 

ALT 

04/07/65 

MX 

• 0130Z, 
MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12175 

23.01 

-14.02 

26.94 

301 

13175 

17.17 

-10.39 

20.07 

301 

14175 

19.78 

-20.93 

28.80 

316 

1 2 ?nn 

22.91 

-14.16 

26.93 

302 

13200 

17.73 

-10.50 

20.61 

300 

14200 

19.43 

-20.12 

27.97 

316 

12225 

22.47 

-14.54 

26.76 

303 

13225 

16.44 

-1C. 48 

2 1 « 2 1 

299 

142?5 

19.03 

-19.87 

27.51 

316 

12250 

22.11 

-14.87 

26.64 

304 

13250 

19.46 

-10.52 

22.12 

298 

14250 

18.74 

-19.48 

27.03 

316 

12275 

21.66 

-15.36 

26.55 

305 

13275 

20.58 

-10.92 

23.30 

298 

14275 

18.51 

-18.55 

26.20 

315 

12300 

21.31 

-15.70 

26.47 

306 

13300 

21.68 

-11.26 

24.43 

297 

14300 

18.42 

-17.69 

25.54 

314 

12325 

21.18 

-15.74 

26.39 

306 

13325 

22.74 

-11.58 

25.51 

297 

14325 

18.35 

-16.86 

24.92 

312 

12350 

20.79 

-15.94 

26.20 

307 

13350 

23.80 

-12.01 

26.66 

297 

14350 

18.48 

-16.18 

24.56 

311 

12375 

19.90 

-16. 12 

25.61 

309 

13375 

24.82 

-12.59 

27.83 

297 

14375 

18.81 

-15.08 

24.11 

309 

12400 

19.16 

-15.92 

24.91 

310 

13400 

25.84 

-13.15 

28.99 

297 

14400 

19.04 

-14.57 

23.97 

307 

12425 

18.77 

-15.73 

24.49 

310 

13425 

26.85 

-13.81 

30.20 

297 

14425 

19.62 

-14.12 

24.17 

306 

12450 

16.15 

-15.95 

24.16 

311 

13450 

27.73 

-14.52 

31.30 

297 

14450 

20.24 

-13.26 

24.20 

303 

12475 

17.34 

-15.89 

23.52 

312 

13475 

28.58 

-15.24 

32.39 

298 

14475 

20.43 

-12.69 

24.05 

302 

12500 

16.67 

-15.68 

22.89 

313 

13500 

29.37 

-15.65 

33.27 

290 

14500 

20.57 

-11.62 

23.62 

299 

12525 

15.95 

-15.32 

22.11 

314 

13525 

30.10 

-16.23 

34.20 

298 

14525 

20.71 

-10.73 

23.33 

297 

12550 

15.35 

-15.24 

21.63 

315 

13550 

30.53 

-17.37 

35.13 

299 

14550 

20.89 

-10.21 

23.25 

296 

12575 

14.50 

-15.44 

21.18 

317 

13575 

30.51 

-18.56 

35.71 

301 

14575 

20.69 

-10.24 

23.09 

296 

12600 

13.63 

-15.36 

20.53 

310 

13600 

30.58 

-19.63 

36.34 

303 

14600 

20.49 

-10.31 

22.93 

297 

12625 

13.12 

-15.19 

20.07 

319 

1362 5 

30.85 

-20.90 

37.26 

304 

14625 

20.78 

-10.36 

23.22 

296 

12650 

12.74 

-14.80 

19.53 

319 

1 3650 

30.71 

-22.04 

37.80 

305 

14650 

21.06 

-10.66 

23.61 

297 

12675 

12.45 

-14.32 

18.97 

319 

1 3675 

29.95 

-22.54 

37.48 

307 

14675 

21.01 

-11.16 

23.79 

298 

12700 

12.40 

-14.05 

18.74 

318 

13700 

29.26 

-22.42 

36.86 

307 

14700 

21.19 

-11.35 

24.04 

298 

12725 

12.25 

-13.58 

18.29 

318 

13725 

28.56 

-22.28 

36.23 

300 

14725 

21.44 

-11.22 

24.20 

297 

12750 

11.82 

-13.25 

17.76 

318 

13750 

28.14 

-22.41 

35.98 

308 

14750 

21.59 

-11.19 

24.32 

2 97 

12775 

11.56 

-13.31 

17.63 

319 

13775 

27.74 

-22.56 

35.75 

309 

14775 

21.92 

-11.34 

24.68 

297 

12800 

11.77 

-13.26 

17.73 

310 

1 3800 

27.15 

-22.76 

35.43 

310 

14800 

22.63 

-11.45 

25.36 

2 97 

12825 

12.30 

-13.41 

18.20 

317 

13825 

26.21 

-23.37 

35.12 

312 

14825 

23.26 

-11.35 

25.88 

2 96 

12850 

12.96 

-13.58 

18.77 

316 

13850 

25.31 

-23.51 

34.55 

313 

14850 

23.57 

-11.45 

26.21 

296 

12875 

13.82 

-13.88 

19.58 

315 

1 3875 

24.53 

-23.13 

33.71 

313 

14875 

24.25 

-11.62 

26.89 

295 

12900 

14.40 

-14.30 

20.29 

315 

13900 

24.00 

-22.96 

33.22 

314 

14900 

25.29 

-11.90 

27.94 

295 

12925 

14.89 

-14.46 

20.76 

314 

13925 

23.59 

-22.88 

32.86 

314 

14925 

26.19 

-12.84 

29.17 

296 

12950 

15.49 

-14.18 

21.00 

312 

1 3950 

23.45 

-22.89 

32.78 

314 

14950 

26.65 

-13.53 

29.89 

297 

12975 

16.09 

-14.22 

21.48 

311 

13975 

22.99 

-22.68 

32.29 

314 

14975 

27.16 

-14.12 

30.62 

297 

13000 

16.33 

-14.36 

21.75 

311 

14000 

22.72 

-22.36 

31.88 

314 

15000 

27.59 

-14.25 

31.05 

297 

13025 

16.37 

-13.77 

21.40 

310 

14025 

22.43 

-22.21 

31.57 

315 

15025 

28.22 

-14.45 

31.71 

297 

13050 

16.48 

-13.42 

21.25 

309 

14050 

21.89 

-22.23 

31.20 

315 

15050 

27.88 

-15.11 

31.71 

298 

13075 

16.32 

-12.74 

20.70 

308 

14075 

21.54 

-22.21 

30.94 

316 

15075 

27.58 

-15.78 

31.78 

300 

13100 

16.76 

-11.87 

20.54 

305 

14100 

21.30 

-22.11 

30.70 

316 

15100 

27.73 

-16.39 

32.21 

300 

13125 

17.27 

-11.05 

20.50 

302 

14125 

20.85 

-21.70 

30.09 

316 

15125 

27.70 

-16.59 

32.28 

301 

13150 

17.07 

-10.59 

20.09 

302 

14150 

20.22 

-21.47 

29.49 

317 

15150 

27.09 

-16.93 

31.95 

302 

ALT 

* ALTITUDE, MX 

- Z0NAL 

COMPONENT, 

MZ - MERIDIONAL 

COMPONENT, MS - 

WINC SPEED, 

THETA » 

MINO DIRECTI 0N 




ALT 

MX 

MZ 

FPS 

TEST NUMBER 
MS THETA 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE MIND 
2263 04/07/65, 0130Z, 

ALT MX MZ 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE, 
MS THETA 

FL0R IDA 
ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15175 

25.93 

-17.60 

31.33 

304 

16175 

27.94 

-13.86 

31.18 

296 

17175 

14.22 

-8.52 

16.58 

301 

15200 

25.00 

-17.72 

30.64 

305 

16200 

26.95 

-14.60 

30.65 

298 

17200 

14.32 

-8.09 

16.44 

299 

15225 

23.75 

-17.26 

2*5.36 

306 

16225 

25.46 

-15.42 

29.77 

301 

17225 

14.60 

-7.69 

16.50 

298 

15250 

23.49 

-16.79 

28.07 

305 

16250 

24.45 

-15.71 

29.06 

303 

17250 

14.57 

-7.43 

16.36 

2 97 

15275 

22.97 

-16.22 

28.12 

305 

16275 

23.33 

-15.70 

28.11 

304 

17275 

14.34 

-7.30 

16.09 

297 

15300 

22.58 

-15.79 

27.56 

305 

16300 

22.73 

-15.25 

27.37 

304 

17300 

14.14 

-7.02 

15.79 

296 

15325 

22.24 

-15.04 

26.85 

304 

16325 

22.56 

-14.78 

26.97 

303 

1 7325 

13.78 

-6.67 

15.31 

2 96 

15350 

22.12 

-14.27 

26.32 

303 

16350 

22.22 

-15.20 

26.97 

304 

1 7350 

14.04 

-6.46 

15.45 

295 

15375 

21.89 

-13.63 

25.70 

302 

16375 

22.27 

-15.55 

27.16 

305 

17375 

14.47 

-6.55 

15.88 

294 

15400 

21.67 

-13.25 

25.40 

301 

16400 

22.30 

-15.59 

27.21 

305 

17400 

15.00 

-6.80 

16.47 

2 94 

15425 

21.59 

-12.57 

24.99 

300 

16425 

21.92 

-15.35 

26.76 

305 

17425 

15.77 

-6.99 

17.25 

294 

15450 

21.40 

-11.81 

24.44 

299 

16450 

21.90 

-15.38 

26.76 

305 

17450 

16.27 

-7.81 

18.05 

295 

15475 

21.50 

-11.42 

24.35 

298 

16475 

21.91 

-16.04 

27.16 

306 

17475 

16.68 

-8.46 

18.71 

297 

15500 

21.76 

-10.67 

24.24 

296 

16500 

21.73 

-17.01 

27.60 

308 

17500 

16.45 

-8.26 

18.41 

296 

15525 

21.95 

-10.30 

24.25 

295 

16525 

21.41 

-17.28 

27.51 

309 

17525 

15.49 

-8.13 

17.49 

296 

15550 

22.22 

-9.37 

24.12 

293 

16550 

20.48 

-17.26 

26.70 

310 

17550 

14.90 

-7.93 

16.88 

298 

15575 

22.71 

-8.26 

24.16 

290 

16575 

19.27 

-17.06 

25.74 

311 

17575 

14.62 

-7.60 

16.48 

297 

15600 

23.17 

-6.80 

24.15 

286 

16600 

18.73 

-16.97 

25.27 

312 

17600 

15.21 

-7.36 

16.90 

296 

15625 

23.57 

-6.16 

24.37 

284 

16625 

17.75 

-16.42 

24.18 

313 

17625 

15.59 

-7.57 

17.33 

296 

15650 

24.05 

-5.90 

24.76 

284 

16650 

17.06 

-16.41 

23.67 

314 

17650 

15.34 

-7.50 

17.07 

296 

15675 

24.38 

-5.43 

24.58 

282 

16675 

16.20 

-16.30 

22.98 

315 

17675 

14.36 

-7.43 

16.17 

297 

15700 

24.59 

-4.9* 

25.08 

281 

16700 

15.60 

-15.37 

21.90 

314 

17700 

13.42 

-8.04 

15.65 

301 

15725 

24.78 

-4.80 

25.24 

281 

16725 

15.01 

-14.58 

20.92 

314 

17725 

12.85 

-8.25 

15.27 

303 

15750 

25.34 

-4.94 

25.82 

281 

16750 

14.79 

-13.86 

20.27 

313 

17750 

11.84 

-8.89 

14.81 

307 

15775 

26.11 

-5.20 

26.63 

281 

16775 

14.76 

-13.38 

19.92 

312 

17775 

11.04 

-9.73 

14.71 

311 

15800 

26.78 

-5.49 

27.34 

281 

16800 

14.68 

-12.59 

19.34 

310 

17800 

10.35 

-11.21 

15.26 

317 

15825 

27.15 

-5.61 

27.72 

281 

16825 

14.55 

-11.94 

18.82 

309 

17825 

9.55 

-11.84 

15.21 

321 

15850 

27.21 

-5.69 

27.80 

282 

16850 

14.56 

-11.63 

18.63 

308 

17850 

8.24 

-12.40 

14.89 

326 

15075 

27.29 

-5.51 

27.85 

281 

16875 

14.78 

-11.29 

18.60 

307 

1 7875 

7.42 

-12.60 

14.62 

329 

15900 

27.93 

-5.02 

20.38 

280 

16900 

14.78 

-10.37 

18.05 

305 

1 7900 

6.22 

-12.58 

14.04 

334 

15925 

28.99 

-5.09 

29.43 

280 

16925 

14.37 

-9.71 

17.34 

304 

17925 

4.98 

-12.59 

13.54 

338 

15950 

29.81 

-6.04 

30.41 

281 

16950 

13.84 

-9.28 

16.66 

304 

17950 

3.32 

-12.69 

13.11 

345 

15975 

30.10 

-6.95 

30. 89 

283 

16975 

13.79 

-9.12 

16.54 

303 

17975 

2.39 

-12.29 

12.52 

349 

16000 

30.45 

-7.00 

31.43 

284 

17000 

13.63 

-8 .97 

16.31 

303 

10000 

1.61 

-11.70 

11.81 

352 

16025 

30.46 

-9.11 

31.81 

286 

1 7025 

13.66 

-8.65 

16.17 

302 

18025 

1.11 

-11.58 

11.63 

354 

16050 

30.17 

-10.08 

31.81 

268 

17050 

13.55 

-8.68 

16.10 

302 

1 8050 

0.74 

-11.29 

11.31 

356 

16075 

30.15 

-10.52 

31.93 

289 

17075 

13.39 

-8.93 

16.10 

304 

18075 

0.48 

-10.33 

10.34 

357 

16100 

29.90 

-11.39 

32.00 

291 

17100 

13.57 

-8.86 

16.20 

303 

18100 

0.67 

-9.01 

9.03 

356 

16125 

29.22 

-12.37 

31.74 

293 

17125 

13.87 

-8.85 

16.45 

302 

16125 

0.91 

-8.36 

0.41 

354 

16150 

28.53 

-13.14 

31.41 

295 

17150 

14.24 

-8.74 

16.71 

301 

18150 

0.87 

-7.92 

7.96 

354 

AL 

T * ALTITUDE, MX 

» ZONAL 

C0MP0NE NT, 

MZ « meridional 

COMPONENT, MS » 

MINC SPEED, 

THETA » 

MINO DIRECTION 
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TEST NUMBER 

2269 

04/07/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

W 2 

US 

THETA 

ALT 

ux 

UZ 

US 

theta 

ALT 

UX 

UZ 

US 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

225 

4.65 

1.18 

4.80 

256 

1225 

1.68 

0.13 

1.68 

265 

2225 

6.19 

-1.01 

6.27 

279 

250 

4.37 

1.81 

4.73 

247 

1250 

1.65 

0.04 

1.65 

269 

2250 

6.25 

-1.26 

6.38 

281 

275 

4.08 

2.19 

4.63 

242 

1275 

1.63 

-0.29 

1.65 

280 

2275 

6.10 

-1.70 

6.34 

285 

300 

4.00 

2.20 

4.56 

241 

1300 

1.59 

-0.70 

1.74 

294 

2300 

6.04 

-2.19 

6.42 

290 

325 

4.14 

2.08 

4.63 

243 

1325 

1.47 

-0.88 

1.72 

301 

2325 

6.18 

-2.62 

6.71 

293 

350 

4.46 

1.88 

A. 84 

24 7 

1350 

1.38 

-1.00 

1.70 

306 

2350 

6.10 

-2.90 

6.75 

295 . 

375 

4.80 

1.45 

5.01 

253 

1375 

1.45 

-1.10 

1.82 

307 

2375 

6.10 

-3.33 

6.95 

298 

400 

4.90 

1.21 

5.05 

256 

1400 

1.83 

-1.18 

2.17 

303 

2400 

6.29 

-3.71 

7.30 

300 

425 

4.76 

0.95 

4.85 

259 

1425 

2.18 

-1.59 

2.70 

306 

2425 

6.28 

-3.84 

7.37 

301 

450 

4.44 

0.77 

4.50 

260 

1450 

2. 15 

-1.88 

2.85 

311 

2450 

6.42 

-4.23 

7.69 

303 


475 

3.97 

0.52 

4.01 

262 

1475 

2.14 

-1.81 

2.81 

310 

2475 

6.60 

-4.77 

8.15 

306 

500 

3.47 

0.07 

3.47 

269 

1500 

2.22 

-1.81 

2.86 

309 

2500 

6.46 

-4.93 

8.13 

307 

525 

3.31 

-0.06 

3.31 

271 

1525 

2.08 

-1.75 

2.71 

310 

2525 

6.27 

-4.90 

7.96 

308 

550 

3.23 

-0.15 

3.23 

273 

1550 

1.76 

-1.53 

2.33 

311 

2550 

6.11 

-4.71 

7.71 

3 07 

575 

4.01 

-0.46 

4.03 

276 

1575 

1.58 

-1.30 

2.04 

309 

2575 

6.16 

-4.38 

7.56 

305 


600 

4.40 

-0.72 

4.46 

279 

1600 

1.68 

-1.25 

2.09 

306 

2600 

6.41 

-4.13 

7.63 

303 

625 

3.44 

-0.50 

3.48 

278 

1625 

1.68 

-1.28 

2.11 

307 

2625 

6.51 

-3.87 

7.57 

301 

650 

3.05 

-0.30 

3.07 

275 

1650 

1.67 

-1.26 

2.09 

307 

2650 

6.52 

-3.67 

7.48 

299 

675 

3.34 

-0.27 

3.35 

274 

1675 

1.83 

-1.36 

2.28 

306 

2675 

6.68 

-3.38 

7.48 

2 97 

700 

3.69 

-0.29 

3.70 

274 

1700 

1.93 

-1.25 

2.30 

303 

2700 

6.52 

-2.87 

7.12 

2 94 


725 

3.73 

-0.30 

3.74 

274 

1725 

2.00 

-1.04 

2.25 

297 

2725 

6.30 

-2.49 

6.77 

291 

750 

3.76 

-0.32 

3.77 

275 

1750 

1.99 

-0.85 

2.16 

293 

2750 

6.34 

-2.46 

6.80 

291 

775 

3.76 

-0.50 

3.80 

277 

1775 

1.91 

-0.56 

1.99 

2 86 

2775 

6.41 

-2-24 

6.79 

289 

800 

3.44 

-0.50 

3.48 

270 

1800 

2.16 

-0.42 

2.20 

281 

2800 

6.45 

-1.84 

6.70 

286 

825 

3.18 

-0.30 

3.20 

275 

1825 

2.64 

-0.53 

2.69 

281 

2825 

5.95 

.-1.89 

6.25 

287 

850 

2.85 

0.04 

2.85 

269 

1850 

3.15 

-0.78 

3.25 

284 

2850 

6.33 

-2.10 

6.67 

280 

875 

2.65 

0.44 

2.69 

260 

1875 

3.68 

-0.96 

3.80 

284 

2875 

7.05 

-2.06 

7.34 

286 

900 

2.63 

0.53 

2.68 

258 

1900 

4.18 

-0.75 

4.25 

280 

2900 

6.75 

-1.95 

7.02 

286 

925 

2.51 

0.41 

2.54 

260 

1925 

4.59 

-0.36 

4.61 

274 

2925 

6.69 

-1.98 

6.97 

286 

950 

2.40 

0.24 

2.42 

264 

1950 

4.95 

0.03 

4.95 

269 

2950 

6.61 

-2.01 

6.91 

287 

975 

2.25 

0.19 

2.26 

265 

1975 

5.34 

0.43 

5.36 

265 

2975 

6.38 

-2.03 

6.70 

2 87 

1000 

2.12 

0.13 

2.12 

266 

2000 

5.42 

0.54 

5.45 

264 

3000 

6.19 

-1.88 

6.47 

287 

1025 

1.90 

0.16 

1.90 

265 

2025 

5.46 

0.58 

5.50 

264 

3025 

6.19 

-1.68 

6.42 

285 

1050 

1.75 

0.36 

1.79 

258 

2050 

5.77 

0.48 

5.79 

265 

3050 

6.14 

-1.43 

6.31 

283 

1075 

1.67 

0.47 

1.73 

254 

2075 

5.92 

0.35 

5.93 

266 

3075 

6.33 

-1.23 

6.45 

281 


1100 

1.62 

0.40 

1.67 

256 

2100 

5.82 

0.24 

5.82 

267 

3100 

6.46 

-1.16 

6.56 

280 

1125 

1.70 

0.11 

1.70 

266 

2125 

5.79 

-0.11 

5.79 

271 

3125 

6.35 

-0.85 

6.41 

277 

1150 

1.63 

0.01 

1.63 

269 

2150 

5.85 

-0.35 

5.86 

273 

3150 

6.58 

-0.44 

6.60 

274 

1175 

1.63 

0.15 

1.64 

265 

2175 

5.95 

-0.43 

5.96 

274 

3175 

7.14 

-0.32 

7.15 

2 72 

1200 

1.68 

0.13 

1.69 

265 

2200 

6.10 

-0.68 

6.13 

276 

3200 

7.60 

-0.29 

7.60 

272 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

UZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT , 

US - 

WINC SPEED, 

theta * 

HIND DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

2269 

04/07/65, 

1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

UZ 

US 

THETA 

ALT 

WX 

UZ 

US 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

US 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

3225 

7.90 

-0.22 

7.90 

271 

4225 

9.24 

-6.25 

11.15 

304 

5225 

15.07 

-9.32 

17.71 

302 

3250 

7.92 

-0.3 5 

7.92 

272 

4250 

9.22 

-6.27 

11.15 

304 

5250 

15.34 

-9.30 

17.94 

301 

3275 

7.71 

-0.62 

7.74 

274 

4275 

9.22 

-6.47 

11.27 

305 

5275 

15.98 

-9.64 

18.66 

301 

3300 

7.75 

-0.90 

7.8(1 

276 

4300 

9.58 

-6.54 

11.60 

304 

5300 

16.63 

-10.18 

19.50 

301 

3325 

7.97 

-1.46 

8.11 

280 

4325 

9.91 

-6.71 

11.97 

304 

5325 

16.30 

-10.23 

19.25 

302 


3350 

8.12 

-1.89 

6.34 

283 

4350 

9.82 

-6.88 

11.99 

305 

5350 

15.73 

-10.10 

18.70 

303 

3375 

8.10 

-2.03 

8.35 

284 

4375 

9.63 

-6.91 

11.86 

305 

5375 

15.70 

-10.28 

18.77 

303 

3400 

8.26 

-2.43 

8.61 

286 

4400 

9.61 

-7.01 

11.89 

306 

5400 

15.65 

-10.31 

18.74 

303 

3425 

8.54 

-3.10 

9.08 

290 

4425 

9.77 

-7.12 

12.09 

306 

5425 

15.48 

-10.31 

18.59 

303 

3450 

8.79 

-3.47 

9.45 

291 

4450 

9.01 

-7.19 

12.16 

306 

5450 

15.62 

-10.46 

10.79 

304 


3475 

9.15 

-3.76 

9.89 

292 

4475 

9.84 

-7.11 

12.14 

306 

5475 

15.64 

-10.61 

18.90 

304 

3500 

9.29 

-3.95 

10.10 

293 

4500 

10.06 

-7.00 

12.26 

305 

5500 

15.32 

-10.60 

18.63 

305 

3525 

9.18 

-4.06 

10.04 

294 

4525 

10.20 

-6.92 

12.33 

304 

5525 

15.44 

-10.71 

18.80 

305 

,3550 

9.16 

-4.15 

10.05 

294 

4550 

10.10 

-6.75 

12.15 

304 

5550 

15.60 

-10.84 

18.99 

305 

3575 

9.48 

-4.42 

10.46 

295 

4575 

10.17 

-6.55 

12.09 

303 

5575 

15.45 

-10.82 

18.86 

305 


3600 

9.74 

. -4.68 

10.81 

295 

4600 

10.53 

-6.51 

12.38 

302 

5600 

15.37 

-10.96 

18.88 

305 

3625 

9.81 

-4.71 

10.88 

295 

4625 

10.51 

-6.49 

12.36 

302 

5625 

15.33 

-10.95 

16.84 

305 

3650 

9.88 

-4.79 

10.98 

296 

4650 

10.44 

-6.40 

12.25 

301 

5650 

15.58 

-10.65 

18.87 

304 

3675 

9.75 

-4.81 

10.87 

296 

4675 

10.66 

-6.34 

12.40 

301 

5675 

15.91 

-10.37 

16.99 

303 

3700 

9.64 

-4.68 

10.71 

296 

4700 

10.76 

-6.21 

12.42 

300 

5700 

15.79 

-10.30 

18.85 

303 


3725 

9.84 

-4.50 

10.82 

294 

4725 

10.74 

-6.19 

12.40 

300 

5725 

15.67 

-10.21 

18.71 

303 

3750 

10.09 

-4.47 

11.04 

294 

4750 

10.79 

-6.10 

12.40 

299 

5750 

15.79 

-10.20 

18.80 

303 

3775 

10.00 

-4.50 

10.96 

294 

4775 

10.85 

-5.92 

12.36 

298 

5775 

15.97 

-10.44 

19.08 

3 03 

3800 

9.90 

-4.50 

10.87 

294 

4800 

10.97 

-5.87 

12.44 

298 

5800 

16.30 

-10.87 

19.60 

304 

3825 

9.06 

-4.65 

10.90 

295 

4825 

10.95 

-5.86 

12.42 

298 

5825 

16.68 

-11.32 

20.16 

304 


3850 

9.82 

-4.78 

10.92 

296 

4850 

10.75 

-5.85 

12.23 

298 

5850 

17.05 

-11.48 

20.55 

3 04 

3875 

9.90 

-4.86 

11.03 

296 

4875 

10.64 

-5.93 

12.18 

299 

5875 

17.31 

-11.55 

20.81 

304 

3900 

9.96 

-5.05 

11.17 

297 

4900 

10.66 

-5.99 

12.23 

299 

5900 

17.41 

-11.97 

21.13 

3 04 

3925 

9.81 

-5.36 

11.18 

298 

4925 

10.71 

-6.06 

12.31 

299 

5925 

17.41 

-12.59 

21.48 

306 

3950 

9.66 

-5.62 

11.17 

300 

4950 

11.01 

-6.08 

12.58 

299 

5950 

17.15 

-13.10 

21.58 

307 


3975 

9.82 

-5.75 

11.38 

300 

4975 

11.63 

-6.11 

13.14 

298 

5975 

16.92 

-13.49 

21 .64 

308 

4000 

9.89 

-6.04 

11.59 

301 

5000 

12.41 

-6.43 

13.97 

297 

6000 

16.90 

-13.94 

21.91 

309 

4025 

9.82 

-6.31 

11.68 

303 

5025 

13.14 

-6.92 

14.85 

298 

6025 

16.69 

-14.20 

21.91 

310 

4050 

9.92 

-6.39 

11.80 

303 

5050 

13.47 

-7.30 

15.32 

298 

6050 

16.24 

-14.12 

21.52 

311 

4075 

9.86 

-6.55 

11.84 

303 

5075 

13.55 

-7.70 

15.58 

299 

6075 

15.91 

-14.04 

21.22 

311 


4100 

9.74 

-6.83 

11.90 

305 

5100 

13.83 

-8.18 

16.07 

300 

6100 

15.81 

-13.86 

21.02 

311 

4125 

9.49 

-6.74 

11.64 

305 

5125 

14.19 

-8.72 

16.66 

301 

6125 

15.77 

-13.85 

20.99 

311 

4150 

9.36 

-6.60 

11.46 

305 

5150 

14.60 

-9.14 

17.22 

302 

6150 

15.75 

-14.19 

21.21 

312 

4175 

9,44 

-6.56 

11.50 

305 

5175 

14.91 

-9.24 

17.54 

302 

6175 

15.82 

-14.38 

21.37 

312 

4200 

9.28 

-6.41 

11.28 

304 

5200 

14.98 

-9.34 

17.65 

302 

6200 

16.03 

-14.51 

21.62 

312 

ALT 

-ALT 

ITUDE , UX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT* 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT 

, US - UINC SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECTI0N 
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ALT WX MZ 

METERS M/SEC M/SEC 


TABLE 11-76 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE HIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUM8ER 2269 04/07/65. 1300Z, EASTERN TEST RANGf. 

MS THETA ALT MX MZ MS THETA 

M/SEC OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


MX 

M/SEC 


MZ 

M/SEC 



MS THETA 

M/SEC DEG 


6225 

16.24 

-14.83 

6250 

16.22 

-13. 19 

6275 

16.21 

-15.27 

6300 

16.26 

-15.15 

6325 

16.14 

-14.80 


21.99 

312 

7225 


31 3 

7250 

22.27 

313 

7275 

22.23 

313 

7300 

21.95 

312 

7325 


18. 

.62 

-17, 

.61 

25, 

.63 

19. 

.10 

-17, 

.38 

25. 

.82 

19. 

.10 

-17, 

.05 

25, 

.60 

18. 

.92 

-16, 

.67 

25, 

.22 

19, 

.05 

-16, 

.30 

25. 

.07 


313 

8225 

13.43 

312 

8250 

13.23 

312 

8275 

H. 01 

311 

8300 

12.81 

310 

8325 

12.51 


-11, 

.63 

17.77 

311 

-11, 

,37 

17.45 

310 

-11, 

.35 

17.27 

311 

-11, 

.16 

16.99 

311 

-11, 

.34 

16.88 

312 


6350 

16.02 

-14.74 

21.77 

312 

6375 

15.88 

-14.76 

21.68 

313 

6400 

15.48 

-14.46 

21.19 

313 

6425 

15.03 

-14.36 

20.79 

314 

6450 

14.71 

-14.29 

20.51 

314 


7350 

19.33 

-16.07 

25.14 

310 

7375 

19.39 

-15.86 

25.05 

309 

7400 

19.46 

-15.50 

24.88 

308 

7425 

19.67 

-15.20 

24.86 

308 

7450 

19.91 

-14.91 

24.87 

307 


8350 

11.97 

-11.68 

16.73 

314 

8375 

11.87 

-11.59 

16.59 

314 

•8400 

11.79 

-11.68 

16.60 

315 

8425 

11.29 

-11.84 

16.36 

316 

8450 

10.92 

-12.05 

16.26 

310 


6475 14.82 
6500 15.10 
6525 15.24 
6550 15.21 
6575 15.38 


-14.36 20.64 
-14.78 21.19 
-14.96 21.35 
-14.98 21.35 
-14.71 21.26 


314 7475 
314 7500 
314 7525 
314 7550 
314 7575 


20.23 -14.64 
20.62 -14.31 
20.62 -14.23 
19,85 -14.22 
20.14 -14.76 


24.98 306 
25.10 305 
25.06 304 
24.41 305 
24.97 306 


8475 

10.89 

-12-33 

16.45 

318 


6500 

10.57 

-12.66 

16.49 

320 


8525 

10.34 

-12.93 

16.55 

321 

* 

8550 

10.43 

-13.15 

16.79 

321 


6575 

10.39 

-13.48 

17.03 

322 

, 


6600 

15.48 

-14.52 

21.22 

313 

6625 

15.53 

-14.90 

21.52 

314 

6650 

15.43 

-15.31 

21.73 

315 

6675 

15.13 

-15.49 

21.65 

316 

6700 

14.71 

-15.50 

21.37 

316 

6725 

14.54 

-15.48 

21.24 

317 

6750 

14.65 

-15.59 

21.39 

317 

6775 

14.61 

-15.82 

21.54 

317 

6800 

14.78 

-16.06 

21.83 

317 

6825 

14.97 

-15.96 

21.08 

317 

6850 

14.98 

-15.64 

21.66 

316 

6875 

14.88 

-15.37 

21.39 

316 

6900 

14.49 

-15.17 

20.98 

316 

6925 

14.46 

-15.11 

20.91 

316 

6950 

14.49 

-14.83 

20.73 

315 


6975 

14.49 

-14.31 

20.37 

314 

7000 

14.68 

-14.04 

20.31 

314 

7025 

14.86 

-13.86 

20.32 

313 

7050 

15.14 

-13.97 

20.60 

313 

7075 

15.40 

-14.36 

21.06 

313 

7100 

15.71 

-14.91 

21.66 

313 

7125 

16.30 

-15.56 

22.53 

313 

7150 

16.98 

-16.16 

23.44 

313 

7175 

17.38 

-16.74 

24.13 

314 

7200 

17.83 

-17.32 

24.86 

314 


7600 

20.28 

-15.03 

25.24 

306 

7625 

19.42 

-14.37 

24.15 

306 

7650 

16.94 

-14.31 

23.74 

307 

7675 

18.73 

-14.28 

23.55 

307 

7700 

18.79 

-14.18 

23.54 

307 

7725 

18.68 

-14.03 

23.36 

307 

7750 

18.39 

-13.79 

22.99 

307 

7775 

18.08 

-13.61 

22.63 

307 

7800 

17.58 

-13.33 

22.06 

307 

7825 

17.14 

-12 .05 

21.42 

307 

7850 

16.64 

-12.61 

21.00 

307 

7875 

16.08 

-13.01 

20.69 

309 

7900 

15.73 

-12.78 

20.27 

309 

7925 

15.59 

-12.51 

19.99 

309 

7950 

15.13 

-12.28 

19.49 

309 

7975 

14.89 

-12.08 

19.17 

309 

8000 

15.18 

-11.80 

19.23 

308 

8025 

15.08 

-11.66 

19.07 

308 

8050 

14.90 

-11.54 

18.84 

308 

8075 

14.70 

-11.60 

18.73 

308 

8100 

14.38 

-11.72 

18.55 

309 

8125 

14.12 

-11.68 

18.32 

309 

8150 

13.81 

-11.70 

18.10 

310 

8175 

13.67 

-11.60 

17.93 

310 

0200 

13.66 

-11.70 

17.98 

310 


0600 

10.11 

-13.70 

17.02 

323 

8625 

9.73 

-13.80 

16.89 

325 

8650 

9.77 

-13.95 

17.03 

325 

0675 

9.76 

-14.05 

17.11 

325 

0700 

9.39 

-13.82 

16.70 

326 


8725 

9.46 

-13.71 

16.66 

325 

8750 

9.63 

-14.37 

17.29 

326 

8775 

9.31 

-14.89 

17.56 

328 

8800 

9.04 

-15.17 

17.66 

329 

8825 

9.03 

-15.28 

17.75 

329 

8850 

9.01 

-15.53 

17.95 

330 

0875 

9.14 

-15.65 

18.13 

3 30 

8900 

8.99 

-15.60 

18.00 

330 

8925 

8.81 

-15.86 

18.15 

331 

8950 

8.77 

-16.06 

18.30 

331 

6975 

8.53 

-16.23 

18.34 

332 

9000 

8.54 

-16.97 

19.00 

333 

9025 

8.52 

-17.41 

19.38 

334 

9050 

8.15 

-17.62 

19.42 

335 

9075 

8.00 

-17.96 

19.66 

336 

9100 

7.96 

-10.23 

19.89 

336 

9125 

7.74 

-18.29 

19.86 

337 

9150 

7.65 

-18.66 

20.16 

338 

9175 

8.07 

-19.04 

20.68 

337 

9200 

8.66 

-19.52 

21.36 

336 


ALT « ALTITUDE, MX - ZONAL COMPONENT, HZ - MERIDIONAL COMPONENT, MS - WIND SPEED, THETA - HINO DIRECTION 


F PS- 1 6 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

HX 

HZ 

MS 

TEST NUMBER 
THE TA 

2269 

ALT 

04/07/65, 

MX 

, 1300Z, 

HZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

m/sec 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9225 

9.11 

-19.93 

21.91 

335 

10225 

13.35 

-18.35 

22.69 

324 

11225 

17.00 

-20.18 

26.38 

320 

9250 

9.59 

-20.31 

22.46 

335 

10250 

13.39 

-18.39 

22.75 

324 

11250 

16.81 

-20.19 

26.27 

320 

9275 

9.75 

-20.64 

22.83 

335 

10275 

13.54 

-18.72 

23. 10 

324 

11275 

16.78 

-20.07 

26.16 

320 

9300 

9.86 

-20.74 

22.97 

334 

10300 

13.74 

-18.73 

23.23 

324 

11300 

16.52 

-20.06 

25.99 

320 

9325 

9.85 

-20.45 

22.70 

334 

10325 

13.94 

-18.62 

23.42 

323 

11325 

16.12 

-20.40 

26 . 00 

322 

9350 

9.58 

-20.36 

22.50 

335 

10350 

13.71 

-18.99 

23.42 

324 

11350 

16.19 

-20.57 

26.18 

322 

9375 

9.60 

-20.27 

22.42 

334 

10375 

13.82 

-18.78 

23.32 

323 

11375 

15.85 

-20.66 

26 . 04 

322 

9400 

9.92 

- 19.95 

22.28 

333 

10400 

14.30 

-18.67 

23.52 

322 

11400 

15.57 

-20.74 

25.93 

323 

9425 

9.86 

- 19.99 

22.29 

334 

10425 

14.26 

-18.69 

23.50 

322 

11425 

15.71 

-20.96 

26.20 

323 

9450 

9.84 

-20.03 

22.31 

334 

10450 

14.26 

-18.47 

23.33 

322 

11450 

15.40 

-21.61 

26 . 54 

324 

9475 

9.97 

-20.12 

22.45 

333 

10475 

14.52 

-18.01 

23.14 

321 

11475 

15.76 

-21.92 

27.00 

324 

9500 

10.09 

-20.08 

22.47 

333 

10500 

14.61 

-18.09 

23.26 

321 

11500 

16.09 

-21.80 

27.09 

323 

9525 

10.50 

-19.97 

22.57 

332 

10525 

14.48 

-18.56 

23.54 

322 

1 1525 

15.69 

-22.21 

27.19 

325 

9550 

10.61 

-20.26 

22.87 

332 

10550 

14.72 

-18.84 

23.91 

322 

11550 

15.84 

-22.56 

27.58 

325 

9575 

10.74 

-20.33 

22. 99 

332 

10575 

15.01 

-18.86 

24.10 

321 

11575 

15.97 

-23.06 

28.05 

325 

9600 

11.03 

-20.30 

23.10 

331 

10600 

15.22 

-18.83 

24.21 

321 

11600 

15.90 

-23.47 

28.35 

326 

9625 

11.10 

-20.33 

23.16 

331’ 

10625 

15.13 

-19.10 

24.37 

321 

11625 

16.11 

-23.48 

28. 4B 

325 

9650 

11.30 

-20.16 

23.11 

331 

10650 

15. 16 

-19.41 

24.63 

322 

11650 

16.27 

-23.66 

28.71 

325 

9675 

11.28 

-20.17 

23.11 

331 

10675 

15.42 

-19.64 

24.97 

322 

11675 

16.45 

-24.02 

29.11 

325 

9700 

11.23 

-20.00 

22.94 

331 

10700 

15.55 

-19.80 

25.24 

322 

11700 

16.17 

-24.40 

29.27 

326 

9725 

11.32 

-19.72 

22.74 

330 

10725 

15.48 

-19.91 

25.22 

322 

11725 

15.98 

-24.84 

29.54 

327 

9750 

11.45 

-19.53 

22.64 

329 

1 0750 

15.26 

-19.90 

25.07 

322 

11750 

16.54 

-25.14 

30.09 

326 

9775 

11.63 

-19.37 

22.59 

329 

10775 

15.22 

-20.22 

25.31 

323 

11775 

16.69 

-25.50 

30.48 

327 

9800 

11.74 

-19.25 

22.55 

32 8 

10800 

15.31 

-20.26 

2 5.39 

323 

11800 

16.43 

-25.97 

30.73 

32 8 

9825 

11.88 

-19.23 

22.60 

328 

10825 

15.46 

-20.38 

25.58 

323 

11825 

16.60 

-26.69 

31.44 

3 2 8 

9850 

11.85 

-19.25 

22.60 

328 

10850 

15.68 

-20.43 

25.76 

322 

11850 

16.86 

-26.80 

31.66 

328 

9875 

12.23 

-19. 17 

22.74 

32 7 

10875 

15.86 

-20.54 

25.95 

322 

1 1875 

16.62 

-26.93 

31.64 

3 28 

9900 

12.43 

-19.32 

22.97 

32 7 

10900 

15.98 

-21.03 

26.41 

323 

11900 

16.75 

-26.79 

31.60 

328 

9925 

12.51 

-19.49 

23.16 

327 

10925 

16.49 

-20.96 

26.67 

322 

11925 

16.84 

-26.68 

31.56 

328 

9950 

12.71 

-19.37 

23.17 

327 

10950 

16.76 

-20.64 

26.59 

321 

11950 

16.68 

-27.07 

31.79 

3 2 8 

9975 

12.77 

-19.19 

23.06 

326 

10975 

16.71 

-20.45 

26.40 

321 

11975 

16.01 

-27.19 

31.97 

328 

toooo 

13.07 

-19.06 

23.11 

325 

11000 

16.82 

-20.20 

26.29 

320 

12000 

16.89 

-27.17 

31 .99 

328 

10025 

13.26 

- 19.01 

23.18 

325 

11025 

16.95 

-20.04 

26.24 

320 

12025 

17.00 

-26.71 

31.70 

327 

10050 

13.25 

-18.90 

23.08 

325 

11050 

16.72 

-19.97 

26.05 

320 

12050 

17.19 

-26.76 

31.80 

327 

10075 

13.24 

-18.76 

2 2.96 

325 

11075 

16.63 

-19.90 

25.93 

320 

12075 

17.36 

-26.67 

31 . 82 

327 

10100 

13.24 

- 18.73 

22.94 

325 

11100 

16.89 

-19.84 

26.06 

319 

12100 

17.73 

-25.96 

31.44 

325 

10125 

13.28 

-18.53 

22.80 

324 

11125 

16.95 

-19.74 

26.02 

319 

12125 

17.65 

-26.02 

31 .44 

326 

10150 

13.23 

-18.28 

22.56 

324 

11150 

16.67 

-19.90 

25.96 

3 20 

12150 

17.28 

-26.07 

31 .28 

326 

10175 

13.26 

-18.58 

22.82 

324 

11175 

16.53 

-20.25 

26.14 

321 

12175 

17.56 

-25.80 

31.21 

326 

10200 

13.32 

-18.68 

22.95 

324 

11200 

16.90 

-20.29 

26.41 

320 

12200 

17.88 

-25.72 

31 . 32 

325 
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alt 

METERS 

12225 

12250 

12275 

12300 

12325 


12350 

12375 

12*00 

12425 

12450 


12475 

12500 

12525 

12550 

12575 


12600 

12625 

12650 

12675 

12700 


12725 

12750 

12775 

12800 

12825 


12 B 50 
12875 
12900 
12925 
12950 


12975 

13000 

13025 

13050 

13075 


13100 

13125 

13150 

13175 

13200 


ALT 


ALT 

METERS 

15225 

15250 

15275 

15300 

15325 


15350 

15375 

15400 

15425 

15450 


15475 

15500 

15525 

15550 

15575 


15600 

15625 

15650 

15675 

15700 


15725 

15750 

15775 

15800 

15825 


15850 

15875 

15900 

15925 

15950 


15975 

16000 

16025 

16050 

16075 


16100 

16125 

16150 

16175 

16200 


wx 

M/SEC 


MS 

M/SEC 


TABLE ll-76(con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELkJLlTY PR0FILE 
TEST NUMBER 2269 04/07/65 


THETA 

OEG 


17, 

,83 

-25. 

91 

31. 

46 

325 

18. 

,05 

-25. 

91 

31. 

58 

325 

18. 

,08 

-25. 

,65 

31. 

,38 

325 

17, 

,74 

-25. 

,49 

31. 

,06 

325 

17. 

.50 

-25. 

,31 

30. 

,77 

325 

17, 

.28 

-25. 

,11 

30. 

,48 

325 

17, 

.18 

-25, 

,03 

30. 

.36 

325 

17, 

.30 

-24, 

,89 

30. 

,31 

325 

17, 

.63 

-24. 

.70 

30. 

,34 

324 

18, 

,05 

-24. 

.30 

30. 

,27 

323 

18 

.63 

-23, 

.72 

30. 

.16 

322 

18, 

.98 

-23, 

.33 

30, 

,07 

321 

19, 

.43 

-23, 

.30 

30, 

.34 

320 

19 

.85 

-23. 

.46 

30, 

.73 

320 

19 

.79 

-23, 

.57 

30, 

.77 

320 

20 

.35 

-24, 

.00 

31, 

.47 

320 

20 

.62 

-24. 

.67 

32, 

.16 

320 

20 

.57 

-25 

.21 

32, 

. 54 

321 

20 

.31 

-25, 

.42 

32, 

. 54 

321 

19 

.92 

-25, 

.84 

32 

.63 

322 


ALT 

METERS 

13225 
1 3250 
13275 
13300 
13325 


13350 

13375 

13400 

13425 

13450 


13475 

13500 

13525 

13550 

13575 


13600 

13625 

13650 

13675 

13700 


MX 

M/SEC 

15.98 

16.13 

16.02 

15.80 

15.90 


16.80 

17.14 

17.55 

18.27 

18.79 


19.44 

20.11 

20.24 

20.52 

21.09 


22.05 

23.29 

23.52 

23.66 

23.81 


1300Z, 

WZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

MS 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

-22.87 

27.90 

325 

14225 

24.89 

-16.26 

29.73 

-22.20 

27.44 

324 

14250 

24.95 

-15.74 

29.50 

-22.10 

27.30 

324 

14275 

25.09 

-15.63 

29.56 

-22.29 

27.32 

324 

14 300 

25.33 

-16.05 

29.99 

-22.09 

27.21 

324 

14325 

25.15 

-16.68 

30.18 

-21.56 

27.33 

322 

14350 

24.45 

-17.20 

29.89 

-21.61 

27.58 

321 

14375 

24.41 

-17.30 

2 9.92 

-21.66 

27.88 

321 

14400 

24.46 

-18.33 

30.57 

-21.50 

28.22 

319 

14425 

24.25 

-19.07 

30.85 

-21.44 

28.50 

319 

14450 

23.80 

-19.69 

30.89 

-21.21 

28.77 

317 

14475 

23.60 

-19.79 

30.80 

-20.85 

28.97 

316 

14500 

23.43 

-19.90 

30.74 

-20.60 

28.88 

315 

14525 

23.28 

-20.51 

31.02 

-20.76 

29.19 

315 

14550 

23.68 

-20.01 

31.00 

-21.10 

29.83 

315 

14575 

24.38 

-18.97 

30.89 

-20.52 

30.12 

313 

14600 

25.16 

-17.87 

30.80 

-19.24 

30.21 

309 

14625 

25.55 

-17.90 

31 .20 

-18.46 

29.90 

308 

14650 

25.98 

-18.06 

31.64 

-18.16 

29.83 

307 

14675 

26.45 

-18.12 

32.06 

-17.61 

29.73 

307 

14700 

26.34 

-18.64 

32.27 


THETA 

OEG 

303 

302 

302 

302 

303 


305 

305 

307 

308 

309 


310 

310 

311 
310 
308 


305 

305 

305 

304 

305 


19.87 

-26.46 

33.09 

323 

1 3725 

24.49 

19.95 

-26.97 

33.55 

323 

13750 

25.05 

19.61 

-27.07 

33.43 

324 

13775 

25.26 

19.39 

-26.60 

32.91 

324 

13800 

24.71 

19,57 

-25.27 

31.96 

322 

13825 

24.21 

19.38 

-24.29 

31.07 

321 

13050 

24.50 

19.10 

-23.62 

30.38 

321 

13875 

24.76 

18.59 

-23.91 

30.29 

322 

13900 

24.97 

18.33 

-24.46 

30.57 

323 

13925 

25.27 

18.35 

-24.81 

30.85 

323 

1 3950 

25.34 

16.36 

-25.29 

31.25 

324 

13975 

25.76 

18.13 

-26.11 

31.79 

325 

14000 

26.12 

17.72 

-26.77 

32.11 

326 

14025 

26.10 

17.37 

-27.05 

32.14 

327 

14050 

26.01 

16.70 

-26.88 

31.64 

328 

14075 

25.81 

16.23 

-25.91 

30.57 

328 

14100 

25.80 

16.25 

-24.70 

29.57 

326 

14125 

25.96 

16.23 

-24.28 

29.20 

326 

14150 

25.70 

16.16 

-24.10 

29.03 

326 

14175 

25.54 

16.11 

-23.70 

28.66 

326 

14200 

25.34 
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-17.21 

29.94 

305 

14725 

25.99 

-19.60 

-16.80 

30.16 

304 

14750 

25.66 

-19.60 

-16.27 

30.05 

303 

14775 

24.74 

-19.32 

-16.07 

29.47 

303 

14800 

23.47 

-19.27 

-16.18 

29.12 

304 

14825 

22.14 

-18.78 

-16.09 

29.31 

303 

14850 

21.05 

-18.38 

-16.21 

29.60 

303 

14875 

20.21 

-18.19 

-16.67’ 

30.02 

304 

14900 

20.23 

-18.16 

-16.38 

30.12 

303 

14925 

20.56 

-17.59 

-16.03 

29.98 

302 

14950 

20.80 

-17.33 

-15.57 

30.10 

301 

14975 

20.94 

-17.36 

-15.53 

30.38 

301 

1 5000 

21.05 

-17.01 

-15.65 

30.43 

301 

15025 

21.01 

-16.83 

-15.71 

30.38 

301 

15050 

20.79 

-16.63 

-15.78 

30.25 

301 

15075 

20.12 

-17.04 

-15.87 

30.29 

301 

15100 

19.61 

-17.25 

-15.74 

30.36 

301 

15125 

19.18 

-17.28 

-15.82 

30.18 

301 

15150 

19.31 

-17.32 

-15.98 

30.12 

302 

15175 

19.33 

-17.35 

-16.13 

30.04 

302 

15200 

18.58 

-17.88 

C0MP0NENT 

, MS * 

MIND SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 


32.56 
32.2 9 
31.39 
30.36 
29.04 


27.95 

27.19 

27.19 

27.06 

27.08 


27.20 

27.06 

26.92 

26.62 

26.36 


26.12 

25.82 

25.93 

25.97 

25.79 


307 

307 

308 

309 

310 


311 

312 
312 
310 
310 


309 

309 

309 
308 

310 


311 

312 
312 
312 
314 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2269 04/07/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

18.70 

-17.71 

25.76 

313 

16225 

18.63 

-17.42 

25.50 

313 

16250 

18.01 

-17.65 

25.22 

314 

16275 

17.62 

-18.16 

25.30 

316 

16300 

18.44 

-18.01 

25.78 

314 

16325 

19.51 

-18.03 

26.56 

313 

16350 

19.77 

-18.49 

27.07 

313 

16375 

20.13 

-18.74 

27.51 

313 

16400 

20.19 

-19.13 

27.82 

313 

16425 

20.01 

-19.12 

27.68 

314 

16450 

19.99 

-19.18 

27.70 

314 

16475 

20.28 

-18.88 

27.70 

313 

16500 

20.55 

-18.40 

27.58 

312 

16525 

20.12 

-18.20 

27.13 

312 

16550 

19.50 

-18.38 

26.80 

313 

16575 


18.96 

-18.13 

26.23 

314 

16600 

18.68 

-17.55 

25.63 

313 

16625 

18.28 

-17.37 

25.22 

313 

16650 

18.26 

-16.93 

24.90 

313 

16675 

18.48 

-16.72 

24.92 

312 

16700 

18.56 

-16.57 

24.88 

312 

16725 

18.45 

-16.19 

24.55 

311 

16750 

18.36 

-16.36 

24.59 

312 

16775 

18.55 

-16.56 

24.87 

312 

16800 

18.01 

-17.01 

24.77 

313 

16825 

17.93 

-17.07 

24.76 

313 

16850 

17.04 

-16.95 

24.60 

313 

16875 

17.03 

-17.38 

24.34 

315 

16900 

17.33 

-16.81 

24.14 

314 

16925 

17.85 

-15.92 

23.92 

312 

16950 

17.95 

-15.40 

23.65 

310 

16975 

17.87 

-15.04 

23.36 

310 

17000 

17.80 

-14.90 

23.21 

310 

17025 

17.48 

-14.82 

22.92 

310 

17050 

15.39 

-12.55 

19.86 

309 

17075 

16.62 

-13.44 

21.37 

309 

17100 

19.81 

-15.26 

25.00 

307 

17125 

19.83 

-14.99 

24.86 

307 

17150 

19.78 

-15.46 

25.10 

308 

17175 

21.46 

-13.66 

25.44 

302 

17200 


MX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

21.99 

-13.16 

25.62 

301 

17225 

22.57 

-12.88 

25.98 

300 

17250 

22.97 

-12.33 

26.07 

298 

17275 

24.07 

-11.27 

26.58 

295 

17300 

25.40 

-10 .29 

27.41 

292 

17325 

25.57 

-10.30 

27.57 

292 

17350 

26.01 

-10.19 

27.93 

291 

17375 

26.88 

-10.32 

28.80 

291 

1 7400 

27.14 

-10.69 

29.17 

291 

17425 

27.70 

-10.98 

29.80 

291 

17450 

28.26 

-11.06 

30.35 

291 

17475 

28.48 

-10.81 

30.46 

291 

17500 

28.52 

-11.37 

30.71 

292 

17525 

27.83 

-12.90 

30.68 

295 

17550 

27.73 

-13.27 

30.74 

295 

1 7575 


27.64 

-13.64 

30.82 

296 

17600 

27.02 

-15.01 

30.91 

299 


26.36 

-15.49 

30.58 

300 


25.28 

-16.30 

30.08 

303 


24.23 

-16.78 

29.47 

305 



22. 

.52 

-17, 

,17 

28. 

.32 

307 

21, 

.08 

-17. 

.33 

27, 

,29 

309 

18, 

.96 

-17. 

,61 

25. 

.88 

313 

17, 

,86 

-17. 

.50 

25, 

,00 

314 

15, 

.68 

-17, 

.09 

23. 

.19 

317 


14.42 

-17.05 

22.33 

320 

13.82 

-16.19 

21.29 

319 

13.72 

-15.47 

20.68 

318 

14.07 

-14.69 

20.34 

316 

14.35 

-14.07 

20.10 

314 

14.03 

-14.02 

19.84 

315 

14.09 

-13.08 

19.23 

313 

14.04 

-12.63 

18.89 

312 

14.01 

-12.57 

18.83 

312 

14.40 

-11.97 

18.72 

310 


14, 

.39 

-11, 

.74 

18. 

,57 

309 

15, 

,31 

-11, 

.55 

19. 

,17 

307 

16, 

,06 

-11, 

.01 

19. 

,47 

304 

16, 

.99 

-10. 

.37 

19. 

,90 

301 

17, 

,44 

-10, 

.57 

20. 

.39 

301 


MX 

WZ 

M/SEC 

M/SEC 

17.43 

-11.31 

18.12 

-11.37 

18.77 

-11.20 

18.75 

-10.29 

19.20 

-9.50 


19.43 

-9.23 

19.36 

-9.05 

20.14 

-8.10 

20.67 

-6.79 

20.67 

-6.63 


20.79 

-6.57 

20.23 

-7.22 

19.65 

-8.20 

19.69 

-8.50 

19.49 

-8.85 

18.93 

-9.61 


MS THETA 

M/SEC DEG 


20, 

,78 

3 03 

21. 

.39 

302 

21. 

. 86 

301 

21, 

.38 

299 

21. 

,42 

296 


21 

.51 

295 

21 

.37 

295 

21 

.71 

292 

21 

.75 

288 

21 

.70 

288 


21.81 

287 

21.48 

289 

21.29 

292 

21.44 

2 93 

21.41 

294 

21.22 

297 
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ALT 

MX 

M2 

MS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

TABLE 11-77 

i-16 RAD AR/ JIMS PHERE WIND 
2265 04/09/65, 00002, 

ALT MX MZ 

VELOCITY 

EASTERN 

MS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

200 

-0.24 

7.44 

7.44 

178 

1200 

9^08 

0.63 

9.11 

266 

2200 

7.06 

-1.15 

7.15 

279 

Z 25 

0.30 

7.27 

7.27 

182 

1225 

9.22 

0.41 

9.23 

26? 


7.12 

-0.91 

7.18 

277 

250 

0.69 

7.16 

7.20 

185 

1250 

9.06 

0.47 

9.07 

267 

2250 

7.21 

-0.67 

7.24 

275 

275 

1.22 

7.07 

7.17 

190 

1275 

8.83 

0.59 

8.84 

266 

2275 

7.40 

-0.50 

7.42 

274 

300 

1.85 

7.00 

7.24 

195 

1300 

8.68 

0.84 

8.72 

264 

2300 

7.50 

-0.73 

7.54 

275 

325 

2.43 

6.97 

7.38 

199 

1325 

8.63 

1.12 

8.70 

262 

2325 

7.62 

-1.23 

7.72 

279 

350 

3.09 

6.9B 

7.64 

204 

1350 

8.69 

1.26 

8.78 

262 

2350 

8.20 

-1.84 

8.41 

282 

375 

3.57 

7.05 

7.90 

207 

1375 

8.77 

1.29 

8.87 

261 

2375 

9.04 

-2.37 

9.35 

284 

400 

4.21 

7.15 

8.29 

210 

1400 

8.97 

1.32 

9.06 

261 

2400 

9.74 

-2.35 

10.02 

283 

42 5 

4.90 

7.28 

8.77 

214 

1425 

8.98 

1.56 

9.11 

260 

2425 

10.23 

-2.17 

10.46 

282 

450 

5.37 

7.45 

9.19 

216 

1450 

8.73 

1.72 

8.90 

259 

2450 

10.53 

-2.06 

10.73 

281 

475 

5.82 

7.73 

9.68 

217 

1475 

8.48 

1.67 

8.64 

259 

2475 

10.76 

-1.98 

10,94 

280 

500 

6.07 

7.71 

9.81 

218 

1500 

8.26 

1.69 

8.43 

258 

2500 

10.84 

-2.01 

11.03 

280 

525 

6.08 

6.48 

8.89 

223 

1525 

8.13 

1.66 

8.30 

258 

2525 

10.38 

-2.31 

10.64 

282 

550 

5.08 

5.39 

7.97 

227 

1550 

8.05 

1.58 

0.21 

259 

2550 

9.84 

-2.84 

10.24 

286 

575 

5.67 

5.01 

7.57 

228 

1575 

8.10 

1.56 

8.25 

259 

2575 

10.06 

-3.37 

10.61 

268 

500 

5.64 

4.53 

7.24 

231 

1600 

8.01 

1.42 

8.13 

260 

2600 

10.43 

-3.88 

11.13 

2 90 

625 

5.90 

4.09 

7.25 

235 

1625 

7.57 

1.33 

7.69 

260 

2625 

10.10 

-4.32 

10.98 

293 

650 

6.48 

3.72 

7.47 

240 

1650 

7.27 

1.29 

7.38 

260 

2650 

9.37 

-4.57 

10.43 

296 

675 

6.8 7 

3.49 

7.70 

243 

1675 

7.17 

1.24 

7.28 

260 

2675 

8.91 

-4.68 

10.06 

298 

700 

7.21 

3.35 

7.95 

245 

1700 

7.17 

1.34 

7.29 

259 

2700 

8.66 

-4.68 

9.84 

298 

725 

7.26 

3.28 

7.96 

245 

1725 

7.47 

1.27 

7.50 

260 

2725 

0.39 

-4.78 

9.65 

299 

750 

7.17 

2.93 

7.74 

24 B 

1750 

7.71 

1.12 

7.79 

262 

2750 

7.81 

-4.81 

9.18 

301 

775 

7.26 

2.55 

7.69 

250 

1775 

7.72 

0.99 

7.78 

263 

2775 

7.33 

-4.65 

8.68 

3 02 

800 

7.50 

2.46 

7.90 

252 

1800 

7.47 

0.86 

7.52 

263 

2800 

7.03 

-4.51 

a . 35 

303 

825 

8.35 

2.20 

8.64 

255 

1825 

7.22 

0.88 

7.27 

263 

2825 

6.54 

-4.28 

7.81 

303 

850 

9.50 

1.74 

9.66 

259 

1850 

7.16 

0.71 

7.19 

264 

2850 

6.11 

-4.10 

7.36 

304 

875 

10.15 

1.38 

10.24 

262 

1875 

7.06 

0.54 

7.08 

265 

2875 

5.87 

-3.97 

7.08 

304 

900 

10.31 

1.11 

10.37 

264 

1900 

7.03 

0.36 

7.04 

267 

2900 

5.71 

-3.85 

6.89 

304 

925 

10.04 

1.17 

10.10 

263 

1925 

7.06 

0.09 

7.06 

269 

2925 

5.31 

-3.60 

6.42 

304 

950 

9.74 

1.11 

9.80 

263 

1950 

7.13 

0.10 

7.13 

269 

2950 

4.85 

-3.33 

5.88 

304 

975 

9.66 

0.97 

9.71 

264 

1975 

7.14 

0.13 

7.14 

269 

2975 

4.60 

-3.20 

5.61 

305 

1000 

9.41 

0.00 

9.44 

265 

2000 

7.03 

0.00 

7.03 

270 

3000 

4.41 

-3.04 

5.36 

304 

1025 

9.40 

0.56 

9.42 

266 

2025 

6.87 

-0.10 

6.87 

271 

3025 

4.25 

-3.07 

5.25 

306 

1050 

9.75 

0.62 

9.77 

266 

2050 

6.82 

-0.15 

6.82 

271 

3050 

3.91 

-3.19 

5.04 

309 

1075 

9.72 

0.75 

9,75 

265 

2075 

6.87 

-0.31 

6.88 

272 

3075 

3.54 

-3.24 

4.79 

312 

1100 

9.51 

0.74 

9.54 

265 

2100 

6.93 

-0.59 

6.95 

275 

3100 

3.46 

-3.21 

4.72 

313 

1125 

9.19 

0.69 

9.22 

266 

2125 

6.98 

-1.04 

7.06 

278 

3125 

3.52 

-3.26 

4.00 

313 

1150 

9.00 

0.63 

9.02 

266 

2150 

6.95 

-1.40 

7.09 

201 

3150 

3.70 

-3.29 

4.95 

311 

1175 

8.95 

0.72 

8.98 

265 

2175 

6.95 

-1.32 

7.00 

281 

3175 

3.86 

-3.28 

5.06 

310 


ALT « ALTITUDE, WX » ZDNAL C0MP0NE NT • M2 » HERIDI0NAI C0MP0NE NT , MS - WIND SPEEO, THETA - MIND OIRECTI0N 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0C IT Y PR0FILE 






TEST NUMBER 

2265 

04/09/65, 

, 00002, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

M2 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

alt 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3200 

3.90 

-3.22 

5.06 

309 

4200 

7.37 

-9.08 

11.69 

321 

5200 

12.19 

-11.59 

16.82 

313 

3225 

3.98 

-3.01 

4.99 

307 

4225 

7.23 

-9.00 

11.54 

321 

5225 

12.95 

-11.78 

17.51 

312 

3250 

4.20 

-2.88 

5.09 

304 

4250 

7.03 

-9.08 

11.49 

322 

5250 

13.47 

-11.82 

17.92 

311 

3275 

4.37 

-2.77 

5.18 

302 

4275 

6.87 

-9.20 

11.49 

323 

5275 

14.15 

-11.72 

18.37 

309 

3300 

4.45 

-2.73 

5.22 

■ 301 

4300 

6.99 

-9.22 

11.56 

323 

5300 

15.24 

-11.47 

19.08 

3 07 

3325 

4.53 

-2.72 

5.29 

301 

4325 

7.16 

-9.26 

11.70 

322 

5325 

15.61 

-11.28 

19.26 

306 

3350 

4.49 

-2.66 

5.22 

300 

4350 

7.05 

-9.28 

11.65 

323 

5350 

15.61 

-11.37 

19.31 

306 

3375 

4.41 

-2.55 

5.09 

300 

4375 

6.91 

-9.20 

11.51 

323 

5375 

15.76 

-11.65 

19.62 

306 

3400 

4.41 

-2.52 

5.08 

300 

4400 

6. 85 

-9.27 

11.53 

323 

5400 

16.07 

-11.85 

19.96 

306 

3425 

4.44 

-2.65 

5.17 

301 

4425 

6.77 

-9.24 

11.46 

324 

5425 

16.25 

-11.90 

20.14 

3 06 

3450 

4.43 

-2.68 

5.18 

301 

4450 

6.77 

-9.02 

11.28 

323 

5450 

16.50 

-11.64 

20.19 

305 

3475 

4.47 

-2.71 

5.23 

301 

4475 

6.68 

-9.04 

11.24 

323 

5475 

17.16 

-11.72 

20.78 

304 

3500 

4.52 

-2.79 

5.31 

301 

4500 

6.61 

-9.35 

11.45 

325 

5500 

17.66 

-12.06 

21.38 

3 04 

3525 

4.51 

i -2.84 

5.33 

302 

4525 

6.67 

-9.80 

11.85 

326 

5525 

18.02 

-11.98 

21 .64 

303 

3550 

4.70 

-2.96 

5.55 

302 

4550 

6.66 

-10.22 

12.21 

327 

5550 

18.52 

-11.97 

22 .05 

303 

3575 

5.00 

-3.59 

6.16 

306 

4575 

6.72 

-10.39 

12.36 

327 

5575 

18.94 

-12.08 

22.46 

302 

3600 

4.04 

-4.16 

6.38 

311 

4600 

6.75 

-10.39 

12.39 

327 

5600 

19.09 

-12.02 

22.56 

302 

3625 

4.59 

-4.33 

6.31 

313 

4625 

6.89 

-10.25 

12.35 

326 

5625 

19.26 

-11.79 

22.58 

301 

3650 

4.62 

-4.50 

6.45 

314 

4650 

7.11 

-10.12 

12.36 

325 

5650 

19.44 

-11.57 

22.62 

301 

3675 

4.64 

-4.49 

6.45 

314 

4675 

7.17 

-10.04 

12.34 

324 

5675 

19.50 

-11.47 

22.62 

3 00 

3700 

4.68 

-4.44 

6.45 

313 

4700 

7.27 

-9.89 

12.27 

324 

5700 

19.57 

-11.36 

22.62 

300 

3725 

4.84 

-4.57 

6.66 

313 

4725 

7.48 

-9.68 

12.24 

322 

5725 

19.80 

-11.11 

22.70 

299 

3750 

4.98 

-4.76 

6.89 

314 

4750 

7.74 

-9.58 

12.31 

321 

5750 

20.14 

-10.80 

22.86 

298 

3775 

5.15 

-4.72 

6.98 

312 

4775 

7.82 

-9.57 

12.36 

321 

5775 

20.21 

-10.59 

22.82 

297 

3800 

5.24 

-4.97 

7.22 

313 

4800 

7.92 

-9.46 

12.34 

320 

5800 

19.97 

-10.49 

22.56 

298 

3825 

5.06 

-5.48 

7.46 

317 

4825 

0.24 

-9.35 

12.46 

318 

5825 

19.87 

-10.47 

22.46 

298 

3850 

4.92 

-5.73 

7.56 

319 

4850 

8.61 

-9.28 

12.66 

317 

5850 

19.67 

-10.35 

22.23 

298 

3875 

4.96 

-5.86 

7.68 

320 

4875 

8.98 

-9.13 

12.81 

315 

5875 

19.60 

-10.46 

22.22 

290 

3900 

5.10 

-5.09 

7.79 

319 

4900 

9.18 

-8.91 

12.79 

314 

5900 

19.51 

-10.67 

22.24 

298 

3925 

5.17 

-5.94 

7.88 

319 

4925 

9.37 

-0.90 

12.92 

313 

5925 

19.27 

-10.78 

22.08 

299 

3950 

5.08 

-6.42 

8.18 

321 

4950 

9.66 

-9.17 

13.32 

313 

5950 

19.49 

-10.92 

22.34 

299 

3975 

5.27 

-7.16 

8,89 

323 

4975 

9. 02 

-9.35 

13.56 

313 

5975 

19.89 

-10.95 

22.70 

299 

4000 

5.66 

-7.75 

9.60 

324 

5000 

9.83 

-9.47 

13.65 

314 

6000 

20.16 

-11.09 

23.00 

299 

4025 

5.80 

-8.09 

9.95 

324 

5025 

9.81 

-9.73 

13.82 

315 

6025 

20.31 

-11.22 

23.21 

299 

4050 

5.91 

-0.52 

10.37 

325 

5050 

9.91 

-10.06 

14.12 

315 

6050 

20.52 

-11.20 

23.38 

298 

4075 

6.13 

-9.15 

11.02 

326 

5075 

10.16 

-10.35 

14.50 

315 

6075 

20.93 

-11.29 

23.78 

298 

4100 

6.47 

-9.71 

11.67 

326 

5100 

10.50 

-10.57 

14.90 

315 

6100 

21.53 

-11.36 

24.35 

290 

4125 

6.57 

-9.87 

11.86 

326 

5125 

11.58 

-11.55 

16.35 

315 

6125 

22.00 

-11.40 

24.78 

297 

4150 

6.92 

-9.75 

11.96 

324 

5150 

15.36 

-15.24 

21.64 

315 

6150 

22.36 

-11.32 

25.06 

297 

4175 

7.41 

-9.43 

11.99 

322 

5175 

14.63 

-14.29 

20.45 

314 

6175 

22.33 

-11.07 

24.92 

296 
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TABLE 1 1-77 (con'ti 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2265 

04/09/65, 

, OOOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

HS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6200 

22.24 

-11.32 

24.96 

297 

7200 

20.67 

-16.84 

26.67 

309 

8200 

23.66 

-14.34 

27.67 

301 

6225 

22.46 

-11.80 

25.37 

298 

7225 

20.72 

-16.72 

26.63 

309 

e225 

23.80 

-14.25 

27.74 

301 

6250 

22.55 

-12.08 

25.58 

298 

7250 

20.81 

-16.84 

26.77 

309 

0250 

23.90 

-14.19 

27.80 

301 

6275 

22.30 

-12.08 

25.37 

298 

7275 

20.76 

-17.01 

26.85 

309 

8275 

23.93 

-14.29 

27.88 

301 

6300 

21.69 

-11.73 

24.83 

298 

7300 

20.92 

-17.16 

27.06 

309 

8300 

23.87 

-14. 37 

27.86 

301 

6325 

21.67 

-11.45 

24.69 

297 

7325 

21.28 

-17.06 

27.27 

309 

8325 

23.72 

-14.44 

27.77 

301. 

6350 

21.96 

-11.11 

24.61 

297 

7350 

21.46 

-17.01 

27.38 

308 

8350 

23.71 

-14.57 

27.83 

301 

6375 

21.83 

-10.81 

24.36 

296 

7375 

21.61 

-17.23 

27.64 

308 

8375 

23.80 

-14.51 

27.87 

301 

6400 

21.55 

-10.75 

24.09 

296 

7400 

21.70 

-17.28 

27.74 

308 

8400 

23.84 

-14.65 

27.98 

301 

6425 

21.24 

-10.60 

23.74 

296 

7425 

21.98 

-17.17 

27.89 

308 

e425 

23.85 

-14.66 

28.00 

301 


6450 

21.30 

-10.56 

23.78 

296 

7450 

22.10 

-16.99 

27.88 

307 

8450 

23.93 

-14.42 

27.94 

301 

6475 

21.49 

-10.80 

24.05 

297 

7475 

22.13 

-lb.95 

27.88 

307 

6475 

23.78 

-14.47 

27.84 

301 

6500 

21.51 

-10.88 

24.10 

297 

7500 

22.09 

-16.96 

27.85 

307 

8500 

23.51 

-14.48 

27.61 

301 

6525 

21.74 

-10.81 

24.28 

296 

7525 

22.14 

-17.00 

27.91 

307 

8525 

23.42 

-14.34 

27.46 

301 

6550 

21.93 

-10.72 

24.41 

296 

7550 

22.40 

-17.21 

28.25 

307 

8550 

23.33 

-14.20 

27.31 

301 


6575 

22.17 

-10.67 

24.61 

296 

7575 

22.56 

-17.51 

28.56- 

308 

8575 

22.79 

-14.30 

26.95 

3 02 

6600 

22.26 

-10.77 

24.73 

296 

7600 

22.65 

-17.64 

28.71 

308 

8600 

22.61 

-14.59 

26.91 

303 

6625 

22.22 

-10.85 

24.72 

296 

7625 

22.95 

-17.59 

28.91 

307 

8625 

22.46 

-14.54 

26.76 

303 

6650 

22.27 

-10.92 

24.80 

296 

7650 

23.29 

-17.38 

29.06 

307 

8650 

22.18 

-14.31 

26.40 

303 

6675 

22.07 

-11.00 

24.66 

296 

7675 

23.53 

-17.15 

29.12 

306 

8675 

21.97 

-13.87 

25.98 

302 


6700 

21.99 

-11.00 

24.59 

296 

7700 

23.62 

-17.11 

29.17 

306 

0700 

21.67 

-13.56 

25.56 

302 

6725 

22.01 

-11.13 

24.67 

297 

7725 

23.48 

-17.08 

29.04 

306 

8725 

21.80 

T13.07 

25.42 

301 

6750 

21.97 

-11.29 

24.70 

297 

7750 

23.43 

-16.96 

28.92 

306 

8750 

21.76 

-12.87 

25.28 

300 

6775 

21.81 

-11.56 

24.68 

298 

7775 

23.41 

-16.74 

28.78 

305 

8775 

21.51 

-12.65 

24.95 

300 

6800 

21.71 

-11.83 

24.72 

298 

7800 

23.35 

-16.36 

28.52 

305 

8800 

21.37 

r 12.27 

24.64 

300 

6825 

21.63 

-11.92 

24.69 

299 

7825 

23.45 

-16.16 

28.48 

304 

8825 

21.38 

-11.96 

24.50 

299 

6850 

21.34 

-12.06 

24.51 

299 

7850 

23.61 

-15.98 

28.51 

304 

0850 

21.33 

-11.51 

24.24 

298 

6875 

21.02 

-12.21 

24.31 

300 

7875 

23.70 

-15.78 

28.47 

303 

8875 

20.89 

-11.31 

23.75 

298 

6900 

20.68 

-12.44 

24.14 

301 

7900 

23.60 

-15.68 

26.34 

303 

8900 

20.67 

-10.65 

23.25 

297 

6925 

20.40 

-12.69 

24.03 

302 

7925 

23.53 

-15.41 

28.13 

303 

8925 

20.65 

-10.44 

23.14 

297 


6950 

20.33 

-13.05 

24.16 

303 

7950 

23.53 

-15.17 

27.99 

303 

8950 

20.84 

-10.75 

23.44 

2 97 

6975 

20.28 

-13.42 

24.32 

303 

7975 

23.49 

-15.21 

27.98 

303 

8975 

21.31 

-10.50 

23.75 

296 

7000 

20.27 

-13.62 

24.43 

304 

8000 

23.64 

-15.21 

28.11 

303 

9000 

21.59 

-10.44 

23.99 

296 

7025 

20.25 

-13.85 

24.53 

304 

8025 

23.70 

-15.00 

28.05 

302 

9025 

21.87 

-10.45 

24.24 

295 

7050 

20.11 

-14.22 

24.63 

305 

8050 

23.67 

-14.66 

27.84 

302 

9050 

21.62 

-10.61 

24.09 

2 96 

7075 

20.03 

-14.80 

24.90 

306 

8075 

23.65 

-14.41 

27.70 

301 

9075 

21.59 

-10.48 

24.00 

296 

7100 

19.92 

-15.47 

25.22 

308 

8100 

23.73 

-14.37 

27.74 

301 

9100 

21.74 

-10.43 

24.11 

295 

7125 

19.96 

-15.96 

25.55 

308 

8125 

23.70 

-14.35 

27.71 

301 

9125 

21.65 

-10.65 

24.13 

296 

7150 

20.22 

-16.40 

26.04 

309 

8150 

23.60 

-14.30 

27.60 

301 

9150 

21.58 

-10.31 

23.91 

295 

7175 

20.48 

-16.77 

26.47 

309 

8175 

23.67 

-14.31 

2 7.66 

301 

9175 

21.18 

-10.28 

23.55 

296 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT, 

WZ * MERIOI0NAL 

COMPONENT, 

, WS » 

WINC SPEEO, 

theta * 

WIND 01 RECTI 0N 








FPS 

,-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VELOCITY 

PROF IL E 










TEST NUMBER 

2265 

04/09/65, 

» OOOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9200 

20.88 

-10.36 

23.31 

296 

10200 

20.94 

-10.61 

23.48 

297 

11200 

23.04 

-12.36 

26.15 

298 

9225 

20.47 

-10.91 

23.19 

298 

10225 

20.81 

-10.70 

23.40 

297 

11225 

22.69 

-12.49 

25.90 

299 

9250 

20.16 

-11.48 

23.20 

299 

10250 

20.41 

-11.05 

23.21 

298 

11250 

22.38 

-12.33 

25.55 

2 99 

9275 

20.15 

-11.62 

23.26 

300 

10275 

20.34 

-10.99 

23.12 

298 

11275 

22.12 

-12.19 

25.26 

2 99 

9300 

20.11 

-11.88 

23.35 

300 

10300 

20.52 

-10.61 

23.10 

297 

11300 

21.65 

-12.77 

25.14 

300 


9325 

20.16 

-12.02 

23.47 

301 

10325 

20.45 

-10.84 

23.14 

298 

11325 

20.98 

-13.43 

24.91 

302 

9350 

20.18 

-12.08 

23.52 

301 

10350 

20.41 

-10.95 

23.16 

290 

11350 

20.86 

-13.48 

24.84 

303 

9375 

20.08 

-12.01 

23.40 

301 

10375 

20.50 

-10.65 

23.11 

297 

11375 

20.92 

-13.25 

24.76 

302 

9400 

19.97 

-11.67 

23.13 

300 

10400 

20.48 

-10.73 

23.12 

297 

11400 

20.59 

-13.42 

24.58 

303 

9425 

20.01 

-11.34 

23.00 

299 

10425 

20.25 

-10.85 

22.98 

298 

11425 

20.45 

-13.69 

24.61 

304 

9450 

19.81 

-11.06 

22.69 

299 

10450 

20.20 

-10.74 

22.88 

290 

11450 

20.54 

-13.54 

24.60 

303 

9475 

19.44 

-10.99 

22.34 

299 

10475 

20.49 

-10.68 

23.11 

297 

11475 

20.27 

-13.55 

24.38 

304 

9500 

19.41 

-10.81 

22.22 

299 

10500 

20.29 

-10.77 

22.97 

290 

11500 

19.48 

-13.94 

23.95 

305 

.9525 

19.39 

-10.39 

22.00 

298 

10525 

20.25 

-10.86 

22.98 

298 

11525 

19.30 

-13.99 

23.84 

306 

9550 

19.39 

-10.14 

21. BB 

297 

10550 

20.66 

-10.73 

23.28 

297 

11550 

19.48 

-13.81 

23.88 

305 

9575 

19.35 

-9.90 

21.73 

297 

10575 

20.69 

-11.22 

23.54 

298 

11575 

19.61 

-13.57 

23.85 

305 

9600 

19.16 

-9.74 

21.49 

297 

10600 

20.68 

-11.69 

23.75 

299 

11600 

19.15 

-13.73 

23.57 

305 

9625 

18.99 

-9.25 

21.13 

296 

10625 

20.83 

-11.15 

23.63 

298 

11625 

18.38 

-13.66 

22.90 

306 

9650 

,18.76 

-9.05 

20.83 

296 

10650 

20.68 

-11.36 

23.60 

299 

11650 

18.53 

-13.05 

22.67 

305 

9675 

18.56 

-8.89 

20.58 

295 

10675 

20.51 

-11.75 

23.64 

300 

11675 

19.13 

-12.42 

22.81 

303 

9700 

18.67 

-8.82 

20.65 

295 

10700 

20.77 

-11.39 

23.69 

299 

11700 

19.17 

-12.50 

22.88 

303 

9725 

18.91 

-8.79 

20.86 

295 

10725 

20.92 

-11.51 

23.88 

299 

11725 

19.53 

-12.12 

22.99 

302 

9750 

19.04 

-8.60 

20.89 

294 

10750 

21.15 

-11.67 

24.16 

299 

11750 

20.02 

-11.65 

23.17 

300 

9775 

19.01 

-8.76 

20.93 

295 

10775 

21.34 

-11.93 

24.45 

299 

11775 

20.26 

-11.62 

23.36 

300 

9800 

,18.80 

-8.83 

20.77 

295 

10800 

21.45 

-11.82 

24.49 

299 

11800 

20.50 

-11.58 

23.54 

299 

9825 

18.82 

-8.70 

20.77 

295 

10825 

21.60 

-11.38 

24.41 

298 

1 1825 

20.59 

-11.68 

23.67 

299 

9850 

19.01 

-9.18 

21.11 

296 

10850 

22.01 

-11.67 

24.91 

298 

11850 

20.91 

-11.22 

23.73 

298 

9875 

19.27 

-9.39 

21.43 

296 

10875 

22.57 

-11.86 

25.50 

298 

11875 

20.53 

-11.44 

23.50 

2 99 

9900 

19.53 

-9.42 

21.69 

296 

10900 

22,65 

-11.99 

25.63 

298 

11900 

20.96 

-10.92 

23.63 

297 

9925 

19.61 

-9.61 

21.84 

296 

10925 

22.66 

-11.97 

25.63 

298 

11925 

21.47 

-10.27 

23.80 

295 

9950 

19.82 

-9.96 

22.19 

297 

10950 

22.74 

-11.84 

25.64 

297 

11950 

21.15 

-10.54 

23.63 

296 

9975 

20.09 

-10.36 

22.60 

297 

10975 

22.51 

-11.90 

25.46 

298 

11975 

21.70 

-9.83 

23.82 

2 94 

10000 

20.38 

-10.45 

22.91 

297 

11000 

22.61 

-11.50 

25.37 

297 

12000 

22.56 

-9.22 

24.37 

292 

10025 

20.14 

-10.81 

22.86 

298 

11025 

22.72 

-11.58 

25.50 

297 

12025 

22.57 

-9.10 

24.34 

292 

10050 

20.55 

-10.34 

23.01 

297 

11050 

22.47 

-12.05 

25.50 

290 

12050 

22.68 

-8.58 

24.25 

291 

10075 

20.83 

-10.11 

23.15 

296 

11075 

22.53 

-12.09 

25.57 

298 

12075 

23.11 

-8.24 

24.53 

289 

10100 

20.78 

-10.64 

23.35 

297 

11100 

22.72 

-12.07 

25.73 

298 

12100 

23.28 

-7.83 

24.56 

288 

10125 

21.17 

-10.68 

23.72 

297 

11125 

22.93 

-12.01 

25.88 

297 

12125 

23.29 

-7.67 

24.52 

288 

10150 

21.27 

-10.67 

23.80 

296 

11150 

22.54 

-12.02 

25.54 

298 

12150 

23.27 

-7.83 

24.55 

288 

10175 

21.12 

-10.66 

23.66 

297 

11175 

22.63 

-12.33 

25.77 

298 

12175 

23.31 

-7.70 

24.55 

288 
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TABLE 11-77 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

2265 04/09/65 

ALT WX 

, OOOOZ, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12200 

23.55 

-7.32 

24.66 

287 

13200 

12.30 

-16.73 

20.76 

323 

14200 

20.12 

-27.94 

34.43 

324 

12225 

23.90 

-6.92 

24.88 

286 

13225 

12.24 

-17.04 

20.98 

324 

14225 

20.21 

-27.99 

34.52 

324 

12250 

24.37 

-7.23 

75.42 

286 

13250 

12.03 

-17.48 

21.22 

325 

14250 

20.10 

-28.17 

34.60 

324 

12275 

24.66 

-7.85 

25.88 

287 

13275 

12.35 

-17.84 

21.69 

325 

14275 

19.69 

— 28 • 74 

34.33 

325 

12300 

24.98 

-7.86 

26.19 

287 

13300 

12.40 

-18.09 

21.93 

325 

14300 

19.23 

-29.08 

34.07 

326 

12325 

25.16 

-7.59 

26.28 

287 

1332 5 

12.66 

-18.39 

22.32 

325 

14325 

19.06 

-28.93 

34.64 

326 

12350 

24.74 

-8.13 

26.04 

2B8 

13350 

12.51 

-10.82 

22.60 

326 

14350 

18.79 

-29.04 

34.59 

327 

12375 

24.68 

-8.48 

26.10 

289 

13375 

12.12 

-19.42 

22.89 

328 

1*4 375 

18.92 

-29.08 

34.69 

327 

12400 

24.69 

-8.51 

26.12 

289 

13400 

12.38 

-19.93 

23.46 

328 

14400 

18.86 

-29.07 

34.65 

327 

12425 

24.27 

-9.47 

26.06 

291 

13425 

12.33 

-19.93 

23.44 

328 

14425 

18.39 

-29.39 

34.67 

328 

12450 

24.04 

-10.32 

26.16 

293 

13450 

13.01 

-19.11 

23.12 

326 

14450 

17.80 

-29.49 

34.44 

329 

12475 

23.83 

-10.20 

25.92 

293 

13475 

13.94 

-18.00 

22.76 

322 

14475 

17.62 

-29.29 

34.18 

329 

12500 

23.46 

-10.45 

25.69 

294 

13500 

15.22 

-16.46 

22.42 

317 

14500 

17.75 

-29.34 

34.29 

329 

12525 

23.36 

-11.21 

25.91 

295 

13525 

16.59 

-15.71 

22.85 

313 

14525 

17.37 

-29.42 

34.16 

329 

12550 

22.89 

-11.51 

25.62 

297 

13550 

17.22 

-15.16 

22.94 

311 

14550 

16.96 

-29.13 

33.71 

330 

12575 

22.67 

-11.44 

25.40 

297 

13575 

17.69 

-14.67 

22.98 

309 

14575 

16.64 

-28.96 

33.40 

330 

12600 

22.56 

-11.92 

25.51 

298 

13600 

18.28 

-14.67 

23.44 

309 

14600 

16.08 

-28.47 

32.70 

330 

12625 

22.28 

-12.45 

25.52 

299 

13625 

18.34 

-15.23 

23.84 

310 

14625 

15.95 

-28.00 

32.23 

330 

12650 

21.92 

-12.34 

25.15 

299 

13650 

18.89 

-15.39 

24.36 

309 

14650 

15.82 

-27.04 

31.33 

329 

12675 

21.55 

-12.62 

24.97 

300 

13675 

20.11 

-15.36 

25.30 

307 

14675 

15.72 

-25.98 

30.37 

329 

12700 

21.58 

-13.18 

25.29 

301 

13700 

20.69 

-16.07 

26.20 

308 

14700 

15.25 

-25.23 

29.49 

329 

12725 

20.92 

-13.64 

24.97 

303 

13725 

21.21 

-16.84 

27.08 

308 

14725 

15.35 

-24.69 

29.08 

328 

12750 

20.48 

-13.44 

24.50 

303 

13750 

21.68 

-17.22 

27.68 

308 

14750 

15.76 

-24.12 

28.82 

327 

12775 

20.55 

-13.06 

24.35 

302 

13775 

21.92 

-18.08 

28.42 

309 

14775 

15.78 

-24.09 

26.80 

327 

12800 

20.27 

-13.43 

24.32 

303 

13800 

22.44 

-18.79 

29.27 

310 

14800 

15.95 

-23.95 

28.78 

326 

12825 

20.20 

-13. 11 

24.08 

303 

13825 

22.60 

-19.95 

30.14 

311 

14825 

16.36 

-23.68 

28.78 

325 

12850 

19.87 

-12.78 

23.62 

303 

13850 

22.31 

-20.57 

30.35 

313 

14850 

16.52 

-23.99 

29.13 

325 

12875 

19.57 

-13.41 

23.72 

304 

13075 

22.33 

-21.30 

30.86 

313 

14875 

17.59 

-22.97 

28.93 

322 

12900 

19.46 

-13.20 

23.51 

304 

13900 

22.45 

-22.02 

31.45 

314 

14 900 

17.90 

-21.98 

28.35 

321 

12925 

19.06 

-13.06 

23.11 

304 

13925 

22.48 

-22.54 

31.84 

315 

14925 

17.41 

-21.60 

27.75 

321 

12950 

18.81 

-13.23 

22.99 

305 

13950 

22.54 

-23.46 

32.53 

316 

14950 

17.90 

-20.74 

27.39 

319 

12975 

18.20 

-13.13 

22.44 

306 

13975 

22.56 

-24.21 

33.09 

317 

14975 

18.24 

-20.36 

27.33 

318 

13000 

17.50 

-13.36 

22.02 

307 

14000 

22.25 

-25.02 

33.48 

318 

15000 

19.34 

-20.96 

28.52 

317 

13025 

17.13 

-14.16 

22.22 

309 

14025 

22.19 

-25.62 

33.90 

319 

15025 

20.07 

-21.60 

29.49 

317 

13050 

16.60 

-14.95 

22.34 

312 

14050 

22.40 

-25.99 

34.31 

319 

15050 

20.75 

-22.08 

30.30 

317 

13075 

15.75 

-15.06 

21.79 

314 

14075 

22.03 

-26.75 

34.65 

320 

15075 

20.82 

-22.25 

30.47 

317 

13100 

14.46 

-15.81 

21.43 

317 

14100 

22.21 

-27.63 

35.45 

321 

15100 

20.81 

-23.03 

31.04 

318 

13125 

13.87 

-16.28 

21.39 

319 

14125 

22.32 

-28.50 

36.20 

322 

15125 

21.14 

-23.53 

31.63 

310 

13150 

13.27 

-15.97 

20.76 

320 

14150 

21.60 

-28.77 

35.97 

323 

15150 

20.96 

-23.36 

31.39 

318 

13175 

12.51 

-15.97 

20.28 

322 

14175 

20.74 

-28.28 

35.07 

324 

15175 

20.58 

-22.79 

30.71 

318 
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FPS 

-16 RADAR/JIMS PHERE WINO 

VELOCITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

2265 

04/09/65, 

, OOOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15200 

21.01 

-21.86 

30.32 

316 

16200 

20.23 

-20.60 

28.88 

315 

17200 

17.67 

-20.30 

26.92 

319 

15225 

21.02 

-22.12 

30.52 

316 

16225 

20.75 

-20.71 

29.32 

315 

17225 

16.55 

-20.40 

26.27 

321 

15250 

20.81 

-22.54 

30.68 

317 

16250 

20.51 

-20.77 

29.19 

315 

17250 

15.43 

-19.83 

25.13 

322 

15275 

21.73 

-22.26 

31.11 

316 

16275 

20.10 

-20.52 

28.72 

315 

17275 

14.21 

-18.61 

23.42 

322 

15300 

21.88 

-22.73 

31.56 

316 

16300 

15.56 

-15.13 

21.70 

314 

17300 

13.79 

-17.59 

22.35 

322 

15325 

21.78 

-22.71 

31.46 

316 

16325 

15.94 

-15.05 

21.92 

313 

17325 

13.58 

-17.73 

22.33 

322 

15350 

21.84 

-22.51 

31.37 

316 

16350 

20.66 

-20.04 

28.78 

314 

17350 

13.06 

-17.86 

22.13 

324 

15375 

21.73 

-22.31 

31.14 

316 

16375 

20.67 

-20.82 

29.34 

315 

17375 

12.99 

-17.47 

21.78 

323 

15400 

22.05 

-21.73 

30.96 

314 

16400 

20.00 

-21.57 

29.41 

317 

17400 

13.69 

-17.29 

22.06 

321 

15425 

22.14 

-21.30 

30.72 

314 

16425 

19.93 

-20.74 

28.76 

316 

17425 

13.90 

-17.69 

22.50 

322 

15450 

21.90 

-20.82 

30.21 

313 

16450 

20.81 

-19.07 

28.78 

314 

17450 

13.28 

-17.90 

22.29 

323 

15475 

21.35 

-21.00 

29.95 

314 

16475 

20.54 

-20.54 

29.05 

315 

17475 

12.11 

-18.02 

21.72 

326 

15500 

21.12 

-21.21 

29.93 

315 

16500 

19.84 

-21.02 

28.90 

316 

17500 

10.64 

-18.28 

21.15 

330 

15525 

21.09 

-20.07 

29.67 

315 

16525 

18.96 

-21.38 

28.58 

318 

17525 

9.56 

-18.40 

20.73 

332 

15550 

20.30 

-21.22 

29.37 

316 

16550 

19.39 

-21.57 

29.00 

318 

17550 

7.70 

-18.49 

20.06 

337 

15575 

20.08 

-21.65 

29.53 

317 

16575 

19.21 

-21.43 

28.78 

318 

17575 

6.86 

-17.50 

18.79 

338 

15600 

20.19 

-21.43 

29.44 

317 

16600 

18.88 

-20.96 

28.21 

318 

17600 

6.14 

-16.63 

17.73 

340 

15625 

19.90 

-21.42 

29.23 

317 

16625 

18.53 

-20.65 

27.75 

318 

17625 

5.15 

-16.09 

16.89 

342 

15650 

20.11 

-21.10 

29.15 

316 

16650 

17.96 

-20.75 

27.44 

319 

17650 

5.18 

-15.89 

16.71 

342 

15675 

19.90 

-21.61 

29.37 

317 

16675 

18.50 

-20.32 

27.48 

318 






15700 

19.03 

-22.22 

29.26 

319 

16700 

18.29 

-20.19 

27.25 

318 






15725 

19.08 

-21.81 

28.98 

319 

16725 

17.59 

-20.37 

26.91 

319 






15750 

19.77 

-21.29 

29.06 

317 

16750 

17.39 

-19.65 

26.24 

318 






15775 

19.74 

-21.74 

29.36 

318 

16775 

17.48 

-19.35 

26.07 

318 






15800 

18.99 

-22.52 

29.46 

320 

16800 

17.41 

-19.91 

26.45 

319 






15025 

19.05 

-21.72 

28.88 

319 

16825 

17.18 

-19.71 

26.14 

319 






15850 

19.35 

-21.70 

29.08 

318 

16850 

17.68 

-19.55 

26.36 

318 






15875 

19.39 

-21.95 

29.29 

318 

16875 

17.72 

-19.70 

26.50 

318 






15900 

20.05 

-21.80 

29.62 

317 

16900 

17.53 

-19.11 

25.93 

317 






15925 

19.93 

-21.95 

29.64 

318 

16925 

17.76 

-18.81 

25.87 

316 






15950 

19.36 

-22.29 

29.53 

319 

16950 

18.27 

-18.74 

26.17 

316 






15975 

19.20 

-22.04 

29.23 

319 

16975 

18.68 

-19.45 

26.97 

316 






16000 

18.40 

-21.53 

28.32 

319 

17000 

18.66 

-19.20 

26.77 

316 






16025 

18.65 

-21.66 

28.58 

319 

17025 

18.58 

-18.75 

26.40 

315 






16050 

19.61 

-21.01 

28.74 

317 

17050 

19.82 

-17.97 

26.76 

312 






L6075 

19.56 

-20.84 

28.59 

317 

17075 

19. 35 

-18.78 

26.96 

314 






16100 

18.33 

-21.21 

28.03 

319 

17100 

19.04 

-18.93 

26.84 

315 






16125 

18.87 

-21.29 

28.45 

318 

17125 

19.42 

-18.53 

26.85 

313 






16150 

19.47 

-21.27 

28.83 

317 

17150 

19.16 

-10.83 

26.86 

314 






16175 

20.07 

-20.85 

28.94 

316 

17175 

18.74 

-19.14 

26.79 

315 
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FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE MIND 

VEL0CITY PR0FILE 









TEST NUMBER 2425 04/09/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





* alt 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

alt 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

m/sec 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

150 

6.95 

-0.23 

6.95 

272 

1150 

12.55 

5.60 

13.74 

246 

2150 

10.98 

-4.46 

11.85 

292 

175 

7.40 

-0.22 

7.40 

272 

1175 

12.24 

5.60 

13.46 

245 

2175 

11.19 

-4.83 

12.19 

293 

200 

7.96 

0.24 

7.96 

268 

1200 

11.96 

5.42 

13.13 

245 

2200 

11.13 

-5.21 

12.28 

295 

225 

8.54 

0.28 

8.55 

268 

1225 

11.80 

5.31 

12.93 

246 

2225 

10.63 

-5.47 

11.95 

297 

250 

9.41 

-0.36 

9.42 

272 

1250 

12.29 

5.36 

13.41 

246 

2250 

10.22 

-5.56 

11.63 

298 

275 

10.10 

-0.63 

10.12 

273 

1275 

12.96 

5.33 

14.01 

247 

2275 

10.01 

-5.65 

11.49 

299 

„ 300 

10.29 

-1.03 

10.34 

276 

1300 

13.26 

5.20 

14.25 

240 

2300 

9.97 

-5.49 

11.38 

299 

325 

10.30 

-1.56 

10.42 

278 

1325 

13.65 

4.84 

14.48 

250 

2325 

10.12 

-5.11 

11.34 

297 

350 

10.46 

-1.86 

10.63 

280 

1350 

14.02 

4.17 

14.63 

253 

2350 

10.27 

-4.88 

11.38 

295 

* 375 

10.44 

-2.20 

10.67 

282 

1375 

14.29 

3.59 

14.74 

256 

2375 

9.98 

-4.87 

11.10 

296 

400 

10.60 

-2.37 

10.86 

282 

1400 

14.46 

3.07 

14.78 

258 

2400 

9.41 

-4.92 

10.62 

2 97 

<►25 

11.41 

-2.64 

11.72 

283 

1425 

14.63 

2.55 

14.85 

260 

2425 

9.21 

-4.95 

10.45 

290 

<►50 

11.44 

-2.72 

11.76 

283 

1450 

14.58 

2.23 

14.75 

261 

2450 

9.03 

-5.20 

10.42 

300 

<►75 

10.84 

-2.40 

11.10 

282 

1475 

14.32 

1.99 

14.46 

262 

2475 

8.65 

-5.25 

10.12 

301 

4 500 

10.57 

-2.23 

10.81 

282 

1500 

14.15 

1.82 

14.26 

262 

2500 

8.73 

-5.70 

10.42 

303 

’ 525 

10.17 

-2.10 

10.39 

281 

1525 

13.92 

1.79 

14.04 

263 

2525 

9.02 

-6.67 

11.22 

306 

550 

10.09 

-1.96 

10.28 

281 

1550 

13.55 

1.68 

13.65 

263 

2550 

8.90 

-7.26 

11.49 

3 09 

575 

10.63 

-1.87 

10.80 

280 

1575 

13. 16 

1.53 

13.25 

263 

2575 

8.68 

-7.39 

11.40 

310 

600 

11.34 

-1.73 

11.47 

279 

1600 

12.86 

1.36 

12.93 

264 

2600 

8.30 

-7.40 

11.12 

312 

625 

11.70 

-1.52 

11.80 

277 

1625 

12.54 

1.25 

12.60 

264 

2625 

7.81 

-7.61 

10.90 

314 

650 

11.67 

-1.30. 

11.75 

276 

1650 

12.65 

0.83 

12.68 

266 

2650 

7.53 

-7.85 

10.88 

316 

675 

11.50 

-0.71 

11.53 

273 

1675 

13.12 

-0.04 

13.12 

270 

2675 

7.50 

-8.06 

11.01 

317 

700 

11.37 

0.42 

11.38 

268 

1700 

13.47 

-0.85 

13.50 

273 

2700 

7.57 

-8.24 

11.19 

317 

725 

11.58 

1.29 

11.66 

263 

1725 

13.76 

-1.54 

13.85 

276 

2725 

7.59 

-8.23 

11.19 

317 

750 

11.84 

1.55 

11.94 

262 

1750 

13.77 

o 

0 

IN 

1 

13.91 

278 

2750 

7.66 

-8.09 

11.14 

316 

775 

11.93 

1.84 

12.07 

261 

1775 

13.49 

-2.24 

13.68 

279 

2775 

7.96 

-7.97 

11.26 

315 

800 

12.28 

2.14 

12.46 

260 

1800 

13.40 

-2.32, 

13.60 

280 

2800 

8.26 

-7.68 

11.28 

313 

825 

12.59 

2.45 

12.83 

259 

1825 

13.51 

-2.47 

13.74 

280 

2825 

8.54 

-7.25 

11.20 

310 

850 

12.73 

2.99 

13.08 

257 

1850 

13.43 

-2.87 

13.73 

262 

2850 

8.82 

-6.88 

11.19 

308 

875 

12.94 

3.13 

13.31 

256 

1875 

13.33 

-3.05 

13.68 

283 

2875 

9.05 

-6.82 

11.33 

307 

900 

13.22 

3.11 

13.58 

257 

1900 

13.45 

-3.07 

13.79 

283 

2900 

9.16 

-6.85 

11 .43 

307 

925 

13.26 

3.51 

13.72 

255 

1925 

13.39 

-3.35 

13.80 

284 

2925 

9.23 

-6.68 

11.39 

306 

950 

13.20 

3.82 

13.74 

254 

1950 

13.04 

-3.54 

13.51 

285 

2950 

9.30 

-6.60 

11.40 

305 

975 

13.28 

4.15 

13.91 

252 

1975 

12.55 

-3.62 

13.06 

286 

2975 

9.35 

-6.57 

11.43 

305 

1000 

13.51 

4.65 

14.29 

251 

2000 

12.23 

-3.80 

12.81 

207 

3000 

9.34 

-6.39 

11.32 

304 

s 




^50 

2025 

11.89 

-3.96 

12.54 

288 

3025 

9.51 

-5.96 

11.22 

302 

1050 

13.21 

4.98 

14.12 

249 

2050 

n.37 

-4.03 

12.07 

289 

3050 

9.77 

-5.69 

11.31 

300 

1075 

12.96 

5.03 

13.90 

249 

2075 

11.24 

-4.06 

11.95 

290 

3075 

9.79 

-5.49 

11.22 

299 

1100 

12.90 

5.14 

13.89 

248 

2100 

11.36 

-4.24 

12.12 

290 

3100 

9.90 

-5.24 

11.20 

298 

1125 

12.87 

5.39 

13.95 

247 

2125 

11.12 

-4.34 

11.94 

291 

3125 

10. 11 

-4.96 

11.26 

296 
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TEST NUMBER 2425 

04/09/65 

, 1 300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE 

, FL0RIOA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

HETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

* 3150 

10.31 

-4.87 

11.40 

295 

4150 

8.30 

-4.60 

9.49 

299 

5150 

11.92 

-6.88 

13.76 

300 

3175 

10.47 

-4.69 

11.47 

294 

4175 

8.15 

-4.66 

9.39 

300 

5175 

12.05 

-7.07 

13.97 

300 

3200 

10.46 

-4.18 

11.26 

292 

4200 

8.08 

-4.62 

9.31 

300 

5200 

12.14 

-7.27 

14.15 

301 

3225 

10.58 

-3.86 

11.26 

290 

4225 

8.07 

-4.74 

9.36 

300 

5225 

12.11 

-7.47 

14.23 

301 

3250 

10.67 

-3.54 

11.24 

288 

4250 

8.34 

-4.94 

9.70 

300 

5250 

12.22 

-7.73 

14.46 

302 

3275 

10.71 

-3.17 

11.17 

286 

4275 

8.53 

-4.93 

9.85 

300 

5275 

12.30 

-8.12 

14.74 

303 

3300 

10.83 

-2.71 

11.16 

284 

4300 

8.28 

-4.90 

9.62 

300 

5300 

12.21 

-8.50 

14.87 

305 

3325 

11.05 

-2.37 

11.30 

282 

4325 

7.97 

-4.81 

9.31 

301 

5325 

12.01 

-8.75 

14.87 

306 

3350 

10.99 

-2.29 

11.22 

282 

4350 

8.07 

-4.71 

9.34 

300 

5350 

11.85 

-9.05 

14.92 

307 

3375 

10.74 

-2.13 

10.95 

281 

4375 

8.15 

-4.71 

9.42 

300 

5375 

12.10 

-9.44 

15.35 

308 

3400 

10.82 

-1.94 

11.00 

280 

4400 

8.09 

-4.66 

9.34 

300 

5400 

12.14 

-9.74 

15.56 

309 

3425 

10.85 

-2.00 

11.03 

280 

4425 

8.10 

-4.67 

9.35 

300 

5425 

11.86 

-9.75 

15.35 

309 

3450 

10.59 

-2.11 

10.79 

281 

4450 

8.14 

-4.50 

9.30 

299 

5450 

11.66 

-9.47 

15.02 

309 

3475 

10.31 

-2.13 

10.53 

281 

4475 

B. 44 

-4.46 

9.55 

298 

5475 

11.85 

-9.44 

15.15 

308 

3500 

10.36 

-2.23 

10.60 

282 

4500 

8.67 

-4.62 

9.83 

298 

5500 

12.60 

-9.45 

15.75 

307 

3525 

10.38 

-2.39 

10.66 

283 

4525 

8.76 

-4.69 

9.94 

298 

5525 

13.26 

-9.24 

16.16 

305 

3550 

10.29 

-2.49 

10.59 

283 

4550 

8.95 

-4.71 

10.12 

298 

5550 

13.70 

-9.02 

16.41 

303 

3575 

10.37 

-2.47 

10.66 

283 

4575 

8.88 

-4.74 

10.06 

298 

5575 

14.35 

-8.79 

16.83 

301 

3600 

10.53 

-2.47 

10.82 

283 

4600 

8.53 

-4.77 

9.77 

299 

5600 

14.94 

-8.61 

17.25 

300 

3625 

10.53 

-2.54 

10.83 

283 

462 5 

8.45 

-4.67 

9.66 

299 

5625 

15.30 

-8.34 

17.43 

298 

3650 

10.42 

-2.63 

10.75 

284 

4650 

8.54 

-4.72 

9.76 

299 

5650 

15.90 

-B.14 

17.86 

297 

3675 

10.21 

-2.69 

10.56 

285 

4675 

8.60 

-4.78 

9.84 

299 

5675 

16.33 

-7.96 

18.16 

296 

* 3700 

9.38 

-2.87 

9.01 

287 

4700 

8.66 

-4.83 

9.92 

299 

5700 

16.25 

-7.82 

18.03 

2 96 

3725 

8.82 

-3.10 

9.34 

289 

4725 

8.46 

-4.86 

9.76 

300 

5725 

16.27 

-7.98 

18.12 

2 96 

3750 

8.93 

-3.23 

9.49 

290 

4750 

8.19 

-4.87 

9.53 

301 

5750 

16.36 

-8.17 

18.29 

296 

3775 

9.34 

-3.26 

9.90 

289 

4775 

8.28 

-5.22 

9.79 

302 

5775 

16.31 

-8.34 

18.32 

297 

3800 

9.79 

-3.34 

10.35 

289 

4800 

8.85 

-5.66 

10.51 

302 

5800 

16.37 

-8.49 

18.44 

2 97 

3825 

9.85 

-3.43 

10.43 

289 

4825 

9.51 

-5.84 

11.17 

301 

5825 

16.80 

-8.52 

18.83 

297 

3850 

9.71 

-3.31 

10.25 

289 

4850 

9.82 

-5.84 

11.43 

301 

5850 

17.35 

-8.48 

19.31 

296 

3875 

9.69 

-3.20 

10.21 

288 

4875 

9.83 

-5.89 

11.46 

301 

5875 

17.74 

-8.39 

19.63 

295 

3900 

9.68 

-3.21 

10.20 

288 

4900 

9.83 

-6.00 

11.52 

301 

5900 

18.01 

-8.27 

19.82 

2 94 

3925 

9.45 

-3.14 

9.96 

. 288 

4925 

9.84 

-6.13 

11.60 

302 

5925 

18.37 

-8.34 

20.17 

2 94 

3950 

9.24 

-3.07 

9.73 

280 

4950 

10.03 

-6.26 

11.63 

302 

5950 

18.71 

-8.50 

20.55 

2 94 

3975 

9.16 

-3.20 

9.70 

289 

4975 

10.32 

-6.38 

12.13 

302 

5975 

19.13 

-8.78 

21.05 

294 

4000 

9.14 

-3.50 

9.79 

291 

5000 

10.40 

-6.55 

12.29 

302 

6000 

19.41 

-9.02 

21.41 

295 

4025 

8.90 

-3.70 

9.64 

292 

5025 

10.64 

-6.63 

12.53 

302 

6025 

19.24 

-9.14 

21.30 

295 

4050 

8.68 

-3.85 

9. 50 

294 

5050 

11.02 

-6.60 

12.84 

301 

6050 

19.43 

-9.33 

21.56 

295 

4075 

8.54 

-4.23 

9.53 

296 

5075 

11.35 

-6.60 

13.13 

300 

6075 

19.60 

-9.20 

21.65 

295 

4100 

8.20 

-4.64 

9.42 

299 

5100 

11.53 

-6.70 

13.34 

300 

6100 

19.64 

-8.77 

21.51 

2 94 

4125 

8.26 

-4.62 

9.47 

299 

5125 

11.68 

-6.79 

13.52 

300 

6125 

19.62 

-6.38 

21.33 

293 
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ALT 

WX 

WZ 

EPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

TABLE 11-78 (con l t) 

,-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0F ILE 
2425 04/09/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, 

ALT WX WZ WS THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6150 

19.42 

-7.95 

20.99 

292 

7150 

20. 18 

-10.28 

22.65 

297 

8150 

21.49 

-16.06 

26.83 

307 

6175 

19.67 

-7.72 

21.13 

291 

7175 

20.92 

-10.53 

23.42 

297 

8175 

21.25 

-15.93 

26.56 

307 

6200 

19.92 

-7.80 

21.39 

291 

7200 

21.36 

-10.88 

2 3.97 

297 

8200 

21.16 

-15.78 

26.40 

307 

6225 

19.66 

—7 .88 

21.36 

291 

T>?*> 

21.62 

-11.68 

24.58 

298 

8225 

21.11 

-15.66 

26.28 

306 

6250 

19.75 

-7.77 

21.22 

291 

7250 

21.74 

-12.05 

24.86 

299 

*5250 

21.03 

-15.72 

26.25 

307 

6275 

19.76 

-7.54 

21.15 

291 

7275 

21.20 

-11.74 

24.24 

299 

8275 

21.26 

- l3 .62 

26.38 

306 

6300 

19.62 

-7.42 

20.98 

291 

7300 

21.08 

-11.83 

24.18 

299 

8300 

21.64 

-15.44 

26.58 

305 

6325 

19.71 

-7.27 

21.01 

290 

7325 

20.95 

-12.08 

24.19 

300 

8325 

21.74 

-15.42 

26.66 

305 

6350 

19.93 

-7.25 

21.21 

290 

7350 

21.09 

-12.35 

24.45 

300 

8350 

21.89 

-15.28 

26.70 

305 

6375 

20.02 

-7.32 

21.32 

290 

7375 

21.46 

-13.21 

25.20 

301 

8375 

22.20 

-15.25 

26.94 

3 04 

6400 

20.21 

-7.40 

21.53 

290 

7400 

21.15 

-13.36 

25.01 

302 

8400 

22.44 

-15.21 

27.11 

304 

6425 

20.28 

-7.58 

21.65 

290 

7425 

21.14 

-13.28 

24.97 

302 

8425 

22.60 

-14.94 

27,09 

303 

6450 

20.22 

-7.63 

21.61 

290 

7450 

21.26 

-13.63 

25.26 

302 

8450 

22.63 

-14.87 

27.08 

303 

6475 

20.55 

-7.61 

21.92 

290 

7475 

21.23 

-13.88 

25.36 

303 

8475 

22.84 

-14.92 

27.26 

303 

6500 

20.59 

-7.53 

21.93 

290 

7500 

21.33 

-13.88 

25.45 

303 

8500 

23.08 

-15.08 

27.57 

303 

6525 

20.23 

-7.40 

21.54 

290 

7525 

21.21 

-13.77 

25.29 

303 

8525 

23.39 

-15.17 

27.87 

3 03 

6550 

20.01 

-7.50 

21. 3T 

290 

7550 

20.96 

-13.70 

25.04 

303 

8550 

23.88 

-15.09 

28.25 

302 

6575 

19.72 

-7.68 

21.16 

291 

7575 

20.78 

-13.70 

24.89 

303 

8575 

24.17 

-15.15 

26.53 

302 

6600 

19.66 

-7.85 

21.17 

292 

7600 

20.87 

-14.04 

25.15 

304 

8600 

24.49 

-15.49 

28.98 

302 

6625 

19.86 

-8.07 

21.45 

292 

7625 

20.91 

-14.12 

25.23 

304 

8625 

24.82 

-15.70 

29.37 

302 

6650 

19.96 

-8.19 

21,58 

292 

7650 

20.78 

-13.88 

24.99 

304 

8650 

25.08 

-15.41 

29.43 

301 

6675 

19.85 

-8.32 

21.52 

293 

7675 

20.50 

-14.09 

24.87 

304 

8675 

25.37 

-14.93 

29.44 

300 

6700 

19.77 

-8.42 

21.49 

293 

7700 

19.99 

-14.33 

24.60 

305 

8700 

25.54 

-15.12 

29.68 

3 00 

6725 

19.85 

-8.58 

21.62 

293 

7725 

19.67 

-14.55 

24.47 

306 

0725 

25.57 

-15.28 

29.78 

301 

6750 

19.91 

-8.76 

21.75 

294 

7750 

19.43 

-14.90 

24.49 

307 

0750 

25.50 

-15.01 

29.59 

300 

6775 

19.84 

-0.83 

21.71 

294 

7775 

19.43 

-15.13 

24.63 

308 

8775 

25.40 

-14.91 

29.46 

3 00 

6800 

19.89 

-9.03 

21.85 

294 

7800 

19.45 

-15.13 

24.64 

308 

6800 

25.24 

-14.55 

29.13 

300 

6825 

19.94 

-9.23 

21.98 

295 

7825 

19.79 

-15.18 

24.95 

307 

8825 

25.53 

-13.91 

29.07 

298 

6850 

19.81 

-9.39 

21.92 

295 

7850 

20.44 

-15.44 

25.61 

307 

8850 

25.94 

-14.00 

29.48 

298 

6875 

19.85 

-9.52 

22.02 

295 

7075 

20.78 

-15.57 

25.97 

307 

8875 

26.01 

-14.29 

29.67 

2 99 

6900 

20.15 

-9.71 

22.37 

296 

7900 

21.44 

-15.60 

26.51 

306 

8900 

25.94 

-14.90 

29.92 

300 

6925 

20.27 

-9.98 

22.59 

296 

7925 

22.22 

-15.73 

27.22 

305 

8925 

25.52 

-15.43 

29.82 

301 

6950 

20.34 

-10.03 

22.67 

296 

7950 

22.28 

-16.08 

27.48 

306 

8950 

24.84 

-15.60 

29.33 

302 

6975 

20.29 

-10.08 

22.65 

296 

7975 

22.00 

-16.46 

27.47 

307 

8975 

23.90 

-15.62 

28.55 

303 

7000 

20.00 

-10.08 

22.39 

297 

8000 

21.82 

-16.44 

27.32 

307 

9000 

23.12 

-15.54 

27.86 

304 

7025 

20.02 

-9.94 

22.35 

296 

8025 

21.96 

-16.48 

27.46 

307 

9025 

22.69 

-15.63 

27.56 

304 

7050 

20.03 

-9.92 

22.35 

296 

8050 

21.93 

-16.45 

27.42 

307 

9050 

22.38 

-15.92 

27.46 

305 

7075 

19.90 

-9.90 

22.22 

296 

8075 

21.79 

-16.44 

27.30 

307 

9075 

22.21 

-16.17 

27.47 

306 

7100 

19.98 

-9.83 

22.27 

296 

0100 

21.62 

-16.59 

27.25 

307 

9100 

22.18 

-16.10 

27.41 

3 06 

7125 

20.02 

-9.99 

22.37 

296 

8125 

21.47 

-16.39 

27.01 

307 

9125 

22.26 

-16.04 

27.44 

3 06 

ALT 

« altitude, WX 

» Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, WS - 

WINC SPEED, 

THETA * 

HIND DIRECT10N 








EPS 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

2425 

04/09/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9150 

22.52 

-15.76 

27.49 

305 

10150 

23.67 

-7.81 

24.92 

288 

11150 

26.53 

-11.15 

28.78 

293 

9175 

22.64 

-15.69 

27.55 

305 

10175 

23.90 

-7.44 

25.03 

287 

11175 

2 6.66 

-11.09 

28.87 

292 

9200 

22.69 

-15.56 

27.52 

304 

10200 

24.08 

-7.25 

25.15 

287 

11200 

26.33 

-10.80 

28.46 

2 92 

9225 

22.94 

-15.24 

27.54 

303 

10225 

24.22 

-7.27 

25.28 

207 

11225 

26.52 

-10.57 

28.54 

292 

9250 

23.02 

-14.90 

27.42 

. 303 

10250 

24.33 

-7.28 

25.39 

286 

11250 

26.73 

-10.55 

28.74 

291 

9275 

23.12 

-14.32 

27,20 

302 

10275 

24.53 

-7.13 

25.55 

286 

11275 

26.80 

-10.53 

28.79 

291 

9300 

23.05 

-13.88 

26.90 

301 

10300 

25.01 

-7.16 

26.01 

2 86 

11300 

26.85 

-10.88 

28.97 

292 

9325 

22.79 

-14.12 

26. Bl 

302 

10325 

25.68 

-7.06 

26.63 

285 

11325 

26.82 

-11.23 

29.07 

293 

9350 

22.70 

-14.13 

26.74 

302 

10350 

25.88 

-6.82 

26.76 

265 

11350 

26.76 

-10.98 

28.93 

292 

9375 

22.67 

-13.72 

26.50 

301 

10375 

25.74 

-6.86 

26.63 

285 

11375 

26.67 

-10.69 

20.73 

292 

9400 

22.60 

-13.23 

. 26.19 

300 

10400 

25.61 

-7.04 

26.56 

205 

11400 

26.53 

-11.06 

28.74 

292 

9425 

22.57 

-12.76 

25.93 

299 

10425 

25.58 

-7.25 

26.58 

206 

11425 

26.71 

-11.58 

29.11 

293 

9450 

22.45 

-12.38 

25.64 

299 

10450 

25.56 

-7.17 

26.54 

285 

11450 

26.84 

-11.60 

29.24 

293 

9475 

22.49 

-11.80 

25.40 

297 

10475 

25.56 

-7.38 

26.61 

286 

11475 

26.56 

-11.55 

28.96 

293 

9500 

22.31 

- 11 . 5 a 

25.14 

297 

10500 

25.58 

-7.34 

26.61 

286 

11500 

26.63 

-11.28 

28.92 

293 


9525 

22.12 

-11.48 

2A.92 

297 

10525 

25.43 

-7.42 

26.49 

286 

11525 

26.73 

-11.48 

29.09 

293 

9550 

22.20 

-11.18 

24.85 

297 

10550 

25.33 

-8.10 

26.59 

286 

11550 

26.76 

-12.06 

29.35 

2 94 

9575 

22.12 

-10.89 

24.65 

296 

10575 

25.80 

-8.03 

27.02 

287 

11575 

26.50 

-12.37 

29.24 

295 

9600 

22.08 

-10.85 

24.60 

296 

10600 

25.83 

-8.36 

27.15 

280 

11600 

26.47 

-12.50 

29.28 

295 

9625 

21.97 

-10.54 

24.37 

295 

10625 

25.63 

-8.58 

27.03 

288 

11625 

26.72 

-12.30 

29.42 

295 

9650 

22.25 

-10.17 

2A.46 

294 

10650 

25.88 

-8.48 

27.23 

288 

11650 

26.83 

-12.16 

29.45 

2 94 

9675 

22.57 

-9.91 

24.65 

294 

10675 

25.80 

-8.66 

27.21 

288 

11675 

26.84 

-12.31 

29.53 

294 

9700 

22.69 

-9.61 

24.65 

293 

10700 

25.89 

-8.48 

27.25 

288 

11700 

26.07 

-12.22 

29.51 

2 94 

9725 

22.92 

-9.19 

24.70 

292 

10725 

26.02 

-8.39 

27.34 

288 

11725 

27.24 

-12.40 

29.93 

2 94 

9750 

22.89 

-8.90 

24.56 

291 

10750 

26.02 

-8.92 

27.50 

289 

11750 

27.42 

-12.46 

30.11 

2 94 

9775 

22.83 

-8.75 

24.44 

291 

10775 

25.98 

-9.60 

27.70 

290 

11775 

26.97 

-13.11 

29.99 

2 96 

9800 

22.65 

-8.04 

24.32 

291 

10800 

26.27 

-9.52 

27.94 

290 

11800 

26.65 

-13.63 

29.93 

297 

9825 

22.64 

-8.79 

24.28 

291 

10825 

26.47 

-9.67 

2B.19 

290 

11825 

26.79 

-13.90 

30.18 

297 

9850 

22.89 

-8.78 

24.52 

291 

10850 

26.31 

-10.20 

28.22 

291 

11850 

26.79 

-14.09 

30.27 

298 

9875 

23.01 

-8.66 

24.58 

290 

10875 

26.23 

-10.19 

28.14 

291 

11875 

26.72 

-13.42 

29.90 

296 

9900 

22.80 

-8.64 

24.45 

291 

10900 

26.74 

-9.88 

28.51 

290 

11900 

27.22 

-13.33 

30.31 

296 

9925 

22.79 

-8.57 

24.35 

290 

10925 

26.87 

-10.16 

20.72 

291 

11925 

27.27 

-13.56 

30.46 

296 

9950 

22.09 

-B.40 

24. 39 

290 

10950 

26.76 

-10.19 

28.64 

291 

11950 

26.85 

-13.12 

29.88 

2 96 

9975 

23.11 

-8.33 

24.57 

290 

10975 

27.13 

-9.82 

28.86 

290 

11975 

26.92 

-13.01 

29.90 

296 

10000 

23.47 

-8.15 

24.85 

289 

11000 

27.05 

-10.11 

28.87 

290 

12000 

27.32 

-13.32 

30.39 

296 

10025 

23.70 

-8.14 

25.06 

269 

11025 

26.81 

-10.46 

28.78 

291 

1 2025 

27.96 

-12.90 

30.79 

295 

10050 

23.82 

-8.09 

25.15 

289 

11050 

26.81 

-10.14 

28.66 

291 

12050 

20.02 

-12.12 

30.53 

293 

10075 

23.59 

-8.11 

24.95 

289 

11075 

26.86 

-10.11 

28.70 

290 

12075 

27.77 

-11.59 

30.09 

2 92 

10100 

23.38 

-8.23 

24. 79 

289 

11100 

26.79 

-10.22 

28.67 

291 

12100 

28.16 

-11.59 

30.45 

2 92 

10125 

23.55 

-8.12 

24.91 

289 

11125 

26.47 

-10.50 

28.46 

291 

12125 

28.74 

-11.03 

30.79 

291 
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TABLE. 1 1-78 Icon't) 

FPS-16 RAO AR/ JlMSPHERE WINO VELOCITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

2425 

ALT 

04/09/65 

WX 

, 1300Z , 
WZ 

EASTERN 

. WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12150 

28.91 

-10.32 

30.69 

289 

13150 

26.18 

-9.91 

27.99 

291 

14150 

24.25 

-22.76 

33.26 

313 

12175 

28.92 

-9.85 

30.55 

289 

13175 

26.95 

-9.60 

28.61 

289 

14175 

24.00 

-22.90 

33.17 

313 

12200 

28.96 

-10.07 

30.66 

289 

13200 

27.99 

-9.80 

29.65 

289 

14200 

24.04 

-22.52 

32.94 

313 

12225 

29.11 

-9.83 

30.72 

288 

13225 

28.60 

-11.31 

30.75 

291 

14225 

23.98 

-22.40 

32.81 

313 

12250 

29.31 

-9.51 

30.82 

288 

1 3250 

29.01 

-12.72 

31.68 

293 

14250 

23.60 

-22.38 

32.53 

313 

12275 

29.41 

-9.18 

30.81 

287 

1 3275 

29.19 

-13.97 

32.36 

295 

14275 

22.99 

-22.22 

31.97 

314 

12 300 

29.94 

-8.75 

31.20 

286 

13300 

29.39 

-14.75 

32.88 

296 

14300 

22.23 

-22.71 

31.78 

315 

12325 

30.39 

-8.27 

31.49 

285 

13325 

29.41 

-15.68 

33.33 

298 

14325 

22.32 

-22.38 

31.61 

315 

12350 

30.38 

-7.97 

31.41 

285 

1 3350 

29.30 

-16.62 

33.69 

299 

14350 

22.59 

-22.13 

31.63 

314 

12375 

30.0 5 

-8.27 

31. 17 

265 

13375 

29.60 

-17.64 

34.45 

301 

14375 

22.51 

-21.80 

31.33 

314 

12400 

30.05 

-8.33 

31.18 

285 

1 3400 

29.41 

-18.32 

34.65 

302 

14400 

22.63 

-21.23 

31.03 

313 

12425 

30.06 

-7.95 

31.10 

285 

1 3425 

29.01 

-18.06 

34.17 

302 

14425 

22.32 

-21.60 

31.06 

314 

12450 

30.20 

-7.37 

31.08 

284 

1 3450 

29.66 

-18.51 

34.97 

302 

14450 

22.01 

-22.03 

31.14 

315 

12475 

30.40 

-7.56 

31.32 

284 

1 3475 

29.73 

-19.29 

35.44 

303 

14475 

22.38 

-21.35 

30.93 

313 

12500 

30.15 

-7.88 

31.17 

284 

13500 

29.56 

-20.88 

36. 19 

305 

14500 

22.15 

-20.91 

30.46 

313 

12525 

30.11 

-7.87 

31.12 

284 

13525 

29. 54 

-21.68 

36.65 

306 

14525 

21.80 

-20.83 

30.15 

314 

12550 

30.23 

-7.89 

31.25 

284 

1 3550 

29.41 

-22.37 

36.95 

307 

14550 

22.26 

-20.70 

30.40 

313 

12575 

30.46 

-6.99 

31.25 

283 

13575 

29.32 

-22.81 

37.15 

308 

14575 

22.60 

-20.27 

30.36 

312 

12600 

30.70 

-6.79 

31.44 

282 

1 3600 

29.47 

-23.24 

37.53 

308 

14600 

22.28 

-20.86 

30.52 

313 

12625 

30.78 

-6.82 

31.53 

282 

13625 

29.21 

-23.94 

37.77 

309 

14625 

22.08 

-20.89 

30.40 

313 

12650 

30.63 

-6.79 

31.37 

282 

1 3650 

28.67 

-25.29 

36.23 

311 

14650 

22.43 

-19.81 

29.93 

311 

12675 

30.97 

-6.20 

31.58 

281 

13675 

28.76 

-25.48 

38.42 

311 

14675 

22.82 

-18.94 

29.65 

310 

12700 

30.91 

-5.40 

31.38 

280 

13700 

28. 35 

-25.56 

30.17 

312 

14700 

22.77 

-18.43 

29.29 

309 

12725 

30.21 

-5.80 

30.76 

281 

13725 

27.78 

-26.53 

38.41 

314 

14725 

22.99 

-18.13 

29.28 

308 

12750 

30.31 

-6.48 

31.00 

282 

1 3750 

28.40 

-26.76 

39.02 

313 

14750 

23.05 

-18.01 

29.26 

308 

12775 

29.85 

-6.94 

30.65 

283 

13775 

28.43 

-27.27 

39.39 

314 

14775 

23.12 

-17.44 

28.96 

307 

12800 

29.26 

-8.57 

30.49 

286 

13800 

27.54 

-28.47 

39.61 

316 

14800 

23.28 

-17.33 

29.02 

306 

12825 

29.38 

-9.87 

30.99 

288 

1 3825 

27.30 

-28.06 

39.15 

316 

14825 

23.17 

-17.47 

29.01 

307 

12850 

29.68 

-11.05 

31.67 

290 

1 3850 

27.19 

-27.56 

38.71 

315 

14850 

23.70 

-17.15 

29.25 

306 

12875 

30.27 

-10.98 

32.20 

290 

13675 

26.76 

-26.80 

37.87 

315 

14875 

23.87 

-16.68 

29.12 

305 

12900 

30.33 

-10.65 

32.15 

289 

13900 

25.82 

-26.35 

36.89 

315 

14900 

23.56 

-16.64 

28.85 

305 

12925 

29.81 

-10.64 

31.65 

289 

13925 

24.78 

-26.57 

36.33 

317 

14925 

23.73 

-17.15 

29.28 

306 

12950 

29.76 

-10.42 

31.53 

289 

13950 

24.28 

-24.37 

34.41 

315 

14950 

24.01 

-17.20 

29.54 

305 

12975 

29.48 

-10.07 

31.15 

289 

13975 

24.07 

-23.32 

33.51 

314 

14975 

24.12 

-15.81 

28.84 

303 

13000 

28.70 

-9.74 

30.31 

289 

14000 

23.83 

-23.17 

33.24 

v 314 

15000 

24.01 

-15.99 

28.85 

303 

13025 

27.95 

-9.57 

29.54 

289 

14025 

24i 51 

-21.63 

32.69 

311 

15025 

23.87 

-16.70 

29.13 

305 

13050 

27.94 

-9.21 

29.42 

288 

14050 

24.66 

-21.77 

32.89 

311 

15050 

23.70 

-15.93 

28.55 

304 

13075 

27.62 

-9.39 

29.17 

289 

14075 

24.91 

-23.18 

34.03 

313 

15075 

23.78 

-15.88 

28.60 

304 

13100 

26.83 

-9.92 

28.60 

290 

14100 

24.79 

-23.38 

34.07 

313 

15100 

24.10 

-16.00 

28.92 

303 

13125 

26.21 

-9.93 

28.03 

291 

14125 

24.23 

-23.18 

33.54 

314 

15125 

24.31 

-16.51 

29.38 

304 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

» ZONAL 

COMPONENT, 

WZ * MERIDIONAL 

COMPONENT, WS * 

WINC SPEED, 

THETA * 

WINO OIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/ JlMSPHERE WIND VELOCITY PR BF I LE 






TEST NUMBER 

2425 

04/09/65, 

, 1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

15150 

24.40 

-17.40 

29.97 

305 

16150 

14.55 

-15.29 

21-10 

316 

15175 

24.21 

-18.35 

30.38 

307 

16175 

14.32 

-15.76 

21.29 

318 

15200 

24.16 

-19.08 

30.78 

308 

16200 

14.59 

-15.30 

21.14 

316 

15225 

24.46 

-19.71 

31.42 

309 

16225 

14.56 

-14.63 

20.64 

315 

15250 

24.56 

-19.88 

31.60 

309 

16250 

14.39 

-13.51 

19.74 

313 

15275 

24.73 

-19.25 

31.34 

308 

16275 

13.75 

-12.39 

18.51 

312 

15300 

25.04 

-19.74 

31.89 

308 

16300 

12.60 

-11.93 

17.35 

313 

15325 

25.02 

-21.06 

32.70 

310 

16325 

12.11 

-11.30 

16.56 

313 

15350 

24.3 3 

-21.83 

32.68 

312 

16350 

12.43 

-11.87 

17.18 

314 

15375 

23.50 

-21.09 

31.57 

312 

16375 

13.54 

-10.89 

17.38 

309 

15400 

23.86 

-20.28 

31.31 

310 

16400 

14.04 

-12.00 

18.47 

310 

15425 

23.74 

-20.49 

31.36 

311 

16425 

14.34 

-14.64 

20.49 

315 

15450 

23.31 

-19.66 

30.49 

310 






15475 

22.65 

-18.78 

29.43 

309 






15500 

21.88 

-18.32 

28.54 

310 







15525 

21.60 

-16.96 

27.46 

308 

15550 

21.03 

-17.61 

27.43 

310 

15575 

21.20 

-17.78 

27.66 

310 

15600 

21.81 

-17.14 

27.74 

308 

15625 

>21.20 

-17.69 

27.61 

310 


15650 

21.06 

-19.10 

28.43 

312 

15675 

20.85 

-19.95 

28.86 

314 

15700 

20.45 

-19.94 

28.57 

314 

15725 

20.88 

-19.39 

28.49 

313 

15750 

20.46 

-19.49 

28.25 

313 


15775 

19.70 

-19.17 

27.49 

314 

15800 

18.97 

-19.36 

27.10 

315 

15825 

17.39 

-19.88 

26.41 

319 

15850 

17.95 

-18.69 

25.92 

316 

15875 

17.75 

-18.41 

25.58 

316 

15900 

16.93 

-18.24 

24.82 

317 

15925 

16.95 

-16.78 

23.85 

315 

15950 

17.09 

-15.99 

23.40 

313 

15975 

17.07 

-15.14 

22.82 

311 

16000 

17.35 

-14.74 

22.76 

310 

16025 

17.50 

-14.55 

22.75 

310 

16050 

17.09 

-14.92 

22.69 

311 

16075 

15.9? 

-16.16 

22.72 

315 

16100 

15.09 

-15.82 

21. B7 

316 

16125 

14.85 

-15. 14 

21.20 

315 


FLORIDA 

ALT WX 

METERS M/SEC 


wz 

M/SEC 


WS THETA 

H/SEC DEG 


ALT * ALTITUOE. WX 


ZONAL COMPONENT. 


WZ * MERIDIONAL COMPONENT, WS * WINC SPEED, THETA = WIND DIRECTION 
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ALT 

WX 

W2 

WS 

THETA 

meters 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

175 

8.50 

-3.10 

9.04 

290 

200 

8.56 

-3.39 

9.21 

291 

225 

8.63 

-3.46 

9.30 

292 


8.75 

-3.22 

Q . 

?90 

275 

8.67 

-3 1 32 

9.29 

291 

300 

8.70 

-3.65 

9.44 

293 

325 

9.03 

-3.68 

9.75 

29 2 

350 

9.39 

-4.32 

10.34 

295 

375 

9.39 

-5.27 

10.77 

299 

400 

8.33 

-5.67 

10.08 

304 

425 

6.75 

-6.12 

9.11 

312 

450 

5.39 

-6.48 

8.43 

320 

475 

4.70 

-6.73 

8.21 

325 

500 

4.61 

-6.96 

8.35 

326 

525 

4.47 

-7.10 

8.39 

328 

550 

4.39 

-7.11 

8.36 

328 

575 

4.58 

-7.35 

8.66 

328 

600 

4.90 

-7.62 

9.06 

327 

625 

5.12 

-7.59 

9.15 

326 

650 

4.97 

-7.52 

9.01 

326 

675 

4.76 

-7.52 

8.90 

327 

700 

4.79 

-7.47 

8.87 

327 

725 

5.06 

-7.40 

8.96 

325 

750 

5.59 

-7.46 

9.33 

323 

775 

6.37 

-7.49 

9.83 

319 

800 

7.07 

-7.24 

10.12 

315 

825 

7.33 

-6.90 

10.07 

313 

850 

7.49 

-6.63 

10.00 

311 

875 

7.76 

-6.28 

9.99 

309 

900 

7.96 

-6.01 

9.97 

307 

925 

7.89 

-6.24 

10.05 

308 

950 

6.10 

-6.40 

10.32 

308 

975 

6.38 

-6.44 

10.57 

307 

1000 

B *46 

-6.39 

10.61 

307 

1025 

8.33 

-6.27 

10.43 

307 

1050 

6.21 

-6.27 

10.33 

307 

1075 

8.53 

-6.29 

10.60 

306 

1100 

8.69 

-6.29 

10.89 

305 

1125 

9.04 

-6.25 

10.99 

304 

1150 

8.62 

-6.60 

11.02 

307 

ALT « ALTITUDE, WX 

- 20NAL 

COMPONENT 


TABLE 11-79 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO VE L0£ IT V PR0FILE 
TEST NUMBER 2272-2 04/13/65, ,jr,c * TC * T RiNr ' 

ALT MX 

METERS M/SEC 


1415/ 

HZ 

M/SEC 


EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


MS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


1175 

1200 

1225 

1250 

1275 


1300 

1325 

1350 

1375 

1400 


1425 

1450 

1475 

1500 

1525 

1550 

1575 

1600 

1625 

1650 


1675 

1700 

1725 

1750 

1775 


1800 

1825 

1850 

1875 

1900 


1925 

1950 

1975 

2000 

2025 


2050 

2075 

2100 

2125 

2150 


8.46 

8.40 

8.32 

8.10 

8.06 


7.53 

6.87 


.55 

.11 


5.86 

5.79 

5.61 

5.28 

5.16 


5.18 

5.11 

4.80 

5.04 

5.24 


5.09 
5. 14 
5.32 
5.60 
5.97 


6.35 

6.61 

7.22 

7.72 

8.12 


8.48 

8.47 


8.81 

8.97 


-6.60 

-6.14 

-5.96 

-6.27 

-6.24 


-5.75 

-5.59 

-5.40 

-5.62 

-5.63 


-5.46 

-5.50 

-5.19 

-5.09 

-4.93 


-4.77 

-4.55 

-4.62 

-4.48 

-4.35 


-3.99 

-3.36 

-2.96 

-2.24 

-1.56 


-1.62 

-2.79 

-3.02 

-3.35 

-3.48 


-2.61 

-2.32 

-2.26 

-2.48 

-2.51 


8.98 

9.23 

9.45 

9.71 

10.17 


-2.84 

-3.12 

-3.27 

-3.63 

-3.70 


10.73 

10.41 

10.24 

10.25 
10.19 


9.47 

8.86 

8.72 

8.64 

8.31 


8.01 

7.99 

7.64 

7.34 

7.14 


7.04 

6.84 

6.66 

6.74 

6.81 


6.47 

6.14 

6.09 

6.03 

6.17 


6.56 

7.18 

7.82 

8.41 

8.84 


8.88 

8.79 

8.B5 

9.16 

9.32 

9.42 

9.74 

9.99 

10.37 

10.82 


308 

306 

305 

308 

308 


2 84 
293 
293 
293 
293 


287 

205 

205 

286 

285 


207 

288 

209 

290 

290 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

2175 

2200 

2225 

2250 

10.38 

10.38 

10.40 

10.61 

-3.86 

-4.05 

-4.24 

-4.72 

11.08 

11.15 

11.24 

11.61 

290 

291 

292 
2 94 


307 

2300 

10.46 

-4.73 

11.48 

2 94 

309 

2325 

10.64 

-4.39 

11.51 

292 

308 

2350 

10.67 

-4.77 

11.69 

294 

310 

2375 

10.58 

-5.21 

11.80 

2 96 

313 

2400 

10.93 

-4.85 

11.96 

2 94 

313 

2425 

11.15 

-5.16 

12.28 

295 

.313 

2450 

11.40 

-5.40 

12.61 

295 

313 

2475 

11.50 

-5.51 

12.75 

295 

314 

2500 

11.55 

-5.18 

12.66 

294 

314 

2525 

11.54 

-5.32 

12.71 

295 

312 

2550 

11.18 

-6.19 

12.70 

2 99 

312 

2575 

11.14 

-5.72 

12.52 

2 97 

314 

2600 

11.00 

-5.54 

12.32 

297 

311 

2625 

10.96 

-5.92 

12.45 

298 

309 

2650 

10.95 

-6.33 

12.65 

3 00 

308 

2675 

10.86 

-6.45 

12.63 

301 

303 

2700 

11.00 

-6.22 

12.64 

299 

299 

2725 

11.17 

-6.42 

12.88 

300 

292 

2750 

10.81 

-6.71 

12.73 

302 

284 

2775 

10.31 

-6.49 

12.19 

302 


2 800 
2825 
2850 
2875 
2900 


2925 

2950 

2975 

3000 

3025 


3050 

3075 

3100 

3125 

3150 


9.98 

-6.43 

11.88 

303 

9.53 

-6.82 

11.72 

305 

9.59 

-6.57 

11.62 

304 

9.75 

-6.57 

11.76 

304 

10.16 

-6.53 

12.08 

303 

10.59 

-6.85 

12.61 

303 

11.32 

-6.79 

13.20 

301 

11.83 

-6.74 

13.61 

2 99 

11.83 

-7.25 

13.88 

301 

12.32 

-6.84 

14.09 

299 

12.67 

-6.92 

14.44 

298 

12.65 

-7.05 

14.49 

299 

12.25 

-7.56 

14.40 

302 

12.26 

-6.22 

14.76 

304 

12.47 

-8.34 

15.00 

304 


MER1O10NAL C0MP0NENT, WS - WINC SPEEO, THETA « WIND DIRECTI 0N 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC DEG 

-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND 
2272-2 04/13/65, 1415Z, 

ALT WX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 

VEL0C I T V 
EASTERN 

WS 

M/SEC 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 
CEG 

FL0R1OA 

ALT 

meters 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 



3175 

3200 

3225 

3250 

3275 

12.29 

11.89 

11.62 

11.26 

11.22 

-8.04 
-8.02 
-7.98 
-8.23 
-8. 59 

14.69 

14.34 

14.09 

13.94 

14.13 

303 

304 
304 

306 

307 

4175 

4200 

4225 

4250 

4275 

12.06 

12.85 

12.59 

12.94 

13.32 

-10.85 

-10.61 

-10.31 

-10.13 

-10.59 

16.83 

16.66 

16.27 

16.43 

17.02 

310 

309 

309 

308 

308 

5175 

5200 

5225 

5250 

5275 

16.74 

16.38 
16.42 

16.39 
16.30 

-9.94 

-10.35 

-10.40 

-10.34 

-10.40 

19.47 

19.38 

19.43 

19.37 

19.34 

301 

302 
302 
302 
302 


1 

3300 

3325 

3350 

3375 

3400 

10.23 

9.69 

9.91 

9.47 

9.11 

-8.60 

-9.01 

-9.50 

-9.87 

-10.11 

13.36 

13.23 

13.73 

13.67 

13.61 

310 

313 

314 
316 
318 

4300 

4325 

4350 

4375 

4400 

13.83 

14.29 

14.46 

14.66 

14.59 

-10.42 

-9.85 

-10.09 

-9.89 

-9.55 

17.31 

17.36 

17.63 

17.68 

17.44 

307 

304 

305 
304 
303 

5300 

5325 

5350 

5375 

5400 

16.51 

16.55 

16.60 

16.85 

16.97 

-10.47 

-10.47 

-10.26 

-10.43 

-10.52 

19.55 

19.50 

19.52 

19.82 

19.97 

302 

302 

302 

302 

302 



3425 

3450 

3475 

3500 

3525 

8.62 

8.48 

8.73 

9.02 

9.10 

-9,99 

-9.02 

-9.64 

-9.43 

-9.49 

13.20 

12.97 

13.01 

13.05 

13.15 

319 

319 

318 

316 

316 

4425 

4450 

4475 

4500 

4525 

14.89 

15.12 

15.35 

15.62 

15.77 

-9.30 
-9.61 
-9 .67 
-9. 31 
-9.21 

17.55 

17.92 

18.14 

18.19 

18.26 

302 

302 

302 

301 

300 

5425 

5450 

5475 

5500 

5525 

16.94 

16.90 

16.90 

17.19 

17.10 

-10.42 

-10.17 

-9.97 

-9.83 

-9.66 

19.89 

19.79 
19.62 

19.80 
19.64 

301 

301 

300 

300 

299 



3550 

3575 

3600 

3625 

3650 

8.95 

8.92 

9.30 

9.48 

9.19 

-9.87 

-10.29 

-10.77 

-11.28 

-11.51 

13.32 

13.62 

14.23 

14.73 

14.73 

318 

319 

319 

320 

321 

4550 

4575 

4600 

4625 

4650 

15.83 
15.66 
15.78 
15.91 
15. B7 

-9.09 

-9.04 

-9.05 

-0.83 

-8.69 

18.26 

18.08 

18.19 

18.19 

18.09 

300 

300 

300 

299 

299 

5550 

5575 

5600 

5625 

5650 

16.80 

17.12 

17.24 

17.65 

17.74 

-9.56 

-8.90 

-8.63 

-8.75 

-8.75 

19.33 

19.29 

19.28 

19.70 

19.78 

2 99 
2 97 
296 
296 
2 96 



3675 

3700 

3725 

3750 

3775 

8.98 

9.23 

9.50 

9.79 

10.43 

-11.65 

-11.73 

-11.58 

-11.21 

-10.67 

14.71 

14.93 

14.98 

14.88 

14.92 

322 

322 

320 

319 

315 

4675 

4700 

4725 

4750 

4775 

15.74 

15.76 

15.52 

15.79 

15.73 

-8.98 

-8.66 

-8.45 

-7.98 

-8.12 

18.12 

17.98 

17.67 

17.69 

17.70 

300 

299 

298 

297 

297 

5675 

5700 

5725 

5750 

5775 

17.75 

18.04 

18.17 

18.49 

18.65 

-8.27 

-7.95 

-8.06 

-7.01 

-7.52 

19.58 

19.71 

19.88 

20.07 

20.11 

295 
2 94 
294 
293 
292 


# 

3800 

3825 

3850 

3875 

3900 

10.92 

11.38 

11.91 

12.16 

12.14 

-10.31 

-9.92 

-9.81 

-10.04 

-10.06 

15.02 

15.10 

15.43 

15.77 

15.77 

313 

311 

309 

309 

309 

4800 

4025 

4850 

4875 

4900 

15.65 

15.93 

15.72 

15.77 

15.96 

-7.86 

-7.58 

-8.13 

-8.03 

-7.85 

17.52 

17.64 

17.70 

17.70 

17.79 

296 

295 

297 
297 

296 

5800 

5825 

5850 

5875 

5900 

18.67 

18.35 

18.48 

18.55 

18.72 

-7.49 

-7.37 

-7.15 

-7.45 

-7.66 

20.11 

19.77 

19.82 

19.99 

20.22 

292 

292 

291 
2 92 

292 



3925 

3950 

3975 

4000 

4025 

11.99 
12.11 
11 .95 
11.83 
11.94 

-10.28 

-10.44 

-10.58 

-10.59 

-10.84 

15.79 
15.99 
15.96 

15.80 
16. 13 

310 

311 

311 

312 
312 

4925 

4950 

4975 

5000 

5025 

16.28 

16.56 

16.87 

16.90 

17.02 

-7.92 
-8.01 
-8 . 16 
-0.81 
-9. 15 

18.10 

18.40 

18.74 

19.13 

19.33 

296 

296 

296 

297 

298 

5925 

5950 

5975 

6000 

6025 

19.50 

19.52 

19.90 

20.58 

21.01 

-7.31 

-8.45 

-9.16 

-8.47 

-8.57 

20.83 

21.27 

21.90 

22.25 

22.69 

290 

293 

295 

292 

292 


* 

4050 

4075 

4100 

4125 

4150 

11.72 

11.68 

12.05 

12.18 

12.28 

-11.19 

-11.40 

-11.63 

-11.73 

-11.44 

16.21 

16.32 

16.75 

16.91 

16.78 

313 

314 
314 
314 
313 

5050 

5075 

5100 

5125 

5150 

16.99 

16.90 

16.93 

16.89 

16.89 

-9.05 
-9.26 
-9.67 
-9.84 
-9.7 3 

19.25 

19.27 

19.50 

19.55 

19.50 

298 

299 

300 
300 
300 

6050 

6075 

6100 

6125 

6150 

21.39 

21.46 

21.58 

21.63 

21.84 

-8.79 

-8.89 

-8.75 

-8.99 

-9.32 

23.13 

23.23 

23.29 

23.42 

23.74 

292 

292 

292 
2 92 

293 



ALT * ALT: 

[TUDE, WX 

, Z0NAL 

C0MP0NENT i 

, WZ * MER1DI0NAL 

C0MP0NENT, WS - 

WINC SPEED, 

» theta * 

WIND D I RECTI 0N 
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TABLE 1 1-79 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


TEST NUMBER 22T2-2 04/13/65, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

6175 

22.65 

-9.03 

24.38 

292 

7175 

19.67 

6200 

23.21 

-8.92 

24.87 

291 

7200 

19.10 

6225 

24.00 

-9.00 

25.63 

290 

7225 

19.40 

6250 

24.71 

-9.10 

26.33 

290 

7250 

19.98 

6275 

24.99 

-8.96 

26.54 

290 

7275 

20.45 


6300 

25.18 

-8.74 

26.65 

289 

7300 

21.18 

6325 

25.19 

-8.88 

26.71 

289 

7325 

21.84 

6350 

25.24 

-9.09 

26.83 

290 

7350 

21.96 

6375 

25.40 

-9.40 

27.09 

290 

7375 

22.47 

6400 

25.69 

-9.16 

27.27 

289 

7400 

22.76 


6425 

25.93 

-8.55 

27.30 

288 

7425 

22.55 

6450 

26.12 

-8.59 

27.49 

288 

7450 

23.01 

6475 

26.04 

-8.73 

27.47 

288 

7475 

23.19 

6500 

26.17 

-8.61 

27.55 

288 

7500 

23.40 

6525 

26.33 

-8.53 

27.68 

288 

7525 

23.90 

6550 

26.59 

-8.52 

27.92 

288 

7550 

23.85 

6575 

26.71 

-8.83 

28.14 

288 

7575 

24.11 

6600 

26.77 

-9.04 

28.25 

288 

7600 

23.97 

6625 

27.04 

-9.07 

28.52 

288 

7625 

23.49 

6650 

27.04 

-9.07 

28.52 

288 

7650 

23.49 


6675 

27.16 

-8.81 

28.56 

288 

7675 

23.35 

6700 

27.26 

-8.79 

28.64 

288 

7700 

23.72 

6725 

26.79 

-9.3* 

28.38 

289 

7725 

24.28 

6750 

26.24 

-9.75 

28.00 

290 

7750 

24.69 

6775 

25.88 

-9.39 

27.53 

290 

7775 

24.74 


6800 

25.41 

-8.72 

26.87 

289 

7800 

24.79 

6825 

24.74 

-8.63 

26.21 

289 

7825 

25.35 

6850 

24.03 

-8.21 

25.39 

289 

7850 

25.87 

6875 

23.64 

-7.90 

24.92 

288 

7875 

25.73 

6900 

23.40 

-8.44 

24.88 

290 

7900 

25.77 

6925 

23.10 

-8.45 

24.60 

290 

7925 

26.20 

6950 

22.80 

-8.92 

24.49 

291 

7950 

25.54 

6975 

21.90 

-10.31 

24.21 

295 

7975 

25.55 

7000 

21.41 

-9.61 

23.47 

294 

8000 

25.94 

7025 

20.86 

-8.33 

22.46 

292 

8025 

25.72 

7050 

20.17 

-8.47 

21.87 

293 

8050 

26.03 

7075 

19.67 

-8.62 

21.48 

293 

8075 

25.95 

7100 

18.85 

-9.04 

20.91 

295 

8100 

25.83 

7125 

19.23 

-8.53 

21.04 

294 

8125 

26.08 

7150 

19.98 

-7.63 

21.39 

291 

8150 

26.20 

ALT 

« ALTITUOE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT , 

WZ » MERIDI0NAL 


14 1 5Z * 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

-7.90 

21.19 

292 

8175 

26.35 

-10.35 

28.31 

-7.64 

20.57 

292 

8200 

26.37 

-9.89 

28.16 

-6.28 

20.40 

288 

8225 

26.40 

-9.34 

28.00 

-6.07 

20.88 

287 

6250 

26.83 

-8.35 

28.10 

-6.80 

’ 21.55 

288 

8275 

26.76 

-8.06 

27.95 

-6.39 

22.12 

287 

8300 

26.31 

-8.80 

27.74 

-5.85 

22.61 

285 

8325 

26.75 

-8.77 

28.15 

-6.23 

22.82 

2 86 

8350 

27.03 

-8.62 

28.37 

-5.85 

23.22 

284 

8375 

27.38 

-7.83 

28.48 

-5.88 

23.51 

284 

8400 

27.16 

-8.20 

28.37 

-6.66 

23.52 

286 

8425 

27.18 

-8.92 

28.61 

-7.01 

24.05 

287 

8450 

27.68 

-8.73 

29.02 

-7.91 

24.50 

289 

8475 

27.89 

-8.73 

29.22 

-8.85 

25.01 

291 

8500 

27.40 

-10.19 

29.24 

-8.67 

25.42 

290 

8525 

27.36 

-10.61 

29.35 

-9.00 

25.49 

290 

8550 

27.94 

-9.64 

29.55 

-9.20 

25.81 

291 

8575 

27.23 

-11.58 

29.59 

-8.99 

25.60 

290 

8600 

27.52 

-11.86 

29.97 

-9.05 

25.17 

291 

8625 

28.12 

-11.18 

30.26 

-9.23 

25.24 

291 

8650 

27.91 

-12.24 

30.48 

-9.94 

25.38 

293 

8675 

28.39 

-12.48 

31.02 

-9.28 

25.47 

291 

8700 

28.71 

-12.98 

31.51 

-8.14 

25.60 

288 

8725 

29.16 

-12.34 

31.66 

-7.91 

25.93 

288 

0750 

29.02 

-12.71 

31.68 

-8.81 

26.26 

289 

8775 

28.78 

-13.38 

31.73 

-9.58 

26.58 

291 

8800 

29.37 

-12.20 

31.80 

-9.54 

27.09 

290 

8825 

29.11 

-12.70 

31.76 

-9.75 

27.64 

290 

8850 

29.01 

-12.60 

31.63 

-10.67 

27.85 

292 

e875 

29.08 

-12.22 

31.55 

-11.03 

28.03 

293 

8900 

29.48 

-11.74 

31.73 

-10.33 

28.16 

291 

8925 

30.34 

-11.21 

32.34 

-11.06 

27.83 . 

293 

8950 

30.25 

-12.43 

32.71 

-11.30 

27.94 

294 

8975 

30.69 

-12.20 

33.02 

-11.26 

2B.28 

293 

9000 

31.18 

-12.26 

33.50 

-11.68 

28.25 

294 

9025 

31.19 

-13.06 

33.81 

-10.97 

28.25 

293 

9050 

31.65 

-12.23 

33.94 

-11.48 

28.38 

294 

9075 

31.56 

-12.27 

33.86 

-11.99 

28.48 

295 

9100 

31.33 

-12.48 

33.72 

-11.57 

28.53 

294 

9125 

31.15 

-12.58 

33.60 

-10.99 

28.41 

293 

9150 

31.13 

-12.73 

33.63 

C0MP0NENT, WS - 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI0N 



FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 





TEST NUMBER 

2272-2 1 

04/13/65 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

PETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

9175 

31.65 

-12.25 

33.94 

291 

10175 

31.67 

9200 

32.04 

-11.93 

34.19 

290 

10200 

31.67 

9225 

32.05 

-12.22 

34.30 

291 

10225 

32.13 

9250 

32.32 

-12.07 

34.50 

290 

10250 

31.58 

9275 

32.04 

-12.76 

34.49 

292 

10275 

32.18 

9300 

31.76 

-13.04 

34.34 

292 

10300 

32.34 

9325 

32.21 

-12.06 

34.40 

290 

10325 

32.47 

9350 

31.87 

-12.90 

34.38 

292 

10350 

32.73 

9375 

31.90 

-13.18 

34.52 

292 

10375 

32.60 

9400 

32.00 

-13.62 

34.78 

293 

10400 

33.07 

9425 

32.52 

-13.63 

35.26 

293 

10425 

33.00 

9450 

32.90 

-13.21 

35.45 

292 

10450 

33.34 

9475 

32.45 

-14.04 

35.36 

293 

10475 

33.34 

9500 

32.31 

-14.48 

35.41 

294 

10500 

33.35 

9525 

32.44 

-13.85 

35.27 

293 

10525 

33.86 

9550 

32.23 

-14.52 

35.35 

294 

10550 

33.96 

9575 

32.27 

-14.99 

35.58 

295 

10575 

33.20 

9600 

32.11 

-14.96 

35.43 

295 

10600 

33.27 

9625 

31.80 

-14.88 

35.11 

295 

10625 

33.68 

9650 

31.80 

-15.26 

35.27 

295 

10650 

33.64 

9675 

31.77 

-16.03 

35.59 

297 

10675 

33.30 

9700 

31.33 

-16.29 

35.31 

297 

10700 

33.61 

9725 

30.92 

-16.26 

34.94 

298 

10725 

34.05 

9750 

30.72 

-16.25 

34.76 

298 

10750 

33.16 

9775 

30.24 

-16.99 

34.68 

299 

10775 

32.86 

9800 

30.41 

-16.89 

34.79 

299 

10800 

32.99 

9825 

30.36 

-17.17 

34.88 

299 

10825 

32.84 

9850 

30.21 

-17.07 

34.70 

299 

10850 

33.63 

9875 

29.69 

-18.00 

34.72 

301 

10875 

33.25 

9900 

30.06 

-17.91 

34.99 

301 

10900 

33.34 

9925 

30.52 

-17.14 

35.00 

299 

10925 

33.82 

9950 

30.28 

-17.74 

35.09 

300 

10950 

33.00 

9975 

30.71 

-17.46 

35.33 

299 

10975 

33.59 

10000 

30.78 

-18.11 

35.72 

300 

11000 

33.66 

10025 

30.85 

-18.04 

35.74 

300 

11025 

33.84 

10050 

31.22 

-17.71 

35.89 

299 

11050 

33.59 

10075 

31.80 

-17.90 

36.50 

299 

11075 

33.38 

10100 

32.38 

-17.66 

36.88 

298 

moo 

33.34 

10125 

32.55 

-18.12 

37.26 

299 

11125 

33.60 

10150 

32.63 

-17.72 

37.13 

298 

11150 

34.24 


, 1415Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 




WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

-18.30 

36.58 

300 

11175 

34.48 

-18.05 

38.92 

-17.56 

36.21 

299 

11200 

34.91 

-17.80 

39. IB 

-16.79 

36.25 

297 

11225 

34.49 

-18.40 

39.09 

-18.22 

36.46 

300 

11250 

34.34 

-18.17 

38.85 

-17.28 

36.52 

298 

11275 

33.97 

-18.20 

38.54 

-16.97 

36.52 

298 

11300 

34.14 

-17.66 

38.43 

-17.27 

36.78 

298 

11325 

34.78 

-16.66 

38.56 

-17.63 

37.18 

298 

11350 

34.41 

-18.19 

38.92 

-18.01 

37.25 

299 

11375 

35.16 

-17.10 

39.09 

-16.94 

37.16 

297 

11400 

36.17 

-15.36 

39.2? 

-17.21 

37.22 

297 

11425 

36.37 

-16.06 

39.76 

-16.81 

37.34 

297 

11450 

35.90 

-17.33 

39.86 

-16.82 

37.34 

297 

11475 

36.11 

-17.33 

40.05 

-16.68 

37.29 

296 

11500 

37.02 

-16.06 

40.35 

-15.95 

37.43 

295 

11525 

37.01 

-16.68 

40.59 

-15.86 

37.48 

295 

11550 

37.49 

-16.07 

40.79 

-16.89 

37.25 

297 

11575 

37.57 

-16.28 

40.95 

-16.59 

37.18 

296 

11600 

36.52 

-18.20 

40.80 

-16.25 

37.40 

296 

11625 

35.91 

-19.71 

40.96 

-16.71 

37.57 

296 

11650 

37.55 

-17.30 

41.34 

-16.57 

37.20 

296 

11675 

37.97 

-15.87 

41.15 

-15.81 

37.14 

295 

11700 

36.80 

-18.64 

41.25 

-15.83 

37.55 

295 

11725 

37.79 

-17.38 

41.60 

-16.94 

37.24 

297 

11750 

38.15 

-17.54 

41.99 

-16.70 

36.86 

297 

11775 

37.75 

-18.88 

42.21 

-15.81 

36.59 

295 

11800 

30. 2B 

-17.67 

42.16 

-16.35 

36.69 

296 

11825 

37.39 

-19.09 

41.98 

-16.14 

37.30 

295 

11050 

37.67 

-17.65 

41.60 

-17.67 

37.65 

298 

11875 

38.25 

-16.43 

41.63 

-16.72 

37.30 

296 

11900 

37.94 

-17.72 

41.88 

-15.70 

37.28 

295 

11925 

38.54 

-17.30 

42.25 

-17.92 

37.55 

298 

11950 

38.34 

-17.31 

42.07 

-16.79 

37.56 

296 

11975 

37.29 

-19.12 

41.90 

-17.10 

37.76 

297 

12000 

38.16 

-18.41 

42.37 

-17.15 

37.94 

297 

12025 

39.12 

-17.15 

42.72 

-17.12 

37.70 

297 

12050 

39.17 

-17.31 

42.83 

-16.82 

37.38 

297 

12075 

39.00 

-17.32 

42.67 

-17.43 

37.62 

297 

12100 

38.19 

-18.35 

42.37 

-17.76 

38.00 

298 

12125 

37.83 

-19.13 

42 .39 

-17.08 

38.27 

296 

12150 

37.83 

-19.37 

42.50 


THETA 

DEG 

291 
2 90 
289 
287 
2 87 


288 
288 
288 
2 86 
287 


288 
287 
287 
2 90 
291 


289 
293 
293 
2 92 
2 94 


2 94 
2 94 
293 
293 
2 95 


292 

293 
2 93 
293 
292 


290 

292 

291 
291 

293 


291 

291 

292 
292 
292 


THETA 

DEG 

297 
2 97 

298 
298 
29B 


297 
295 

298 
2 96 
293 


294 
296 

295 

293 

294 


293 

293 

296 

299 

295 


293 
297 
295 
295 
2 96 


295 

297 

295 

293 

295 


294 

294 

297 

296 

293 


294 

294 

295 
297 
297 
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FPS 

TEST NUMBER 

TABLE 11-79 (con't) 

-16 RADAR/JIMS PHERE WINO VELOCITY 
2272-2 04/13/65, 1415Z, EASTERN 

PROFILE 
TEST RANGE, 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

12175 

38.13 

-18.75 

42.49 

296 

13175 

29.47 

-19.58 

35.38 

303 


12200 

38.24 

-18.23 

42.36 

295 

13200 

30.54 

-17.26 

35.08 

299 


12225 

36.94 

-20.39 

42.19 

299 

13225 

30.09 

-18.87 

35.51 

302 


12250 

37.16 

-19. ti 

42.02 

290 


29.95 

-19.22 

35.57 

303 


12275 

37.67 

-18.45 

41.95 

296 

13275 

31.14 

-16.29 

35.15 

297 


12300 

36.80 

-20.22 

41.98 

299 

13300 

29.15 

-19.16 

34.88 

303 


12325 

37.36 

-19.80 

42.29 

298 

13325 

29.12 

-18.91 

34.72 

303 


12350 

38.36 

-18.72 

42.69 

296 

13350 

28.59 

-19.61 

34.67 

304 


12375 

37.34 

-21.66 

43.16 

300 

13375 

29.66 

-15.15 

33.31 

297 


12400 

36.96 

-22.95 

43.51 

302 

13400 

28.89 

-15.92 

32.99 

299 


12425 

3 6.84 

-19.92 

43.65 

297.. 

13425 

26.80 

-19.45 

33.11 

306 


12450 

38.01 

-21.90 

43.87 

300 

13450 

29.08 

-13.43 

32.03 

295 


12475 

37.46 

-21.74 

43.31 

300 

13475 

29.14 

-12.78 

31.82 

293 


12500 

12525 

37.81 

37.40 

-19.59 

-20.12 

42.59 

42.47 

297 

298 

13 500 

28.07 

-13.66 

31.21 

296 



Ml 

M/SEC 


MS 

M/SEC 


12550 

38.22 

-18.32 

42.39 

295 

12575 

37.00 

-19.65 

41.90 

298 

12600 

34.36 

-22.68 

41.17 

303 

12625 

34.96 

-19.75 

40.15 

299 

12650 

36.07 

-16.73 

39.76 

295 

12675 

35.94 

-16.41 

39.51 

294 

12700 

35.18 

-18.56 

39.78 

298 

12725 

34.73 

-18.71 

39.45 

290 

12750 

35.44 

-16.54 

39.11 

295 

12775 

35.78 

-15.70 

39.08 

294 

12800 

34.62 

-17.35 

38.73 

296 

12825 

34.18 

-17.90 

38.58 

297 

12850 

34.62 

-15.97 

38.12 

295 

12875 

33.59 

-16.10 

37.25 

295 

12900 

32.30 

-18.39 

37.17 

299 

12925 

34.27 

-13.71 

36.91 

292 

12950 

34.80 

-11.54 

36.67 

288 

12975 

33.64 

-13.49 

36.24 

292 

13000 

32.91 

-15.42 

36.35 

295 

13025 

32.16 

-17.00 

36.37 

298 

13050 

31.77 

-17.47 

36.26 

299 

13075 

31.60 

-17.53 

36.14 

299 

13100 

30.98 

-18.30 

35.98 

300 

13125 

29.27 

-20.32 

35.63 

305 

13150 

29.71 

-19.09 

35.32 

303 


THETA 

OEG 
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TABLE 11-80 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2272-3 

OA/13/65, 

1530Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

m/sec 

m/sec 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

225 

5.00 

-3.73 

6.2A 

307 

1225 

8.50 

-6.01 

10. Al 

305 

2225 

10.33 

-A. 23 

11.17 

29 2 

250 

5.B9 

-A. 30 

7.29 

306 

1250 

8.56 

-5.71 

10.29 

30A 

2250 

10.57 

-A. 06 

11.32 

291 

275 

6.02 

-A. 16 

7.32 

30A 

1275 

8.70 

-6.60 

10. 3A 

303 

2275 

10. 9A 

-3.97 

11. 6A 

290 

300 

6.21 

-3.7A 

7.25 

301 

1300 

8.97 

-6.66 

. 10.60 

302 

2300 

11.25 

-A. 07 

11.97 

290 

325 

6.29 

-3.37 

7.1A 

298 

1325 

9.11 

-5.76 

10.78 

302 

2325 

11.33 

— A.OA 

12.03 

289 

350 

6.21 

-3.02 

6.91 

296 

1350 

8.99 

-5.63 

10.61 

202 

2350 

11.23 

-3.96 

11.91 

289 

375 

6.A7 

-3.03 

7.15 

295 

1375 

8.80 

-5.52 

10.39 

302 

2375 

11.07 

-3.92 

11. 7A 

289 

AOO 

6.87 

-3.19 

7.57 

295 

1 AOO 

8.76 

-5.A7 

10.33 

302 

2AOO 

11.02 

-3.82 

11.67 

289 

A25 

6.96 

-3.23 

7.68 

295 

1 A25 

8.82 

-5.37 

10.32 

301 

2A25 

11.00 

-3.71 

11.61 

288 

A50 

6.9A 

-3.37 

7.71 

296 

1 A50 

8.88 

-5.38 

10.38 

301 

2A50 

11.00 

-3.67 

11.60 

288 


A75 

7.15 

-3.67 

a.OA 

297 

1A75 

8.79 

-5.26 

10. 2A 

301 

2A75 

11.05 

-3.68 

11. 6A 

288 

500 

7.11 

-A. 18 

8.25 

300 

1500 

8.39 

-A. 90 

9.72 

300 

2500 

11. OA 

-3.76 

11.66 

289 

525 

6.A9 

-A. 51 

7.90 

305 

1525 

7.76 

-A. 25 

8.8A 

299 

2525 

11.01 

-3.81 

11.65 

289 

550 

5.66 

-A.6A 

7.32 

309 

1550 

7.15 

-3.70 

8.05 

297 

2550 

11.07 

-A. 03 

11.78 

290 

575 

A. 67 

-A. 97 

6.82 

317 

1575 

6 • 8 A 

-3.A6 

7.67 

297 

2575 

10.97 

-A. 31 

11.79 

291 


600 

3.90 

-5.36 

6.63 

32A 

1600 

6.67 

-3.29 

7 . AA 

296 

2600 

10.68 

-A. A3 

11.57 

292 

625 

3.6A 

-5.67 

6. 7A 

327 

1625 

6.55 

-3.08 

7.2A 

295 

2625 

10.69 

-A. 62 

11. 6A 

293 

650 

3.33 

-5.8A 

6.73 

330 

1650 

6.3A 

-2.80 

6.93 

29A 

2650 

11.12 

-A. 92 

12.16 

2 9A 

675 

3.00 

-5.68 

6.60 

333 

1675 

6.10 

-2.51 

6.59 

292 

2675 

11.00 

-A. 80 

12.01 

293 

700 

2.97 

-6.06 

6.75 

33A 

1700 

6.16 

-2.33 

6.59 

291 

2700 

10.55 

-A.A9 

11. A7 

293 


725 

3.A7 

-6.52 

7.39 

332 

1725 

6.62 

-2.07 

6.9A 

287 

2725 

10. AA 

-A. 39 

11.33 

293 

750 

A. 07 

-6.69 

7.83 

329 

1750 

7.16 

-2.02 

7 . AA 

286 

2750 

10.50. 

-A. 51 

11. A3 

293 

775 

A. 39 

-6.66 

7.97 

326 

1775 

7.61 

-2.35 

.7. 97 

287 

2775 

10.59 

-A. 81 

11.63 

29A 

800 

4.A2 

-6.72 

a.OA 

327 

1800 

7.99 

-2.73 

8.A5 

289 

2800 

10.59 

-A. 76 

11.61 

2 9A 

825 

A • 2 A 

-6.76 

7.98 

328 

1825 

8.36 

-3.25 

8.97 

291 

2825 

10.72 

-A. 86 

11.77 

29A 

850 

A. 20 

-6.82 

8.01 

328 

1850 

8.65 

-3.87 

9.A8 

29A 

2850 

10.85 

-5.23 

12. OA 

2 96 

875 

A. 37 

-6.85 

8.13 

327 

1875 

9.02 

-A. 51 

10.09 

296 

2875 

11.01 

-5.66 

12.38 

2 97 

900 

A. 57 

-6.86 

8. 2 A 

326 

1900 

9.21 

-A. 71 

10.35 

297 

2900 

10.99 

-6.20 

12.62 

299 

925 

A. 68 

-6.91 

B.35 

326 

1925 

9.2A 

-A. 29 

10.19 

295 

2925 

11.05 

-6.72 

12.93 

301 

950 

A. 91 

-6.99 

8.5A 

325 

1950 

9.33 

-3.92 

10.12 

293 

2950 

11.55 

-7.57 

13.81 

303 

975 

5.20 

-7.00 

8.72 

323 

1975 

9.3A 

-A. 10 

10.20 

29A 

2975 

11.17 

-7.9A 

13.70 

305 

1000 

5.37 

-7.07 

8.88 

323 

2000 

9.28 

-A.A6 

10.30 

295 

3000 

10. 3A 

-7.8A 

12.97 

307 

1025 

5.36 

-7.05 

8.86 

323 

2025 

9.02 

-A.A5 

10.06 

296 

3025 

9.63 

-7.97 

12.50 

309 

■ - - - 

- m - « 

- - - 

C . 5 


2C5C 

« « 

-* _ 1 '■ 

° 7? 


mm 

o n*. 

-n . nn 

n n 

•»1 •> 

1075 

5.AA 

-6 ! 3 9 

8.39 

319 

2075 

8.69 

-A. 26 

9.68* 

296 

3075 

8.51 

-8.36 

11.93 

31A 

1100 

5.75 

-6.A1 

8.61 

318 

2100 

9. OA 

-A. 23 

9.98 

295 

3100 

8 • OA 

-8.A8 

11.69 

316 

1125 

6.31 

-6.52 

9.07 

316 

2125 

9.62 

-A. 30 

10. 5A 

29A 

3125 

7.3A 

-8.58 

11.29 

319 

1150 

7.18 

-6.59 

9.75 

312 

2150 

9.8A 

-A.2A 

10.72 

293 

3150 

6.63 

-8.89 

11.09 

323 

1175 

7.96 

-6.A5 

10.25 

309 

2175 

9.85 

-A. 19 

10.70 

293 

3175 

6.20 

-8.83 

10.79 

325 

1200 

8.30 

-6.2A 

10.39 

307 

2200 

10.06 

-A. 2 A 

10.92 

293 

3200 

6.10 

-8.67 

10.60 

325 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDIONAL 

C0HP0NENT 

, WS = 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND D I RECTI 0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND 
2272-3 OA/13/65, 1530Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

6.26 

-8.57 

10.61 

32 A 

A225 

13.05 

-8.89 

15.79 

30A 

5225 

17.75 

-9.50 

20.13 

298 

3250 

6.28 

-8.17 

10.30 

322 

A250 

13.21 

-8.36 

15. 6A 

302 

5250 

17.59 

-9.38 

19. 9A 

298 

3275 

6.A1 

-7.96 

10.22 

321 

A275 

13.52 

-8.1A 

15.78 

301 

5275 

17.62 

-9.39 

19.96 

298 

3300 

6.79 

-8. 19 

10*6A 

320 

A300 

13. 9A 

-8.2 0 

16.21 

301 

5300 

17.71 

-9.52 

20.11 

298 

3325 

7.16 

-8.67 

11.26 

320 

A325 

1 A. 35 

-6.A9 

16.68 

300 

5325 

18.01 

-9.76 

20. A9 

298 

3350 

7.A5 

-9.13 

11.79 

321 

A350 

1 A. 88 

-8.76 

17.27 

300 

5350 

18.19 

-9.81 

20.66 

298 

3375 

7.A9 

-9.63 

12.20 

322 

A375 

15.13 

-9.10 

17.66 

301 

5375 

18. 3A 

-9.98 

20.89 

298 

3 AOO 

7.50 

-9. 98 

12. A8 

323 

AAOO 

15.37 

-9.A9 

18.07 

302 

5 AOO 

18.59 

-10.38 

21.29 

299 

3A25 

7.60 

-10.19 

12.71 

323 

AA25 

15.65 

-9.87 

18.50 

302 

5 A25 

18.77 

-10.59 

21.55 

299 

3A50 

7.62 

-10.29 

12.81 

323 

AA50 

15.85 

-10.09 

18.79 

302 

5A50 

19.07 

-10.67 

21.86 

299 

3A75 

7.69 

-10. 5A 

13.05 

32A 

AA75 

16.06 

-10.29 

19.07 

302 

5A75 

19.68 

-10.72 

22. Al 

298 

3500 

7.61 

-10. 8A 

13.25 

325 

A500 

16.21 

-10. A3 

19.27 

303 

5500 

19.73 

-10. 3A 

22.27 

297 

3525 

7.A9 

-10.93 

13.25 

325 

A525 

16.11 

-10.28 

19.11 

302 

5525 

19. A6 

-9.93 

21.85 

297 

3550 

7 .A 1 

-10.96 

13.23 

326 

A550 

15.72 

-9.85 

18.55 

302 

5550 

19. 7A 

-9.78 

22.03 

296 

3575 

7.A2 

-11.15 

13.39 

326 

A575 

15.82 

-9.7A 

18.58 

301 

5575 

19.99 

-9.60 

22.17 

295 

3600 

7.31 

-11.26 

13. A3 

327 

A600 

15.87 

-9.60 

18.55 

301 

5600 

19.93 

-9.37 

22.02 

295 

3625 

7.22 

-11.21 

13.3A 

327 

A625 

15.68 

-9.30 

18.23 

300 

5625 

19.82 

-9.11 

21.61 

295 

3650 

7.A5 

-11. AO 

13.62 

327 

A650 

15.51 

-9.05 

17.96 

300 

5650 

19. 8A 

-8.96 

21.77 

29A 

3675 

7.56 

-11.56 

13.82 

327 

A675 

15.30 

-8.83 

17.66 

300 

5675 

19.91 

-8.6A 

21.71 

293 

3700 

7.90 

-11. A3 

13.89 

325 

A700 

15. AA 

-8.83 

17.79 

300 

5700 

19.96 

-8.09 

21. 5A 

292 

3725 

8.39 

-11.00 

13.83 

323 

A725 

15. AO 

-8.81 

17. 7A 

300 

5725 

20.20 

-7.85 

21.67 

291 

3750 

9.06 

-10. A5 

13.83 

319 

A750 

15.36 

-8.63 

17.62 

299 

5750 

20.25 

-7.6A 

21. 6A 

2 90 

3775 

9.83 

-9.9A 

13.98 

315 

A775 

15.35 

-8.35 

17. AB 

298 

5775 

20.07 

-7.12 

21.30 

289 

3800 

10.32 

-9.86 

1A.28 

31A 

A800 

15.20 

-7.98 

17.17 

298 

5800 

20.23 

-6.78 

21.33 

288 

3825 

10. A5 

-10.28 

1A.66 

31 A 

A825 

15. A9 

-7.76 

17.32 

296 

5825 

20.26 

-6. AO 

21.25 

287 

3850 

10.27 

-10.55 

1A.73 

316 

A850 

15.81 

-7.60 

17. 5A 

295 

5850 

20.35 

-6.A6 

21.35 

207 

3875 

10.05 

-10.70 

1 A • 68 

317 

A875 

15.91 

-7.00 

17.38 

29A 

5875 

20.66 

-6.8A 

21.76 

288 

3900 

9.90 

-10.72 

1A.59 

317 

A900 

16.01 

-6.63 

17.33 

292 

5900 

20.70 

-6.90 

21.82 

288 

3925 

9.71 

-10.70 

1A.A5 

318 

A925 

16.12 

-6.58 

17. Al 

292 

5925 

2 0.66 

-6.87 

21.77 

288 

3950 

8.97 

-10.28 

13.65 

319 

A950 

16.17 

-6.35 

17-3 7 

291 

5950 

20.85 

-6.93 

21.98 

288 

3975 

9.13 

-10. A3 

13.86 

319 

A975 

16.12 

-6.13 

17. 2A 

291 

5975 

20.79 

-7.09 

21 .97 

289 

AOOO 

9.68 

-10.97 

1A.63 

318 

5000 

16.31 

-6.20 

17. A5 

291 

6000 

20.63 

-7.16 

21.83 

289 

A025 

9.57 

-11.06 

1 A . 62 

319 

5025 

16. A9 

-6.A7 

17.71 

291 

6025 

20.77 

-7.36 

22.03 

289 

A050 

9.86 

-11.09 

1A.8A 

318 

5050 

16. 6A 

-6.96 

18. OA 

293 

6050 

21.30 

-7.6A 

22.63 

2 90 

A075 

10. AA 

-10.85 

15.05 

316 

5075 

17.09 

-7.A5 

18. 6A 

293 

6075 

21.75 

-7.73 

23.08 

2 89 

AlOO 

10.95 

-10. A9 

15.16 

31 A 

5100 

17.A7 

-8.3A 

19.35 

295 

6100 

22.19 

-7.93 

23.57 

289 

Al 2 5 

11.29 

-10,08 

15.13 

312 

5125 

17.39 

-9.00 

19.59 

297 

6125 

22.83 

-8.37 

2A.31 

290 

A 1 50 

11.66 

-9.87 

15.28 

310 

5150 

17.38 

-9. 1 A 

19. 6A 

298 

6150 

22.90 

-9.00 

2A.60 

291 

A 17 5 

12.27 

-9.69 

15. 6A 

308 

5175 

17.62 

-9.36 

19.95 

298 

6175 

22.76 

-9.85 

2A.80 

2 93 

A200 

12.76 

-9.A1 

15.85 

306 

5200 

17.90 

-9.59 

20.31 

298 

6200 

22. 8A 

-10. A8 

25.13 

2 9A 


ALT - ALTITUDE, WX - Z0NAL C 0MP0NE NT , WZ * HER ID 1 0NAL C0MP0NE NT , WS * WINE SPEED, THETA * WIND D I RECTI 0N 



PAGE 360 


TABLE 11 -80 (con’t) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0C ITY PR0F1LE 
TEST NUMBER 2272-3 04/13/65, 1530Z 


ALT 

wx 

wz 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

6225 

22.22 

-10.99 

24.79 

296 

7225 

23.54 

-8.43 

6250 

21.38 

-11.23 

24.15 

298 

7250 

23.82 

-8.50 

6275 

21.07 

-11.46 

23.99 

298 

7275 

23.64 

-8.46 

6300 

21.20 

-11.04 

23.90 

297 

7300 

23.67 

-8.63 

6325 

21.55 

-10.60 

24.02 

296 

7325 

23.17 

-9.08 

6350 

21.55 

-10.49 

23.97 

296 

7350 

22.41 

-9.42 

6375 

21.73 

-10.21 

24.01 

295 

7375 

21.87 

-10.00 

6400 

21.96 

-10.08 

24.17 

294 

7400 

21.69 

-1U.25 

6*25 

21.90 

-9.79 

23.99 

294 

7425 

21.93 

-10.52 

6450 

21.71 

-9.47 

23.60 

293 

7450 

21.72 

-10.93 

6475 

21.62 

-9.07 

23.44 

293 

7475. 

21.62 

-10.81 

6500 

21.70 

-8.50 

23.31 

291 

7500 

21.81 

-10.76 

6525 

21.98 

-8.11 

23.43 

290 

7525 

22.05 

-10.62 

6550 

22.23 

-7.74 

23.53 

289 

7550 

22.42 

-10.49 

6575 

22.48 

-7.66 

23.75 

289 

7575 

22.78 

-10.26 

6600 

22.70 

-7.23 

23.92 

287 

7600 

23.22 

-9.99 

6625 

22.79 

-6.66 

23.74 

286 

7625 

24.03 

-9.71 

6650 

23.11 

-6.39 

23.98 

285 

7650 

24.57 

-9.24 

6675 

23.29 

-5.90 

24.03 

284 

7675 

24.36 

-8.59 

6700 

23.14 

-5.45 

23.77 

283 

7700 

24.37 

-8.17 

6725 

23.21 

-5.42 

23.84 

283 

7725 

24.69 

-7.8 5 

6750 

23.40 

-5.83 

24.11 

2 84 

7750 

24.94 

-7.55 

6775 

23.64 

-6.07 

24.41 

284 

7775 

24.07 

-7.20 

6800 

23.73 

-6.14 

24.51 

284 

7800 

24.90 

-6.78 

6825 

23.62 

-6.25 

24.43 

285 

7825 

25.38 

-6.35 

6850 

23.41 

-6.69 

24.34 

286 

7850 

25.78 

-5.90 

6875 

23.12 

-6.89 

24.12 

266 

7875 

26.06 

-5.53 

6900 

23.40 

-6.98 

24.42 

286 

7900 

26.45 

-5.52 

6925 

23.49 

-7.16 

24.56 

287 

7925 

26.74 

-5.77 

6950 

23.30 

-7.21 

24.39 

287 

7950 

26.87 

-6.00 

6975 

23.45 

-7.42 

24.59 

287 

7975 

27.05 

-6.48 

7000 

23.52 

-7.49 

24.69 

207 

8000 

27.05 

-6.68 

7025 

23.59 

-7.52 

24.76 

288 

8025 

27.00 

-6.85 

7050 

23.91 

-7.64 

25.10 

288 

8050 

27.07 

-7.27 

7075 

24.01 

-7.79 

25.24 

288 

8075 

26.96 

-7.79 

7100 

23.66 

-7.01 

24.92 

288 

8100 

27.42 

-tt.34 

7125 

23.41 

-7.59 

24.61 

288 

8125 

28.05 

-8.50 

7150 

23.36 

-7.92 

24.66 

289 

8150 

28.53 

-8.23 

7175 

23.30 

-8.13 

24.68 

289 

8175 

28.65 

-7.84 

7200 

23.21 

-8.12 

24.59 

289 

8200 

28.76 

-7.91 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- ZONAL 

C0MP0NENT, 

HZ - MERIOI0NAL 

CSJMP 0NE t 


EASTERN 

test range. 

FL0RIDA 





WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

M/SEC 

GEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

25.00 

290 

8225 

29.06 

-7.62 

30.04 

285 

25.29 

289 

8250 

29.15 

-7.23 

30.04 

284 

25.11 

290 

8275 

29.36 

-7.57 

30.32 

2 84 

25.19 

290 

8300 

29.48 

-8.16 

30.59 

285 

24.89 

291 

8325 

29.35 

-8.40 

30.53 

266 

24.31 

293 

8350 

29.27 

-8.40 

30.45 

286 

24.05 

294 

1 e375 

28.96 

-8.84 

30.28 

287 

23.99 

295 

8400 

29.13 

-8.75 

30.42 

287 

24.32 

295 

8425 

29.30 

-8.85 

30.61 

287 

24.32 

297 

8450 

29.03 

-9.31 

30.49 

268 

24.17 

296 

e475 

28.78 

-9.43 

30.28 

288 

24.32 

296 

8500 

28.76 

-10.01 

30.45 

289 

24.47 

296 

8525 

29.11 

-10.50 

30.95 

290 

24.75 

295 

8550 

29.31 

-11.09 

31.34 

291 

24.98 

294 

8575 

29.23 

-11.67 

31 .46 

292 

25.28 

293 

8600 

29.37 

-11.57 

31.56 

291 

25.91 

292 

6625 

29.59 

-11.51 

31.75 

291 

26.25 

290 

8650 

29.32 

-11.84 

31.62 

292 

25.83 

289 

8675 

29.39 

-11.45 

31.54 

291 

25.71 

288 

8700 

29.41 

-11.61 

31.62 

291 

25.90 

287 

8725 

29.22 

-12.11 

31.63 

292 

26.06 

287 

8750 

29.45 

-11.82 

31.73 

2 92 

25.89 

206 

0775 

29.39 

-12.01 

31.75 

292 

25.80 

205 

8800 

29.33 

-11.97 

31.67 

292 

26.17 

2 84 

8825 

29.25 

-12.00 

31.62 

292 

26.45 

2e3 

8850 

29.27 

-12.03 

31.65 

292 

26.64 

282 

8875 

29.44 

-11.99 

31.79 

292 

27.02 

282 

8900 

29.12 

-12.45 

31.66 

293 

27.35 

282 

8925 

29.18 

-12.19 

31.63 

292 

27.53 

202 

8950 

29.64 

-12.06 

32.00 

292 

27.81 

283 

8975 

29.71 

-12.20 

32.12 

292 

27.86 

2 84 

9000 

29.68 

-11.91 

31.90 

292 

27.86 

284 

9025 

29.49 

-12.02 

31.84 

292 

28.03 

285 

5050 

29.39 

-12.63 

31.99 

293 

28.07 

286 

9075 

29.74 

-12.42 

32.23 

292 

28.66 

207 

9100 

29.69 

-12.62 

32.26 

293 

29.31 

287 

9125 

29.62 

-13.35 

32.49 

294 

29.69 

286 

9150 

29.97 

-13.27 

32.78 

2 94 

2 9.70 

285 

9175 

30.09 

-13.41 

32.94 

2 94 

29.83 

285 

9200 

30.50 

-13.31 

33.28 

293 


THETA * WINO DIRECTI 0N 


ALT 

MX 

WZ 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 
2272-3 04/13/65, 1530Z, 

alt WX WZ 

VEL0C ITY 
EASTERN 
WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9225 

30.77 

-13.38 

33.55 

293 

10225 

32.70 

-17.79 

37.22 

298 

11225 

35.18 

-19.39 

40.17 

299 

9250 

30.20 

-13.77 

33.19 

294 

10250 

32.58 

-18.16 

37.30 

299 

11250 

35.52 

-18.69 

40.13 

298 

9275 

29.73 

-13.91 

32.83 

295 

10275 

32.26 

-17.70 

36.80 

299 

1 1275 

35.61 

-18.84 

40.28 

298 

9300 

29.93 

-13.71 

32.92 

294 

10300 

32.48 

-17.43 

36.86 

298 

11300 

35.44 

-19.82 

40.61 

299 

9325 

30.29 

-13.89 

33.32 

294 

1 0325 

32.46 

-16.81 

36.55 

297 

11325 

35.81 

-19.54 

40.80 

298 

9350 

29.99 

-14.65 

33.38 

296 

10350 

31.97 

-16.86 

36.14 

298 

11350 

36.08 

-18.71 

40.65 

297 

9375 

29.84 

- 14.01 

33.31 

296 

10375 

31.69 

-17.08 

36.00 

296 

11375 

35.76 

-18.89 

40.45 

298 

9400 

29.88 

-15.10 

33.48 

297 

10400 

31.93 

-lb.43 

35.91 

297 

1 1400 

36.10 

-19.05 

40.82 

296 

9425 

30.41 

-15.31 

34.04 

297 

1 0425 

32.53 

-16.05 

36.28 

296 

1 1425 

36.73 

-18.92 

41.32 

297 

9450 

30.54 

-15.55 

34.27 

297 

10450 

32.60 

-16.39 

36.48 

297 

11450 

36.23 

-19.22 

41.01 

290 

9475 

29.86 

-16.06 

33.90 

298 

10475 

32.23 

-16.55 

36.23 

297 

1 1475 

36.09 

-19.06 

40.81 

298 

9500 

29.92 

-15.91 

33.89 

298 

10500 

32.06 

-16.03 

35.85 

296 

11500 

36.67 

-18.66 

41.15 

2 97 

9525 

30.29 

-15.58 

34.06 

297 

1 0525 

32.42 

-16.42 

36.34 

297 

11525 

36.87 

-19.43 

41.68 

298 

9550 

30.19 

-15.11 

33.76 

296 

10550 

32.62 

-17.10 

36.82 

297 

11550 

36.52 

-19.75 

41.52 

298 

9575 

29.88 

-15.46 

33.64 

297 

10575 

32.20 

-17.22 

36.51 

298 

11575 

36.65 

-19.51 

41.52 

298 

9600 

29.65 

-16. CO 

33.69 

298 

10600 

32.26 

-17.09 

36.51 

298 

11600 

36.82 

-19.55 

41.68 

298 

9625 

29.84 

-15.93 

33.83 

298 

10625 

32.67 

-16.81 

36.74 

297 

11625 

37.10 

-18.97 

41 .67 

297 

9650 

30.02 

-15.92 

33.98 

298 

10650 

32.83 

-16.24 

36.63 

296 

11650 

36.51 

-19.92 

41.59 

298 

9675 

30.15 

-16.35 

34.30 

298 

10675 

33.00 

-15.68 

36.53 

295 

11675 

36.63 

-19.92 

4;. 69 

298 

9700 

30.49 

-16.58 

34.70 

298 

10700 

32.79 

-15.93 

36.46 

296 

11700 

37.96 

-19.59 

42.71 

2 97 

9725 

30.44 

-16.73 

34.73 

299 

10725 

33.05 

-15.64 

36.56 

295 

11725 

38.59 

-19.51 

43.24 

297 

9750 

30.64 

-16.90 

34.99 

299 

10750 

33.29 

-15.89 

36.89 

295 

11750 

30.66 

-18.88 

43.02 

296 

9775 

31.03 

-17.20 

35.48 

299 

10775 

33.36 

-16.23 

37.10 

296 

11775 

36.62 

-19.27 

43.16 

296 

9800 

31.10 

-17.63 

35.76 

299 

10800 

33.88 

-15.65 

37.32 

295 

11800 

38.29 

-10.93 

42.71 

296 

9825 

31.22 

-17.24 

35.66 

299 

1002 5 

34.34 

-16.15 

37.95 

295 

11825 

3 8.04 

-19.04 

42.54 

296 

9850 

31.37 

-17.38 

35.06 

299 

10850 

34.50 

-16.35 

38.18 

295 

11850 

38.61 

-19.53 

43.27 

2 97 

9875 

31.28 

-17.76 

35.97 

299 

10075 

33.90 

-16.54 

37.72 

296 

1 1875 

39.18 

-19.19 

43.63 

296 

9900 

31.12 

-17.70 

35.81 

299 

10900 

33.56 

-16.86 

37.56 

297 

1 1900 

39.20 

-19.13 

43.62 

296 

9925 

31.47 

-17.34 

35.93 

299 

10925 

33.69 

-16.07 

37.33 

295 

11925 

39.61 

-19.12 

43.98 

2 96 

9950 

31.66 

-17.13 

36.00 

298 

10950 

33.76 

-16.47 

37.56 

296 

11950 

40.28 

-18.89 

44.49 

295 

9975 

31.54 

-17.49 

36.07 

299 

10975 

33.58 

-17.06 

37.67 

297 

11975 

40.74 

-18.88 

44.91 

295 

10000 

31.26 

-17.59 

35.87 

299 

11000 

33.55 

-17.24 

37.72 

297 

12000 

40.86 

-19.36 

45.21 

295 

10025 

31.26 

-17.66 

35.90 

299 

11025 

33.92 

-17.92 

38.37 

290 

12025 

41.02 

-19.36 

45.36 

295 

10050 

31.22 

-18.05 

36.07 

300 

11050 

34.12 

-18 .14 

38.65 

298 

12050 

41.52 

-10.82 

45.59 

294 

10075 

31.03 

-IS. 14 

35.95 

300 

11075 

34.40 

-ltt.61 

39.12 

298 

12075 

41.14 

-19.23 

45.41 

295 

10100 

31.81 

-17.80 

36.46 

299 

1 1100 

34.82 

-16.94 

39.63 

296 

12100 

40.96 

-19.28 

45.27 

295 

10125 

31.84 

-18.13 

36.63 

299 

11125 

34. 78 

-19.40 

39.02 

299 

12125 

41.00 

-19.41 

45 . 36 

295 

10150 

31.26 

-18.34 

36.24 

300 

11150 

34.22 

-19.93 

39.60 

300 

12150 

40.95 

-19.35 

45.29 

2 95 

10175 

31.38 

-10.04 

36.19 

300 

11175 

34.54 

-19.44 

39,64 

299 

12175 

41.04 

-19.54 

45.45 

2 95 

10200 

32.02 

-17.61 

36.54 

299 

11200 

35.13 

-19.37 

40.12 

299 

122C0 

41.04 

-19.76 

45.55 

296 

AL 

T - ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - ME R ID ! 2NAL 

C 0MP0N6 NT , WS - 

WINC SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECTI0N 




TABLE 1 1-80 (con’t) PAGE 361 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

2272-3 

04/13/65 

, 1530Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

NX 

HZ 

NS 

THE TA 

ALT 

NX 

NZ 

NS 

THETA 

ALT 

NX 

WZ 

NS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12225 

41.07 

-19.63 

45.52 

295 

13225 

30.82 

-20.97 

37.27 

304 

1 A 225 

30.70 

-17.53 

35.36 

300 

12250 

41.06 

-19.52 

45.47 

295 

13250 

30.34 

-21.37 

37.11 

305 

14250 

30.67 

-16.32 

34.74 

298 

12275 

41.03 

-19.93 

45.62 

296 

13275 

29.92 

-21.31 

36.73 

305 

14275 

30.25 

-16.11 

34.2 0 

298 

12300 

40.62 

-21. C2 

45.74 

297 

13300 

30.12 

-20.31 

36.33 

304 

14300 

30.27 

-16.17 

34.31 

298 

12325 

40.58 

-20. B6 

45.63 

297 

13325 

30.08 

-19.41 

35.80 

303 

14325 

30.20 

-16.27 

34.38 

298 

12350 

40.80 

-19.97 

45.42 

296 

13350 

29.87 

-18.15 

34.95 

301 

14350 

30.09 

-16.33 

34.24 

298 

12375 

40.33 

-20.44 

45.21 

297 

13375 

30.04 

-17.19 

34.61 

300 

14375 

30.29 

-15.58 

34.06 

297 

12400 

40.08 

-20.15 

44.86 

297 

13400 

29.59 

-17.78 

34.52 

301 

14400 

30.72 

-15.06 

34.21 

2 96 

12425 

39.82 

-19.80 

44.47 

296 

13425 

29.65 

-lb. 85 

34.10 

299 

1A425 

30.93 

-14.73 

34.26 

295 

12450 

38.99 

-20.07 

43.86 

297 

13450 

30.29 

-14.95 

33.78 

296 

1 A450 

30.59 

-14.99 

34.07 

296 

12475 

39.21 

-19.36 

43.73 

296 

13475 

30.42 

-13.92 

33.45 

294 

14475 

30.14 

-14.50 

33.44 

296 

12500 

39.33 

-19.11 

43.72 

296 

13500 

30.34 

-13.69 

33.28 

294 

14500 

30.19 

-13.58 

33.11 

2 94 

12525 

39.16 

-19.34 

43.67 

296 

13525 

30.73 

-13.19 

33.44 

293 

1 A 525 

29.67 

-13.79 

32.72 

295 

12550 

38.69 

-19.50 

43.32 

297 

13550 

30.94 

-13.24 

33.66 

293 

1 A 550 

29.43 

-13.71 

32.47 

295 

12575 

38.20 

- 19.78 

43.01 

297 

13575 

31.31 

-13.10 

33.94 

293 

1 A 575 

30.35 

-13.06 

33.04 

293 

12600 

38.49 

-19.58 

43.18 

297 

13600 

31.57 

-13.07 

34.17 

292 

1A600 

31.48 

-12.85 

34.01 

292 

12625 

38.35 

-19.78 

43.15 

297 

13625 

31.29 

-12.99 

33.88 

2 92 

1A625 

31.71 

-13.61 

34.51 

293 

12650 

37.97 

-19.87 

42.85 

297 

13650 

31.29 

-12.51 

33.69 

292 

1 A 650 

31.55 

-13.16 

34.18 

292 

12675 

37.86 

-19.55 

42.61 

297 

13675 

31.28 

-11.74 

33.41 

290 

1A675 

30.90 

-13.58 

33.76 

2 94 

12700 

37.47 

-19.68 

42.32 

298 

13700 

31.68 

-10.74 

33.45 

2B9 

1 A 700 

30.55 

-15.16 

34.10 

2 96 

12725 

36.64 

-20. 16 

41.82 

299 

13725 

31.68 

-9.76 

33.15 

2 87 

1A725 

30.15 

-15.54 

33.92 

2 97 

12750 

36.10 

-19.60 

41.08 

298 

13750 

31.60 

-10.01 

33.15 

287 

1 A 750 

29.12 

-15.22 

32.86 

297 

12775 

36.60 

-18.52 

41.02 

297 

13775 

32.52 

-9.08 

33.76 

285 

1A775 

29.20 

-14.93 

32.80 

297 

12800 

36.79 

-17.79 

40.87 

296 

13800 

33.27 

-8.46 

34.32 

204 

1A800 

28.98 

-15.78 

33.00 

298 

12825 

36.62 

-17.75 

40.69 

296 

13825 

33.55 

-9.36 

34.83 

285 

1A825 

28.95 

-15.19 

32.69 

298 

12850 

35.60 

-18.53 

40.13 

297 

13850 

34.13 

-9.65 

35.47 

286 

14850 

29.09 

-13.73 

32.17 

295 

12875 

34.43 

-19.63 

39.63 

300 

13875 

34.73 

-9.87 

36.10 

286 

14875 

29.05 

-13.52 

32.04 

295 

12900 

34.66 

-18.22 

39.16 

298 

1 3900 

35.12 

-10,87 

36.76 

287 

1A900 

28.78 

-13.83 

31.93 

295 

12925 

34.74 

-18.12 

39.18 

297 

13925 

35.29 

-12.25 

37.35 

289 

14925 

28.73 

-14.00 

31.96 

296 

12950 

34.66 

-18.48 

39.27 

298 

13950 

35.17 

-14.34 

37.98 

292 

14950 

28.30 

-14.05 

31.60 

296 

12975 

33.79 

-19.70 

39.12 

300 

13975 

35.19 

-14.93 

38.23 

293 

14975 

27.98 

-13.54 

31.08 

2 96 

13000 

33.41 

-20.24 

39.06 

301 

14000 

35.50 

-14.39 

38.31 

29 2 

15000 

27.68 

-12.95 

30.56 

295 

13025 

33.86 

-19.93 

39.29 

300 

14025 

34.02 

-15.96 

38.30 

294 

15025 

27.71 

-11.26 

29.91 

292 

13050 

33.24 

-20.59 

39. 1U 



34.30 


3C-!” 


i simn 


-10.47 

29.91 

290 

13075 

32.73 

-20.58 

38.66 

302 

14075 

34.71 

-16.98 

38.64 

296 

15075 

27.65 

-10.63 

29.62 

291 

13100 

33.03 

-20.04 

38.63 

301 

14100 

33.60 

-18.35 

38.28 

298 

15100 

28.14 

-9.29 

29.63 

288 

13125 

32.56 

-20.65 

38.55 

302 

14125 

32.93 

-18.16 

37.60 

299 

15125 

28.49 

-8.26 

29.66 

286 

13150 

31.53 

-21.37 

38.09 

304 

14150 

31.59 

-18.51 

36.61 

300 

15150 

28.17 

-8.66 

29.48 

287 

13175 

31.25 

-21.40 

37.87 

304 

14175 

31.75 

-17.91 

36.46 

299 

15175 

28.07 

-8.95 

29.46 

288 

13200 

31.08 

-21.16 

37.60 

304 

14200 

31.49 

-17.48 

36.02 

299 

15200 

27.72 

-10.30 

29.57 

290 

ALT 

= ALTITUDE, NX 

* Z0NAL 

C0HP0NE NT , 

W2 = MERIDI0NAL 

C0MP0NENT , NS =* 

W1NC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 








FPS 

-16 RADAR/JlMSPHERE WIND 

VELOCITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

2272-3 

04/13/65, 

, 1530Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

NX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

NZ 

NS 

THETA 

alt 

HX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15225 

28.11 

-11.29 

3C.29 

292 

16225 

31.05 

-8.21 

32.12 

285 

17225 

19.56 

-8.50 

21.33 

293 

15250 

28.38 

-12.17 

30.88 

293- 

16250 

30.45 

-8.75 

31.68 

286 

17250 

19.77 

-8.37 

21.47 

293 

15275 

28.85 

-12.77 

31.55 

294 

16275 

30. 36 

-8.53 

31.54 

285 

17275 

20.40 

-7.42 

21.71 

2 90 

15300 

29.09 

-13.15 

31.93 

294 

16300 

30.28 

-8.32 

31.40 

285 

17300 

20.48 

-6.88 

21.60 

288 

15325 

28.75 

-14.41 

32.16 

296 

16325 

29.94 

-7.B6 

30.96 

285 

17325 

20.55 

-6.35 

21.51 

287 

15350 

28.47 

-14.98 

32.17 

298 

16350 

29.62 

-7.94 

30.66 

285 

17350 

20.29 

-5.92 

21.14 

286 

15375 

28.03 

-14.88 

31.73 

298 

16375 

29.42 

-7.85 

30.45 

285 

17375 

19.61 

-6.33 

20.60 

288 

15400 

26.92 

-15.44 

31.03 

300 

16400 

29.41 

-8.66 

30.66 

286 

17400 

19.10 

-7.61 

20.56 

292 

15425 

26.13 

-14.42 

29.85 

299 

1642 5 

29.43 

-8.98 

30.77 

287 

17425 

19.07 

-7.85 

20.62 

292 

15450 

26.01 

-13.08 

29.11 

297 

16450 

29.33 

-9.09 

30.71 

287 

17450 

19.04 

-8.09 

20.69 

293 

15475 

25.71 

-11. A8 

28.16 

294 

16475 

29.23 

-9.20 

30.64 

287 

17475 

19.01 

-8.33 

20.75 

293 

15500 

25.00 

-10.21 

27.01 

292 

16500 

28.52 

-10.77 

30.49 

291 






15525 

24.31 

-9.92 

26.26 

292 

16525 

28.21 

-11.14 

30.34 

291 






15550 

24.65 

-8.73 

26.15 

289 

16550 

27.91 

-U.52 

30.19 

292 






15575 

24.72 

-7.98 

25.98 

288 

16575 

25.92 

-11.93 

28.54 

295 







15600 

25.10 

-7.99 

26.34 

287 

16600 

25.72 

-11.70 

28.26 

294 

15625 

25.98 

-6.95 

26.89 

285 

16625 

25.52 

-11.46 

27.98 

2 94 

15650 

26.15 

-6.20 

26.87 

283 

16650 

26.23 

-10.04 

28.09 

291 

15675 

26.68 

-6.46 

27.45 

283 

16675 

26.40 

-10.08 

28.26 

291 

15700 

26.75 

-6.88 

27.62 

284 

16700 

26.57 

-10.12 

28.43 

291 

15725 

27.65 

-6.63 

28.43 

283 

16725 

26.62 

-10.18 

28.49 

291 

15750 

29.03 

-6.39 

29.73 

262 

16750 

26.76 

-9.61 

28.43 

290 

15775 

29.66 

-6.81 

30.43 

283 

16775 

27.17 

-9.05 

28.64 

288 

15800 

30.21 

-6.91 

30.99 

283 

16800 

26.57 

-9.40 

28.19 

289 

15825 

31.25 

-6.36 

31.89 

281 

16825 

24.34 

-10.12 

26.36 

292 

15850 

31.78 

-7.03 

32.55 

282 

16850 

23.11 

-9.40 

24.95 

292 

15875 

31.58 

-8.04 

32.59 

284 

16875 

22.32 

-9.42 

24.22 

293 

15900 

31.43 

-7.54 

32.32 

283 

16900 

21.26 

-10.25 

23.60 

296 

15925 

32.66 

-6.95 

33.39 

282 

16925 

21.45 

-9.98 

23.65 

295 

15950 

32.85 

-6.65 

33.51 

281 

16950 

20.55 

-11.30 

23.45 

299 

15975 

32.67 

-7.60 

33.54 

283 

16975 

20.56 

-10.81 

23.23 

298 

16000 

33.50 

-8.28 

34.51 

284 

17000 

20.44 

-10.54 

22.99 

297 

16025 

34.13 

-7.91 

3 5.04 

283 

17025 

19.99 

-10.78 

22.71 

298 

16050 

33.62 

-9.32 

34.89 

285 

17050 

19.47 

-10.33 

2 2.04 

298 

16075 

33.59 

-10.01 

35.06 

286 

17075 

18.97 

-10.82 

21.85 

300 

16100 

33.97 

-8.35 

34.98 

284 

17100 

18.59 

-10.94 

21.57 

300 

16125 

33.06 

-9.63 

34.43 

286 

17125 

18.03 

-10.38 

20.80 

300 

16150 

31.88 

-11.06 

33.74 

289 

17150 

18.20 

-9.68 

20.61 

298 

16175 

31.62 

-10.02 

33.17 

287 

17175 

19.15 

-8.77 

21.06 

294 

16200 

31.55 

-9.22 

32.87 

286' 

17200 

19.36 

-8.63 

21.19 

294 


ALT ■ ALTITUDE. HX 


20NAL C0MP0NENT, 


WZ * HERIDI0NAL C0MP0NENT, WS = WIND SPEED, 


THETA 


WIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-81 


FPS— 16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2272-4 

ALT 

04/13/65, 

WX 

1700Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

2825 

7,96 

-4.66 

9.22 

300 

3825 

8.30 

-9.45 

12.57 

319 

4825 

17.48 

-10.00 

20.14 

300 




8.74 

304 




12.52 

318 


17.59 


20. 11 

2 9^ 

2875 

2900 

6,11 

-5.02 

7.91 

309 

3075 

8.49 

-9.34 

12.62 

318 

4875 

17.46 

-9.64 

19.96 

299 

5.27 

-5.14 

7.36 

314 

3900 

6.44 

-9.29 

12.55 

318 

4900 

17.46 

-9.20 

19.74 

298 

2925 

4.72 

-5.33 

7.12 

318 

3925 

8.36 

-9.17 

12.41 

317 

4925 

17.45 

-8.60 

19.45 

2 96 

2950 

4.49 

-5.53 

7.12 

321 

3950 

8.29 

-9.10 

12.31 

318 

4950 

17.57 

-8.36 

19.46 

295 

2975 

4.36 

-5.77 

7.24 

323 

3975 

8.30 

-9.31 

12.47 

318 

4975 

17.63 

-7.97 

19.35 

294 

3000 

4.36 

-5.72 

7.19 

323 

4000 

8.43 

-9.69 

12.84 

319 

5000 

17.61 

-7.74 

19.24 

2 94 

3025 

4.51 

-5.77 

7.32 

322 

4025 

8.51 

-9.89 

13.05 

319 

5025 

17.66 

-7.80 

19.31 

2 94 

3050 

4.49 

-5.85 

7.38 

322 

4050 

8.71 

-9.89 

13.18 

318 

5050 

17.59 

-7.64 

19.18 

293 

3075 

4.59 

-5.83 

'7.42 

322 

4075 

9.26 

-10.00 

13.63 

317 

5075 

17.70 

-7.54 

19.24 

293 

3100 

4.7 3 

-6.0 3 

7.66 

322 

4100 

9.82 

-10.28 

14.22 

316 

5100 

17.92 

-7.67 

19.49 

293 

3125 

4.8 3 

-6.11 

7.78 

321 

4125 

10.34 

-10.31 

14.61 

315 

5125 

18.06 

-7.84 

19.69 

293 

3150 

5.07 

-6.07 

7.91 

320 

4150 

10.98 

-10.13 

14.94 

313 

5150 

18.06 

-8.05 

19.77 

294 

3175 

5.33 

-6.25 

8.22 

319 

4175 

11.63 

-9.88 

15.26 

310 

5175 

17.98 

-8.17 

19.75 

2 94 

3200 

5.46 

-6.62 

8.58 

320 

4200 

12.10 

-9.62 

15.46 

308 

5200 

17.99 

-8.13 

19.74 

2 94 

322 5 

5.48 

-6.95 

8.65 

322 

4225 

12.44 

-9.19 

15.47 

306 

5225 

17.97 

-8.26 

19.77 

295 

3250 

5.60 

-7.20 

9.12 

322 

4250 

12.81 

-8.87 

15.58 

305 

5250 

17.98 

-8.52 

19.90 

295 

3275 

5.69 

-7.30 

9.26 

322 

4275 

13.19 

-8.95 

15.94 

304 

5275 

18.37 

-8.71 

20.33 

2 95 

3300 

5.84 

-7.31 

9.36 

321 

4300 

13.45 

-9.08 

lb. 23 

304 

5300 

19.06 

-8.92 

21 .04 

295 

3325 

6.01 

-7.45 

9.57 

321 

4325 

13.67 

-9.37 

16.58 

304 

5325 

19.54 

-9.09 

21.55 

295 

3350 

6.04 

-7.58 

9.69 

321 

4350 

13.92 

-9.64 

16.93 

305 

5350 

19.69 

-9.05 

21.67 

294 

3375 

6.17 

-7.67 

9.84 

321 

4375 

13.94 

-9.72 

17.00 

305 

5375 

19.72 

-8.96 

21.66 

294 

3400 

6.20 

-7.70 

9.89 

321 

4400 

14. 19 

-9.98 

17.35 

305 

5400 

20.02 

-8.91 

21 . 91 

2 94 

3425 

6.17 

-7.75 

9.91 

321 

4425 

14.28 

-10.17 

17.53 

305 

5425 

20.25 

-8.66 

22.02 

293 

3450 

6.14 

-7.79 

9.91 

322 

4450 

14.33 

-10.30 

17.65 

306 

5450 

20.24 

-8.46 

21.94 

292 

3475 

6.00 

-7.81 

9.85 

322 

4475 

14.51 

-10.65 

18.00 

306 

5475 

20.51 

-8.28 

22.11 

292 

3500 

5.86 

-7.94 

9.87 

323 

4500 

14.44 

-10.81 

18.04 

307 

5500 

20.64 

-8.10 

22.17 

291 

3525 

6.00 

-8.25 

10.20 

324 

4525 

14.35 

-10.66 

17.87 

306 

5525 

20.68 

-8.22 

22.26 

291 

3550 

6.29 

-8.62 

10.67 

324 

4550 

14.35 

-10.50 

17.78 

306 

5550 

20.75 

-8.55 

22.45 

292 

3575 

6.49 

-8.88 

11.00 

324 

4575 

14.51 

-10.41 

17.86 

305 

5575 

20.54 

-8.79 

22.34 

293 

3600 

6.80 

-8.82 

11.14 

322 

4600 

14.49 

-10.37 

17.82 

305 

5600 

20.42 

-8.80 

22.24 

293 

3625 

7.20 

-8.61 

11.22 

320 

4625 

14.62 

-10.40 

17.94 

305 

5625 

20.48 

-8.80 

22.29 

293 

3650 

7.33 

-8.40 

11.14 

319 

4650 

15.11 

-10.34 

18.31 

304 

5650 

20.45 

-8.81 

22.26 

293 

3675 

7.49 

-8.17 

11.06 

317 

4675 

. 15.55 

-10.35 

18.68 

303 

5675 

20.73 

-8.76 

22.51 

293 

3700 

7.83 

-8.41 

11.49 

317 

4700 

15.97 

-10.59 

19.16 

303 

5700 

21.30 

-8.83 

23.06 

292 

3725 

7.97 

-8. BO 

11.86 

318 

4725 

16.33 

-10.46 

19.40 

302 

5725 

21.92 

-9.01 

23.70 

292 

3750 

8.15 

-9.24 

12.32 

318 

4750 

16.73 

-10.48 

19.74 

302 

5750 

22.38 

-9.14 

24.16 

292 

3775 

7.61 

-9.14 

11.89 

320 

4775 

17.19 

-10.55 

20.17 

3C1 

5775 

22.31 

-9.15 

24.11 

292 

3800 

7.65 

-9.13 

11.91 

320 

4800 

17.35 

-10.29 

20.17 

301 

5800 

22.12 

-9.00 

23.88 
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FPS-16 RADAR/ JlhSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

2272-4 

04/13/65, 

1700Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

, FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

5825 

21.99 

-8.72 

23.65 

291 

6825 

23.93 

-8.26 

25.32 

289 

7825 

26.34 

-7.98 

27.52 

287 

5850 

21.41 

-8.49 

23.03 

291 

6850 

23.96 

-7.98 

25.26 

288 

7850 

26.13 

-8.16 

27.37 

287 

5875 

21.12 

-8.45 

22.74 

292 

6875 

23.71 

-7.75 

24.94 

288 

7875 

26.19 

-8.04 

27.40 

287 

5900 

20.98 

-8.26 

22.55 

291 

6900 

23.51 

-7.52 

24.69 

288 

7900 

26.37 

-8.06 

27.58 

2 87 

5925 

20.77 

-8.17 

22.32 

291 

6925 

23.76 

-7.56 

24.93 

207 

7925 

26.78 

-7.52 

27.82 

2 86 

5950 

20.79 

-8.32 

22.39 

292 

6950 

23.72 

-7.24 

24.80 

287 

7950 

27.06 

-7.06 

27.97 

284 

5975 

20.8 3 

-8.26 

22.40 

291 

6975 

23.35 

-6.99 

24.37 

206 

7975 

27.20 

-6.88 

28.05 

284 

6000 

20.93 

-8.08 

22.43 

291 

7000 

22.99 

-7.12 

24.07 

287 

8000 

27.42 

-6.36 

28.15 

283 

6025 

20.91 

-8.25 

22.47 

291 

7025 

23.08 

-6.92 

24.10 

287 

e025 

27.28 

-6.33 

26.01 

283 

6050 

21.19 

-8.68 

22.90 

292 

7050 

23.02 

-6.07 

24.02 

286 

8050 

27.57 

-6.16 

28.25 

282 

6075 

21.50 

-8.89 

23.27 

292 

7075 

22.44 

-0.94 

23.49 

287 

8075 

28.27 

-5.82 

28.86 

281 

6100 

21.30 

-8.99 

’ 23.12 

293 

7100 

22.19 

-7.18 

23.33 

288 

8100 

28.51 

-6.38 

29.22 

282 

6125 

21.19 

-9.08 

23.05 

293 

7125 

21.99 

-7.87 

23.36 

290 

8125 

28.60 

-6.25 

29.27 

282 

6150 

21.46 

-9.21 

23.35 

293 

7150 

21.98 

-8.47 

23.56 

291 

8150 

28.37 

-6.35 

29.07 

282 

6175 

21.80 

‘-9.12 

23.63 

293 

7175 

22.04 

-8.54 

23.64 

291 

8175 

28.37 

-6.70 

29.15 

283 

6200 

21.07 

-8.96 

23.63 

292 

7200 

21.96 

-8.20 

23.44 

290 

8200 

28.44 

-6.73 

29.23 

283 

6225 

21.79 

-8.95 

23.56 

292 

7225 

22.03 

-7.52 

23.28 

289 

0225 

28.33 

-7.20 

29.23 

284 

6250 

21.76 

-8.96 

23.53 

292 

7250 

21.83 

-7.23 

22.99 

288 

8250 

28.05 

-7.62 

29.07 

285 

6275 

21.91 

-9.18 

23.76 

293 

7275 

21.88 

-7.02 

22.98 

208 

8275 

27.99 

-7.60 

29.00 

285 

6300 

22.15 

-9.29 

24.02 

293 

7300 

22.29 

-6.94 

23.35 

207 

8300 

28.28 

-7.40 

29.23 

284 

6325 

22.29 

-9.03 

24.05 

292 

7325 

22.59 

-7.40 

23.77 

288 

8325 

28.49 

-7.94 

29.57 

285 

6350 

22.29 

-8.70 

23.93 

291 

7 350 

23.18 

-7.40 

24.33 

208 

8350 

28.61 

-8.64 

29.89 

287 

6375 

22.15 

-8.68 

23.79 

291 

7375 

23.71 

-6.95 

24.70 

206 

8375 

2 8.58 

-9.06 

29.98 

287 

6400 

22.03 

-8.87 

23.74 

292 

7400 

24.08 

-7.08 

25.10 

206 

8400 

28.50 

-8.97 

29.95 

287 

6425 

21.92 

-9.00 

23.70 

292 

7425 

24.20 

-7.48 

25.33 

207 

0425 

28.53 

-8.66 

29.82 

287 

6450 

22.15 

-9.21 

2 3.99 

292 

7450 

24.26 

-7.67 

25.44 

267 

8450 

28.30 

-8.83 

29.64 

287 

6475 

22.70 

-9.36 

24.55 

292 

7475 

24.42 

-8.05 

25.71 

288 

8475 

28.23 

-9.02 

29.64 

2 88 

6500 

23.30 

-9.36 

25.11 

292 

7500 

24.60 

-8.23 

26.01 

208 

8500 

28.32 

-9.19 

29.77 

288 

6525 

23.83 

-9.22 

25. 5S 

291 

7525 

24.93 

-8.42 

26.22 

299 

0525 

28.60 

-9.69 

30.20 

289 

6550 

24.10 

-9.22 

25.80 

291 

7550 

25.00 

-8.73 

26.56 

289 

8550 

28.53 

-10.26 

30.3? 

2 90 

6575 

24.50 

-9.24 

26.19 

290 

7575 

25.43 

-8.73 

26.89 

289 

8575 

28.65 

-10.04 

30.36 

289 

6600 

24.86 

-8.91 

26.40 

290 

7600 

25.90 

-8.49 

27.25 

280 

8600 

28.90 

-9.70 

30.49 

288 

6625 

24.80 

-8.70 

26.28 

289 

7625 

26.41 

-6.10 

27.62 

287 

8625 

28.45 

-10.09 

30.19 

289 

6650 

24.60 

-8.61 

26.06 

209 

7650 

26.78 

-8.13 

27.99 

287 

8650 

28.25 

-9.94 

29.94 

289 

6675 

24.34 

-8.43 

25.76 

289 

7675 

26.97 

-8.23 

28.19 

287 

8675 

28.65 

-10.20 

30.41 

289 

6700 

24.21 

-8.45 

25.64 

289 

7700 

27.13 

-8.19 

28. 34 

287 

8700 

28.69 

-11.29 

30.83 

291 

6725 

24.18 

-8.54 

25.65 

289 

7725 

27. 18 

-8.21 

28.39 

207 

8725 

28.83 

-10.96 

30. 84 

291 

6750 

24.12 

-3.63 

25.61 

290 

7750 

2 7.05 

-6.03 

28.22 

286 

8750 

28.80 

-10.89 

30.79 

291 

6775 

24.05 

-8.62 

25.55 

290 

7775 

26.87 

-7.61 

27.93 

286 

0775 

28.75 

-11.66 

31 .03 

292 

6B00 

23.96 

-8.40 

25.42 

289 

7800 

26.71 

-7. 3 8 

27.71 

2e5 

8800 

28.98 

-12.09 

31 .40 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0F ILE 






TEST NUMBER 

2272-4 

04/13/65 

, 1700Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

8825 

29.01 

-13.10 

31.83 

294 

982 5 

33.06 

-19.95 

38.61 

301 

1 0825 

35.95 

-18.90 

40.62 

298 

8850 

28.87 

-13.46 

31.85 

295 

9850 

33.14 

-19.76 

38.59 

301 

1C850 

36.17 

-18.20 

40.49 

2 97 

8875 

28.61 

-13.38 

31.58 

295 

9075 

33.21 

-19.20 

38.36 

300 

1C875 

36.07 

-18.35 

40.47 

297 

8900 

29.05 

-13.39 

31.98 

295 

9900 

33.13 

-19.10 

38.24 

300 

1C900 

36.00 

-18.84 

40.63 

297 

8925 

29.41 

-13.42 

32.32 

294 

9925 

33.40 

-18.46 

38.16 

299 

1C925 

36.01 

-18.72 

40.58 

2 97 

8950 

29.37 

-13.85 

32.47 

295 

9950 

33.71 

-18.10 

38.26 

298 

1C950 

36.19 

-18.75 

40 .*76 

297 

8975 

29.06 

-14.95 

32.68 

297 

9975 

33.96 

-17.79 

38.33 

297 

10975 

36.37 

-18.54 

40.83 

2 97 

9000 

29.36 

-15.41 

33.16 

298 

10000 

34.37 

-17.41 

38.53 

297 

11000 

35.98 

-19.01 

40.69 

298 

9025 

29.92 

-15.24 

33.58 

297 

10025 

34.02 

-18.09 

38.54 

298 

11025 

35.85 

-19.19 

40.67 

298 

9050 

29.47 

-15.80 

33.44 

298 

10050 

33.45 

-18.72 

38.34 

299 

11050 

35.78 

-19.41 

40.70 

298 

9075 

28.94 

-16.75 

33.44 

300 

10075 

34.02 

-17.86 

38.42 

298 

11075 

36.33 

-18.71 

40.86 

297 

9100 

29.57 

-16.08 

33.66 

298 

10100 

33.97 

-18.28 

38.57 

298 

11100 

36.48 

-18.72 

41.00 

297 

9125 

29.99 

-16.22 

34.10 

298 

10125 

33.78 

-18.70 

38.61 

299 

11125 

36.16 

-20.06 

41.35 

2 99 

9150 

29.84 

-16.61 

34.15 

299 

10150 

33.76 

-18.48 

38.49 

299 

11150 

36.67 

-19.36 

41.47 

298 

9175 

29.52 

-17.35 

34.24 

300 

10175 

34.20 

-18.19 

38.74 

298 

11175 

36.42 

-19.81 

41 .46 

298 


9200 

29.91 

-17.79 

34.80 

301 

10200 

34.40 

-18.36 

38.99 

298 

11200 

36.45 

-20.12 

41.64 

299 

9225 

30.61 

-17.08 

35.05 

299 

10225 

34.46 

-18.53 

39.13 

298 

11225 

36.82 

-20.15 

41.97 

299 

9250 

30.66 

-17.55 

35.33 

300 

10250 

34. 32 

-18.98 

39.22 

299 

11250 

35.59 

-22.00 

41.84 

302 

9275 

30.72 

-18.32 

35.77 

301 

10275 

33.96 

-19.32 

39.08 

299 

11275 

35.10 

-22.04 

41.44 

302 

9300 

30.79 

-18.82 

36.09 

301 

10300 

34.12 

-18.73 

38.92 

299 

11300 

36.41 

-20.23 

41.66 

299 


9325 

30.87 

-18.91 

36.20 

301 

10325 

34.11 

-18.79 

38.94 

299 

11325 

36.40 

-20.55 

41 . 81 

2 99 

9350 

31.12 

-18.91 

36.42 

301 

10350 

33.89 

-18.94 

38.82 

299 

11350 

36.44 

,-21.36 

42.24 

300 

9375 

31.19 

-19.54 

36.81 

302 

10375 

34.07 

-18.51 

38,77 

296 

11375 

36.94 

-2.0.60 

42.30 

299 

9400 

31.16 

-20. Cl 

37.03 

303 

10400 

33.91 

-10.98 

38.86 

299 

11400 

36.98 

-19.79 

41.94 

298 

9425 

31.42 

-20.18 

37.34 

303 

10425 

33.83 

-18.76 

38.68 

299 

11425 

36.79 

-20.54 

42.14 

299 

9450 

31.57 

-20.99 

37.91 

303 

10450 

33.88 

-18.57 

38.64 ' 

299 

11450 

36.00 

-21.69 

42.71 

300 

9475 

31.59 

-21.08 

37.97 

304 

10475 

33.61 

-19.23 

38.73 

300 

11475 

37.04 

-21.59 

42.88 

300 

9500 

32.36 

-20.85 

38.49 

303 

10500 

34.25 

-18.21 

38.79 

298 

11500 

37.40 

-20.83 

42.81 

299 

9525 

32.88 

-20.68 

38.95 

302 

10525 

34. 88 

-17.14 

38.87 

296 

11525 

37.26 

-21.57 

43.06 

300 

9550 

32.64 

-21.50 

39.09 

303 

10550 

34.65 

-17.64 

38.89 

297 

11550 

37.47 

-21.03 

42.97 

299 

9575 

32.86 

-21.40 

39.21 

303 

10575 

35.07 

-17.96 

39.40 

297 

11575 

38.22 

-20.45 

43.35 

298 

9600 

33.31 

-20.53 

39.13 

301 

10600 

35.45 

-17.94 

39.73 

297 

11600 

38.78 

-20.42 

43.82 

298 

9625 

32.97 

-21.31 

39.26 

303 

10625 

35.20 

-18.56 

39.80 

298 

11625 

38.74 

-20.61 

43.88 

298 

9650 

33.01 

-21.95 

39.64 

303 

10650 

35.24 

-18.28 

39.70 

297 

11650 

38.93 

-19.84 

43.70 

297 

9675 

33.26 

-21.88 

39.81 

303 

10675 

35.60 

-18.09 

39.93 

297 

11675 

38.77 

-20.06 

43.66 

297 


9700 

33.17 

-21.32 

39.43 

303 

10700 

35.71 

-18.57 

40.25 

297 

11700 

38.40 

-20.39 

43.48 

298 

9725 

32.81 

-20.64 

38.76 

302 

10725 

35.80 

-18.48 

40.29 

297 

11725 

39.58 

-18.42 

43.65 

295 

9750 

32.92 

-20.27 

38.66 

301 

10750 

35.67 

-18.86 

40.35 

298 

11750 

40.31 

-17.47 

43.94 

293 

9775 

32.75 

-20.85 

38.83 

302 

10775 

35.57 

-18.69 

40.18 

298 

11775 

39.85 

-18.25 

43.83 

294 

9800 

32.82 

-20.28 

38.57 

302 

10800 

35.74 

-18.44 

40.22 

297 

11800 

39.74 

-19.68 

44.35 

296 

ALT 

» altitude, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ = MERIDI0NAL 

C0MP0NENT : 

, WS =* 

WINC SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTI 0N 








FPS 

,-16 RADAR/J1MSPHERE HIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

2272-4 

04/13/65, 

, 1700Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

11825 

40.23 

-18.76 

44.39 

295 

12825 

36.72 

-19.64 

41.64 

298 

13825 

33.59 

-9.85 

35.01 

286 

11850 

40.53 

-17.16 

44.02 

293 

12850 

36. 54 

-20.55 

41.92 

299 

13850 

34.36 

-8.73 

35.45 

284 

11875 

41.62 

-16.22 

44.67 

291 

12875 

36.77 

-20.53 

42.11 

299 

13875 

34.06 

-10.33 

35.59 

287 

11900 

41.77 

-16.11 

44.77 

291 

12900 

36.95 

-19.42 

41.75 

. 298 

13900 

34.19 

-11.03 

35.92 

288 

11925 

40.83 

-17.50 

44.42 

293 

12925 

36.98 

-19.24 

41.68 

297 

13925 

35.27 

-10.17 

36.71 

286 

11950 

40.95 

-17.52 

44. 54 

293 

12950 

36.33 

-19.71 

41.33 

298 

13950 

35.47 

-12.04 

37.46 

289 

11975 

40.84 

-17.58 

44.47 

293 

12975 

35.30 

-20.98 

41.07 

301 

13975 

35.78 

-12.29 

37.83 

289 

12000 

40.95 

-18.06 

44.76 

294 

13000 

35.45 

-20.45 

40.92 

300 

14000 

36.05 

-11.92 

37.97 

288 

12025 

40.96 

-17.97 

44.73 

294 

13025 

34.75 

-20.49 

40.34 

300 






12050 

41.01 

-16.93 

44.36 

292 

13050 

33.61 

-20.63 

39.44 

301 







12075 

41.18 

-17.24 

44.65 

293 

13075 

32.96 

-19.70 

38.40 

301 

12100 

40.67 

-18.05 

44.49 

294 

13100 

32.99 

-20.11 

38.63 

301 

12125 

41.16 

-17.89 

44.88 

293 

13125 

32.80 

-20.32 

38.58 

302 

12150 

41.35 

-17.75 

45.00 

293 

13150 

32.24 

-20.36 

38.13 

302 

12175 

40.82 

-17.89 

44.57 

293 

13175 

31.62 

-20.35 

37.61 

303 


12200 

40.70 

-17.95 

44.48 

294 

13200 

31.27 

-20.37 

37.32 

303 

12225 

41.17 

-17.22 

44.63 

293 

13225 

32.17 

-17.84 

36.79 

299 

12250 

40.95 

-17. C4 

44.35 

292 

13250 

32.29 

-18.05 

36.99 

299 

12275 

40.23 

-16.33 

44.21 

294 

13275 

31.35 

-18.51 

36.41 

300 

12300 

' 40.28 

-18.82 

44.46 

295 

13300 

30.50 

-17.84 

35.33 

300 


12325 

40.12 

-18.34 

44.12 

294 

13325 

29.90 

-16.64 

34.21 

299 

12350 

39. B8 

-19.41 

44.35 

296 

13350 

31.79 

-14.07 

34.77 

294 

12375 

40.44 

-19.38 

44.84 

295 

13375 

32.18 

-13.50 

34.89 

293 

12400 

39.78 

-20.09 

44.56 

297 

13400 

30.59 

-14.28 

33.75 

295 

12425 

38.81 

-20.23 

43.76 

297 

13425 

30.19 

-13.86 

33.22 

294 

12450 

39.26 

-18.85 

43.55 

295 

13450 

30.54 

-12.13 

32.85 

291 

12475 

39.03 

-19.34 

43.56 

296 

13475 

30.43 

-12.52 

32.91 

292 

12500 

39.17 

-19.03 

43.55 

296 

13500 

30.85 

-11.52 

32.93 

290 

12525 

39.05 

-19.38 

43.59 

296 

13525 

31.42 

-10.36 

33.08 

288 

12550 

39.48 

-18.78 

43.72 

295 

13550 

30.86 

-11.99 

33.10 

291 

12575 

39.25 

-19.15 

43.67 

296 

13575 

31.15 

-11.84 

33.32 

291 

12600 

38.93 

-18.97 

43.31 

296 

13600 

32.24 

-10.51 

33.91 

288 

12625 

39.07 

-18.38 

43.18 

295 

1362 5 

32.56 

-10.99 

34.36 

268 

12650 

38.82 

-19.21 

43.31 

296 

13650 

33.62 

-10.97 

35.36 

288 

12675 

38.79 

-19.60 

43.46 

297 

13675 

33.88 

-10.85 

35.58 

288 

12700 

38.67 

-19.36 

43.25 

296 

13700 

33.61 

-10.58 

35.24 

287 

12725 

37.90 

-20.35 

43.02 

298 

13725 

33.04 

-11.10 

34.86 

288 

12750 

37.39 

-20.74 

42.76 

299 

13750 

33.39 

-10.76 

35.09 

288 

12775 

36.92 

-20.90 

42.43 

299 

13775 

34.04 

-9.23 

35.27 

285 

12800 

36.94 

-20.71 

42.35 

299 

13800 

34.12 

-8.71 

35.21 

284 


B Z0NAL C0MP0NENT, HZ = MERIDIONAL COMPONENT, HS « HINC SPEED, THETA - HIND 0 1 RECTI 0N 


ALT = ALTITUDE, WX 
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ALT 

METERS 

225 

250 

275 

300 

325 


350 

375 

400 

425 

450 


475 

500 

525 

550 

575 


600 

625 

650 

675 

700 


725 

750 

775 

800 

825 


850 

875 

900 

925 

950 


975 

1000 

1025 

1050 

1075 


1100 

1125 

1150 

1175 

1200 


AL 


ALT 

METERS 

3225 
3250 
32 75 
3 300 
3325 


3350 

3375 

3400 

3425 

3450 


3475 

3500 

3525 

3550 

3575 


3600 

3625 

3650 

3675 

3700 


3725 

3750 

3775 

3800 

3825 


3850 

3875 

3900 

3925 

3950 


3975 

4000 

4025 

4050 

4075 


4100 
4125 
4 150 
4175 
4200 


TABLE 1 1 “82 

FPS-16 RADAR/J1HSPHERE WINQ VEL0CITY PROFILE 


WX 

M/SEC 

W 2 

TEST NUMBER 
US THETA 

2272-8 ' 

ALT 

04/13/65, 

WX 

, 2210 Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
ThETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

-0.15 

1.51 

1.52 

174 

1225 

9.11 

-3.82 

9.88 

293 

2225 

4.31 

-6.44 

7.75 

326 






3.95 

-i 97 

9.79 

294 

7250 

4.05 

-6.30 

7.49 

327 

0.4? 

1.35 

2.45 

1.20 

0.93 

i. 25 

1.64 

235 

1275 

8.89 

—4 i 19 

9.83 

295 

2275 

3.88 

-5.99 

7.14 

327 

0.50 

2.50 

258 

1300 

8.97 

-4.34 

9.97 

296 

2300 

3.84 

— 5.63 

6.82 

326 

3.60 

0.02 

3.60 

270 

1325 

9.04 

-4.62 

10.15 

297 

2325 

3.73 

-5.48 

6.63 

326 

4.64 

-0.34 

4.65 

274 

1350 

8.93 

-4.93 

10.21 

299 

2350 

3.56 

-5.24 

6.33 

326 

5.54 

-0.51 

5.56 

275 

1375 

8.94 

-5.47 

10.48 

301 

2375 

3.50 

-5.09 

6.16 

325 

6.30 

-0.58 

6.32 

275 

1400 

8.79 

-6.17 

10.74 

305 

2400 

3.40 

-5.10 

6.13 

326 

6.62 

-0.82 

6.67 

277 

1425 

8.53 

-6.56 

10.76 

307 

2425 

3.31 

-4.94 

5.94 

326 

6.43 

-0.91 

6.49 

278 

1450 

8.59 

-6.97 

11.06 

309 

2450 

3.35 

-4.81 

5.86 

32 5 

6.33 

— 0.08 

6.39 

278 

1475 

8.76 

-7.60 

11.61 

311 

2475 

3.34 

-4.86 

5.89 

325 

6.26 

-0.91 

6.33 

270 

1500 

8.99 

-B.21 

12.18 

312 

2500 

3.27 

-4.71 

5.74 

325 

6.21 

-0.92 

6.27 

278 

1525 

9.06 

-8.84 

12.66 

314 

2525 

3.24 

-4.46 

5.51 

324 

6.56 

-0.96 

6.63 

278 

1550 

8.93 

-9.60 

13.11 

317 

2550 

3.10 

-4.37 

5.35 

324 

7.01 

-1.06 

7.09 

276 

1575 

8.93 

- 10.22 

13.57 

319 

2575 

3.01 

-4.28 

5.24 

325 

7.53 

-1.07 

7.60 

278 

1600 

9.00 

-10.85 

14.10 

320 

2600 

3.16 

-4.19 

5.25 

323 

7.85 

-1.03 

7.92 

277 

1625 

8.67 

-11.44 

14.35 

323 

2625 

3.26 

-4.22 

5.33 

322 

7.77 

- 1 .02 

7.84 

277 

1650 

8 . 10 

-11.57 

14.12 

325 

2650 

3.33 

-4.25 

5 . 40 

322 

7.66 

-0 .95 

7.71 

277 

1675 

7.70 

-11.62 

13.94 

326 

2675 

3.91 

-4.17 

5.72 

317 

7.56 

-0.90 

7.61 

277 

1700 

7.45 

- 11.68 

13.85 

327 

2700 

4.40 

-4.09 

6 .01 

313 

7.67 

-0.96 

7.73 

277 

1725 

7.37 

-11.77 

13.89 

328 

2725 

4.60 

-3.86 

6.02 

310 

8.19 

-1.13 

8.27 

27 B 

1750 

6.98 

-12.04 

13.92 

330 

2750 

4.91 

-3.67 

6.13 

307 

0.50 

-1.38 

8.61 

279 

1775 

6.43 

- 12.21 

13.80 

332 

2775 

5.09 

-3.92 

6.43 

307 

8.49 

-1.45 

8.61 

290 

1800 

5.95 

-12.06 

13.44 

334 

2 800 

5.10 

-4.20 

6.65 

310 

0.47 

-1.47 

8.60 

280 

1825 

5.63 

-11.73 

13.01 

334 

2825 

5.29 

-4.37 

6.86 

309 

8.29 

-1.77 

8.47 

282 

1850 

5.69 

-11.48 

12.81 

333 

2850 

5.53 

-4.58 

7.18 

309 

8.15 

-1.89 

8 . 37 

283 

1875 

5.91 

-11.50 

12.93 

333 

2875 

5.60 

-4.71 

7.31 

310 

8.10 

-1.59 

8.34 

284 

1900 

6.06 

- 11.66 

13.14 

332 

2900 

5.78 

-4.77 

7.49 

309 

8.16 

-2.15 

8.44 

285 

1925 

6.02 

-11.50 

12.98 

332 

2925 

5.97 

-5.10 

7.85 

310 

8.46 

-2.15 

8.73 

284 

1950 

5.85 

-11.41 

12.83 

333 

2950 

6.22 

-5.40 

8.23 

311 

8.70 

- 2.22 

8.98 

284 

1975 

5.78 

-11.48 

12.85 

333 

2975 

6.62 

-5.62 

8.68 

310 

8.85 

-2.29 

9.14 

284 

2000 

5.99 

-1 1 .47 

12.94 

332 

3000 

6.68 

-5.74 

B. 96 

3 10 

8.94 

-2.50 

9.28 

285 

2025 

6.14 

-11.41 

12.95 

332 

3025 

7.36 

-5.68 

9 . 29 

307 

8.89 

-2.83 

9.33 

287 

2050 

6.22 

-11.08 

12.71 

331 

3050 

8.00 

-5.78 

9.87 

306 

8.77 

-3.C2 

9.27 

289 

2075 

6.34 

-10.28 

12.08 

328 

3075 

8.56 

-6.07 

10.50 

305 

8.72 

-3.15 

9.27 

290 

2100 

6.26 

-9.26 

1 1.18 

326 

3100 

8.86 

- 6.20 

10.82 

305 

9.03 

-3.28 

9.60 

290 

2125 

5.91 

-8.41 

10.28 

325 

3125 

8.89 

-6.07 

10. 76 

304 

9.47 

-3. 33 

10.04 

289 

2150 

5.58 

-7.88 

9.65 

325 

3150 

8.81 

-5.78 

10.54 

303 

9.58 

-3.57 

10.22 

290 

2175 

5.31 

-7.48 

9.17 

324 

3175 

8.68 

-5.66 

10.37 

303 

9.37 

-3.83 

10.13 

292 

2200 

4.81 

-6.89 

8.41 

325 

3200 

8.67 

-5.86 

10.46 

304 

r • ALTITUDE, WX 

- 20NAL 

C0MP0N6 NT 

, W2 » ME R I D I 0NAL 

C0MP0NENT , WS =* 

WINC SP6E0, 

THETA - 

WIND DIRECTI 0N 




WX 

MZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 
2272*8 04/13/65, 2210Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

8.63 

- 6 . 10 

10.56 

305 

4225 

13.11 

-4.77 

13.95 

29C 

5225 

18.17 

-12.71 

22.18 

305 

8.48 

- 6.10 

10.45 

306 

4250 

13.42 

-4.78 

14.24 

289 

5250 

18.27 

-12.79 

22.30 

305 

8.45 

-5.99 

10.36 

305 

4275 

13.46 

-4.82 

14.29 

290 

5275 

18.40 

-12.69 

22.35 

304 

6.52 

-5.86 

10.34 

304 

4300 

13.28 

-4.77 

14.11 

290 

5300 

18.44 

-12.85 

22.48 

305 

8.42 

-5.81 

10.23 

304 

4325 

12.31 

-4.50 

13.11 

290 

5325 

18.54 

-13.07 

22.66 

305 

8 .34 

-5.74 

10.13 

304 

4350 

12.54 

-4.81 

13.43 

291 

5350 

18.58 

-13.26 

22.83 

305 

8.43 

-5.72 

10.19 

304 

4375 

13.73 

-5.45 

14.77 

291 

5375 

18.68 

-13.51 

23.06 

306 

8.53 

-5.85 

10.35 

304 

4400 

13.73 

-5.56 

14.82 

292 

5400 

19.03 

-13.38 

23.27 

305 

8.66 

- 6 . CO 

10.54 

305 

4425 

13.80 

-5.60 

14.89 

292 

5425 

19.54 

-13.19 

23.57 

304 

8.90 

-5.95 

10.70 

304 

4450 

14.25 

-5.75 

15.36 

292 

5450 

20.06 

-13.06 

23.93 

303 

8.86 

-5.72 

10.54 

303 

4475 

14.66 

-5.81 

15.77 

291 

5475 

20.46 

-12.97 

24.23 

302 

8.65 

-5.34 

10.16 

302 

4500 

14.77 

-5.87 

15.90 

291 

5500 

20.48 

-13.15 

24.34 

303 

8.58 

-5.C7 

9.97 

300 

4525 

15.00 

-5.73 

16.06 

291 

5525 

20.52 

-13.29 

24.45 

303 

8.48 

-5.01 

9.85 

300 

4550 

14. 9B 

-5.52 

15.97 

290 

5550 

20.71 

-13.21 

24.56 

302 

8.57 

-4.69 

9.77 

299 

4575 

14.81 

-5.52 

15.81 

290 

5575 

20.88 

-13.25 

24.73 

302 

8.69 

-4.33 

9.72 

296 

4600 

15.05 

-5.54 

16.04 

290 

5600 

21.17 

-13.21 

24.95 

302 

8.69 

-4.22 

9.66 

296 

4625 

15.30 

-5.64 

16.30 

290 

5625 

21.16 

-13.18 

24.93 

302 

0.64 

-3.99 

9.52 

295 

4650 

15.00 

-6.16 

16.96 

291 

5650 

21.19 

-13.33 

25.03 

302 

8.72 

-3.65 

9.45 

293 

4675 

16.22 

- 6.86 

17.61 

293 

5675 

21.34 

-13.21 

25.10 

302 

8.80 

-3.49 

9.47 

291 

4700 

16.29 

-7.48 

17.92 

294 

5700 

21.48 

-13.40 

25.32 

302 

8.89 

-3.41 

9.52 

291 

4725 

16.56 

-7.80 

18.31 

295 

5725 

21.58 

-13.89 

25.66 

303 

9.44 

-3.39 

10.03 

290 

4750 

16.84 

- 8.20 

18.73 

296 

5750 

21.54 

-14.40 

25.91 

3 04 

9.88 

-3.36 

10.43 

289 

4775 

16.96 

-8.50 

1 B.97 

296 

5775 

21.64 

-14.73 

26.18 

304 

9.96 

-3.08 

10.43 

287 

4800 

17.22 

- 6.00 

19.34 

297 

5000 

21.83 

-14. 78 

26.37 

304 

10.25 

-2.63 

10.58 

284 

4825 

17.68 

-9.43 

20.04 

298 

5825 

21.56 

-14.76 

26.13 

304 

10.40 

-2.51 

10.70 

283 

4850 

10.02 

-9.81 

20.52 

298 

5850 

21.49 

-14.50 

25.92 

304 

10.45 

-2.54 

10.76 

283 

4875 

18.13 

-1U.27 

20.84 

299 

5875 

21.27 

-14.57 

25.78 

304 

10.70 

-2.53 

10.99 

283 

A900 

18.20 

-10.92 

21.23 

301 

5900 

20.74 

-15.11 

25.66 

306 

10.83 

-2.49 

11.11 

283 

4925 

18.14 

- 11 . 2 ? 

21.33 

302 

5925 

20.71 

-15.51 

25.88 

307 

10.91 

-2.64 

11.22 

283 

4950 

10.11 

-U.55 

21.48 

302 

5950 

21.14 

-15.93 

26.47 

307 

11.01 

-2.79 

11.36 

284 

4975 

18.20 

- 11.86 

21.72 

303 

5975 

21.41 

-16.30 

26.91 

307 

11 .07 

-2.75 

11.4-1 

284 

5000 

18.05 

- li .02 

21.69 

203 

6000 

21.56 

- 16.02 

26.86 

306 

11.19 

- 2.01 

11.53 

284 

5025 

18.16 

-12.36 

2 1.97 

304 

6025 

22.01 

-15.36 

26.84 

305 

11.48 

-2.87 

11.83 

284 

5050 

18.51 

-12.60 

22.39 

304 

6050 

22.29 

-14.80 

26.76 

303 

12.03 

-2.82 

12.36 

283 

5075 

18.61 

-12.63 

22.49 

304 

6075 

22.63 

-14.41 

26.83 

302 

12.40 

-3.00 

12.76 

283 

5100 

18.56 

- 12.66 

22.47 

304 

6100 

22.96 

-14.14 

26.96 

301 

12.47 

-3.45 

12.94 

285 

5125 

18. 38 

-12.73 

22.36 

305 

6125 

22.89 

-14.02 

26.85 

301 

12.63 

-3.99 

13.24 

267 

5150 

18.09 

-12.57 

2 2.03 

305 

6150 

22.71 

-13.82 

26.58 

301 

12.91 

-4.31 

13.61 

288 

5175 

18.10 

- 12.66 

22.10 

305 

6175 

22.62 

-13.57 

26.36 

301 

12.94 

-4. 53 

13.72 

289 

5200 

18.21 

-12.72 

22.21 

305 

6200 

22.87 

-13.13 

26.37 

300 
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TABLE ll-W icon't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

2272-8 

04/13/65, 

, 2210Z, 

EASTERN 

TEST RANGE. 

FL0RIDA 




ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

6225 

22.82 

-12.81 

26.17 

299 

7225 

22.86 

-11.01 

25.38 

296 

8225 

28.03 

-11.67 

30.36 

6250 

22.76 

-12.79 

26. 11 

299 

7250 

22.78 

-11.27 

25.42 

296 

8250 

28. LI 

-11.76 

30.47 

6275 

23.03 

-12.53 

26.22 

298 

7275 

22.63 

-li.34 

25.32 

296 

8275 

2 8.09 

-11.77 

30.45 

6300 

23.11 

-12.36 

26.21 

298 

7300 

22.68 

-11.25 

25.32 

296 

8300 

28.04 

-11.87 

30.45 

6325 

22.99 

-12.47 

26.15 

298 

7325 

22.95 

-n.oo 

25.45 

295 

8325 

28.31 

-11.97 

30.73 

6350 

23.07 

-12.34 

26.16 

298 

7350 

23.25 

-10.55 

25.53 

294 

8350 

28.53 

-11.96 

30.94 

6375 

23.15 

-12.23 

26.18 

298 

7375 

23.32 

-10.44 

25.55 

294 

8375 

28.74 

-12.23 

31.24 

6400 

22.95 

-12.12 

25.95 

298 

7400 

23.52 

-10.65 

25.82 

294 

8400 

28.95 

-12.85 

31.60 

6425 

22.64 

-11.62 

25.44 

297 

7425 

23.86 

-11.13 

26.32 

295 

8425 

28.76 

-13.38 

31.72 

6450 

21.86 

-11.49 

24.69 

298 

7450 

24.04 

-11.97 

26.86 

296 

8450 

28.67 

-13.27 

31.59 

6475 

21.34 

-11.37 

24.18 

298 

7475 

24.18 

-12.45 

27.20 

297 

e475 

28.79 

-13.34 

31.73 

6500 

21.23 

-11.16 

23.98 

298 

7500 

23.99 

-12.78 

27.18 

298 

0500 

28. B3 

-13.34 

31 .77 

6525 

20.93 

-11.40 

23.83 

298 

7525 

23.80 

-13.22 

27.22 

299 

8525 

28.73 

-13.31 

31.67 

6550 

20.98 

-11.76 

24.05 

299 

7550 

23.49 

— 13.84 

27.26 

300 

8550 

28.67 

-13.48 

31.68 

6575 

20.96 

-11.80 

24.05 

299 

7575 

23.05 

-14.51 

27.23 

302 

8 575 

28.51 

-13.38 

31 . 50 

6600 

20.88 

-12.13 

24.15 

300 

7600 

22.74 

-14.76 

27.11 

303 

8600 

28.32 

-13. 18 

31.24 

6625 

21.00 

-12.43 

24.40 

300 

7625 

22.98 

-14.57 

27.21 

302 

8625 

28.23 

-12.95 

31 .06 

6650 

21.05 

-12.17 

24.32 

300 

7650 

23.36 

-14.16 

27.31 

301 

8650 

28.11 

-13.07 

31.00 

6675 

21.21 

-12.11 

24.42 

300 

7675 

23.40 

-13.71 

27.12 

300 

8675 

28.03 

-13.17 

30.97 

6700 

21.37 

-11.90 

24.46 

299 

7700 

23.54 

-13.00 

26.89 

299 

8700 

27.83 

-13.34 

30.87 

6725 

21.35 

-11.61 

24.30 

298 

7725 

23.51 

-12.82 

26.78 

298 

8725 

27.94 

-13.55 

31.06 

6750 

20.98 

-11.64 

24.00 

299 

7750 

23.31 

-12.88 

26.63 

299 

8750 

28.07 

-13.56 

31 . 17 

6775 

20.60 

-11.80 

2 3.74 

300 

7775 

23.20 

-12.97 

26.58 

299 

8775 

27.99 

-13.79 

31.21 

6800 

20.41 

-11.82 

23.59 

300 

7800 

23.22 

-12.81 

26.51 

299 

8800 

27.93 

-14.14 

31.30 

6825 

20.96 

-11.52 

23.92 

299 

7825 

23.23 

-12.52 

26.39 

298 

8825 

27.98 

-13.82 

31.21 

6850 

21.37 

-11.60 

24.31 

290 

7850 

23.15 

-12.62 

26.37 

298 

8850 

28.14 

-13.95 

31.41 

6875 

21.47 

-11.68 

24.44 

298 

7875 

23.28 

-12.39 

26.37 

298 

0875 

2B.14 

-14.47 

31.64 

6900 

21.79 

-11.69 

24.73 

298 

7900 

23.53 

- 12.27 

26.54 

297 

8900 

27.98 

-14.34 

31.44 

6925 

21.85 

-11.68 

24.78 

298 

7925 

23.77 

-12.33 

26.78 

297 

0925 

27.79 

-14.25 

31.23 

6950 

22.09 

-11.68 

24.99 

298 

7950 

24.35 

-12.47 

27.36 

297 

8950 

27.82 

-14.33 

31.30 

6975 

22.54 

-11.59 

25.34 

297 

7975 

24.84 

-12.97 

26.02 

297 

8975 

27.88 

-14.83 

31.58 

7000 

22.73 

-11.27 

25.37 

296 

8000 

25.30 

-13.02 

28.46 

297 

9000 

27.59 

-15.42 

31.60 

7025 

22.77 

-11.06 

25.32 

296 

8025 

25.59 

-13.04 

28.73 

297 

9025 

27.90 

-15.48 

31.91 

7050 

22.89 

-10.77 

25.30 

295 

8050 

26.24 

-12.93 

29.25 

296 

9050 

28.39 

-15.72 

32.45 

7075 

23.05 

-10.43 

25.30 

294 

8075 

26.99 

-12.66 

29.81 

295 

9075 

28.77 

-16.33 

33.08 

7100 

22.94 

-10.25 

25.12 

294 

8100 

27.23 

-12.50 

29.96 

294 

9100 

29.07 

-16.97 

33.66 

7125 

22.76 

-10.22 

24.95 

294 

8125 

27.46 

-12.40 

30.13 

294 

9125 

29.30 

-17.78 

34.27 

7150 

22.79 

-10.54 

25.11 

295 

8150 

27.67 

-12.56 

30.38 

294 

9150 

29.49 

-17.92 

34.50 

7175 

22.78 

-10.78 

25.20 

295 

8175 

27.88 

-12.36 

30.50 

294 

9175 

29.44 

-18.45 

34.75 

7200 

22.82 

-10.88 

25.28 

295 

8200 

27.99 

-11.97 

30.44 

293 

9200 

29.39 

-18.72 

34.84 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

, WZ - MERIDI 0NAL 

C0MP0NENT, WS * 

WINC SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTI0N 



ALT 

WX 

WZ 

WS 

F PS-1 6 RADAR/JIMS PH ERE WIND 
TEST NUMBER 2272-8 04/13/65, 2210Z, 

THETA ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

9225 

29.43 

-18.83 

34.93 

302 

10225 

32.56 

-22.40 

39.53 

304 

11225 

39.41 

-25.79 

47.10 

9250 

29.27 

-19.47 

35.16 

303 

10250 

32.88 

-22.52 

39.86 

304 

11250 

39.72 

-24.99 

46.92 

9275 

29.38 

-19.71 

35.38 

304 

10275 

32.88 

-22.64 

39.92 

304 

11275 

39.73 

-25.23 

47 • 06 

9300 

29.61 

-19.90 

35.68 

304 

10300 

32.99 

-23.09 

40.27 

305 

11300 

39.41 

-26.16 

47.30 

9325 

29.46 

-20.12 

35.68 

304 

10325 

33.12 

-23.41 

40.56 

305 

11325 

39.41 

-26.13 

47.29 

9350 

29.37 

-20.10 

35.59 

304 

10350 

33.07 

-23.45 

40.54 

305 

11350 

40.14 

-25.21 

47.40 

9375 

29.25 

-20.33 

35.62 

305 

10375 

33.04 

-23.48 

40.53 

305 

11375 

39.88 

-25.77 

47 . 49 

9400 

29.23 

-20.47 

35.68 

305 

10400 

33.75 

-23.95 

41.39 

305 

11400 

39.33 

-25.90 

47.10 

9425 

29.17 

-20.44 

35.62 

305 

10425 

34.07 

-23.86 

41.59 

305 

11425 

39.93 

-24. 84 

47.03 
47 . 1 3 

9450 

29.06 

-20.66 

35.66 

305 

10450 

34.03 

-23.20 

41.18 

304 

11450 

40.11 

-24.85 

9475 

29.19 

-20.94 

35.93 

305 

10475 

34.34 

-23.21 

41.45 

304 

11475 

39.96 

-25.51 

47.41 

9500 

29.25 

-21.40 

36.24 

306 

10500 

34.63 

-23.02 

41.59 

303 

11500 

40.24 

-25.45 

47.61 

9525 

29.19 

-21.57 

36.30 

306 

10525 

34.75 

-22.61 

41.46 

303 

11525 

41.03 

-24.66 

47.88 

9550 

29.12 

-21.48 

36.18 

306 

10550 

34.59 

-22.59 

41.32 

303 

11550 

41.26 

-25.07 

48 .28 

9575 

29.02 

-21.75 

36.27 

307 

10575 

34.26 

-22.66 

41.08 

303 

11575 

41.11 

-25.27 

48.26 

9600 

29.02 

-21.82 

36.31 

307 

10600 

34.63 

-21.95 

41.17 

302 

11600 

42.00 

-24.39 

48.57 

9625 

29.07 

-21.59 

36.21 

306 

10625 

35.10 

-21.97 

41.41 

302 

11625 

41.48 

-24.91 

48.38 

9650 

29.10 

-21.72 

36.31 

307 

10650 

34.97 

-22.39 

41.53 

302 

11650 

41.06 

-25.37 

48.26 

9675 

29.21 

-22.05 

36.60 

307 

10675 

35.26 

-22.17 

41.65 

302 

11675 

41.52 

-25.09 

48.51 

9700 

29.56 

-21.97 

36. 84 

306 

10700 

35.24 

-22.44 

41.78 

302 

11700 

41.33 

-25.21 

48.41 

9725 

29.78 

-21.91 

36.97 

306 

10725 

35.15 

-22.64 

41.80 

303 

11725 

41.20 

-25.26 

48.33 

9750 

29.98 

-21.87 

37.11 

306 

10750 

35.30 

-22.91 

42.08 

303 

11750 

40.73 

-25. 16 

47 . 87 

9775 

30.12 

-21.49 

37.00 

305 

10775 

35.63 

-23.52 

42.69 

303 

11775 

40.99 

-24.16 

47.58 

9800 

30.27 

-21.39 

37.07 

305 

10800 

35. B3 

-23.57 

42.89 

303 

11800 

40.78 

-24.89 

47.78 

9825 

30.67 

-21.59 

37.51 

305 

10825 

36.10 

-24.07 

43.39 

304 

11825 

40.44 

-25.43 

47.77 

9850 

30.60 

-22.35 

37.90 

306 

10850 

36.42 

-24.72 

44.02 

304 

11850 

40.56 

-24.96 

47.63 

9875 

30.76 

-22.43 

38.07 

306 

10875 

36.97 

-24.48 

44.34 

303 

11875 

40.15 

-24.95 

47.27 

9900 

30.90 

-22.34 

38. 13 

306 

10900 

37.67 

-24.66 

45.03 

303 

11900 

39.19 

-25.32 

46.66 

9925 

30.72 

-22.70 

38. 20 

306 

10925 

37.64 

-25.03 

45.20 

303 

11925 

39.02 

-25.38 

46.55 

9950 

30.95 

-22.63 

38.34 

306 

10950 

37.76 

-24.99 

45.28 

303 

11950 

39.42 

-24.79 

46.56 

9975 

31.17 

-22.86 

38.65 

306 

10975 

38.24 

-24.84 

45.60 

303 

11975 

39.20 

-25.28 

46.64 

10000 

31.50 

-22.92 

38.96 

306 

11000 

38.50 

-24.78 

45.78 

303 

12000 

39.30 

-25.35 

46.76 

10025 

31.99 

-22.70 

39.23 

305 

11025 

38.45 

-25.20 

45.97 

303 

12025 

39.61 

-25.42 

47 . 06 

10050 

32.30 

-22.88 

39.59 

305 

11050 

38.50 

-25.43 

46.13 

303 

12050 

39.67 

-25.20 

47.00 

10075 

32.64 

-22.60 

39.70 

305 

11075 

38.46 

-26.00 

46.43 

304 

12075 

39.93 

-25.09 

47.16 

10100 

32.65 

-22.30 

39.54 

304 

moo 

38.64 

-25.79 

46.45 

304 

12100 

39.91 

-25.57 

47.39 

10125 

32.41 

-22.85 

39.65 

305 

11125 

38.68 

-25.12 

46.12 

303 

12125 

39.97 

-24.91 

47 . 09 

10150 

32.41 

-22.39 

39.39 

304 

11150 

38.44 

-25.93 

46.36 

304 

12150 

39.78 

-24.20 

46,57 

10175 

32.51 

-21.37 

39.91 

303 

11175 

38.90 

-25.68 

46.61 

303 

12175 

39.74 

-24.68 

46.78 

10200 

32.34 

-21.89 

39.05 

304 ' 

11200 

39.31 

-25.50 

46.86 

303 

12200 

40.02 

-24 .75 

47.05 


ALT * ALTITUDE* WX =» ZONAL COMPONENT* WZ » MERIDIONAL COMPONENT, WS - WIND SPEED, THETA - WIND DIRECTION 


THETA 

DEG 

292 

293 
293 
293 
293 


293 

293 

294 

295 
295 


295 

295 

295 

295 

295 


295 
2 94 
295 
295 
295 


296 
2 96 

296 

297 
296 


2 96 
297 
297 
297 
2 97 


298 

299 
299 
299 
299 


3 00 
301 

301 

302 
3 02 


THETA 

DEG 

303 

302 

302 

303 
303 


3 02 
303 
303 
302 
302 


302 

302 

301 

301 

301 


300 

301 

302 
301 
301 


301 

302 
3 00 

301 

302 


301 

302 

303 
3 03 
302 


303 

303 

303 

302 

302 


302 

302 

301 

302 
302 
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TABLE 11-82 (con't) 






FPS 

1-16 RADAR / JIMS PH ERE WIND 

VEL0CITY 

PR2FILE 





TEST NUMBER 

2272-8 

04/13/65, 

, 2210 Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12225 

40.70 

-23.61 

47.05 

300 

13225 

35.30 

-19.77 

40.46 

299 

12250 

40.8 2 

-23.48 

47.09 

300 

13250 

35.63 

-19.60 

40. 6ft 


12275 

40.40 

-23.87 

46.93 

300 

13275 

35.79 

-20.22 

41.11 

299 

12300 

40.55 

-23.41 

46.02 

300 

13300 

35.62 

-20.32 

41.01 

300 

12325 

40.76 

-23.26 

46.93 

300 

13325 

35.51 

-20.52 

41.02 

300 

12350 

41.31 

-22.21 

46.90 

298 

13350 

35.04 

-21.06 

40.88 

301 

12375 

41.40 

-21.51 

46.65 

297 

13375 

34.01 

-21.86 

40.43 

303 

12400 

40.51 

-21.67 

45.94 

298 

13400 

33.85 

-22.74 

40.77 

304 

12425 

40.55 

-21.18 

45.75 

297 

13425 

33.66 

-22.94 

40.73 

304 

12450 

40.68 

-21.08 

45.01 

297 

13450 

32.75 

-22.89 

39.96 

305 

12475 

40.80 

-20.91 

45.85 

297 

13475 

32.11 

-21.92 

38.88 

304 

12500 

41.53 

-19.94 

46.07 

295 

13500 

32.43 

-22.70 

39.58 

305 

12525 

41.04 

-20.14 

45.71 

296 

13 525 

32.54 

-22.41 

39.51 

304 

12550 

39.49 

-21.34 

44. 68 

298 

13550 

32.20 

-21.97 

38.98 

304 

12575 

41.31 

-20.34 

46.05 

296 

13575 

31.92 

-22.09 

38.82 

305 

12600 

41.70 

-20.18 

46.33 

296 

1 3600 

32.19 

-20.81 

38.33 

203 

12625 

42 .01 

- 19.67 

46.39 

295 

13625 

31.42 

-20.91 

37.74 

303 

12650 

42.07 

-19.80 

46.49 

295 

13650 

31.35 

-21.53 

30.03 

304 

12675 

41.41 

-20.58 

46.24 

296 

13675 

31.53 

-20.76 

37.75 

303 

12700 

40.52 

-20.58 

45.44 

297 

13700 

30.81 

-19.18 

36.30 

302 

12725 

39.92 

-19.64 

44.50 

296 

13725 

30.24 

-20.38 

36.46 

304 

12750 

40.10 

-21.20 

45.36 

298 

13750 

29.97 

-20.27 

36.10 

304 

12775 

39.68 

-21.38 

45.25 

298 

13775 

30.40 

-19.81 

36.29 

303 

12800 

36.81 

-21.62 

44.43 

299 

13800 

30.78 

-19.05 

36.20 

302 

12825 

37.58 

-21.70 

43.40 

300 

13825 

30.55 

-18.07 

35.50 

300 

12850 

38.09 

-21.38 

43.68 

299 

13850 

29.81 

-18.04 

34.85 

301 

12875 

37.90 

-22.42 

44.03 

300 

13875 

30.41 

-17.73 

35.20 

300 

12900 

37.09 

-22.86 

43.57 

301 

13900 

30.88 

-17.82 

35.65 

300 

12925 

36.48 

-23.33 

43.30 

302 

13925 

30.72 

-17.99 

35.60 

300 

12950 

36.37 

-23.88 

43.51 

303 

13950 

31.24 

-17.49 

35.81 

299 

12975 

36.42 

-23.48 

43.33 

303 

13975 

32.04 

-10.54 

37.02 

300 

13000 

36.70 

-22.95 

43.28 

302 

14000 

31.94 

-19.15 

37.24 

301 

13025 

36.47 

-22.68 

42.95 

302 

14025 

32.00 

-19.02 

37.22 

301 

13050 

36.42 

-21.94 

42.52 

301 

14050 

31.73 

-19.34 

37.15 

301 

13075 

36.62 

-20.44 

41.94 

299 

14075 

31.90 

-18.43 

36.84 

300 

13100 

35.88 

-21.24 

41.70 

300 

14100 

32.28 

-17. 3B 

36.66 

298 

13125 

35.73 

-20.91 

41.40 

300 

14125 

32.34 

-16.59 

36.35 

297 

13150 

35.54 

-20.44 

41.00 

300 

14150 

32.70 

-15.69 

36.27 

295 

13175 

35.74 

-19.75 

40.83 

299 

14175 

32.81 

-15.58 

36.32 

295 

13200 

35.90 

-19.24 

40.73 

290 

14200 

32.87 

-15.00 

36.13 

294 


FLORIDA 

ALT WX 

METERS M/SEC 

14225 32.86 

14250 33.43 

14275 33.17 

14300 33.16 

14325 33.13 


14350 32.46 
14375 33.65 
14400 33.42 
14425 32.68 
14450 33.37 


14475 33.60 
14500 31.95 
14525 31.11 
14550 30.50 
14575 30.24 


14600 30.03 
14625 29.13 
14650 29.75 
14675 29.80 
14700 29.07 


14725 28.45 
14750 27.01 
14775 27.28 
14800 27.07 
14825 25.93 


14850 26.28 
14875 26.23 
14900 26.33 
14925 26.07 
14950 25.74 


14975 25.93 
15000 25.40 
15025 26.14 
15050 26.79 
15075 25.32 


15100 26.79 
15125 28.15 
15150 28.54 
15175 28.62 
15200 28.83 


wz ws 

M/SEC M/SEC 

-14.16 35.78 

-13.40 36.01 

-15.64 36.67 

-15.89 36.77 

-15.82 36.71 


-17.36 36.82 
-16.69 37.56 
-17.65 37.79 
-19.13 37.87 
-18.42 38.12 


-17.71 37.98 
-18.96 37.15 
-19.27 36.59 
-18.10 35.47 
-18.33 35.36 


-18.13 35.08 
-19.46 35.04 
-18.77 35.17 
-19.56 35.65 
-21.33 36.06 


-22.05 35.99 
-23.50 35.80 
-21.14 34.51 
-20.81 34.14 
-21.23 33.51 


-18.79 32.31 
-18.90 32.34 
-18.29 32.06 
-18.92 32.21 
-18.30 31.58 


-16.42 30.69 
-16.78 30.44 
-16.09 30.70 
-15.11 30.75 
-16.10 30.01 


-14.82 30.61 
-14.34 31.59 
-14.13 31.85 
-13.53 31.66 
-13.36 31.78 


THETA 

OEG 

293 
292 
295 
2 95 
295 


298 
2 96 

298 
300 

299 


298 

301 

302 
301 
301 


301 
304 

302 

303 
306 


308 

311 

308 
307 

309 


305 

306 

305 

306 
305 


302 

303 

301 
299 

302 


299 
297 
2 96 
295 
295 


ALT * ALTITUDE, WX * Z0NAL C0MP 0NE NT , WZ - MER1D10NAL C0HP0NE NT , WS • WINC SPEED, THETA - WIND DIRECT10N 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VE10CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2272-8 04/13/65, 2210Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15225 

29.48 

-13.10 

32.26 

294 

15250 

29.49 

-13.21 

32.32 

294 

15275 

30.90 

-12.05 

33.16 

291 

15300 

31.36 

-12.98 

33.94 

292 

15325 

31.09 

-13.79 

34.01 

294 

15350 

32.18 

-13. CO 

34.70 

292 

15375 

33.31 

-13.30 

35.07 

292 

15400 

34.16 

-13.36 

36.68 

291 

15425 

35.17 

-13.94 

37.83 

291 

15450 

36.02 

-14.63 

38.88 

292 

15475 

36.25 

-14.37 

38.99 

291 

15500 

35.15 

-15.62 

38.47 

294 

15525 

35.03 

-15.69 

38.38 

294 

15550 

35.15 

-14.31 

37.95 

292 

15575 

35.37 

-14.28 

38.14 

292 

15600 

34.88 

-15.39 

38.12 

294 

15625 

34.45 

-16. C7 

38.02 

295 

15650 

34.07 

-16.61 

37.90 

296 

15675 

33.59 

-16.76 

37.54 

296 

15700 

32.67 

-16.99 

36.82 

297 

15725 

32.08 

-17.93 

36.76 

299 

15750 

32.43 

-16.95 

36.59 

297 

15775 

32.40 

-16.42 

36.32 

297 

15800 

31.57 

-17.64 

36.16 

299 

15825 

31.10 

-17.68 

35.77 

299 

15850 

29.22 

-18.03 

34.34 

301 

15875 

28.18 

-18.23 

33.56 

303 

15900 

27.33 

-17.39 

32.40 

302 

15925 

27.18 

-16.64 

31.87 

301 

15950 

28.02 

-15.85 

32.19 

299 

15975 

28.73 

-15.26 

32.53 

298 

16000 

29.26 

-14.93 

32.85 

297 

16025 

29.28 

-14.99 

32.90 

297 

16050 

30.27 

-14.30 

33.48 

295 

16075 

30.26 

- 14.97 

33.76 

296 

16100 

30.62 

- 14.56 

33.91 

295 

16125 

31.72 

-12.88 

34.24 

292 

16150 

32.00 

- 13.29 

34.65 

292 

16175 

32.26 

-14.10 

35.20 

293 

16200 

32.48 

- 14.94 

35.75 

295 


ALT 

METERS 


16225 

16250 


M/SEC M/SEC 


33.58 
33. 12 


-14.36 

-15.54 


36.52 

36.50 


THETA 

DEG 


293 

295 


FL0RIDA 

ALT 

METERS 


WZ 

M/SEC 


WS THETA 

M/SEC OEG 


ALT 


ALTITUDE, WX 


Z0 NAL C0MP0NENT 


ME R 1 0 1 2NAL C0MP0NENT, WS * WINC SPEED, THETA - WIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-83 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2272-9 

04/13/65, 

23252 , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

200 

0.40 

3.C2 

3.04 

187 

1200 

8.43 

-5.17 

9.89 

301 

2200 

1.88 

-10.88 

11.04 

350 

225 

1.24 

2.45 

2.75 

207 

1225 

8.53 

-5.39 

10.09 

302 

2225 

1.96 

-10.74 

10.92 

349 

250 

2.38 

1.97 

3.09 

230 

1250 

8.62 

-5.54 

10.24 

303 

2250 

2.16 

-10.56 

10.78 

348 

275 

3.26 

1.45 

3.57 

246 

1275 

8.69 

-5.60 

10.33 

303 

2275 

2.27 

-10.48 

10.73 

348 

300 

3.64 

1.14 

3.82 

252 

1300 

8.88 

-5.75 

10.58 

303 

2300 

2.31 

-10.24 

10.49 

347 

325 

4.06 

0.92 

4.16 

257 

1325 

8.80 

-5.96 

10.63 

304 

2325 

2.65 

-10.14 

10.48 

345 . 

350 

4.69 

0.39 

4.70 

265 

1350 

8.49 

-6.01 

10.40 

305 

2350 

3.01 

-10.22 

10.65 

343 

375 

5.22 

-0.20 

5.22 

272 

1375 

8.37 

-5.99 

10.29 

205 

2375 

3.18 

-10.06 

10.55 

342 

400 

5.57 

-0.54 

5.59 

275 

1400 

8.37 

-6.04 

10.32 

306 

2400 

3.58 

-9.84 

10.47 

340 

425 

6.00 

-0.89 

6.07 

278 

1425 

8.53 

-6.16 

10.52 

306 

2425 

3.78 

-9.76 

10.46 

339 


450 

6.25 

-1.12 

6.34 

280 

1450 

8.66 

-6.39 

10.76 

3C6 

2450 

3.90 

-9.75 

10.51 

338 

475 

6.39 

-1.18 

6.49 

280 

1475 

8.45 

-6.59 

10.72 

308 

2475 

4.20 

-9.60 

10.48 

336 

500 

6.72 

-1.32 

6.84 

281 

1500 

8.22 

-6.69 

10.59 

309 

2500 

4.35 

-9.40 

10.35 

335 

525 

7.36 

-1.59 

7.53 

202 

1525 

8.21 

-7.13 

10.87 

311 

2525 

4.55 

-9.10 

10.17 

333 

550 

7.94 

-1.93 

8.17 

284 

1550 

8.39 

-7.7 5 

11.42 

313 

2550 

4.71 

-8.72 

9.91 

331 


575 

8.18 

-2.11 

8.45 

284 

1575 

8.45 

-8.07 

11.69 

314 

2575 

4.58 

-8.54 

9.69 

332 

600 

8.32 

-2.23 

8.61 

285 

1600 

8.19 

-8.42 

11.74 

316 

2600 

4.34 

-8.33 

9.40 

332 

625 

8.13 

-2.51 

8.50 

287 

1625 

7.87 

-8.88 

11.87 

318 

2625 

4.19 

-7.55 

8.64 

331 

650 

7.89 

-2.65 

0.33 

288 

1650 

7.76 

-9.24 

12.07 

320 

2650 

4.00 

-6.72 

7.82 

329 

675 

7.85 

-2.72 

8.31 

289 

1675 

7.64 

-9.85 

12.47 

322 

2675 

3.95 

-6.18 

7.33 

327 


700 

7.92 

-2.91 

8.44 

290 

1700 

7.43 

-10.38 

12.76 

324 

2700 

4.19 

-5.29 

6.75 

321 

725 

8.35 

-3.15 

0.92 

290 

1725 

7.12 

-10.75 

12.90 

326 

2725 

4.41 

-4.45 

6.27 

315 

750 

8.81 

-3.44 

9.46 

291 

1750 

6.53 

-11.33 

13.0-7 

330 

2750 

4.39 

-4.12 

6.02 

313 

775 

8.72 

-3.55 

9.42 

292 

1775 

5.71 

-11.65 

12.97 

334 

2775 

4.28 

-3.77 

5.70 

311 

800 

0.55 

-3.47 

9.22 

292 

1800 

5.16 

-11.72 

12.81 

336 

2300 

4.44 

-3.24 

5.50 

306 

825 

8.42 

-3.49 

9.11 

292 

1825 

4.89 

-11.62 

12.61 

337 

2825 

4.58 

-2.83 

5.39 

302 

850 

8.37 

-3.53 

9.08 

293 

1850 

4.55 

-11.20 

12.09 

338 

2850 

4.68 

-2.46 

5.29 

298 

875 

8.57 

-3.57 

9.28 

292 

1875 

4.32 

-1U.86 

11.69 

338 

2875 

4.91 

-2.30 

5.42 

295 

900 

8.59 

-3.72 

9.36 

293 

1900 

4.12 

-10.71 

11.48 

339 

2900 

4.94 

-2.27 

5.44 

2 95 

925 

8.70 

-3.81 

9.49 

293 

1925 

3.83 

-10.47 

11.15 

340 

2925 

5.05 

-2.16 

5.50 

293 

950 

9.01 

-3.96 

9.84 

294 

1950 

3.48 

-10.33 

10.91 

341 

2950 

5.46 

-2.13 

5.86 

291 

975 

9.00 

-4.15 

9.91 

295 

1975 

2.96 

-10.27 

10.69 

344 

2975 

5.68 

-2.28 

6.12 

292 

1000 

8.77 

-4.06 

9.67 

295 

2000 

2.64 

-10.19 

10.53 

345 

3000 

5.65 

-2.55 

6.20 

294 

1025 

8.64 

-4.12 

9.57 

295 

2025 

2.53 

-10.23 

10.54 

346 

3025 

5.70 

-2.83 

6.36 

296 

1050 

8.59 

-4.41 

9.65 

297 

2050 

2.33 

-10.32 

10.58 

347 

3050 

6.06 

-3.06 

6.79 

2 97 


1075 

8.84 

-4.51 

9.92 

297 

2075 

2.16 

-10.37 

10.59 

348 

3075 

6.36 

-3.28 

7.16 

297 

IlpO 

8.98 

-4.51 

10.05 

297 

2100 

2.01 

-10.51 

10.70 

349 

3100 

6.48 

-3.38 

7.31 

297 

1125 

8.69 

-4.56 

9.82 

298 

2125 

1.76 

-10.74 

10.89 

351 

3125 

6.74 

-3.54 

7.62 

298 

1150 

8.58 

-4.59 

9.73 

298 

2150 

1.66 

-10.79 

tO. 92 

351 

3150 

7.03 

-3.78 

7.98 

298 

1175 

8.51 

-4.81 

9.77 

299 

2175 

1.81 

-10.80 

10.95 

350 

3175 

7.35 

-3.93 

8.34 

298 

ALT 

* altitude, WX 

= Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ * MERIDI0NAI 

C0MP0N6 NT , 

, WS = 

WINC SPEED, 

THETA = 

WINO DIRECTI0N 








EPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR0HLE 










TEST NUMBER 

2272-9 

04/13/65, 

2325Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3200 

7.83 

-4.04 

8.81 

297 

4200 

14.68 

-4.42 

15.33 

287 

5200 

17.61 

-12.56 

21.63 

305 

3225 

8.35 

-4.14 

9.32 

296 

4225 

14.78 

-4.62 

15.49 

287 

5225 

17.45 

-12.90 

21.70 

306 

3250 

8.88 

-4.45 

9.93 

296 

4250 

14.57 

-4.72 

15.32 

288 

5250 

17.50 

-13.06 

21.85 

307 

3275 

9.28 

-4.62 

10.37' 

296 

4275 

14.32 

-4.57 

15.03 

288 

5275 

17.75 

-13.07 

22.04 

306 

3300 

9.10 

-4.67 

10.23 

297 

4300 

14.30 

-4.57 

15.02 

288 

5300 

18.15 

-12.84 

22.23 

305 


3325 

8.68 

-4.83 

9.93 

299 

4325 

14.37 

-4.91 

15.19 

289 

5325 

18.64 

-12.45 

22.41 

304 

3350 

8.49 

-4.98 

9.84 

300 

4350 

14.34 

-5.08 

15.22 

289 

5350 

19.05 

-12.33 

22.69 

303 

3375 

8.42 

-5.02 

9.80 

301 

4375 

14.43 

-5.05 

15.29 

209 

5375 

19.19 

-12.42 

22.86 

303 

3400 

8.42 

-5.00 

9.79 

301 

4400 

14.69 

-4.97 

15.51 

209 

5400 

19.11 

-12.49 

22.83 

303 

3425 

8.38 

-4.95 

9.73 

300 

4425 

14.92 

-4.95 

15.72 

288 

5425 

19.39 

-12.46 

23.05 

303 


3450 

8.27 

-4.79 

9.56 

300 

4450 

14.88 

-4.82 

15.64 

280 

5450 

19.71 

-12.56 

23.37 

302 

3475 

8.26 

-4.75 

9.53 

300 

4475 

15.10 

-4.77 

15.83 

207 

5475 

19.97 

-12.59 

23.60 

302 

3500 

8.31 

-4.07 

9.63 

300 

4500 

15.35 

-5.11 

16.18 

288 

5500 

20.17 

-12.46 

23.71 

302 

3525 

8.46 

-4.76 

9.70 

299 

4525 

15.53 

-5.44 

16.46 

289 

5525 

20.30 

-12.46 

23.81 

301 

3550 

8.60 

-4.11 

9.53 

295 

4550 

15.74 

-6.10 

16.88 

291 

5550 

20.39 

-12.46 

23.90 

301 


3575 

8.67 

-3.54 

9.37 

292 

4575 

15.86 

-7.13 

17.39 

294 

5575 

20.60 

-12.71 

24.21 

301 

3600 

8.76 

-3.31 

9.36 

291 

4600 

15.94 

-7.82 

17.75 

296 

5600 

20.76 

-12.92 

24.45 

302 

3625 

6.88 

-2.90 

9.34 

288 

4625 

15.92 

-8.09 

17.85 

297 

5625 

20.77 

-12.88 

24.44 

302 

3650 

. 9.04 

-2.46 

9.36 

285 

4650 

16.14 

-8.42 

18.21 

297 

5650 

20.98 

-12.87 

24.61 

301 

3675 

9.21 

-2.20 

9.46 

283 

4675 

16.33 

-9.17 

18.73 

299 

5675 

21.03 

-12.71 

24.57 

301 

3700 

9.33 

-2.01 

9.54 

282 

4700 

16.24 

-9.71 

18.92 

301 

5700 

21.16 

-12.66 

24.65 

301 

3725 

9.40 

-1.71 

9. 56 

280 

4725 

16.08 

-9.94 

18.91 

302 

5725 

21.29 

-12.83 

24.86 

301 

3750 

9.66 

-1.46 

9.77 

278 

4750 

16.18 

-10.09 

19.07 

302 

5750 

21.32 

-12.97 

24.95 

301 

3775 

9.96 

-1.80 

10.12 

280 

4775 

16.20 

-10.47 

19.30 

303 

5775 

21.19 

-13.43 

25.09 

302 

3800 

10.13 

-2.18 

10.36 

282 

4800 

16.24 

-11.07 

19.66 

304 

5800 

21.16 

-14.17 

25.46 

304 


3825 

10.54 

-2.38 

10.80 

283 

4825 

16.65 

-11.39 

20.18 

304 

5825 

21.38 

-14.56 

25.87 

304 

3850 

11.16 

-2.69 

11.48 

283 

4850 

17.02 

-11.61 

20.60 

304 

5850 

21.61 

-14.65 

26.11 

304 

3875 

11.85 

-3.28 

12.29 

285 

4875 

17.29 

-11.70 

20.87 

304 

5875 

21.65 

-14.74 

26.19 

304 

3900 

12.31 

-3.74 

12.86 

287 

4900 

17.66 

-11.66 

21.16 

303 

5900 

21.57 

-14.77 

26.15 

304 

3925 

12.60 

-3.95 

13.21 

287 

4925 

17.97 

-11.70 

21.44 

303 

5925 

21.60 

-14.59 

26.07 

304 

3950 

12.85 

-4.22 

13.53 

288 

4950 

18.08 

-11.70 

21.54 

303 

5950 

21.80 

-14.19 

26.01 

303 

3975 

13.08 

-4.31 

13.78 

288 

4975 

18.05 

-11.63 

21.47 

303 

5975 

21.93 

-13.81 

25.91 

302 

4000 

13.28 

-4.25 

13.95 

288 

5000 

17.96 

-11.70 

21.43 

303 

6000 

22.19 

-13.53 

25.99 

301 

4025 

13.43 

-4.12 

14.04 

287 

5025 

17.91 

-11.86 

21.48 

303 

6025 

22.57 

-13.53 

26.31 

301 

4050 

13.62 

-4.11 

14.23 

287 

5050 

17.77 

-12.01 

21.45 

304 

6050 

22.79 

-13.63 

26.55 

301 


4075 

13.73 

-4.18 

14.35 

287 

5075 

17.54 

-12.04 

21.28 

304 

6075 

22.92 

-13.41 

26.56 

300 

4100 

14.01 

-3.83 

14.52 

285 

5100 

17.58 

-12.02 

21.30 

304 

6100 

23.16 

-13.26 

26.69 

300 

4125 

13.76 

-3.30 

14.17 

283 

5125 

17.85 

-12.10 

21.57 

304 

6125 

23.52 

-13.24 

26.99 

299 

4150 

13.95 

-3.62 

14.41 

284 

5150 

17.79 

-12.12 

21.53 

304 

6150 

23.73 

-13.15 

27.13 

299 

4175 

14.59 

-4.26 

15.20 

286 

5175 

17.68 

-12.25 

21.51 

305 

6175 

23.81 

-12.88 

27.07 

298 

ALT 

=■ ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, 

, WS - 

WIND SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 11-83 (con’t) 

FPS-1 6 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

6200 

23.23 

-12.37 

26.32 

298 

7200 

6225 

77 .37 

-11.97 

25.37 

298 

7225 

6250 

21.73 

-11.67 

24.66 

298 

7250 

6275 

20.96 

-11.70 

24.01 

299 

7275 

6300 

20.34 

-12.16 

23.69 

301 

7300 

6325 

19.92 

-12.29 

23.40 

301 

7325 

6350 

19.56 

-12.38 

23.15 

302 

7350 

6375 

19.28 

-12.63 

23.05 

303 

7375 

6400 

19.26 

-12.82 

23.14 

303 

7400 

6425 

19.19 

-13.03 

23.20 

304 

7425 


TEST NUMBER 2272-9 04/13/65, 23252 

THETA ALT WX WZ 

M/SEC M/SEC 

20.96 -17.95 

21.02 -17.88 

20.94 -17.85 

20.86 -17.52 

20.76 -17.22 


20.99 -17.03 
20.95 -16.90 
20.87 -16.70 
21.04 -16.70 
21.15 -16.55 


EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


WS 

THETA 

ALT 

WX 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

27.60 

310 

8200 

27.13 

27.60 

310 

8225 

26.96 

27.51 

JXU 

6250 

27.04 

27.24 

310 

8275 

27.31 

26.97 

309 

8300 

27.73 

27.03 

3C9 

8325 

28.07 

26.92 

309 

8350 

28.37 

26.73 

308 

8375 

28.36 

26.86 

308 

8400 

28.37 

26.86 

308 

8425 

28.36 


WZ 

M/SEC 

-12.45 

-12.76 

—12.64 

-12.54 

-13.00 


-13.14 

-13.61 

-14.32 

-14.30 

-14.21 


WS 

M/SEC 


29.85 

29.83 


30.05 

30.63 


30.99 

31.46 

31.77 

31.77 

31.72 


THETA 

DEG 


294 

295 


2 94 
295 


295 

295 
297 
2 97 

296 


6450 

6475 

6500 

6525 

6550 


19.11 

19.16 

19.13 

19.06 

19.08 


- 12.86 

-12.57 

-12.53 

-12.60 

-12.82 


23.04 

22.92 

22.86 

22.84 

22.98 


304 

303 

303 

303 

304 


7450 

7475 

7500 

7525 

7550 


21.28 

21.53 

21.77 

21.92 

22.38 


-16.03 

-15.76 

-15.68 

-15.63 

-15.24 


26.64 

26.68 

26.83 

26.92 

27.08 


307 

306 

306 

305 

304 


8450 

8475 

8500 

8525 

8550 


28.18 

27.90 

27.75 

27.70 

27.58 


-14.43 

-14.56 

-14.32 

-13.99 

-14.01 


31.66 

31.47 

31.23 

31.03 

30.93 


297 

297 

297 

297 

297 


6575 

6600 

6625 

6650 

6675 


6700 

6725 

6750 

6775 

6800 


6825 

6850 

6875 

6900 

6925 


6950 

6975 

7000 

7025 

7050 


7075 

7100 

7125 

7150 

7175 


18.92 

18.65 

18.63 

18.89 

18.98 


18.92 

19.03 

19.18 

19.14 

19.30 


19.65 

19.79 

19.88 

20.00 

20.07 


20.07 

20.23 

20.67 

20.94 

20.87 


20.71 

20.79 

20.89 

20.91 

20.8B 


-13.23 

-13.59 

-13.77 

-13.66 

-13.61 


-13.72 

-13.75 

-13.67 

-13.68 

-13.60 


-13.64 

-13.63 

-13.59 

-13.76 

-14.24 


-14.94 

-15.43 

-15.65 

-15.88 

-16.13 


-16.40 

-16.66 

-17.11 

-17.59 

-17.97 


23.09 

23.08 

23.21 

23.31 

23.36 


23.37 

23.48 

23.55 

23.53 

23.66 


23.93 

24.03 

24.09 

24.28 

24.61 


25.02 

25.44 

25.93 

26.28 

26.38 

26.42 

26.64 

27.00 

27.33 

27.55 


305 

7575 

22.78 

-14.68 

27. 10 

303 

8575 

27.46 

-13.78 

30.73 

296 

306 

7600 

23.22 

-14.33 

2 7.29 

302 

8600 

27.47 

-13.77 

30.73 

296 

306 

7625 

23.67 

-13.92 

27.46 

300 

8625 

27.50 

-13.82 

30.77 

2 97 

306 

7650 

23.97 

-13.83 

27.67 

300 

8650 

27.33 

-14.07 

30.74 

297 

305 

7675 

24.39 

-13.58 

27.91 

299 

8675 

27.23 

-14.57 

30.88 

298 

306 

7700 

24.63 

-13.42 

28.05 

290 

8700 

27.15 

-14.89 

30.96 

299 

306 

7725 

24.62 

-13.72 

28.18 

299 

0725 

27.20 

-15.03 

31.07 

299 

305 

7750 

24.64 

-13.97 

20.32 

299 

8750 

27.32 

-15.07 

31.20 

299 

30 5 

7775 

24.64 

-14.16 

28.42 

300 

8775 

27.42 

-15.05 

31.28 

299 

305 

7800 

24.49 

-14.00 

28.25 

300 

8800 

27.38 

-15.17 

31.30 

299 

305 

7825 

24.03 

-13.56 

28.29 

290 

8825 

27.36 

-15.61 

31.50 

300 

304 

7850 

25.37 

-13.41 

28.70 

298 

8850 

27.30 

-15.88 

31.58 

300 

304 

7875 

25.47 

-13.53 

28.84 

298 

8075 

27.47 

-15.91 

31.75 

300 

304 

7900 

25.39 

-13.30 

28.67 

297 

8900 

27.82 

-15.96 

32.07 

300 

305 

7925 

25.33 

-13.30 

28.61 

298 

8925 

27.67 

-16.43 

32.18 

301 

306 

7950 

25.46 

-13.19 

28.68 

297 

8950 

27.75 

-16.97 

32.53 

301 

307 

7975 

25.71 

-12.89 

28.76 

296 

8975 

27.97 

-17.07 

32.77 

301 

307 

8000 

26.03 

-12.76 

28.99 

296 

9000 

27.79 

-17.44 

32.81 

302 

307 

8025 

26.12 

-12.82 

29.10 

296 

9025 

27.63 

-17.79 

32.87 

303 

308 

8050 

26.31 

-13.05 

29.37 

296 

9050 

27.77 

-17.73 

32.95 

302 

308 

8075 

26.79 

-13.11 

29.02 

296 

9075 

27.77 

-17.96 

33.07 

303 

309 

8100 

27. 18 

-12.86 

30.07 

295 

9100 

27.76 

-18.61 

33.42 

304 

309 

6125 

27.33 

-12.58 

30.09 

295 

9125 

27.97 

-10.89 

33.75 

304 

310 

8150 

27.08 

-12.52 

29.83 

295 

9150 

27.99 

-19.10 

33.88 

304 

311 

8175 

27.11 

-12.42 

29.82 

294 

9175 

28.07 

-19.40 

34.12 

304 


ALTITUDE. WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ - MERIOI0NAI C0MP0NENT, WS * WIND SPEED, THETA - WIND DIRECTION 


ALT 

METERS 

9200 

9225 

9250 

9275 

9300 


M/SEC M/SEC 


27.90 

27.73 

27.60 

27.56 

27.67 


-19.58 

-19.46 

-19.84 

-20.45 

-20.58 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2272-9 04/13/65, 2325Z, EASTERN TEST RANGE, 


MS 

M/SEC 

34.09 

33.88 

33.99 

34.32 

34.48 


THE TA 
OEG 

305 

305 

306 
306 
306 


ALT 

METERS 

10200 

10225 

10250 

10275 

10300 


M/SEC 

31.77 

31.71 

31.99 

32.09 

32.06 


WZ 

M/SEC 

-22.51 

-22.72 

-22.38 

-22.30 

-22.57 


M/SEC 

38.94 

39.01 

39.04 

39.08 

39.21 


THETA 

CEG 

305 

305 

305 

305 

305 


METERS M/SEC 


11200 
1 1225 
1 1250 
11275 
11300 


40.26 

40.61 

40.78 

41.19 

41.33 


WZ 

M/SEC 

-25.75 

-25.34 

-25.58 

-25.57 

-25.38 


M/SEC 

47.80 

47.87 

48.14 

48.48 

48.50 


THETA 

OEG 

302 

302 

302 

302 

301 


9325 

9350 

9375 

9400 

9425 


27.70 
27 .82 
27.78 
27.86 
27.97 


-20.50 

-20.62 

-20.80 

-20.93 

-21.03 


36.66 

34.63 

34.71 

34.85 

34.99 


306 

306 

307 
307 
307 


10325 

10350 

10375 

10400 

10425 


32.39 

32.44 

32.33 

32.48 

32.70 


-21.97 

-21.65 

-21.83 

-21.80 

-22.25 


39.14 

39.01 

39.00 

39.11 

39.55 


304 

304 

304 

304 

304 


11325 
1 1350 
1 1375 
11400 
1 1425 


41.48 

41.74 

41.64 

41.92 

42.15 


-24.95 

-24.26 

-24.16 

-23.95 

-23.75 


48.41 
48.28 
48. 14 
48.28 
48.38 


301 

300 

300 

300 

299 


9450 

28.04 

-21.03 

35.05 

307 

10450 

33.30 

-22.21 

40.03 

304 

11450 

42.58 

-23.21 

68.69 

290 

9475 

28 .10 

-21.28 

35.25 

307 

10475 

34.02 

-2^.05 

40.54 

303 

11675 

43.09 

-23.09 

68 . 88 

298 

9500 

28.08 

-21.29 

35.24 

307 

10500 

34.41 

-22.08 

40.89 

303 

11500 

42.89 

-23.11 

68.72 

298 

9525 

27.83 

-21.40 

35.11 

307 

10525 

34.80 

-22.23 

41.29 

302 

11525 

42.46 

-23.00 

68.29 

298 

9550 

27.95 

-21.13 

35.03 

307 

10550 

34.89 

-22.45 

41.49 

303 

1 1550 

42.68 

-22.77 

68 . 37 

298 

9575 

28.24 

-20.63 

3*i . 98 

306 

10575 

34.72 

-22.95 

41.62 

303 

11575 

42.87 

-22.00 

68.18 

297 

9600 

28.16 

-21.10 

35.19 

307 

10600 

35.25 

-23.29 

42.25 

303 

1 1600 

42.89 

-22.83 

68.58 

2 98 

9625 

28.39 

-21.60 

35.67 

307 

10625 

35.90 

-23.00 

42.63 

302 

1 1625 

42.63 

-23.71 

68.78 

299 

9650 

28.40 

-21.75 

35.77 

307 

10650 

36.17 

-22.82 

42.77 

302 

1 1650 

42.38 

-23.67 

68.56 

2 99 

9675 

28.25 

-22.08 

35.86 

308 

10675 

36.40 

-22.60 

42.04 

302 

1 1675 

42.09 

-24.01 

68 . 66 

300 

9700 

28.66 

-22.22 

36.27 

308 

10700 

36.23 

-22.38 

42.59 

302 

11700 

41.97 

-24.48 

68.59 

300 

9725 

28.94 

-22.20 

36.48 

307 

10725 

36.57 

-22.03 

43.11 

302 

11725 

41.97 

-24.46 

68.50 

3 00 

9750 

29.22 

-22.05 

36.61 

307 

10750 

37.10 

-2J.19 

43.75 

302 

11750 

41.56 

-24.59 

68.29 

300 

9775 

29.53 

-21.93 

36.79 

306 

10775 

37.32 

-23.18 

43.93 

302 

1 1775 

41.17 

-26.52 

67 . 92 

301 

9800 

29.52 

-22.15 

36.91 

307 

10800 

37.68 

-23.00 

44.19 

301 

11800 

41.13 

-26.32 

67.70 

300 

9825 

29.45 

-22.45 

37.03 

307 

10825 

38.24 

-23.32 

44.79 

301 

11825 

41.05 

-26.50 

67.81 

301 

9850 

29.60 

-22.37 

37.10 

307 

10850 

38.69 

-23.40 

45.22 

301 

11850 

40.72 

-26.29 

67.61 

301 

9075 

29.71 

-22.10 

37.03 

306 

10875 

39.13 

-23.46 

45.62 

301 

11875 

40.95 

-23.96 

67 .66 

300 

9900 

29.68 

-21.75 

36.80 

30 6 

10900 

39.42 

-23.64 

45.96 

301 

1 1900 

41.77 

-23.90 

68.16 

300 

9925 

29.65 

-21.59 

36.68 

306 

10925 

39.31 

-23.82 

45.97 

301 

1 1925 

41.91 

^23.86 

68.23 

2 99 

9950 

29.86 

-21.89 

37.03 

306 

10950 

39.34 

-24.03 

46.10 

301 

1 1950 

41.47 

-26.06 

67.96 

300 

9975 

30.43 

-22.25 

37.70 

306 

10975 

39.61 

-24.36 

46.50 

301 

11975 

41.82 

-23.78 

68.11 

299 

10000 

30.66 

-22.43 

37.98 

306 

11000 

39.59 

-24.46 

46.53 

302 

12000 

41.93 

-23.65 

68.16 

2 99 

10025 

30.47 

-22.64 

37.96 

306 

11025 

39.74 

-24.59 

46.73 

302 

12025 

42.03 

-23.96 

68.37 

2 99 

10050 

30.60 

-22.64 

38.07 

306 

1 1050 

39.87 

-24.85 

46.98 

302 

12050 

42.08 

-23.69 

68 .29 

2 99 

10075 

30.90 

-22.31 

38. 1 1 

306 

11075 

39.63 

-24.95 

46.83 

302 

12075 

41.89 

-23.27 

67.92 

299 

10100 

31.34 

-22.19 

38.39 

305 

11100 

39.43 

-25.45 

46.93 

303 

12100 

41.38 

-23.38 

67.53 

2 99 

10125 

31 .63 

-22.04 

38.55 

305 

11125 

39.89 

-26.70 

48.01 

304 

12125 

41.22 

-23.55 

67.67 

300 

10150 

31.85 

-22.23 

38.84 

305 

11150 

40. 12 

-26.76 

48.23 

304 

12150 

41 . 14 

-23.59 

67.62 

300 

10175 

31 .92 

-22.43 

39.02 

30 5 

11175 

39.95 

-25.92 

47.62 

303 

12175 

41.25 

-23.38 

67 . 62 

2 99 

ALT 

* ALT] 

ITUDE, WX - Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * ME R I 

01 0NAL 

C0MP0NENT, WS * W] 

INC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE II -83 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMSPHERE WIND VEL0CITV PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

2272-9 i 
ALT 

04/13/65, 

WX 

, 23Z5Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12200 

41.50 

-22.93 

47.41 

299 

13200 

35.08 

-20.47 

40.62 

300 

14200 

31.09 

-18.86 

36.36 

301 

12225 

41.43 

-23.05 

47.41 

299 

13225 

35.36 

-19.89 

40.57 

299 

14225 

31.52 

-18.03 

36.31 

300 

12250 

41.35 

-23.11 

47.37 

299 

13250 

35.22 

-19.49 

40.25 

299 

14250 

31.72 

-17.95 

36.45 

299 

12275 

40.95 

-23.26 

47.10 

299 

13275 

34.98 

-19.26 

39.93 

299 

14275 

32.55 

-17.96 

37.17 

299 

12 300 

41.86 

-22.77 

47.65 

298 

13300 

35.47 

-18.64 

40.07 

298 

14300 

32.61 

-18.31 

37.40 

299 

12325 

42.18 

-22.64 

47.87 

298 

13325 

35.19 

-19.00 

39.99 

298 

14325 

32.05 

-18.86 

37.19 

300 

12350 

41 .43 

-23.49 

47.63 

299 

1 3350 

34.19 

-20.34 

39.78 

301 

14350 

32.50 

-20.22 

38.28 

302 

12375 

41.15 

-23.37 

47.32 

299 

1 3375 

34.30 

-21.07 

40.26 

301 

14375 

32.64 

-20.37 

38.47 

302 

12400 

41.04 

-23.17 

47.13 

299 

13400 

34.81 

-21.25 

40.78 

301 

1A400 

32.19 

-20.74 

30.30 

303 

12425 

41.01 

-23.64 

47.33 

300 

13425 

34.70 

-21.12 

40.62 

301 

1A425 

31.74 

-20.77 

37.93 

303 

12450 

41.30 

-23.42 

47.47 

299 

13450 

32.91 

-23.42 

40.39 

305 

1A450 

31.23 

-20.01 

37.09 

302 

12475 

41.24 

-23.32 

47.38 

299 

13475 

32.37 

-24.30 

40.47 

307 

14475 

31.19 

-19.33 

36.69 

302 

12500 

40.8 8 

-23.50 

47.16 

300 

13500 

31.66 

-24.32 

39.92 

307 

14500 

30.71 

-19.43 

36 • 34 

302 

12525 

41.11 

-23.48 

47.34 

300 

1 3525 

30.89 

-24.48 

39.42 

308 

14525 

30.52 

-19.70 

36.32 

303 

12550 

41.50 

-23.31 

47.59 

299 

1 3550 

30.14 

-24.59 

38.90 

309 

14550 

30.82 

-19.05 

36.23 

302 

12575 

41.73 

-22.67 

47.59 

299 

13575 

30.47 

-23.88 

38.71 

308 

14575 

30.34 

-19.77 

36.22 

303 

12600 

41.75 

-22.62 

47.49 

298 

13600 

30.85 

-22.36 

38.10 

306 

14600 

30.02 

-20.43 

36.32 

3 04 

12625 

41.81 

-22.35 

47.41 

298 

13625 

30.83 

-22.37 

38.09 

306 

14625 

29.83 

-19.81 

35.81 

303 

12650 

41.97 

-22.55 

47.64 

298 

13650 

30.52 

-22.12 

37.69 

306 

14650 

28.98 

-20.66 

35.58 

305 

12675 

42.30 

-22.26 

47.80 

298 

1 3675 

30.32 

-21.38 

37.11 

305 

14675 

28.27 

-21.55 

35.55 

307 

12700 

42.25 

-21.75 

47.52 

297 

13700 

29.89 

-20.68 

36.34 

305 

14700 

27.73 

-21.97 

35.38 

300 

12725 

42.12 

-21.73 

47.39 

297 

13725 

29.50 

-20.66 

36.02 

305 

14725 

27.36 

-22.00 

35.11 

309 

12750 

42.33 

-21.53 

47.49 

297 

13750 

29.14 

-20.55 

35.66 

305 

14750 

26.77 

-21.75 

34.49 

309 

12775 

42.19 

-21.10 

47.17 

296 

1 3775 

28.89 

-19.53 

34.87 

304 

14775 

25.86 

-21.92 

33.90 

310 

12800 

41.47 

-21.29 

46.62 

297 

13800 

28.34 

-20.15 

34.77 

305 

14800 

25.37 

-21.77 

33.43 

310 

12825 

41.52 

-21.01 

46.53 

297 

1 3825 

28.21 

-20.35 

34.78 

306 

14825 

25.31 

-20.95 

32.86 

309 

12850 

40.74 

-21.91 

46.26 

298 

1 3850 

28.35 

-19.74 

34.54 

305 

14850 

25.58 

-19.39 

32.10 

307 

12875 

39.70 

-23.11 

45.94 

300 

13875 

28.57 

-19.82 

34.77 

305 

14875 

25.78 

-17.05 

30.91 

303 

12900 

39.01 

-23.48 

45.53 

301 

13900 

28.95 

-19.66 

34.99 

304 

14900 

25.07 

-18.41 

31.10 

306 

12925 

38.82 

-23.09 

45.16 

301 

13925 

28.70 

-20.29 

35.14 

305 

14925 

25.27 

-17.88 

30.95 

305 

12950 

38.47 

-23.45 

45.05 

301 

13950 

28.77 

-19.82 

34.94 

304 

14950 

26.21 

-15.91 

30.66 

301 

12975 

37.99 

-24.24 

45.06 

302 

13975 

28.71 

-19.59 

34.75 

304 

14975 

26.35 

-15.54 

30.59 

300 

13000 

38.10 

-24.38 

45.23 

302 

14000 

29.30 

-20.16 

35.56 

304 

15000 

25.75 

-15.64 

30. 13 

301 

13025 

37.78 

-23.88 

44.70 

302 

14025 

29.72 

-19.82 

35.72 

304 

15025 

27.11 

-15.04 

31.00 

299 

13050 

37.09 

-23.28 

43.79 

302 

14050 

29.35 

-21.04 

36.12 

305 

15050 

27.69 

-15.28 

31 .63 

299 

13075 

36.87 

-23.92 

43.95 

303 

14075 

29.48 

-21.37 

36.41 

306 

15075 

2 8.07 

-14.81 

31.73 

298 

13100 

36.22 

-23.58 

43.22 

303 

14100 

30.30 

-21.18 

36.97 

305 

15100 

28.92 

-13.66 

31 .98 

295 

13125 

35.55 

-22.78 

42.22 

302 

14125 

30.53 

-21.06 

37.09 

304 

15125 

2 8.94 

-14.82 

32.51 

297 

13150 

35.28 

-21.76 

41.45 

301 

14150 

30.72 

-19.97 

36.64 

303 

15150 

29.51 

-14.15 

32.72 

295 

13175 

35.35 

-20.73 

40.98 

300 

14175 

30.69 

-19.77 

36.51 

303 

15175 

30.29 

-13.02 

32.97 

293 

ALT - ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT i 

, WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, WS * 

WIND SPEED, 

THETA * 

WIND D1RECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO 

VEL0CITY 

PR0FILE 









TEST NUMBER 

2272-9 04/13/65. 

, 2325 Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15200 

30.60 

-13.23 

33.34 

293 

16200 

30.31 

-13.75 

33.28 

294 

17200 

14.20 

-11.77 

18.45 

309 

15225 

30.97 

-12.71 

33.47 

292 

16225 

30.62 

-14.45 

33.85 

295 

17225 

14.26 

-10.45 

17.67 

306 

15250 

31.68 

-12.83 

34.18 

292 

1 6250 

30.79 

-14.71 

34.13 

295 

17250 

14.83 

-8.24 

16.97 

299 

15275 

32.17 

-12.77 

34.61 

291 

16275 

31.09 

-15.19 

34.60 

296 

17275 

14.43 

-8.53 

16.77 

300 

15300 

32.77 

-11.73 

34.81 

290 

16300 

31.38 

-15.68 

35.08 

296 

17300 

14.51 

-7.95 

16 * 54 

299 

15325 

32.96 

-12.50 

35.25 

291 

16325 

31.67 

-16.17 

35.56 

297 

17325 

14.37 

-6.64 

15.83 

295 

15350 

33.12 

-12.98 

35.57 

291 

16350 

31.96 

-16.66 

36.04 

297 

17350 

14.43 

-6.45 

15.81 

2 94 

15375 

33.67 

-12.69 

35.98 

290 

16375 

31.92 

-17.05 

36.19 

298 

17375 

15.39 

-5.71 

16.42 

2 90 

15400 

34.11 

-12.62 

36.37 

290 

16400 

31.55 

-17.57 

36.11 

299 

17400 

16.08 

-7.46 

1 * • 7 2 

295 

15425 

34.66 

-12.70 

36.91 

290 

16425 

32.26 

-17.28 

36.59 

298 

17425 

16.12 

-8.56 

18.26 

298 

15450 

35.04 

-12.38 

37.16 

289 

16450 

32.04 

-18.11 

36.80 

299 

17450 

16.02 

-10.52 

19.16 

303 

15475 

34.44 

-12.89 

36.77 

290 

16475 

30.05 

-20.17 

36.19 

304 

17475 

15.95 

-11.43 

19.63 

305 

15500 

34.35 

- 14.46 

37.27 

293 

16500 

29.35 

-19.82 

35.42 

304 

17500 

15.91 

-11.76 

19.78 

306 

15525 

35.69 

-14.30 

38.45 

292 

16525 

28.95 

-20.30 

35.36 

305 

17525 

15.41 

-12.03 

19.55 

308 

15550 

36.57 

-13.69 

39.05 

290 

16550 

27.61 

-20.59 

34.44 

307 

17550 

14.91 

-12.92 

19.73 

311 

15575 

36.48 

-14.97 

39.43 

292 

16575 

27.25 

-19.63 

33.59 

306 

17575 

14.79 

-13.21 

19.83 

312 

15600 

36.43 

-15.06 

39.74 

293 

16600 

26.19 

-20.22 

33.09 

307 

17600 

13.81 

-13.52 

19.33 

314 

15625 

36.74 

-16.50 

40.27 

294 

16625 

26.16 

-20.28 

33.10 

308 

17625 

13.57 

-13.52 

19.15 

315 

15650 

36.00 

-17.43 

40.00 

296 

16650 

25.11 

-21.13 

32.02 

310 

17650 

13.33 

-13.51 

18.98 

315 

15675 

35.56 

-16.47 

39.19 

295 

16675 

23.87 

-20.70 

31.59 

311 

17675 

12.11 

-13.33 

18.01 

318 

15700 

36.23 

-15.88 

39.55 

293 

16700 

22.67 

-19.88 

30.16 

311 

17700 

10.95 

-14.13 

17.88 

322 

15725 

35.35 

-16.30 

38.93 

295 

16725 

21.53 

-19.70 

29.18 

312 

17725 

9.99 

-14.77 

17.83 

3 26 

15750 

34.49 

-16.76 

38.35 

296 

16750 

21.21 

-19.01 

28.48 

312 

17750 

8.76 

-15.20 

17.54 

330 

15775 

34.26 

-16.39 

37.98 

295 

16775 

21.60 

-18.25 

28.27 

310 

17775 

7.80 

-15.97 

17.77 

334 

15800 

33.70 

-16.12 

37.43 

295 

16800 

21.22 

-17.58 

27.56 

309 

17800 

7.60 

-16.09 

17.80 

335 

15825 

32.62 

-16.96 

36.77 

297 

16825 

20.75 

-16.59 

26.56 

300 

17825 

7.40 

-16.22 

17.83 

335 

15850 

31.77 

-16.42 

35.76 

297 

16850 

20.58 

-15.89 

26.00 

307 

17850 

5.30 

-17.05 

17.85 

343 

15875 

31.23 

-15.95 

35.07 

297 

16875 

19.90 

-14.90 

24.86 

307 

17875 

4.96 

-16.49 

17.22 

343 

15900 

29.74 

-16.86 

34. 19 

299 

16900 

19.69 

-14.44 

24.42 

306 

17900 

4.63 

-15.94 

16 . 59 

344 

15925 

28.96 

-15.32 

32.76 

298 

16925 

19.66 

-14.93 

24.68 

307 

17925 

4.37 

-15.37 

15.98 

344 

15950 

28.66 

- 14.98 

32.34 

297 

16950 

19.55 

-15.05 

24.67 

307 

17950 

4.10 

-14.81 

15.37 

344 

15975 

27.40 

-16.53 

32.00 

301 

16975 

19.72 

-15.11 

24.85 

307 

17975 

3.23 

-13.34 

13.72 

346 

16000 

26.85 

-16.38 

31.45 

301 

17000 

19.35 

-16.68 

25.55 

311 

18000 

3.05 

-12.70 

13.07 

346 

16025 

26.29 

-15.51 

30.52 

300 

17025 

18.10 

-17.58 

25.23 

314 






16050 

26.73 

-14.41 

30.36 

298 

1 7050 

17.21 

-16.81 

24.06 

314 






16075 

27.46 

-14.04 

30.84 

297 

17075 

16.51 

-15.74 

22.81 

313 






16100 

26.93 

-15.54 

31.09 

300 

17100 

15.69 

-15.07 

21.76 

314 






16125 

28.75 

-14.24 

32.08 

296 

17125 

15.62 

-13.76 

20.81 

311 






16150 

29.63 

-13.17 

32.42 

294 

17150 

15.17 

-13.18 

20.09 

311 






16175 

29.85 

-13.22 

32.65 

294 

17175 

14.69 

-12.38 

19.21 

310 
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ALT 

METERS 

225 

250 

2T5 

300 

325 


350 

375 

400 

425 

450 


475 

500 

525 

550 

575 


600 

625 

650 

675 

700 


725 

750 

775 

BOO 

B25 


850 

875 

900 

925 

950 


975 

1000 

1025 

1050 

1075 


1100 

1125 

1150 

1175 

1200 


wx 

wz 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

-6.82 

5.32 

8.65 

128 

-6.58 

5.15 

8.36 

128 

-6.10 

4.99 

7.B8 

129 

-5.59 

4.78 

7.35 

130 

-5.32 

4.81 

7.17 

132 

-5.40 

4.94 

7.32 

132 

-5.54 

5. CO 

7.46 

132 

-5.59 

5.10 

7.57 

132 

-5.79 

5.21 

7.79 

132 

-6.36 

5.33 

8.30 

130 

-6.53 

5.36 

8.44 

129 

-6.34 

5.33 

8.29 

130 

-6.38 

5.37 

8.34 

130 

-6.30 

5.29 

8.28 

129 

-6.42 

5.23 

8.28 

129 

-6.34 

5.18 

8.19 

129 

-6.29 

5.01 

6.04 

128 

-6.21 

4.98 

7.96 

129 

-6.13 

4.90 

7.84 

128 

-5.99 

4.88 

7.73 

129 

-5.92 

5.C2 

7.76 

130 

-6.29 

5.23 

8.18 

130 

-6.14 

5.45 

8.21 

131 

-5.70 

5.31 

7.78 

133 

-5.64 

5.20 

7.67 

132 

-5.70 

5.17 

7.69 

132 

-5.74 

5.13 

7.70 

132 

-5.42 

5.26 

7.55 

134 

-4.74 

5.28 

7.10 

130 

-3.78 

5.00 

6.27 

143 

-2.58 

4.32 

5.03 

149 

-1.49 

3.29 

3.61 

155 

-0.71 

2.39 

2.50 

163 

-0.19 

1.63 

1.64 

173 

0.17 

0.55 

0.57 

197 

0.35 

-0.58 

0.68 

329 

0.59 

-1.67 

1.77 

340 

1.00 

-2.88 

3.05 

341 

1.64 

-3.74 

4.09 

336 

2.53 

-4.11 

4.83 

328 

« ALTITUDE, WX 

« Z0NAL 

C0MP0N 


TABLE 11-84 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2378 04/15/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE 

ALT MX 

METERS M/SEC 


1225 

1250 

12fr> 

1300 

1325 


1350 

1375 

1400 

1425 

1450 


1475 

1500 

1525 

1550 

1575 


1600 

1625 

1650 

1675 

1700 


1725 

1750 

1775 

1800 

1825 


1850 

1075 

1900 

1925 

1950 


1975 

2000 

2025 

2050 

2075 


2100 

2125 

2150 

2175 

2200 


3.13 

3.59 

*•03 

4.41 

4.85 


5.64 

5.94 

5.94 

5.82 


5. 84 
5. 88 
6.05 
6.20 
6.37 


6.63 

6.46 

6.26 

6.06 

5.65 


5.20 

4.63 
4.32 
4.76 

5.63 


6.43 

7.23 

7.38 

6.92 

6.59 


6.37 

6.20 

6.02 

5.50 

4.86 


4.39 

3.74 

3.33 

3.24 

3*21 


WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

-4.37 

5.38 

324 

2225 

3.51 

0.22 

3.51 

266 

-4.51 

5.76 

321 

2250 

3.89 

-0.15 

3.89 

272 


316 



-n-5* 

4.33 

277 

-4 .*,3 

b.Oi 

i j 




-4.26 

6.14 

314 

2300 

4.96 

-0.79 

5 ’.03 

279 

-4.07 

6.33 

310 

2325 

5.50 

-1.04 

5.60 

281 

-3.85 

6.50 

306 

2 350 

5.87 

-1.28 

6.01 

282 

-3.42 

6.59 

301 

2375 

6.25 

-1.40 

6.40 

282 

-3.13 

6.72 

298 

2400 

6.43 

-1.69 

6.65 

285 

-3.05 

6.68 

297 

2425 

6.59 

-2.00 

6.89 

287 

-2.99 

6.55 

297 

2450 

6.98 

-2.25 

7.34 

2 88 

-3.01 

6.57 

297 

2475 

7.41 

-2.64 

7.86 

289 

-2.98 

6.59 

297 

2500 

7.89 

-3.10 

8.48 

291 

-2.75 

6.65 

294 

2525 

8.53 

-3.55 

9.23 

292 

-2.58 

6.72 

292 

2550 

8.98 

-3.94 

9.80 

2 94 

-2.55 

6.86 

292 

2575 

9.22 

-4.32 

10.18 

295 

-2.44 

7.07 

290 

2600 

9.14 

-4.34 

10.12 

295 

-2.28 

6.65 

209 

2625 

8.84 

-4.25 

9.01 

295 

-1.93 

6.55 

287 

2650 

8.81 

-4.52 

9.90 

297 

-1 .66 

6.28 

205 

2675 

8.91 

-4.82 

10.13 

298 

-1.69 

5.89 

286 

2700 

8.96 

-5.04 

10.27 

299 

-1.67 

5.46 

288 

2725 

9.00 

-5.23 

10.41 

300 

-1.78 

4.96 

291 

2750 

8.58 

-5.17 

10.01 

301 

-2.05 

4.78 

295 

2775 

6.03 

-4.95 

9.44 

301 

-2.37 

5.32 

296 

2800 

7.70 

-4.97 

9.16 

303 

-2.82 

6.30 

296 

2825 

7.45 

-5.17 

9.07 

305 

-3.15 

7.17 

296 

2850 

7.63 

-5.44 

9.38 

305 

-3.36 

7.97 

295 

2875 

8.10 

-5.83 

9.98 

306 

-3.34 

8.10 

294 

2900 

8.60 

-6.21 

10.61 

306 

-2.93 

7.52 

293 

2 925 

8.82 

-6.32 

10.05 

305 

-2.69 

7.12 

292 

2950 

8.84 

-6.36 

10.90 

306 

-2.48 

6.84 

291 

2975 

8.73 

-6.61 

10.95 

307 

-2.14 

6.56 

289 

3000 

8.74 

-6.84 

11.10 

308 

-1.96 

6.33 

288 

3025 

9.11 

-7.00 

11.49 

307 

-1.54 

5.71 

285 

3050 

9.51 

-7.19 

11.92 

307 

-1.01 

4.97 

282 

3075 

9.64 

-7.21 

12.03 

307 

-0.65 

4.44 

278 

3100 

9.68 

-7.12 

12.02 

306 

-0.34 

3.75 

275 

3125 

9.70 

-7.09 

12.01 

306 

0.05 

3.33 

269 

3150 

9.65 

-7.07 

11.96 

306 

0.42 

3.27 

262 

3175 

9.70 

-7.00 

11.96 

306 

0.45 

3.25 

262 

3200 

9.07 

-6.94 

12.06 

305 


NZ « MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS - WINC SPEEO, THETA - WIND DIRECTI 0N 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

2378 

ALT 

04/15/65 

WX 

, 13002 , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

9.94 

-6.98 

12.14 

305 

4225 

13.89 

-5.79 

15.05 

292 

5225 

14.37 

-12.56 

19.09 

311 

3250 

9.85 

-6.96 

12.07 

305 

4250 

13.66 

-6.05 

14.94 

294 

5250 

13.99 

-12.37 

18.68 

311 

3275 

9.77 

-6.97 

12.00 

305 

4275 

13.46 

-6.60 

14.99 

296 

5275 

13.51 

-12.28 

18.26 

312 

3300 

9.66 

-6.98 

11.92 

306 

4300 

13.36 

-7.02 

1 5.09 

298 

5300 

13.18 

-12.40 

18.09 

313 

3325 

9.67 

-7.08 

11.98 

306 

4325 

13.41 

-7.29 

15.26 

298 

5325 

12.58 

-12.20 

17.52 

314 

3350 

9.85 

-7.21 

12.21 

306 

4350 

13.66 

-7.65 

15.66 

299 

5350 

11.32 

-11.59 

16.20 

315 

3375 

10.10 

-7.27 

12.45 

306 

4375 

13.93 

-7.83 

15.98 

299 

5375 

11.35 

-11.75 

16.34 

316 

3400 

10.34 

-7.34 

12.68 

305 

4400 

14.19 

-7.87 

16.22 

299 

5400 

12.40 

-12.48 

17.59 

315 

3425 

10.77 

-7.47 

13.11 

305 

4425 

14.51 

-7.83 

16.49 

298 

5425 

12.25 

-12.58 

17.56 

316 

3450 

11.52 

-7.70 

13.85 

304 

4450 

14.79 

-7.80 

16.72 

298 

5450 

12.29 

-12.63 

17.62 

316 

3475 

12.14 

-7.96 

14.52 

303 

4475 

14.96 

-7.92 

16.92 

298 

5475 

12.45 

-12.87 

17.90 

316 

3500 

12.41 

-8.C6 

14.80 

303 

4 500 

15.13 

-8.04 

17.13 

298 

5500 

12.20 

-12.96 

17.80 

317 

3525 

12.57 

r 8 • 2 8 

15.05 

303 

4525 

15.27 

-8.14 

17.31 

290 

5525 

11.89 

-12.87 

17.52 

317 

3550 

12.80 

-8.76 

15.51 

304 

4550 

15.44 

-6.30 

17.53 

298 

5550 

11.56 

-12.93 

17.35 

318 

3575 

12.82 

-9. 10 

15.73 

305 

4575 

15.69 

-8.63 

17.91 

299 

5575 

11.38 

-13.03 

17.30 

319 

3600 

12.57 

-9.16 

15.55 

306 

4600 

15.92 

-8.99 

18.28 

299 

5600 

11.26 

-13.18 

17.33 

319 

3625 

12.33 

-9.21 

15.39 

307 

4625 

16.13 

-9.07 

18.50 

299 

5625 

11.11 

-13.19 

17.25 

320 

3650 

12.14 

-9.34 

15.32 

307 

4650 

16.26 

-9.20 

18.68 

299 

5650 

11. L2 

-13.01 

17.11 

319 

3675 

12.10 

-9.38 

15.31 

308 

4675 

16.25 

-9.37 

18.76 

300 

5675 

11.14 

-12.93 

17.07 

319 

3700 

12.15 

-9.26 

15.28 

307 

4700 

16.20 

-9.39 

18.73 

300 

5700 

11.01 

-12.81 

16.89 

319 

3725 

12.45 

-9.13 

15.44 

306 

4725 

16.26 

-9.56 

18.86 

300 

5725 

10.84 

-12.53 

16.57 

319 

3750 

12.84 

-8.98 

15.67 

305 

4750 

16.17 

-9.97 

18.99 

3C1 

5750 

10.68 

-12.11 

16.15 

318 

3775 

13.00 

-8.82 

15.71 

304 

4775 

16.11 

-10.50 

19.23 

303 

5775 

10.80 

-11.39 

15.69 

316 

3800 

13.24 

-0.68 

15.04 

303 

4800 

16.07 

-10.91 

19.42 

304 

5800 

11.31 

-10.86 

15.68 

314 

3825 

13.34 

-8.50 

15.01 

302 

4825 

16.02 

-11.24 

19.57 

305 

5825 

11.89 

-10.88 

16.11 

312 

3850 

13.35 

-8.10 

15.61 

301 

4850 

16.13 

-11.69 

19.92 

306 

5850 

12.10 

-10.06 

16.32 

312 

3875 

13.58 

-7.63 

15.57 

299 

4875 

15.98 

-12.05 

20.01 

307 

5875 

12.21 

-10.52 

16.12 

311 

3900 

13.75 

-7.32 

15.58 

298 

4 900 

15.89 

-12.19 

20.03 

3C7 

5900 

12.25 

-10.12 

15.89 

309 

3925 

13.85 

-7.07 

15.55 

297 

4925 

16.07 

-12.28 

20.22 

307 

5925 

12.77 

-9.72 

16.05 

307 

3950 

14.12 

-6.06 

15.69 

296 

4950 

16.02 

-12.51 

20.33 

300 

5950 

13.26 

-9.24 

16.17 

305 

3975 

L4.46 

-6.42 

15.82 

294 

4975 

15.74 

-12. B4 

20.32 

309 

5975 

13.65 

-0.89 

16.29 

303 

4000 

14.66 

-6.13 

15.09 

293 

5000 

15.44 

-13.01 

20.19 

310 

6000 

14.11 

-8.68 

16.57 

301 

4025 

14.80 

-5.99 

15.97 

292 

5025 

15.02 

-13.22 

20.01 

311 

6025 

14.36 

-8.52 

16.70 

300 

4050 

14.89 

-5.75 

15.96 

291 

5050 

14.62 

-1 i .64 

20.00 

313 

6050 

14.57 

-8.50 

16.07 

300 

4075 

14.97 

-5.66 

16.00 

291 

5075 

14.32 

-13.88 

19.94 

314 

6075 

14.89 

-8.51 

17.15 

300 

4100 

14.91 

-5.73 

15.97 

291 

5100 

14.15 

-13.91 

19.84 

314 

6100 

15.37 

-8.50 

17.56 

299 

4125 

14.65 

-5.57 

15.68 

291 

5125 

14. 19 

-13.74 

19.75 

314 

6125 

15.54 

-8.41 

17.67 

298 

4150 

14.50 

-5.11 

15.38 

289 

5150 

14.46 

-13.43 

19.74 

313 

6150 

15.32 

-8.15 

17.35 

298 

4175 

14.55 

-5.12 

15.42 

289 

5175 

14.79 

-13.20 

19.82 

312 

6175 

14.92 

-7.94 

16.90 

298 

4200 

14.28 

-5.56 

15.33 

291 

5200 

14.65 

-12.82 

19.47 

311 

6200 

14.74 

-7.80 

16.68 

298 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* ZONAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERIDI0NAI 

C0MP0NENT, MS = 

WIND SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-84 (con't) 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

2378 

04/15/65 

, 1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

HX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6225 

14.64 

-7.52 

16.46 

297 

7225 

18.39 

-10.06 

20.96 

299 

8225 

20.64 

-9.91 

22.89 

295 

6250 

14.39 

-7.16 

16.07 

296 

7250 

18.80 

-10.22 

21.39 

298 

8250 

20.66 

-9.84 

22.88 

295 

6275 

14.32 

-7.C2 

15.95 

296 

7275 

18.86 

-10.10 

21.39 

298 

e275 

20.45 

-9.74 

22.65 

295 

6300 

14.28 

-7.C9 

15.95 

296 

7300 

19.00 

-10.13 

21.53 

290 

8300 

20.20 

-9.80 

22.45 

296 

6325 

14.27 

-7.05 

15.92 

296 

7325 

19.03 

-10.54 

21.75 

299 

8325 

20.06 

-9.74 

22.30 

296 

6350 

14.42 

-7.13 

16.09 

296 

7350 

19.23 

-10.81 

22.05 

299 

8350 

20.11 

-9.75 

22.34 

296 

6375 

14.73 

-7.29 

16.44 

296 

7375 

19.69 

-10.76 

22.44 

298 

8375 

20.15 

-9.85 

22.42 

2 96 

6400 

14.91 

-7.30 

16.61 

296 

7400 

19.82 

-10.71 

22.52 

290 

8400 

19.98 

-9.68 

22.20 

2 96 

6425 

14. 8B 

-7.30 

16.57 

296 

7425 

19.91 

-10.61 

22.56 

290 

e4Z5 

20.05 

-9.19 

22.06 

294 

6450 

15.02 

-7.39 

16.73 

296 

7450 

20.22 

-10.62 

22.84 

290 

8450 

20.15 

-8.70 

21.95 

293 

6475 

15.19 

-7.46 

16.92 

296 

7475 

20.51 

-10.79 

23.18 

298 

e475 

20.03 

-8.49 

21.76 

293 

6500 

15.43 

-7.38 

17.10 

295 

7500 

20.57 

-11.06 

23.36 

298 

8500 

19.98 

-8.23 

21.61 

292 

6525 

15.54 

-7.29 

17.17 

295 

7525 

20.39 

-11.42 

23.37 

299 

8525 

19.90 

-8.04 

21 .46 

292 

6550 

15.44 

-7.13 

17.01 

295 

7550 

20.33 

-11.56 

23.38 

299 

8550 

19.60 

-7.95 

21.15 

292 

6575 

15.52 

-6.87 

16.97 

294 

7575 

20.31 

-11.81 

23.50 

300 

8575 

19.36 

-7.80 

20.87 

292 

6600 

15.53 

-6.76 

16.94 

293 

7600 

20.36 

-11.80 

23.54 

300 

8600 

19.27 

-7.86 

20.81 

292 

6625 

15.60 

-6.98 

17.09 

294 

7625 

20.59 

-11.83 

23.75 

300 

8625 

19.35 

-7.86 

20.89 

292 

6650 

15.77 

-7.20 

17.33 

294 

7650 

20.82 

-12.03 

24.04 

300 

8650 

19.56 

-7.70 

21.02 

291 

6675 

15.77 

-7.58 

17.50 

295 

7675 

21.01 

-12.08 

24.23 

300 

e675 

19.68 

-7.72 

21.14 

291 

6700 

15.77 

-8.10 

17.73 

297 

7700 

21.14 

-12.15 

24.38 

300 

e700 

19.84 

-7.81 

21.32 

291 

6725 

15.92 

-8.62 

18.11 

298 

7725 

21.13 

-12.12 

24.36 

300 

8725 

20.10 

-7.89 

21.59 

291 

6750 

16.07 

-8.93 

18.39 

299 

7750 

21.17 

-12.02 

24^34 

299 

8750 

20.15 

t8.26 

21.78 

2 92 

6775 

16.11 

-8.96 

18.44 

299 

7775 

21.22 

-12.06 

24.41 

299 

8775 

19.95 

-8.83 

21.82 

294 

6800 

16.36 

-9.19 

18.77 

299 

7800 

21.43 

-11.97 

24.54 

299 

8800 

19.84 

-9.12 

21.84 

295 

6825 

16.58 

-9.34 

19.04 

299 

7825 

21.45 

-11.86 

24.51 

299 

8825 

20.03 

-9.42 

22.13 

2 95 

6850 

16.71 

-9.25 

19.10 

299 

7850 

21.59 

-11.59 

24.51 

298 

8850 

19.99 

-9.77 

22.25 

296 

6875 

17.00 

-9.46 

19.53 

299 

7875 

21.88 

-11.08 

24.53 

297 

8875 

19.85 

-10.11 

22.28 

2 97 

6900 

17.22 

-9.95 

19.89 

300 

7900 

21.86 

-10.06 

24.41 

296 

8900 

19.96 

-10.26 

22.44 

297 

6925 

17.36 

-10.44 

20.26 

301 

7925 

21.82 

-10.61 

24.26 

296 

6925 

20.09 

-10.55 

22.69 

298 

6950 

17.61 

-10.69 

20.60 

301 

7950 

21.43 

-10.23 

23.74 

295 

8950 

20.16 

-10.82 

22.88 

290 

6975 

17.89 

-10.58 

20.79 

300 

7975 

21.34 

-10.22 

23.67 

295 

e975 

20.33 

-10.91 

23.08 

298 

7000 

18.09 

-10.67 

21.00 

300 

8000 

21.46 

-10.24 

23.78 

295 

9000 

20.92 

-11.07 

23.67 

298 

7025 

18.13 

-10.51 

20.96 

300 

8025 

21.39 

-10.14 

23.67 

295 

9025 

21.24 

-11.16 

23.99 

298 

7050 

18.15 

-10.31 

2C.B7 

299 

8050 

21.52 

-10.11 

23.78 

295 

9050 

20.89 

-11.33 

23.76 

298 

7075 

18.24 

-10.45 

21.02 

300 

8075 

21.39 

-10.14 

23.67 

795 

cr>-»e 

21. CC 


£3* 03 

i* 8 

7100 

18.37 

-10.66 

21.24 

300 

8100 

21.26 

-10.29 

23.62 

296 

9100 

20.95 

-11.17 

23.74 

293 

7125 

18.41 

-10.64 

21.26 

300 

8125 

21.28 

-10.30 

23.64 

296 

9125 

20.89 

-10.96 

23.59 

298 

7150 

18.48 

-10.39 

21.20 

299 

8150 

21.23 

-10.16 

23.53 

295 

9150 

20.96 

-10.68 

23.52 

2 97 

7175 

18.43 

-10.28 

21.11 

299 

8175 

21.04 

-10.22 

23.39 

296 

9175 

20.66 

-10.50 

23.17 

297 

7200 

18.18 

-10.19 

20.84 

299 

8200 

20.78 

-10.13 

23.11 

296 

9200 

21.11 

-10.64 

23.64 

2 97 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* 20NAL 

C0MP0NE NT t 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT , WS * 

WINC SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECT! 0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
2378 04/15/65, 1300Z, 

ALT WX WZ 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9225 

21.56 

-10.78 

24. 10 

296 

10225 

25.26 -11.46 

27.74 

294 

11225 

29.40 

-20.21 

35.67 

304 

9250 

22.07 

-10.58 

24.47 

295 

10250 

25.66 -11.55 

28.14 

294 

11250 

29.62 

-20.27 

35.89 

3 04 

9275 

22.60 

-10.63 

24.97 

295 

10275 

26.14 -11.40 

28.52 

293 

11275 

29.55 

-20.34 

35.87 

304 

9300 

22.59 

-11. CO 

25.12 

296 

10300 

26.51 -11.40 

28.86 

293 

11300 

29.16 

-20.63 

35.72 

305 

9325 

22.43 

-11.42 

25. 17 

297 

10325 

26.56 -11.78 

29.06 

294 

11325 

28.91 

-20.78 

35.60 

3 06 

9350 

22.36 

-12.05 

25.40 

290 

10350 

26.59 -11.98 

29.16 

294 

11350 

28.64 

-21.11 

35.58 

3 06 

9375 

22.56 

-12.61 

25.85 

299 

10375 

27.03 -12.16 

29.64 

294 

11375 

28.38 

-22.09 

35.97 

308 

9400 

22.92 

-12.68 

26.19 

299 

10400 

27.49 -12.76 

30.31 

295 

11400 

28.40 

-22.55 

36.26 

308 

9425 

23.06 

-12.74 

26.34 

299 

10425 

27.58 -13.13 

30.55 

295 

11425 

2 8.32 

-22.70 

36.29 

309 

9450 

22.96 

-12.32 

26.06 

298 

10450 

27.94 -13.21 

30.91 

295 

11450 

28.22 

-22.60 

36.15 

309 

9475 

23.16 

-11.95 

26.06 

297 

10475 

28.26 -13.41 

31.26 

295 

11475 

28.01 

-22.72 

36.07 

309 

9500 

23.06 

-11.88 

25.94 

297 

1 0500 

28.46 -13.41 

31.46 

295 

11500 

27.91 

-22.82 

36.05 

309 

9525 

22.92 

-11.73 

25.74 

297 

10525 

28.77 -13.52 

31.79 

295 

11525 

2 7.92 

-22.78 

36.03 

309 

9550 

22.94 

-11.80 

25.00 

297 

10550 

28.87 -13.64 

3 1.93 

295 

11550 

27.73 

-22.80 

35.90 

309 

9575 

22.76 

-11.78 

25.62 

297 

10575 

28.96 -13.76 

32.07 

295 

11575 

27.47 

-22.76 

35.67 

309 

9600 

22.73 

-11.66 

25.55 

297 

10600 

29.34 -13.94 

32.48 

295 

11600 

27.41 

-22.95 

35.75 

310 

9625 

22.63 

-11.66 

25.46 

297 

10625 

29.59 -14.06 

32.76 

295 

11625 

27.43 

-22.94 

35.76 

310 

9650 

22.65 

-11.50 

25.40 

297 

10650 

29.84 -13.92 

32.93 

295 

11650 

2 7.24 

-23.05 

35.68 

310 

9675 

22.70 

-11.29 

25.43 

296 

10675 

29.79 -14.18 

33.00 

295 

11675 

26.96 

-23.42 

35.71 

311 

9700 

22.95 

-11.53 

25.68 

297 

10700 

29.49 -14.48 

32.85 

296 

1 1700 

26.64 

-23.55 

35.56 

311 

9725 

22.96 

-11.62 

25.73 

297 

10725 

29.34 -14.59 

32.76 

296 

11725 

26.70 

-23.40 

35.51 

311 

9750 

22.86 

-11.48 

25.58 

296 

10750 

29.61 -14.53 

32.99 

296 

11750 

27.19 

-23.63 

36.02 

311 

9775 

22.95 

- 11.63 

25.73 

297 

10775 

29.73 -14.62 

33.13 

296 

11775 

27.16 

-24.12 

36.32 

311 

9800 

22 .88 

-11.27 

25.51 

296 

10800 

29.56 -14.92 

33.11 

297 

11800 

27.28 

-24.23 

36.49 

311 

9825 

22.76 

-11.05 

25.30 

296 

10825 

29.36 -15.18 

33.06 

297 

11825 

27.33 

-24.23 

36.52 

311 

9850 

22.94 

-11.08 

25.48 

296 

10850 

29.28 -15.26 

33.02 

297 

11850 

27.25 

-24.19 

36.44 

311 

9875 

23.26 

-11.15 

25.79 

295 

10875 

29.24 -15.72 

33.20 

298 

11875 

27.58 

-24. 52 

36.90 

311 

9900 

23.33 

-11.31 

25.93 

296 

10900 

28.97 -16.45 

33.31 

299 

11900 

28.23 

-24.81 

37.58 

311 

9925 

23.46 

-11.46 

26.11 

296 

10925 

29.26 -16.45 

33.56 

299 

11925 

28.63 

-24.95 

37.98 

311 

9950 

23.77 

-11.77 

26.52 

296 

10950 

29.54 -16.48 

33.32 

299 

11950 

2 8.90 

-24.64 

37.98 

310 

9975 

24.18 

-11.70 

26.86 

296 

10975 

29.56 -16.71 

33.96 

299 

11975 

28.82 

-24.51 

37.83 

310 

10000 

24.32 

-11.68 

26.98 

295 

1 1C00 

29.62 -17.25 

34.27 

300 

12000 

2 8.22 

-24.58 

37.43 

311 

10025 

24.33 

-11.70 

26.99 

296 

11025 

29.33 -17.70 

34.26 

301 

12025 

28.12 

-24.53 

37.31 

311 

10050 

24.52 

-11.78 

27.21 

295 

11050 

29.13 -18.07 

34.28 

302 

12050 

27.93 

-24.79 

37.34 

311 

10075 

24.79 

-11.91 

27.51 

295 

11075 

29.26 -18.37 

34.54 

302 

12075 

27.85 

-24.99 

37.42 

312 

10 100 

24.85 

-11.78 

27.50 

295 

11100 

29.61 -18.66 

35.00 

302 

12100 

27.63 

-25.42 

37.55 

312 

10125 

24 .73 

-11.41 

27.24 

295 

11125 

29.58 -19.48 

35.42 

303 

12125 

26.93 

-26.06 

37.47 

314 

10150 

24.74 

-11.22 

27.16 

294 

11150 

29.23 -19.81 

35.31 

304 

12150 

26.44 

-26.62 

37.52 

315 

10175 

24.80 

-11.26 

27.24 

294 

11175 

29.15 -19.68 

35.17 

304 

12175 

26.48 

-27.00 

37.82 

315 

10200 

25.12 

-11.33 

27.56 

294 

11200 

29.29 -19.90 

35.41 

304 

12200 

26.92 

-27.64 

38.59 

316 


ALT * ALTITUDE. WX * Z0NAL C0MP0NENT, WZ * MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS * WINC SPEED, THETA - WIND DIRECTI0N 
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ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TABLE 11-84 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPH6RE WIND VEL0CITY PR0F1LE 
TEST NUMBER 2378 04/15/65. 1300Z, EASTERN TEST RANGE, 

WS THETA ALT WX WZ WS ThETA 

M/SEC OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 

FL0RIOA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

W 

12225 

i 2?«?0 

12275 

12300 

12325 

26.94 -28.10 

26.72 -28.58 

26.48 -28.98 

26.62 -29.41 

26.49 -30.33 

38.92 

39.12 

39.25 

39.67 

4C.27 

316 

317 

317 

318 

319 

13225 

13250 

13275 

13300 

13325 

34.76 

34.58 

34.72 
34.00 

33.73 

-21.16 

-21.34 

-21.54 

-2^.37 

-22.45 

40.69 

40.64 

40.86 

4C.69 

40.52 

301 

302 

302 
30* 

303 

16225 

14250 

16275 

14300 

14325 

22.86 
22.98 
22.84 
22.33 
22 .60 

-20.01 

-19.44 

-18.95 

-19.24 

-16.57 

30.38 

30.10 

29.68 

29.48 

29.44 

311 

310 

310 

311 
310 


12350 

12375 

12400 

12425 

12450 

26.28 

26.27 

26.20 

26.14 

26.07 

-31. 3B 
-31.63 
-31.22 
-30.81 
-30.41 

40.93 

41.12 

4C.76 

40.41 

40.05 

320 

320 

320 

319 

319 

13350 

13375 

13400 

13425 

13450 

33.62 

32.59 

32.04 

31.69 

31.52 

-22.45 

-22.88 

-23.60 

-24.63 

-24.57 

40.42 

39.82 

39.79 

40.13 

39.96 

304 

305 

306 
308 
308 

J4350 

16375 

14600 

16425 

14450 

22.90 
23.01 
23.50 
23. 87 
24.23 

-17.90 

-18.06 

-17.87 

-17.91 

-17.76 

29.07 

29.26 

29.53 

29.84 

30.05 

308 

308 

307 

307 

306 

* 

12475 

12500 

12525 

12550 

12575 

25.77 

25.45 

25.46 
25.34 
25.09 

-30.52 

-29.80 

-29.38 

-29.41 

-29.21 

39.94 

39.19 

38.88 

38.82 

38.50 

320 

319 

319 

319 

319 

13475* 

13500 

13525 

13550 

13575 

31.43 

31.40 

31.46 

31.23 

31.30 

-25.14 

-25.95 

-26.62 

-27.29 

-27.07 

40.25 

40.73 

41.21 

41.47 

41.38 

308 

309 

310 

311 
311 

14475 

14500 

14525 

14550 

14575 

24.70 

24.73 

25.57 

25.43 

25.16 

-16.70 

-16.63 

-16.00 

-16.58 

-16.91 

29.82 

29.80 

30.16 

30.36 

30.32 

304 
304 
3 02 

303 

304 

j 

12600 

12625 

12650 

12675 

12700 

25.38 

25.44 

25.43 

26.00 

26.36 

-29. C2 
-28.85 
-28.21 
-27.88 
-27.64 

38.55 

38.47 

37.98 

38.12 

38.19 

319 

318 

318 

317 

316 

13600 

13625 

13650 

13675 

13700 

31.02 

30.72 

30.45 

29.65 

28.98 

-27.85 

-28.00 

-27.50 

-27.60 

-27.46 

41.69 

41.57 

41.03 

40.50 

39.91 

312 

312 

312 

313 
313 

14600 

16625 

14650 

14675 

14700 

25.66 

25.62 

25.47 

26.04 

26.22 

-16.15 

-15.86 

-16.18 

-15.57 

-14.76 

30.32 

30.13 

30.17 

30.34 

30.09 

302 

302 

302 

301 

299 


12725 

12750 

12775 

12900 

12925 

26.35 

26.30 

26.32 

26.57 

26.73 

-26.73 
-26.23 
-25.14 
-24.08 
-23. C7 

37.54 

37.14 

36.40 

35.86 

35.31 

315 

315 

314 

312 

311 

13725 

13750 

13775 

13800 

13825 

28.70 

28.29 

28.35 

28.08 

27.44 

-27.74 

-27.99 

-27.83 

-28.18 

-28.28 

39.91 

39.80 

39.72 

39.78 

39.40 

314 

315 

314 

315 

316 

14725 

14750 

14775 

14800 

14825 

25.96 
26.39 
26. 14 
26.26 
26.35 

-14.87 

-14.67 

-15.17 

-15.50 

-15.90 

29.92 

30.19 

30.22 

30.54 

30.78 

300 

299 

300 

301 
301 


12850 

12875 

12900 

12925 

12950 

27.28 

27.97 

28.83 

29.88 

30.66 

-21.58 

-21.15 

-21.02 

-20.89 

-21.04 

34.79 

35.07 

35.68 

36.46 

37.19 

308 

307 

306 

305 

304 

13850 

13875 

13900 

13925 

13950 

26.37 

25.56 

25.08 

24.63 

23.83 

-28.23 

-28.37 

-28.10 

-27.74 

-27.51 

38.63 

38.18 

37.66 

37.10 

36.40 

317 

318 
310 

318 

319 

14850 

16875 

16900 

16925 

16950 

25.74 

25.23 

25.04 

24.51 

24.15 

-16.22 

-16.19 

-15.75 

-16.00 

-16.50 

30.42 

29.98 

29.58 

29.27 

29.25 

302 
3 03 

302 

303 

304 


12975 

13000 

13025 

13050 

13075 

31.48 

32.04 

32.38 

32.88 

-33.50 

-20.56 

-20.17 

-20.43 

-20.07 

-19.76 

37.60 

37.86 

38.28 

30.52 

38.89 

303 

302 

302 

301 

300 

13975 

14000 

14025 

14050 

14075 

23.21 

23.10 

22.75 

22.71 

22.92 

-27.01 

-26.16 

-26.16 

-25.83 

-25.18 

35.62 

34.90 

34.67 

34.39 

34.05 

319 

318 

319 
318 
318 

14975 

15000 

15025 

15050 

15075 

24.29 

24.06 

24.00 

23.97 

23.49 

-16.59 

-16.85 

-16.37 

-16.64 

-17.59 

29.42 

29.37 

29.05 

29.18 

29.34 

304 

305 

304 

305 
307 


13100 

13125 

13150 

13175 

13200 

33.61 

33.73 

34.37 

34.82 

35.07 

-20.52 

-20.82 

-20.61 

-20.58 

-20.68 

39.38 

39.64 

40.08 

40.45 

40.71 

301 

302 
301 
300 
300 

14100 

14125 

14150 

14175 

14200 

23.00 

22.66 

22.21 

22.21 

22.54 

-24.44 

-23.52 

-22.62 

-21.72 

-20.82 

33.56 

32.66 

31.70 

31.06 

30.68 

317 

316 

315 

314 

313 

15100 

15125 

15150 

15175 

15200 

23.61 

23.52 

22.90 

22.89 

22.27 

-17.36 

-17.41 

-18.25 

-18.07 

-17.80 

29.30 

29.27 

29.28 
29.17 
28.51 

306 

306 

308 

308 

308 

• 

ALT - ALTITUDE, WX 

« Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, MS « 

MINC SPEED, 

THETA ■ WIND DIRECTI 0N 




alt 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2378 04/15/65, 13002, EASTERN TEST RANGE 

THETA ALT WX WZ WS THETA 

OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 

, FL0RIDA 
ALT 

METERS 

WX 

H/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 


15225 

15250 

15275 

15300 

15325 

21.10 

20.66 

19.85 

18.55 

17.31 

-17.50 
-17.10 
-17.24 
-17. C3 
-16.66 

27.41 

26.82 

26.29 

25.18 

24.02 

309 

309 

311 

312 
314 












15350 

15375 

15400 

15425 

15450 

16.85 

15.95 

14.96 
13.80 
13.07 

-16.43 
-16.31 
-16.57 
-16.47 
-16. 14 

23.54 

22.81 

22.32 

21.48 

2C.76 

314 

315 
318 

320 

321 












15475 

15500 

15525 

15550 

15575 

13.06 

12.67 

12.15 

11.79 

11.81 

-15.46 
-14.85 
-14.28 
-14. C4 
-14.13 

20.23 

19.65 

18.75 

18.33 

18.42 

320 

319 

319 

320 
320 












15600 

15625 

15650 

15675 

15700 

11.34 

10.60 

10.78 

10.76 

10.70 

-13.61 

-13.48 

-12.07 

-11.16 

-11.47 

17.71 
17. 15 
16.19 
15.50 
15.68 

320 

322 

318 

316 

317 












15725 

15750 

15775 

15800 

15825 

10.56 

10.67 

10.92 

10.60 

11.01 

-11.14 

-11.39 

-11.31 

-11.04 

-10.96 

15.35 

15.61 

15.72 

15.30 

15.54 

316 

317 
316 
316 
315 











* 

15850 11.24 

15875 11.05 

15900 11.23 

15925 11.56 

ALT - ALT 

-11.11 15.80 315 

-11.50 15.94 316 

-10.59 15.44 313 

-9.53 14.98 309 

ITUDE. WX =■ Z0NAL C0MP0NENT, 

, WZ - MERIDI0NAL C0MP0NENT , MS * 

MINC SPEED 

, THETA * 

WIND OIR6CTI0N 
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ALT 

heters 1 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

FPS-16 RADAR/ J1HSPHER6 WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUM8ER 2383 04/16/65, 0101Z, EASTERN TEST RANGE, 

MS THETA ALT WX WZ WS THETA 

H/SEC DEG HETERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 

FLORIDA 

ALT 

HETERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

H/SEC 

THETA 

DEG 

500 

525 

550 

575 

600 

3.78 

4.43 

5.09 

5.40 

5.49 

10.82 

10.42 

10.22 

10.12 

9.81 

11.46 
11.32 
11.41 

11.47 
11.24 

199 

203 

206 

208 

209 

1500 

1525 

1550 

1575 

1600 

13.09 

12.97 

13.14 

13.54 

13.63 

3.10 

2.62 

2.49 

2.28 

1.94 

13.45 

13.23 

13.38 

13.73 

13.77 

256 

258 

259 

260 
262 

2500 

2525 

2550 

2575 

2600 

13.60 

13.35 

13.33 

13.29 

13.14 

-2.36 

-2.39 

-2.41 

-2.69 

-3.07 

13.00 

13.57 

13.54 

13.56 

13.49 

280 

280 

280 

281 

283 

625 

650 

675 

700 

725 

5.35 

5.06 

5.10 

5.40 

5.86 

9.35 

9.04 

8.77 

8.75 

9.02 

10.77 
10.36 
10.15 
1C. 28 
10.76 

210 

209 

210 
211 
213 

1625 

1650 

1675 

1700 

1725 

13.60 

13.57 

13.42 

13.35 

13.51 

1.62 

1.06 

0.55 

0.55 

0.81 

13.70 

13.61 

13.43 

13.36 

13.53 

263 

265 
267 
267 

266 

2625 

2650 

2675 

2700 

2725 

13.14 

13.25 

13.14 

12.97 

12.73 

-3.56 

-4.03 

-4.53 

-4.93 

-5.02 

13.62 

13.85 

13.90 

13.87 

13.68 

285 

287 

289 

291 

291 

750 

775 

BOO 

825 

850 

6.26 

6.18 

5.86 

5.75 

6.12 

8.96 

8.58 

8.20 

7.75 

7.57 

10.93 

10.57 

10.08 

9.66 

9.74 

215 

216 

215 

216 
219 

1750 

1775 

1800 

1825 

1850 

13.52 

13.54 
13.56 

13.55 
14.09 

0.70 

0.35 

-0.06 

-0.41 

-0.30 

13.54 

13.54 

13.56 

13.56 

14.09 

267 

268 

270 
272 

271 

2750 

2775 

2800 

2825 

2850 

12.36 

11.96 

11.54 

11.15 

10.82 

-4.88 

-4.61 

-4.43 

-4.33 

-4.37 

13.29 

12.82 

12.36 

11.96 

11.67 

2 91 
291 
291 

291 

292 

875 

900 

925 

950 

975 

6.81 

7.45 

7.86 

8.11 

8.34 

7.53 

7.46 

7.35 

6.95 

6.59 

10.16 
10.54 
1C. 76 
10.68 
10.63 

222 

225 

227 

229 

232 

1875 

1900 

1925 

1950 

1975 

14.74 

14.93 
14.92 

14.94 
14.77 

-0.13 

-0.15 

-0.15 

-0.29 

-0.45 

14.74 

14.93 

14.92 

14.95 

14.78 

270 

270 

270 

271 

272 

2875 
2900 
2 925 
2950 
2975 

10.54 

10.11 

9.58 

9.14 

8.87 

-4.53 

-4.58 

-4.54- 

-4.59 

-4.66 

11.47 

11.10 

10.60 

10.23 

10.02 

293 

294 

295 

296 
298 

1000 

1025 

1050 

1075 

1100 

8.80 

9.30 

9.81 

10.32 

10.47 

6.34 

6.14 

6.23 

6.28 

5.99 

10.85 

11.14 

11.62 

12.08 

12.06 

234 

236 

237 

238 
240 

2000 

2025 

2050 

2075 

2100 

14.47 

14.14 

13.85 

13.74 

13.88 

-0.38 

-0.40 

-0.52 

-0.68 

-0.98 

14.47 

14.14 

13.86 

13.75 

13.91 

271 

271 

272 

273 

274 

2000 

3025 

3050 

3075 

3100 

8.90 

9.32 

9.56 

9.64 

10.01 

-4.75 

-4.98 

-5.37 

-5.62 

-5.77 

10.09 

10.57 

10.97 

11.16 

11.56 

298 
298 
2 99 
300 
300 

1125 

1150 

1175 

1200 

1225 

10.42 

10.47 

10.75 

11.21 

11.50 

5.56 

5.24 

5.19 

5.28 

5.18 

11.81 

11.71 

11.94 

12.39 

12.61 

242 

243 

244 

245 

246 

2125 

2150 

2175 

2200 

2225 

14.15 

14.54 

15.04 

15.06 

14.70 

-1.19 

-1.28 

-1.44 

-1.76 

-1.87 

14.20 

14.60 

15.11 

15.16 

14.82 

275 

275 

275 

276 

277 

2125 

3150 

3175 

3200 

3225 

10.29 

10.28 

10.48 

10.67 

10.60 

-6.00 

-6.00 

-5.89 

-5.88 

-5.79 

11.92 

11.90 

12.02 

12.18 

12.08 

300 

300 

299 

299 

298 

1250 

1275 

1300 

1350 

11.36 

11.27 

11.28 

11.96 

4.97 

4.79 

4.46 

4 • 1 1 

12.40 

12.25 

12.13 

12.64 

246 

247 

248 

251 

2250 

2275 

2300 

2350 

14.49 

14.37 

14.13 

14.08 

-1.87 
-2.01 
-2.11 
1 L. 

-2.14 

14.61 

14.51 

14.29 

1 L. •>“> 

14.24 

277 

278 
278 

HP 

278 

3250 

3275 

3300 

■»■*?«; 

3350 

10.63 

10.67 

10.63 

10.69 

-5.62 

-5.41 

-5.22 

-4-91 

-4.54 

12.03 
11.96 
11.85 
1 1 .71 
11.61 

298 
297 
296 
? 95 
293 

1375 
1 400 
1425 
1450 
1475 

12.19 

12.16 

12.24 

12.49 

12.90 

3.95 

3.74 

3.60 

3.47 

3.41 

12.81 

12.73 

12.75 

12.97 

13.34 

252 

253 

253 

254 

255 

2375 

2*00 

2425 

2450 

2475 

13.96 

13.88 

13.80 

13.63 

13.65 

-2.03 

-2.01 

-2.11 

-2.12 

-2.16 

14.11 

14.02 

13.96 

13.80 

13.82 

278 

278 

279 
279 
279 

3375 

2400 

3425 

3450 

3475 

10.68 
1C . 72 
10.86 
11.19 
11.45 

-4.27 

-4.08 

-4.01 

-3.96 

-4.00 

11.50 

11.47 

11.57 

11.87 

12.13 

292 

291 

290 

289 

289 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * HER 101 0NAL C0HP0NENT, WS * WINC SPEEO, 

THETA * WIND DIRECTION 



ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

H/SEC 

FPS-16 RA0AR/J1HSPHERE WIND 
TEST NUMBER 2383 04/16/65, 0101Z, 

WS THETA ALT WX WZ 

M/SEC deg heters M/SEC M/SEC 

VELOCITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE 
WS THETA 

H/SEC CEG 

, FL0RIDA 
ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

H/SEC 

WS 

H/SEC 

THETA 

DEG 

3500 

3525 

3550 

3575 

3600 

11.60 

11.84 

11.88 

12.01 

12.36 

-4.07 

-4.11 

-4.22 

-4.24 

-3.93 

12.30 

12.53 

12.61 

12.74 

12.97 

289 

289 

289 

289 

287 

4500 

4525 

4550 

4575 

4600 

15.73 

15.88 

15.84 

15.77 

15.94 

-2.00 

-1.71 

-1.40 

-0.67 

-0.01 

15.86 

15.97 

15.91 

15.78 

15.94 

277 

276 

275 

272 

270 

*500 

5525 

5550 

5575 

5600 

17.09 

16.97 

17.00 

16.84 

16.44 

1.39 

1.31 

1.00 

0.86 

0.79 

17.14 

17.02 

17.03 
16.66 
16.45 

265 

265 

266 
267 
267 

3625 

3650 

3675 

3700 

3725 

12. B2 
13.23 
13.53 
13.94 
14.25 

-3.61 

-3.52 

-3.61 

-3.65 

-3.59 

13.32 

13.69 
14.00 
14.41 

14.70 

286 

285 

285 

285 

284 

462 5 
4650 
4675 
4700 
4725 

16.23 

16.41 

16.06 

16.04 

16.74 

0.10 

0.33 

0.88 

1.04 

0.67 

16.23 

16.41 

16.08 

16.07 

16.76 

269 

269 

267 
266 

268 

5625 

5650 

5675 

5700 

5725 

16.14 

16.10 

16.09 

16.08 

16.22 

0.66 

0.43 

0.20 

-0.00 

-0.25 

16.16 

16.11 

16.09 

16.08 

16.22 

267 

268 

269 

270 

271 

3750 

3775 

3800 

3825 

3850 

14.28 

14.43 

14.73 

14.94 

14.95 

-3.50 

-3.37 

-3.22 

-3.20 

-3.42 

14.71 

14.82 

15.08 

15.28 

15.33 

284 

283 

282 

282 

283 

4750 

4775 

4800 

4825 

4850 

17.46 

17.58 

17.46 

17.43 

17.04 

0.24 

0.15 

0.32 

0.47 

0.68 

17.46 

17.58 

17.46 

17.44 

17.05 

269 

269 

269 

268 

268 

5750 

5775 

5800 

5825 

5850 

16.37 

16.46 

16.54 

16.58 

16.76 

-0.54 

-0.68 

-0.48 

-0.21 

-0.06 

16.37 

16.47 

16.54 

16.58 

16.76 

272 

272 

271 

271 

270 

3875 

3900 

3925 

3950 

3975 

14.89 

14.92 

14.93 
14.86 
14.75 

-3.46 

-3.39 

-3.49 

-3.58 

-3.56 

15.29 

15.30 
15.33 
15.29 
15.18 

283 

283 

283 

283 

283 

4875 
4900 
492 5 
4950 
4975 

16.85 

16.89 

16.73 

16.50 

16.39 

0.97 

1.28 

1.48 

1.52 

1.65 

16.88 

16.94 

16.79 

16.57 

16.47 

267 

265 

265 

265 

264 

5875 

5900 

5925 

5950 

5975 

16.93 

17.24 

17.74 

17.73 

17.53 

0.01 

-0.01 

0.01 

0.07 

-0.00 

16.93 

17.24 

17.74 

17.73 

17.53 

270 
2 70 
270 
270 
270 

4000 

4025 

4050 

4075 

4100 

14.78 

14.95 

14.93 

14.94 
15.21 

-3.51 

-3.58 

-3.69 

-3.55 

-3.40 

15.19 

15.37 

15.38 
15.36 
15.59 

283 

283 

284 
263 
282 

5000 

5025 

5050 

5075 

5100 

16.38 

16.33 

16.33 

16.30 

16.19 

1.71 

1.61 

1.49 

1.56 

1.87 

16.47 

16.41 

16.40 

16.37 

16.30 

264 

264 

265 
264 
263 

6000 

6025 

6050 

6075 

6100 

17.61 

17.42 

17.16 

17.12 

16.98 

0.09 

0.27 

0.29 

0.28 

0.06 

17.61 

17.42 

17.16 

17.12 

16.98 

270 
269 
2 69 

269 

270 

4125 

4150 

4175 

4200 

4225 

15.38 

15.36 

15.35 

15.31 

15.49 

-3.42 

-3.39 

-3.43 

-3.58 

-3.58 

15.76 

15.73 

15.73 

15.72 

15.90 

282 

282 

282 

283 

2B3 

5125 

5150 

5175 

5200 

5225 

16.28 

16.48 

16.57 

16.67 

16.85 

2.18 

2.28 

2.24 

2.42 

2.79 

16.42 

16.64 

16.72 

16.85 

17.08 

262 
262 
26 2 
262 
260 

6125 

6150 

6175 

6200 

6225 

16.81 

16.81 

16.82 

16.82 

16.75 

-0.06 

-0.20 

-0.50 

-0.73 

-1.01 

16.81 

16.81 

16.83 

16.84 
16.78 

270 

271 

272 
272 
2 73 

4250 

4275 

4300 

4325 

4350 

15.57 

15.31 

15.25 

15.36 

15.59 

-3.39 

-3.12 

-2.78 

-2.51 

-2.32 

15.94 

15.62 

15.50 

15.56 

15.76 

282 

281 

280 

279 

278 

5250 

5275 

5300 

5325 

5350 

17.07 

17.10 

16.94 

16.95 
17.16 

2.86 

2.56 

2.37 

2.24 

2.11 

17.31 

17.29 

17.11 

17.10 

17.29 

260 

261 

262 

262 

263 

6250 

6275 

6300 

6325 

6350 

16.69 
16. BO 
16.74 
16.48 
16.24 

-1.12 

-1.08 

-1.20 

-1.36 

-1.33 

16.73 

16.83 

16.78 

16.53 

16.29 

274 

274 

274 

275 
275 

4375 

4400 

4425 

4450 

4475 

15.61 

15.61 

16.06 

16.20 

15.86 

-2.03 

-1.85 

-1.79 

-2.06 

-2.28 

15.74 

15.72 

16.16 

16.33 

16.02 

277 

277 

276 

277 

278 

5375 

5400 

5425 

5450 

5475 

17.14 

17.10 

17.22 

17.14 

17.13 

1.98 

1.76 

1.59 

1.50 

1.39 

17.25 

17.19 

17.29 

17.21 

17.19 

263 

264 

265 
265 
265 

6375 

6400 

6425 

6450 

6475 

16.04 

16.08 

16.23 

16.20 

16.12 

-1.08 

-0.74 

-0.48 

-0.54 

-0.85 

16.08 

16.10 

16.24 

16.21 

16.14 

274 

272 

272 

272 

273 
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TABLE 11-85 (con't) 


F PS-16 RADAR/ JIMS PHE RE HINO VELOCITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

MS 

H/SEC 

TEST NUMBER 
THETA 
OEG 

2383 

ALT 

METERS 

04/16/65, 

HX 

M/SEC 

0101Z, 

WZ 

M/SEC 

eastern 

HS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
DEG 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

HS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

6500 

6525 

6550 

6575 

6600 

16.08 
15 .66 

14.81 

14.33 

-1.14 

-1.23 

-ol 57 
-0.32 

16.12 

15.69 

15.09 

14.02 

14.33 

274 

274 

27? 

272 

271 

7500 

7525 

7550 

7575 

7600 

26.59 

26.76 

26.80 

27.18 

27.21 

-6.65 

-6.74 

-6.76 

-6.47 

-5.81 

27.41 

27.60 

27.72 

27.94 

27.83 

284 

284 

284 

283 

282 

8500 

8525 

8550 

8575 

8600 

24.27 

24.28 
24.31 
24.37 
24.43 

-4.12 

-4.11 

-4.14 

4.2C 

-4.20 

24.61 

24.63 

24.66 

24.73 

24.79 

279 

279 

279 
200 

280 

6625 

6650 

6675 

6700 

6725 

14.15 

14.61 

14.95 

15.34 

15.65 

-0.18 

-0.18 

-0.42 

-0.04 

-1.12 

14.15 

14.61 

14.95 

15.37 

15.69 

271 

271 

271 

273 

274 

7625 

7650 

7675 

7700 

7725 

26.90 

26.68 

26.66 

26.86 

26.87 

-5.28 

-5.22 

-5.18 

-5.05 

-4.83 

27.41 

27.19 

27.16 

27.33 

27.30 

281 

281 

281 

200 

280 

8625 

8650 

8675 

8700 

8725 

24.58 

24.69 

25.21 

25.99 

26.49 

-4.14 

-4.05 

-4.00 

-4.03 

-3.91 

24.93 

25.02 

25.53 

26.30 

26.77 

279 

279 

279 

279 

? 78 

6750 

6775 

6800 

6825 

6850 

15.89 

16.27 

16.68 

17.24 

17.80 

-1.44 

-1.78 

-1.08 

-2.02 

-2.39 

15.96 
16.37 
16.78 
17.36 

17.96 

275 

276 
276 

276 

277 

7750 

7775 

7800 

7825 

7850 

26.49 

26.09 

25.79 

25.57 

25.40 

-4.75 
-4.84 
-4.77 
-4.66 
74. 38 

26.91 

26.53 

26.23 

25.99 

25.85 

280 

280 

280 

280 

280 

8750 

8775 

8800 

8825 

8850 

26.63 

26.50 

26.58 

26.67 

26.68 

-3.48 

-3.12 

-2.80 

-2.79 

-3.30 

26*06 

26.68 

26.73 

26.81 

26.88 

277 

277 

276 

276 

277 

6875 

6900 

6925 

6950 

6975 

18.25 

18.53 

18.99 

19.61 

20.19 

-2.76 

-2.80 

-2.98 

-3.01 

-2.68 

18.46 

10.75 

19.22 

19.84 

20.37 

278 

279 
279 
279 
277 

7075 

7900 

7925 

7950 

7975 

25.65 

25.84 

25.56 

24.91 

24.41 

-3.92 

-3.65 

-3.94 

-4.31 

-4.52 

25.95 

26.09 

25.86 

25.28 

24.82 

279 

278 

279 

280 
280 

8875 

6900 

e925 

8950 

8975 

26.86 

26.98 

26.98 

26.78 

26.77 

-3.74 

-3.99 

-4.30 

-4.46 

-4.43 

27.12 

27.27 

27.32 

27.15 

27.14 

278 
270 

279 
279 
2 79 

7000 

7025 

7050 

7075 

7100 

20.94 

21.70 

22.20 

22.42 

22.42 

-2.27 

-2.47 

-3.03 

-3.29 

-3.44 

21.06 

21.84 

22.40 

22.66 

22.68 

276 

276 

278 

278 

279 

8000 

8025 

8050 

8075 

8100 

23.89 

23.61 

23.47 

23.16 

22.88 

-4.84 

-5.01 

-5.06 

-5.12 

-5.18 

24.38 

24.14 

24.01 

23.72 

23.45 

201 

282 

282 

282 

283 

9000 

9025 

9050 

9075 

9100 

27.00 

27.23 

27.28 

27.15 

27.30 

-4.30 

-4.19 

-3.95 

-3.73 

-3.57 

27.34 

27.55 

27.57 

27.40 

27.53 

279 

279 

278 

278 

277 

7125 

7150 

7175 

7200 

7225 

22.39 

22.62 

22.01 

22.62 

22.89 

-3.59 

-3.73 

-3.78 

-3.72 

-3.65 

22.67 

22.92 

23.12 

23.13 
23.18 

279 

279 

279 

279 

279 

8125 

0150 

8175 

8200 

8225 

22.57 

22.65 

23.03 

23.20 

23.02 

-5.27 

-5.45 

-5.61 

-5.47 

-5.17 

23.18 

23.30 

23.70 

23.83 

23.59 

283 

283 

.204 

283 

282 

9125 

9150 

9175 

9200 

9225 

27.45 

27.60 

27.75 

27.97 

20.26 

-3.26 

-2.76 

-2.36 

-2.19 

-2.04 

27.65 

27.74 

27.85 

28.06 

28.34 

277 

276 

275 

274 

274 


7250 

23.11 

-3.67 

23.40 

279 

7275 

23.51 

-4.07 

23.86 

280 

7300 

23.81 

-4.98 

24.32 

282 

7325 

24.18 

-5.84 

24.88 

203 

7350 

24.49 

-6.21 

25.27 

264 


8250 

22.86 

-4.80 

23.36 

262 

8275 

23.06 

-4.36 

23.47 

201 

8300 

23.25 

-4.00 

23.59 

280 

0325 

23.25 

-3.86 

23.56 

279 

8350 

23.38 

-4.15 

23.74 

280 


9250 

20.24 

-1.97 

28.30 

274 

9275 

27.93 

-2.04 

28.01 

274 

9300 

27.66 

-2.17 

27.75 

274 

9325 

27.47 

-2.04 

27.55 

274 

9350 

27.31 

-1.79 

27.37 

274 


7375 

24.61 

-6.43 

25.44 

204 

7400 

24.84 

-6.00 

25.76 

285 

7425 

25.31 

-6.98 

26.25 

285 

7450 

25.89 

-6.92 

26.80 

285 

7475 

26.28 

-6.70 

27.14 

284 


8375 

23.62 

-4.72 

24.09 

201 

8400 

24.04 

-5.05 

24.57 

2 02 

8425 

24.39 

-5.04 

24.91 

281 

8450 

24.29 

-4.58 

24.72 

281 

8475 

24.15 

-4.11 

24.50 

279 


9375 

27.12 

-1.58 

27.17 

273 

9400 

27.04 

- 1.10 

27.06 

272 

9425 

26.95 

-0.55 

26.95 

271 

9450 

26.60 

-0.36 

26.80 

271 

9475 

26.55 

-0.31 

26.55 

270 


ALT - ALTITUDE, HX » Z0NAL CBMP0NE NT , WZ * MERIOI0NAL C0HP0NENT , WS * WIND SPEED, THETA « HIND OIRECTI 0N 


F PS~1 6 RADAR/JIMS PH ERE HIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

METERS 

MX 

WZ 

HS 

TEST NUMBER 
THETA 

2383 

ALT 

04/16/65, 

MX 

0101Z, 
HZ - 

EASTERN 

HS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

HZ 

HS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9500 

26.37 

-0.10 

26.37 

270 

10500 

26.71 

1.41 

26.75 

267 

11500 

30.00 

-7.75 

30.99 

2 84 

9525 

26.15 

0.03 

26.15 

270 

10525 

27.17 

1.25 

27.20 

267 

11525 

29.75 

-8.47 

30.93 

286 

9550 

25.96 

-0.01 

25.96 

270 

10550 

27.45 

1.52 

27.49 

267 

11550 

29.93 

— 8.67 

31.16 

2 86 

9575 

25.77 

0.17 

25.77 

269 

10575 

27.69 

1.51 

27.74 

267 

11575 

30.05 

-8.97 

31 • 36 

286 

9600 

25.69 

0.39 

25.69 

269 

10600 

27.88 

1.49 

27.91 

267 

11600 

29.94 

-9.22 

31.32 

287 

9625 

25.76 

0.37 

25.76 

269 

10625 

27.96 

1.68 

28.01 

266 

11625 

30.16 

-9.03 

31.48 

286 

9650 

25.77 

0.20 

25.77 

269 

10650 

28.06 

1.48 

28.10 

267 

11650 

30.41 

-8.81 

31.66 

2 86 

9675 

25.64 

0.C8 

25.64 

270 

10675 

28.01 

1.37 

28.04 

267 

11675 

30.66 

-9.07 

31.97 

286 

9700 

25.52 

0.12 

25.52 

270 

10700 

28.33 

1.38 

28.37 

267 

11700 

30.85 

-9.59 

32.31 

207 

9725 

25.35 

0.05 

25.35 

270 

10725 

28.51 

1.47 

28.55 

267 

11725 

30.91 

-9.82 

32.44 

2 87 

9750 

25.04 

0.04 

25.04 

270 

10750 

28.13 

1.19 

28.15 

267 

11750 

31.31 

-9.88 

32.84 

287 

9775 

24.80 

0.03 

24.80 

270 

10775 

27.90 

-0.01 

27.90 

270 

11775 

31.99 

-9.48 

33.36 

2 86 

9000 

24.58 

■ 0.02 

24.58 

270 

10800 

27.56 

-1.93 

27.62 

274 

11800 

32.44 

-9.03 

33 . 67 

2 85 

9825 

24.72 

0.14 

24.72 

269 

10825 

26.46 

-2.85 

26.61 

276 

11825 

32.52 

-9.17 

33.79 

2 86 

9850 

24.76 

0.40 

24.76 

269 

10850 

26.51 

-2.93 

26.67 

276 

11850 

32.41 

-9.15 

33.68 

2 86 

9875 

24.55 

0.64 

24.56 

268 

10875 

27.54 

-3.38 

27.75 

277 

11875 

32.17 

-9.05 

33.42 

2 86 

9900 

24.49 

0.84 

24.51 

266 

10900 

28. 14 

-3.56 

28.37 

277 

11900 

31.74 

-9.52 

33.14 

2 87 

9925 

24.65 

1.15 

24.68 

26 7 

10925 

28.04 

-3.83 

28.30 

278 

11925 

32.00 

-9.69 

33.44 

2 87 

9950 

24.68 

1.26 

24.71 

267 

10950 

28.07 

-4.21 

28.39 

278 

11950 

32.46 

-9.23 

33.74 

2 86 

9975 

24.69 

1.21 

24.72 

267 

10975 

28.37 

-4.33 

28.70 

278 

11975 

32.38 

-9.41 

33.72 

286 

10000 

24.71 

1.31 

24.74 

267 

11000 

28.22 

-4.52 

28.58 

279 

12000 

32.79 

-10.20 

34.34 

287 

10025 

24.64 

1.29 

24.67 

267 

11025 

28.29 

-4.28 

28.61 

278 

12025 

33.57 

-10.52 

35.18 

287 

10050 

24.52 

1.27 

24.55 

267 

11050 

28.62 

-4.07 

28.90 

270 

12050 

33.96 

-10.43 

35.53 

2 87 

10075 

24.67 

1.24 

24.70 

267 

11075 

28.67 

-3.96 

28.94 

270 

12075 

34.01 

-10.57 

35 .61 

2 87 

10100 

24.82 

1.31 

24.86 

267 

11100 

29.02 

-3.37 

29.22 

276 

12100 

33.81 

-10.94 

35.54 

288 

10125 

24.87 

1.55 

24.92 

266 

11125 

29.47 

-3.12 

29.63 

276 

12125 

33.89 

-11.06 

35.65 

288 

10150 

25.05 

1.21 

25.08 

267 

11150 

29.58 

-3.21 

29.75 

276 

12150 

34.60 

-11.01 

36.31 

2 87 

10175 

25.08 

0.84 

25. 10 

268 

11175 

29.68 

-3.38 

29.87 

276 

12175 

34.89 

-11.22 

36 .65 

288 

10200 

25.18 

0.74 

25.19 

268 

11200 

29.04 

-3.76 

30.07 

277 

12200 

34.61 

-11.69 

36.53 

2 88 

10225 

25.30 

0.71 

25.31 

268 

11225 

29.97 

-3.64 

30.19 

277 

12225 

34.32 

-12.08 

36.38 

2 89 

10250 

25.47 

0.98 

25.49 

268 

11250 

29.01 

-3.97 

30.07 

277 

1 2250 

34.18 

-13.16 

36.62 

291 

10275 

25.65 

0.87 

25.67 

268 

11275 

29.58 

-4.16 

29.87 

278 

12275 

34.43 

-13.94 

37.14 

292 

10300 

25.78 

1.02 

25.80 

268 

11300 

29.69 

-3.91 

29.95 

277 

12300 

34.54 

-13.58 

37. 11 

291 

10325 

25.92 

1.08 

25.94 

267 

11325 

29.95 

-4.48 

30.28 

278 

12325 

34.07 

-12.62 

36.33 

290 

10350 

26.09 

0.95 

26.11 

266 

11350 

30.33 

-5.36 

30. BO 

280 

12350 

33.65 

-11.81 

35 . 66 

289 

10375 

26.12 

1.50 

26. 17 

267 

11375 

30.54 

-5.72 

31.08 

280 

12375 

33.53 

-11.11 

35.33 

288 

10400 

26.08 

1.97 

26.15 

265 

11400 

29.87 

-6.10 

30.49 

281 

12400 

33.36 

-10.25 

34.90 

287 

10425 

26.04 

1.96 

26.11 

266 

11425 

29.33 

-6.34 

30.01 

282 

12425 

33.79 

-9.09 

34.99 

285 

10450 

26.16 

1.95 

26.23 

266 

11450 

29.43 

-6.56 

30.15 

282 

12450 

34.77 

-7.51 

35.57 

2 82 

10475 

26.50 

1.75 

26.55 

266 

11475 

29.89 

-6.99 

30.70 

283 

1 2475 

35.22 

-6.35 

35.78 

280 




ALT - ALTITUDE, HX 


Z0NAL C0MP0NE NT , HZ - MERIDI0NAL C0MP0NENT, HS « HINC SPEED, THETA - HIND DIRECTI0N 


TABLE 11-85 (con't) 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2383 

04/16/65, 

, 0101Z, 

. EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12500 

35.64 

-5.81 

36.11 

279 

13500 

30.74 

-10.72 

32.55 

289 

14500 

24.20 

-11.03 

26.60 

294 

12525 

36.27 

-5.57 

36.70 

279 

13525 

30.87 

-10.90 

32.74 

289 

14525 

24.13 

-10.34 

26.25 

293 

12550 

36.83 

-5.18 

37.19 

278 

13550 

30.63 

-11.00 

32.55 

290 

14550 

23.92 

-9.41 

25.71 

291 

12575 

36.97 

-4.78 

37.20 

277 

13575 

30.73 

-11.31 

32.74 

290 

14575 

23.79 

-7.99 

25.10 

288 

12600 

37.03 

-4.28 

37.28 

276 

13600 

31.00 

-11.63 

33.11 

290 

14600 

23.76 

-7.55 

24.93 

287 


12625 

37.10 

-3.98 

37.31 

276 

13625 

30.85 

-12.09 

33.14 

291 

14625 

23.66 

-7.08 

24.70 

286 

12650 

36.82 

-4.C9 

37.04 

276 

13650 

30.56 

-12.08 

32.86 

29J 

14650 

23.69 

-6.18 

24.49 

2 84 

12675 

36.33 

-4.27 

36.58 

277 

13675 

30.87 

-12.32 

33.24 

292 

14675 

23.55 

-5.47 

24.17 

283 

12700 

36.51 

-4. 07 

36.74 

276 

13700 

31.04 

-12.48 

33.46 

292 

14700 

23.67 

-5.05 

24.20 

282 

12725 

36.62 

-3.76 

36.81 

276 

13725 

31.02 

-12.23 

33.34 

291 

14725 

23.86 

-4.30 

24.24 

280 


12750 

36.51 

-3.36 

36.66 

275 

13750 

30.95 

-12.48 

33.37 

292 

14750 

24.02 

-3.95 

24.34 

279 

12775 

36.64 

-3.56 

36.81 

275 

13775 

30.84 

-12.56 

33.30 

292 

14775 

24.08 

-3.93 

24.39 

2 79 

12800 

36.75 

-3.47 

36.91 

275 

13800 

30.61 

-12.65 

33.12 

2 92 

14800 

24.06 

-3.28 

24.28 

278 

12825 

36.51 

-2.67 

36.61 

274 

13825 

30.09 

-13.07 

32.81 

293 

14825 

24.23 

-2.40 

24.3 5 

275 

12850 

36.16 

-2.59 

36.25 

274 

13950 

30.22 

-12.73 

32.80 

293 

14850 

24.45 

-2.26 

24.55 

275 


12875 

36.38 

-3.47 

36.54 

275 

1 3875 

30.00 

-13.26 

32.80 

294 

14875 

24.67 

-1.83 

24.73 

274 

12900 

36.45 

-4.C7 

36.67 

276 

13900 

29.21 

-13.95 

32.37 

295 

14900 

24.93 

-1.88 

25.00 

2 74 

12925 

36.43 

-4.59 

36.71 

277 

13925 

20.39 

-14.23 

31.76 

296 

14925 

24.75 

-2.74 

24.90 

276 

12950 

36.56 

-5.03 

36.90 

278 

1 3950 

27.75 

-14.54 

31.33 

297 

14950 

24.76 

-2.59 

24.89 

276 

12975 

36.52 

-5.42 

36.92 

278 

13975 

27.72 

-14.45 

31*?6 

297 

14975 

25.35 

-2.24 

25.45 

275 

13000 

35.93 

-6.16 

36.46 

280 

14000 

27.66 

-14.63 

31.29 

298 

15000 

25.40 

-2.33 

25.51 

275 

13025 

34.99 

-7.17 

35.72 

281 

14025 

27.51 

-14.58 

31.13 

298 

15025 

25.25 

-2.25 

25.35 

275 

13050 

34.30 

-7.23 

35.06 

282 

14050 

27.31 

-14.71 

31.02 

298 

15050 

24.97 

-1.77 

25.03 

274 

13075 

34.03 

-7.10 

34.77 

282 

14075 

27.05 

-15.16 

31.01 

299 

15075 

24.58 

-1.83 

24.65 

274 

13100 

33.69 

-7.52 

34.52 

282 

14100 

26.75 

-15.10 

30.72 

299. 

15100 

24.49 - 

-1.58 

24.55 

274 

13125 

33.09 

-7.42 

33.91 

282 

14125 

26.30 

-14.92 

30.24 

299 

15125 

24.55 

-1.29 

24.59 

273 

13150 

32.52 

-7.26 

33.32 

282 

14150 

25.47 

-15.54 

29.84 

301 

15150 

24.45 

-1.46 

24.49 

273 

13175 

31.62 

-7.73 

32.75 

283 

14175 

25.08 

-16.31 

29.92 

303 

15175 

24.43 

-1.27 

24.46 

273 

13200 

31.33 

-7.86 

32.30 

284 

14200 

24.82 

-16.15 

29.61 

303 

15200 

24.58 

-0.75 

24.59 

272 

13225 

31.40 

-7.52 

32.29 

283 

14225 

24.14 

-15.71 

. 2B.81 

303 

15225 

24.65 

-0.56 

\ 

24.66 

271 

13250 

31.34 

-7.66 

32.26 

284 

14250 

23.47 

-15.35 

28.04 

303 

15250 

24.30 

-0.74 

24.31 

2 72 

13275 

31.31 

-7.89 

32.28 

284 

14275 

23.08 

-14.58 

27.30 

302 

15275 

24.00 

-0.53 

24.01 

271 

13JUU 

31 .30 


30 

203 

i-vocc 

22. "Z 

13.7? 

2L.1Z 

3C1 

, cano 



. 31 

771 

13325 

31.05 

-8.96 

32.32 

286 

14325 

23.03 

-13.37 

26.63 

300 

15325 

24.21 

-1.10 

24.23 

272 

13350 

30.82 

-9.02 

32.11 

286 

14350 

23.12 

-12.94 

26.50 

299 

15350 

24.18 

-1.28 

24.21 

273 


13375 

30.95 

-9.29 

32.32 

287 

14375 

23.63 

-12.53 

26.74 298 

15375 

24.00 

-1.27 

24.04 

273 

13400 

30.82 

-9.56 

32.27 

287 

14400 

23.89 

-12.07 

26.76 297 

15400 

24.00 

-1.67 

24.06 

274 

13425 

30.56 

-9.66 

32.05 

287 

14425 

24.42 

-11.09 

26.82 294 

15425 

23.93 

-2.17 

24.03 

275 

13450 

30.46 

-9.69 

31.97 

287 

14450 

24.71 

-11.40 

27.21 295 

15450 

23.88 

-3.16 

24.09 

277 

13475 

30.47 

-10.14 

32.12 

288 

14475 

24.40 

-11.65 

27.04 295 

15475 

24.10 

-4.47 

24.51 

280 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERIDI 0NAL 

C0MP0NENT 

, WS - WINC SPEED, 

THETA - 

WIND D I R EC T t 0N 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2383 04/16/65, 0101Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 

ALT W X WZ WS THETA ALT WX WZ WS THETA ALT WX WZ WS THETA 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 


15500 

23.96 

-5.03 

24.49 

282 

15525 

23.92 

-5.91 

24.64 

284 

15550 

23.55 

-7.13 

24.61 

207 

15575 

22.54 

-7.70 

23.82 

289 

15600 

21.94 

-7.48 

23.18 

289 


15625 

21.52 

-7.28 

22.72 

289 

15650 

20.87 

-6.51 

21.99 

288 

15675 

20.17 

-6.C9 

21.06 

287 

15700 

19.94 

-5.91 

2C.80 

286 

15725 

19.62 

-5.32 

2C.33 

285 


15750 19.42 -4.75 19.99 284 
15775 19.09 -3.85 19.48 201 
15800 18.51 -3.71 18.07 281 
15825 17.67 -3.99 18.11 203 
15850 16.19 -3.96 16.67 284 


15875 16.10 -4.C9 16.61 284 
15900 15.93 -3.99 16.43 204 
15925 15.65 -4. CO 16.15 284 
15950 < 15.76 -3.86 16.23 284 

ALT - ALTITUDE, WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ * MERIDI 0NAL C0MP0NENT , WS = WINC SPEED, THETA - WIND 01 RECTI 0N 
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ALT 

METERS 


TABLE 11-86 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PReFILE 
TEST NUMBER 2499 04/19/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE. 


UX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


ALT 

METERS 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

CEG 


FL0RIOA 

ALT 

METERS 


MX 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


ALT - ALTITUDE, wx - Z0NAL C0MP0NENT, WZ * MERIOI0NAL C0MP0NE NT, WS - WINC SPEED, THETA » WIND DIRECT ! 0N 


THETA 

DEG 


250 

3.12 

9.C5 

9.57 

9.23 

199 

197 

1250 

1275 

1.54 

M 3 

-1.64 
-1 .97 

2.25 
1 ;90 

317 

323 

2250 

2275 

1.88 

2.11 

-2.00 
-? .90 

3.37 
3 . 59 

326 

374 

300 

325 

350 

2.69 

2.68 

2.57 

8.96 

8.93 

8.93 

9.36 

9.33 

9.29 

196 

196 

196 

1300 

1325 

1350 

0.83 

0.84 

0.81 

-1.73 

-2.25 

-2.93 

1.92 

2.41 

3.04 

3 34 
339 
344 

2300 

2325 

2350 

2.32 

2.60 

2.91 

-2.92 

-2.73 

-2.63 

3.74 

3.77 

3.93 

321 

316 

312 

375 

400 

425 

450 

475 

2.35 

1.71 

1.78 

1.74 

0.90 

8.94 

8.85 

8.81 

8.78 

8.88 

9.25 

9.02 

8.99 

8.95 

0.93 

195 

191 

191 

191 

186 

1375 

1400 

1425 

1450 

1475 

0.72 
0. 81 
0.64 
0.22 
0.03 

-2.97 

-2.54 

-2.26 

-2.15 

-2.23 

3.05 

2.66 

2.35 

2.16 

2.23 

346 

342 

344 

354 

359 

2375 

■2400 

2425 

2450 

2475 

3.07 

3.24 

3.32 

3.34 

3.38 

-2.59 
-2.49 
-2.43 
-2.2 3 
-2.05 

4.02 

4.09 

4.12 

4.02 

3.95 

310 
307 
3 06 
3 04 
301 

500 

525 

550 

575 

600 

0.41 

0.12 

-0.06 

-0.31 

-0.41 

8.93 

8.97 

8.96 

8.65 

8.12 

8.94 

0.97 

8.96 

8.66 

6.13 

182 

181 

179 

178 

177 

1500 

1525 

1550 

1575 

1600 

-0.00 

0.02 

0.09 

0.16 

0.20 

-2.32 

-2.40 

-2.42 

-2.46 

-2.41 

2.32 

2.40 
2.43 
2.47 

2.41 

0 

359 

358 

356 

355 

2500 

2525 

2550 

2575 

2600 

3.37 

3.48 

3.67 

3.63 

3.67 

-1.93 

-1.82 

-1.84 

-1.80 

-1.84 

3.89 

3.93 

4.10 
4.05 

4.11 

300 
297 
297 
2 96 
296 

625 

650 

675 

700 

725 

-0.32 

-0.15 

-0.02 

0.23 

0.70 

7.58 
7.19 
6.83 
6.38 
5. BO 

7.59 

7.19 

6.83 
6.38 

5.84 

177 

179 

180 
182 
107 

1625 

1650 

1675 

1700 

1725 

0.28 

0.36 

0.35 

0.37 

0.47 

-2.3B 

-2.22 

-1.02 

-1.84 

-2.06 

2.40 

2.25 

1.05 

1.87 

2.12 

353 

351 

349 

348 

347 

2625 

2650 

2675 

2700 

2725 

3.87 

4.18 

4.54 

4.81 

5.14 

-1.89 

-1.79 

-1.81 

-2.14 

-2.56 

4.31 

4.54 

4.88 

5.26 

5.75 

2 96 

293 
292 

294 
296 

750 

775 

800 

825 

850 

1.03 

1.11 

1.60 

2.27 

2.58 

5.16 

4.64 

4.08 

3.45 

2.97 

5.26 

4.77 

4.38 

4.13 

3.94 

191 

193 

201 

213 

221 

1750 

1775 

1800 

1825 

1850 

0.40 

0.24 

0.28 

0.31 

0.40 

-2.07 

-1.98 

-2.02 

-1.93 

-1.78 

2.11 

1.99 

2.04 

1.95 

1.83 

349 

353 

352 

351 

347 

2750 

2775 

2800 

2825 

2850 

5.42 

5.54 

5.61 

5.61 

5.69 

-2.78 

-2.B1, 

-2.79 

-2.77 

-2.77 

6.09 

6.21 

6.26 

6.26 

6.33 

297 

297 

296 

296 

296 

875 

900 

925 

950 

975 

2.70 

2.61 

2.38 

2.15 

2.06 

2.43 

1.54 

0.27 

-0.59 

-1.10 

3.64 

3.03 

2.40 

2.23 

2.33 

228 
239 
26 3 
285 
298 

1875 

1900 

1925 

1950 

1975 

0.49 

0.41 

0.30 

-0.06 

-0.77 

-1.80 

-1.86 

-1.95 

-2.13 

-2.58 

1.87 

1.91 

1.97 

2.13 

2.70 

345 

347 

351 

1 

16 

2875 

2900 

2925 

2950 

2975 

5.83 

5.93 

5.99 

5.80 

5.67 

-2.84 

-2.90 

-2.96 

-3.10 

-3.06 

6.48 

6.60 

6.68 

6.65 

6.44 

296 
296 
2 96 
298 
290 

1000 

1025 

1050 

1075 

1100 

2.01 

1.86 

1.66 

1.41 

1.29 

-1.32 

-1.27 

-1.24 

-1.38 

-1.42 

2.41 

2.25 

2.07 

1.98 

1.92 

303 

304 
306 
314 
318 

2000 

2025 

2050 

2075 

2100 

-1.81 

-2.53 

-2.61 

-2.38 

-1.92 

-3.30 

-3.76 

-3.68 

-3.41 

-3.15 

3.77 

4.53 

4.51 

4.16 

3.69 

28 

34 

35 
35 
31 

3000 

3025 

3050 

3075 

3100 

5.30 

4.87 

4.94 

4.91 

4.56 

-2.97 

-2.94 

-2.85 

-2.97 

-2.95 

6.07 

5.69 

5.70 
5.74 
5.43 

299 
301 

300 

301 
303 

1125 

1150 

1175 

1200 

1225 

1.35 

1.58 

1.91 

1.90 

1.76 

-1.41 

-1.46 

-1.55 

-1.61 

-1.63 

1.95 

2.16 

2.46 

2.48 

2.40 

316 

313 

309 

310 
313 

2125 

2150 

2175 

2200 

2225 

-1.45 

-0.67 

0.13 

0.77 

1.57 

-2.84 

-2.67 

-2.76 

-2.80 

-2.86 

3.19 

2.75 

2.77 

2.98 

3.26 

27 

14 

357 

345 

331 

3125 

3150 

3175 

3200 

3225 

4.51 

4.62 

4.49 

4.37 

4.34 

-2.73 

-2.57 

-2.40 

-2.31 

-2.17 

5.27 

5.28 
5.10 
4.95 
4.86 

301 
2 99 
298 
298 
296 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE HIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2499 04/L9/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

3250 

4.26 

-1.91 

4.67 

3275 

4.17 

-1.71 

4.50 

3300 

4.01 

-1.46 

4.27 

3325 

3.84 

-1.28 

4.05 

3350 

3.63 

-1.21 

3.83 

3375 

3.61 

-1.10 

3.77 

3400 

3.70 

-1.19 

3.89 

3425 

3.64 

-1.31 

3.67 

3450 

3.67 

-1.16 

3. 05 

3475 

3.71 

-1.00 

3.84 

3500 

3.67 

-0.80 

3.75 

3525 

3.70 

-0.52 

3.73 

3550 

3.85 

-0.44 

3.B7 

3575 

4.15 

-0.53 

4. IB 

3600 

4.71 

-0.73 

4.77 

3625 

5.19 

-1.03 

5.29 

3650 

5.37 

-1.12 

5.49 

3675 

5.53 

-0.95 

5.61 

3700 

5.55 

-0.75 

5.60 

3725 

5.52 

-0.45 

5.54 

3750 

5.53 

-0.12 

5.53 

3775 

5.45 

0.08 

5.45 

3800 

5.27 

0.35 

5.28 

3025 

5.28 

0.58 

5.31 

3850 

5.30 

0.74 

5.35 

3875 

5.37 

0.54 

5.45 

3900 

5.77 

1.03 

5.86 

3925 

6.13 

0.86 

6.19 

3950 

6.38 

0.63 

6.41 

3975 

6.55 

0.50 

6.57 

4000 

6.54 

0.33 

6.55 

4025 

6.51 

0.C9 

6.51 

4050 

6.37 

-0.24 

6.37 

4075 

6.22 

-0.50 

6.24 

4100 

6.22 

-0.99 

6.30 

4125 

5.97 

-1.62 

6.19 

4150 

5.70 

-1.92 

6.01 

4175 

5.54 

-2.15 

5.95 

4200 

5.22 

-2.42 

5.75 

4225 

4.87 

-2.43 

5.44 


THETA 

DEG 

294 
292 
290 
2 9 B 
288 


2 B7 
298 
290 
287 
285 


202 

278 

276 

277 

279 


201 

282 

280 

278 

275 


271 

269 

266 

264 

262 


260 

260 

262 

264 

265 


267 

269 

272 

274 

279 


285 

288 

291 

295 

296 


ALT 

METERS 

4250 

4275 

4300 

4325 

4350 


4375 

4400 

4425 

4450 

4475 


4500 

4525 

4550 

4575 

4600 


4625 

4650 

4675 

4700 

4725 


4750 

4775 

4800 

4925 

4850 


4875 

4900 

4925 

4950 

4975 


5000 

5025 

5050 

5C75 

5100 


M/SEC M/SEC 


-1.81 

-1.59 

-1.34 


5.70 
6.01 
6.37 

6.70 
6.73 


-0.87 

-0.42 

-0.39 

-0.43 

-0.48 


5125 
5150 
5175 
5200 
522 5 


5.65 

5.70 

5.68 

5.54 

5.42 


5.22 

5.10 

5.00 

4.75 

4.49 


WS 

M/SEC 


.23 

.13 


'.26 

i.49 


5.76 

6.03 

6.38 

6.71 

6.75 


THETA 

CEG 


294 

291 

287 

284 


278 

274 

273 

273 

274 


FL0R IDA 

ALT WX 

METERS M/SEC 


M/SEC M/SEC 


-0.73 

-0.75 

-0.93 

-1.06 

-1.03 


-1 .03 
-0.99 
-0.70 
-0.32 
-0.05 


5.70 

5.75 

5.76 
5.64 
5.52 


5.32 

5.20 

5.05 


277 

277 

279 

2P1 

281 


278 

274 

270 


5250 
5275 
5300 
5 325 
5350 


5 375 
5400 
5425 
5450 
5475 


4.25 

4.15 

4.15 

4.20 

4.48 


5.03 

5.62 

6.08 

6.35 

6.34 


6.71 

-0.61 

6.74 

275 

5500 

6.26 

6.73 

-0.53 

6.75 

2 74 

5525 

6.43 

6.66 

-0.48 

6.68 

274 

5550 

6.81 

6.53 

-0.47 

6.54 

274 

5575 

7.32 

6.28 

-0.27 

6.28 

272 

5600 

7.65 

6.03 

-0.11 

6.03 

271 

5625 

7.82 

5.76 

-0.04 

5.76 

270 

5650 

7.95 

5.51 

0.19 

5.51 

268 

5675 

7.77 

5.39 

0.29 

5.40 

267 

5700 

7.55 

5.44 

0.32 

5.45 

266 

5725 

7.62 


5.50 

0 .48 

5.52 

265 

5750 

7.82 

5.43 

0.47 

5.45 

265 

5775 

8.01 

5.30 

0.35 

5.32 

266 

5800 

8.40 

5.27 

0.35 

5. 28 

266 

5825 

9.16 

5.31 

0.33 

5.32 

266 

5850 

9.99 

5.32 

0.15 

5.32 

268 

5875 

10.47 

5.41 

-0.15 

5.41 

271 

5900 

10.70 

5.53 

-0.30 

5.53 

273 

5925 

10.88 

4.94 

-0.40 

4.95 

274 

5950 

10.96 

4.96 

-0.62 

5.00 

277 

5975 

10.97 


toco 

6025 

6050 

6075 

6100 


6125 

6150 

6175 

6200 

6225 


10.90 

10.84 

10.71 
10.65 

10.72 


10.83 

10.84 
10.65 
10.46 
10.45 


0,28 
0.78 
1.14 
1.39 
1 .86 


2.62 

3.14 

3.21 

3.37 

3.72 


3.98 

4.13 
4.27 
4.26 

4.14 


4.18 

4.24 

3.95 

3.63 

3.49 


3.35 

3.01 

2.61 

2.37 

2.14 


1.80 

1.53 

1.34 

1.25 

1.30 


1.50 
1.74 
1 .89 
1.94 
2.01 

2.05 

2.12 

2.20 

2.15 

2.29 


4.26 

4.22 

4.30 

4.42 

4.85 


5.67 
6.44 
6.08 
7 . 19 
7.35 


8.03 

8.47 

8.70 


8.87 

9.00 

8.71 

8.38 

0.38 


8.80 

9.46 

10.22 


THETA 

DEG 

266 
259 
2 54 
251 
247 


242 

241 

242 
242 
239 


237 
2 37 

238 

240 

241 


242 

242 

243 

244 

245 


247 

249 

253 

255 

258 


10.63 

10.81 

10.96 

11.03 

11.06 


11 .00 
10.98 
10.88 
10.83 
10.90 


11.03 

11.04 
10.88 
10.68 
10.70 


260 

262 

263 

263 

263 


262 

261 

260 

260 

259 


259 

259 

258 

258 

257 
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TABLE 11-86 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE HIND VEL0CITY PReFILE 





TEST NUMBER 

2499 

04/19/65 

, 1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 




ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

6250 

10.51 

2.70 

10.85 

255 

7250 

13.88 

0.48 

13.89 

260 

0250 

16.42 

3.23 

16.74 

6275 

10.22 

3.09 

1C. 67 

253 

7275 

14.17 

0.55 

14.18 

268 

8275 

16.34 

3.39 

16.68 

6300 

10.19 

3.29 

iC.71 

252 

7300 

14.44 

0.73 

• 14.46 

267 

e300 

16.27 

3.33 

16.61 

6325 

10.45 

3.41 

1C. 99 

252 

7325 

14.70 

0.89 

14.73 

266 

8325 

16.28 

3.13 

16.58 

6350 

10.54 

3.61 

11.14 

251 

7350 

15.02 

0.90 

15.05 

266 

8350 

16.31 

2.91 

16.56 

6375 

10.33 

3.83 

11.02 

249 

7375 

15.44 

0.87 

15.47 

267 

8375 

16.14 

2.93 

16.40 

6400 

9.90 

4.03 

1C. 68 

248 

7400 

15.83 

0.87 

15.85 

267 

8400 

15.90 

2.96 

16.17 

6425 

9.53 

4.34 

10.47 

245 

7425 

16.07 

1.06 

16.11 

266 

e425 

16.19 

2 .88 

16.45 

6450 

9.43 

4.69 

10.53 

243 

7450 

16.09 

1.49 

16.16 

265 

8450 

16.20 

2.84 

16.45 

6475 

9.54 

5.03 

10.78 

242 

7475 

16.17 

2.11 

16.30 

262 

8475 

15.87 

2.74 

16.10 

6500 

9.52 

5.28 

10.89 

241 

7500 

16.25 

2.76 

16.48 

260 

8500 

16.13 

2.91 

16.39 

6525 

9.35 

5.46 

10.83 

240 

7525 

16.27 

3.21 

16.59 

259 

8525 

16.56 

3.18 

16.86 

6550 

9.24 

5.66 

10.84 

238 

7550 

16.54 

3.44 

16.90 

258 

8550 

16.72 

3.18 

17.02 

6575 

9.32 

5.96 

11.06 

237 

7575 

16.73 

3.63 

17.12 

258 

8575 

16.81 

3.27 

17.12 

6600 

9.62 

6.28 

11.49 

237 

7600 

16. BO 

3.75 

17.21 

257 

8600 

16.88 

3.26 

17.19 

6625 

9.96 

6.65 

11.98 

236 

7625 

16.71 

3.73 

17.12 

257 

8625 

16.99 

3.22 

17.29 

6650 

10.21 

6.88 

12.31 

236 

7650 

16.57 

3.79 

17.00 

257 

6650 

17.16 

3.30 

17.48 

6675 

10.65 

6.65 

12.56 

238 

7675 

16.61 

3.95 

17.07 

256 

8675 

17.07 

3.34 

17.39 

6700 

11.28 

6.38 

12.96 

240 

7700 

16.57 

3.91 

17.03 

257 

8700 

17.08 

3.45 

17.43 

6725 

11.83 

6.16 

13.34 

242 

7725 

16.48 

3.87 

16.93 

257 

8725 

17.19 

3.58 

17.56 

6750 

12.38 

5.67 

13.62 

245 

7750 

16.70 

3.79 

17.12 

257 

8750 

17.11 

3.48 

17.46 

6775 

12.87 

5.15 

13.87 

248 

7775 

16.78 

3.49 

17.14 

258 

6775 

17.28 

3.36 

17.60 

6800 

13.05 

5.01 

13.98 

249 

7800 

16.72 

3.42 

17.06 

250 

8800 

17.66 

3.65 

18.03 

6825 

13.34 

4.75 

14.16 

250 

7825 

16.82 

3.44 

17.17 

258 

e825 

17.79 

3.76 

18.16 

6850 

13.71 

4.30 

14.36 

252 

7850 

16.97 

3.40 

17.31 

258 

eeso 

17.82 

3.67 

18.20 

6875 

13.79 

3.81 

14.31 

254 

7875 

17.04 

3.35 

17.36 

259 

8875 

17.97 

3.78 

18.37 

6900 

13.95 

3.29 

14.34 

257 

7900 

17.01 

3.21 

17.31 

259 

8900 

18.25 

3.80 

18.65 

6925 

14.43 

3.07 

14.75 

258 

7925 

16.90 

3.05 

17.17 

260 

8925 

18.27 

3.84 

18.67 

6950 

14.57 

2.65 

14.81 

260 

7950 

16.76 

2.90 

17.01 

260 

8950 

18.06 

4.06 

18.51 

6975 

14.12 

2.23 

14.30 

261 

7975 

16.82 

2.86 

17.06 

260 

8975 

17.05 

4.26 

18.35 

7000 

13.62 

1.89 

13.75 

262 

8000 

16.97 

3.01 

17.23 

260 

9000 

17.57 

4.36 

18.11 

7025 

13.19 

1.33 

13.26 

264 

8025 

17.09 

3.18 

17.38 

259 

9025 

17.41 

4.44 

17.97 

7050 

12.76 

0.94 

12.80 

266 

8050 

17.14 

3.04 

17.41 

260 

9050 

17.23 

4.66 

17.84 

/u/s 

12.60 

0. U 

12.62 

266 

80/5 

l r.iz 

l.'fi 

Ll.il 

260 

90 15 

Ll.il 

4. <#3 

18.01 

7100 

12.66 

0.69 

12.68 

267 

8100 

17.20 

2.96 

17.45 

260 

9100 

17.47 

5.27 

18.25 

7125 

12.69 

0.67 

12.70 

267 

8125 

17.24 

2.88 

17.48 

260 

9125 

17.65 

5.74 

18.56 

7150 

12.62 

0.43 

12.63 

268 

8150 

16.86 

3.00 

17.12 

260 

9150 

17.76 

5.95 

18.73 

7175 

12.71 

0.25 

12.71 

269 

8175 

16.66 

3.11 

16.95 

259 

9175 

17.91 

6.10 

18.92 

7200 

13.09 

0.30 

13.10 

268 

0200 

16.81 

3.11 

17.10 

259 

9200 

18.27 

6.44 

19.37 

7225 

13.52 

0.38 

13.53 

266 

8225 

16.66 

3.08 

16.94 

259 

9225 

18.32 

6.65 

19.49 

ALT 

= ALTITUDE. MX 

* Z0NAL 

C0MP0NE Nf , 

WZ * MER ID I 0NAL 

C0MP0NE 1 

NT, MS = 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 



FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2499 

04/19/65, 

1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 




ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

9250 

18.46 

6.82 

19.68 

250 

10250 

25.67 

6.04 

26.38 

257 

11250 

26.18 

6.23 

26.91 

9275 

18.53 

7.13 

19.85 

249 

10275 

26.09 

5.29 

26.63 

258 

11275 

25.90 

5.93 

26.57 

9300 

18.49 

7.26 

19.87 

248 

10300 

26.16 

4.92 

26.62 

259 

11300 

25.60 

5.91 

26.28 

9325 

18.72 

7.22 

20.06 

249 

10325 

26.11 

4.09 

26.43 

261 

11325 

25.37 

5.95 

26.06 

9350 

18.99 

7.17 

20.30 

249 

10350 

26.09 

3.35 

26.31 

263 

11350 

25.10 

5.67 

25.73 

9375 

19.25 

7.52 

2C.67 

240 

10375 

25.87 

3.17 

26.06 

263 

11375 

25.29 

5.27 

25.84 

9400 

19.50 

8.21 

21.16 

247 

10400 

25.52 

3.06 

25.70 

263 

11400 

26.53 

4.83 

26.97 

9425 

19.71 

8.23 

21.37 

247 

10425 

25.33 

3.18 

25.53 

263 

11425 

27.69 

4.61 

28.07 

9450 

19.87 

7.98 

21.41 

248 

10450 

25.32 

3.23 

25.52 

263 

11450 

28.34 

4.52 

28.70 

9475 

19.85 

8.30 

21.52 

247 

10475 

25.30 

3.08 

25.48 

263 

11475 

29.35 

4.79 

29.74 

9500 

19.79 

8.47 

21.53 

247 

10500 

25.21 

2.97 

25.38 

263 

11500 

30.43 

4.91 

30.82 

9525 

19.93 

8.32 

21.59 

247 

10525 

24.98 

2.95 

25.14 

263 

11525 

31.47 

5.04 

31.87 

9550 

20.27 

8.42 

21.95 

247 

10550 

24.68 

3.03 

24.87 

263 

11550 

32.21 

5.90 

32.75 

9575 

20.51 

8.65 

22.26 

247 

10575 

24.86 

3.24 

25.07 

262 

11575 

32.53 

6.30 

33.13 

9600 

20.53 

8.75 

22.32 

247 

10600 

25.59 

3.57 

25.84 

262 

11600 

32.73 

6.53 

33.38 

9625 

20.91 

8.80 

22.68 

247 

10625 

26.60 

4.02 

26.90 

261 

11625 

33.16 

6.95 

33.08 

9650 

21.28 

8.77 

23.02 

247 

10650 

27.39 

4.14 

27.71 

261 

11650 

33.79 

6.73 

34.45 

9675 

21.51 

8.58 

23.15 

248 

10675 

27.62 

4.53 

27.99 

261 

11675 

34.55 

6.38 

35.13 

9700 

21.88 

8.42 

23.44 

249 

10700 

27.52 

4.79 

27.93 

260 

11700 

35.18 

6.79 

35.83 

9725 

21.96 

0.42 

23.51 

249 

10725 

27.29 

4.65 

27.68 

260 

11725 

35.66 

6.75 

36.29 

9750 

21.99 

8.48 

23.57 

249 

10750 

27.08 

4.75 

27.50 

260 

11750 

36.39 

6.55 

36.97 

9775 

22.06 

8.42 

23.61 

249 

10775 

27.14 

5.09 

27.61 

259 

11775 

36.98 

6.82 

37.61 

9800 

22.14 

8.40 

23.68 

249 

10800 

26.95 

5.07 

27.42 

259 

11800 

37.59 

6.52 

38.15 

9825 

22.26 

8.60 

23.86 

249 

10825 

26.68 

5.06 

27.16 

259 

11825 

38.03 

6.60 

38.60 

9850 

22.28 

8.82 

23.96 

248 

10850 

26.79 

5.20 

27.29 

259 

11850 

38.20 

6.80 

38.80 

9875 

22.65 

0.92 

24.34 

248 

10875 

26.94 

4.67 

27.34 

260 

11875 

38.76 

6.54 

39.31 

9900 

23.33 

9.21 

25.08 

24 B 

10900 

26.97 

4.25 

27.30 

261 

11900 

39.18 

6.60 

39.74 

9925 

23.70 

9.62 

25.58 

248 

10925 

26.80 

4.14 

27.12 

261 

11925 

39.34 

6.76 

39.92 

9950 

24.02 

9.44 

25.81 

248 

10950 

26.35 

4.07 

26.66 

261 

11950 

39.77 

6.48 

40.29 

9975 

24.21 

9.08 

25.86 

249 

10975 

26.06 

4.23 

26.40 

261 

11975 

40.19 

6.57 

40.73 

10000 

24.04 

8.95 

25.65 

249 

11000 

26.00 

4.43 

26.38 

260 

12000 

40.43 

6.18 

40.90 

10025 

23. 65 

8.58 

25.16 

250 

11025 

26.45 

4.45 

26.82 

260 

12025 

40.50 

5.60 

40.89 

10050 

23.27 

0.20 

24.68 

250 

11050 

27.07 

4.79 

27.49 

260 

12050 

40.37 

5.57 

40.76 

10075 

23.38 

7.91 

24.68 

251 

11075 

27.60 

5.55 

28.15 

256 

12075 

40.11 

5.26 

40.45 

10100 

23.89 

7.74 

25.11 

252 

11100 

28.07 

5.83 

28.67 

258 

12100 

39.62 

5.04 

40. 14 

10125 

24.79 

7.63 

25.93 

253 

11125 

27.97 

5.82 

28.57 

258 

12125 

39.71 

4.66 

39.98 

10150 

25.32 

7.63 

26.45 

253 

11150 

27.71 

6.02 

28.35 

258 

12150 

39.79 

4.78 

40.07 

10175 

25.29 

7.60 

26.41 

253 

11175 

27.37 

6.47 

28.12 

257 

12175 

39.42 

5.23 

39.77 

10200 

25.49 

7.17 

26.48 

254' 

11200 

27.09 

6.45 

27.85 

256 

12200 

39.17 

4.74 

39.46 

10225 

25.56 

6.77 

26.45 

255 

11225 

26.67 

6.28 

27.40 

257 

12225 

39.21 

3.65 

39.38 


ALT * ALTITUDE, MX « ZONAL C0MP0NE NT , WZ * MER 10 1 0NAL COMPONENT, MS - WINC SPEED, THETA - MIND DIRECTI0N 


THETA 

DEG 

259 

258 

258 

259 

260 


260 

259 

260 
260 
260 


260 

259 

259 

259 

259 


259 

259 

259 

258 

258 


258 
2 59 
258 
258 
258 


258 

258 

258 

257 

256 


256 
256 
255 
2 54 
253 


252 

251 

251 

250 

250 


THETA 

DEG 

256 

257 
257 
257 
257 


258 

260 

260 

261 

261 


261 

261 

259 

259 

259 


258 

259 
259 
259 
259 


260 

259 

260 
260 
260 


260 

260 

260 

261 

261 


261 

262 

262 

262 

263 


263 

263 

262 

263 

265 
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TABLE 11-86 (con't) 


TEST NUMBER 2499 04/19/65* 13001. 


ALT 

METERS 

1 2?*»n 
12275 
12300 
12325 
12350 


12375 

12400 

12425 

12450 

12475 


12500 

12525 

12550 

12575 

12600 


12625 

12650 

12675 

12700 

12725 


12750 

12775 

12800 

12825 

12850 


12875 

12900 

12925 

12950 

12975 


13000 

13025 

13050 

13075 

13100 


13125 

13150 

13175 

13200 

13225 


M/SEC 

38.99 

38.96 

38.78 

37.88 

36.89 


37.13 

37.66 

37.69 

37.04 

36.41 


36.66 

36.99 

37.05 

37.04 

36.98 


36.93 

37.32 

37.35 

37.15 

37.10 


36.99 

36.92 

36.86 

36.76 

36.89 


37.06 

36.91 

36.59 

36.33 

36.54 


36.64 

35.78 

34.53 

34.75 

34.94 


W Z 

M/SEC 

3.36 

2.92 

3.00 

3.73 

3.55 


3.13 

3.08 

3.42 

3.58 

3.10 


2.54 

2.49 

2.70 
3.13 

2.71 


1.55 

1.14 

0.61 

-0.36 

- 1.10 


-1.53 

-1.77 

-2.26 

-1.81 

-1.44 


-2.17 

-1.85 

-0.71 

- 0.20 

-0.60 


-0.91 

-0.87 

-0.96 

-0.91 

-0.97 


MS 

M/SEC 

39.14 

39.07 

38.90 

38.06 

37.06 


37.26 

37.78 

37.84 

37.21 

36.54 


36.75 

37.07 
37.15 
37.17 

37.08 


36.97 

37.34 

37.35 
37.15 
37.12 


37.02 

36.96 

36.93 

36.81 

36.91 


37.12 

36.96 

36.59 

36.33 

36.55 


36.65 

35.79 

34.54 

34.76 

34.95 


THETA 

DEG 

265 

266 
265 
264 
264 


265 

265 

265 

264 

265 . 


266 

266 

266 

265 

266 


267 

268 

269 

270 
272 


272 

273 
273 
273 
272 


273 

273 

271 

270 

271 


271 

271 

271 

271 

271 


35.00 
34.89 
34.59 
34.22 

34.01 


-0.98 

- 1.10 

- 1.21 

-1.18 

-0.91 


35.02 
34.90 
34.61 
34.24 

34.02 


271 

272 
272 
272 
271 


ALT 

METERS 

13250 

13275 

13300 

13325 

13350 


13375 

13400 

13425 

13450 

13475 


13500 

13525 

13550 

13575 

13600 


13625 

13650 

13675 

13700 

13725 


13750 

13775 

13800 

13825 

13850 


13875 

13900 

13925 

13950 

13975 


14000 

14025 

14050 

14075 

14100 


14125 

14150 

14175 

14200 

14225 


M/SEC M/SEC 


33.77 

33.70 

33.68 

33.45 

33.08 


32.63 

32.53 

32.49 

32.43 

32.44 


32.07 

31.73 

31.40 

31.25 

31.20 


31.40 

31.59 

31.72 

31.82 

31.79 


32.00 

32.12 

32.35 

32.66 

32.43 


32.00 

32.29 

32.82 

32.93 

33.16 


33.45 
33.32 

33.46 
33.48 
33.67 


33.90 

33.82 

33.74 

33.82 

34.33 


0.16 

-U.U1 

-0.64 

-1.05 

-1.30 


-1.13 

-1.14 

-0.28 

-0.23 

-0.65 


-0.42 

-0.37 

- 0.62 

- 0.20 

0.43 


0.60 

1.21 

1.88 

2.09 

2.89 


3.60 

4.73 


5.20 

5.24 

5.63 

4.92 

4.31 


4.27 
2.87 

3.02 
4.10 

4.28 

3.51 

2.83 

2.86 

3.03 
2.55 


VELOCITY 

EASTERN 

MS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

33.77 

270 

14250 

34.88 

1.87 

34.93 

267 

3 3. 7 u 

270 

14275 

35.23 

1.68 

35 - 27 

267 

33.66 

271 

14300 

35.71 

0.79 

35.71 

269 

33.47 

272 

14325 

36.03 

0.05 

36.03 

270 

33.11 

272 

14350 

36.00 

-0.63 

36.00 

271 

32.65 

272 

14375 

35.99 

-1.20 

36.02 

2 72 

32.55 

272 

14400 

35.80 

-1.58 

35.84 

272 

32.49 

270 

14425 

35.40 

-1.71 

35.44 

273 

32.43 

270 

14450 

35.27 

-1.47 

35.30 

272 

32.45 

271 

14475 

35.34 

-2.18 

35.41 

.273 

32.07 

271 

14500 

35.38 

-2.81 

35.49 

274 

31.73 

270 

14525 

34.54 

-3.32 

34.70 

275 

31.41 

271 

14550 

33.20 

-3.33 

33.37 

276 

31.25 

270 

14575 

33.16 

-4.14 

33.42 

277 

31.21 

269 

14600 

33.51 

-4.04 

33.75 

277 

31.40 

269 

14625 

33.43 

-3.70 

33.63 

276 

31.62 

268 

14650 

32.98 

-4.21 

33.25 

277 

31.77 

266 

14675 

32.27 

-4.21 

32.54 

277 

31.89 

266 

14700 

31.56 

-4.06 

31.82 

277 

31.92 

265 

14725 

31.18 

-3.87 

31 .42 

277 

32.22 

263 

14750 

31.07 

-4.33 

31.37 

278 

32.47 

261 

14775 

30.54 

-5.37 

31.01 

280 

32.74 

261 

14800 

30.42 

-4.61 

30.76 

278 

33.02 

261 

14825 

30.57 

-3.67 

30.79 

277 

32.80 

261 

14850 

30.49 

-3.24 

30.66 

276 

32.42 

261 

14875 

30.00 

-3.28 

30.18 

276 

32.71 

261 

14900 

29.22 

-3.62 

29.44 

277 

33.30 

260 

14925 

29.10 

-3.17 

29.27 

276 

3 3.30 

261 

14950 

29.17 

-2.62 

29.28 

275 

33.44 

262 

14975 

29.32 

-2.34 

29.42 

274 

33.72 

263 

15000 

29.29 

-2.87 

29.43 

275 

33.45 

265 

15025 

29.59 

-3.12 

29.76 

2 76 

33.60 

265 

15050 

29.96 

-3.59 

30.17 

277 

33.73 

263 

15075 

29.58 

-4.65 

29.94 

279 

33.94 

263 

15100 

29.01 

-4.90 

29.42 

279 

34.08 

264 

15125 

29.20 

-5.49 

29.71 

280 

33.93 

265 

15150 

28.98 

-6.22 

29.64 

282 

33.86 

265 

15175 

28.21 

-8.00 

29.32 

2 66 

33.96 

265 

15200 

27.57 

-6.60 

28.35 

283 

34.43 

266 

15225 

26.73 

-5.11 

27.21 

281 


ALT * ALT ITUOE , MX « Z0NAL C0MP0NE NT , 


MZ * MERIDIONAL COMPONENT, 


uiur CDffn. TmF t 




ALT 

METERS 

15250 

15275 

15300 

15325 

15350 


15375 

15400 

15425 

15450 

15475 


15500 

15525 

15550 

15575 

15600 


15625 

15650 

15675 

15700 

15725 


15750 

15775 

15800 

15825 

15850 


15875 

15900 

15925 

15950 

15975 


16000 

16025 

16050 

16075 

16100 


16125 

16150 

16175 

16200 

16225 


MX 

M/SEC 

25.93 

26.07 

26.26 

26.26 

26.35 


26.36 

26.31 

26.52 

26.47 

26.36 


26.62 

26.90 

27.17 

27.45 

27.72 


28.00 

28.28 

28.55 

28.83 

29.10 


29.38 

29.65 

29.93 

30.21 

29.93 


29.84 

29.64 

29.47 

29.61 

29.18 


28.49 

27.67 

27.41 

26.92 

26.28 


26.11 

25.71 

25.12 

24.67 

23.47 


MZ 

M/SEC 

-5.87 

-5.25 

-3.40 

-2.99 

-2.78 


-2.C4 

-1.44 

-1.75 

-0.98 

0.10 


0.13 

0.22 

0.31 

0.40 

0.50 


0.59 

0.68 

0.77 

0.87 

0.96 


1 • C 5 
1.14 
1.24 
1.33 
1.01 


0.89 

-0.37 

-1.40 

-2.C6 

-3.22 


-3.47 

-3.49 

-5.52 

-6.23 

-5.35 


-5.71 

-6.18 

-6.61 

-6.95 

-7.84 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2499 04/19/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, 


WS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

26.59 

283 

16250 

21.01 

-8.54 

23.42 

291 

26.59 

281 

16275 

20.64 

-8.94 

22.49 

293 

26.48 

277 

16300 

20.44 

-9.09 

22.38 

294 

26.43 

276 

16325 

20.35 

-9.00 

22.29 

294 

26.50 

276 

16350 

19.60 

-9.64 

21.84 

296 

26.43 

274 

16375 

19.59 

-6.30 

21.27 

293 

26.35 

273 

16400 

19.88 

-6.93 

21.05 

289 

26.58 

274 

16425 

19.49 

-6.16 

20.44 

287 

26.48 

272 

16450 

19.15 

-6.24 

20.14 

288 

26.36 

270 

16475 

18.97 

-5.23 

19.67 

285 

26.62 

270 

16500 

18.87 

-5.02 

19.53 

285 

26.90 

269 

16525 

18.42 

-5.23 

19.15 

286 

27.17 

269 

16550 

17.70 

-4.94 

18.37 

265 

27.45 

269 

16575 

17.34 

-5.09 

18.31 

209 

27.73 

269 

16600 

16.55 

-5.15 

17.34 

287 

26.01 

269 

16625 

15.67 

-5.07 

16.47 

288 

28.28 

268 

16650 

15.12 

-5.63 

16.13 

290 

26.56 

268 

16675 

14.62 

-4.85 

15.40 

288 

28.84 

268 

16700 

14. 38 

-5.01 

15.23 

289 

29.12 

268 

16725 

14.74 

-5.44 

15.72 

290 


29.40 

268 

16750 

15.19 

-4.07 

15.73 

285 

29.68 

268 

16775 

15.38 

-2.34 

15.56 

278 

29.96 

267 

16800 

15.77 

-2.72 

16.00 

280 

3C.24 

267 

16825 

16.00 

-3.20 

16.32 

281 

29.94 

268 

16850 

16.50 

-2.87 

16.75 

280 


29.85 

268 

16875 

17.49 

-3.26 

17.79 

280 

29.65 

271 

16900 

17.99 

-3.83 

18.40 

282 

29.50 

273 

16925 

19.05 

-4.06 

19.48 

282 

29.68 

274 

16950 

19.65 

-4.72 

20.21 

283 

29.35 

276 

16975 

20.00 

-4.24 

20.44 

282 

28.70 

277 

17000 

20.21 

-4.A6 

20.70 

282 

27.89 

277 

17025 

20.48 

-5.56 

21.22 

285 

27.96 

281 

17050 

20.80 

-5.26 

21.45 

2 BA 

27.63 

283 

17075 

20.73 

-5.58 

21.47 

285 

26.02 

281 

17100 

20.15 

-6.15 

21.07 

2 87 

26.73 

282 

17125 

19.20 

-6.13 

20.16 

288 

26.44 

203 

17150 

18.37 

-6.55 

19.50 

289 

25.98 

285 

17175 

17.90 

-7.75 

19.51 

293 

25.63 

286 

17200 

17.63 

-7.57 

19.19 

293 

24.74 

288 

1 7225 

17.29 

-7.37 

18.79 

293 


FLORIDA 

ALT MX 

METERS M/SEC 

17250 16.61 

17275 15.76 

17300 15.80 

17325 15.07 

17350 13.81 


17375 13.41 

17400 13.08 


MZ 

M/SEC 

-7.11 

-5.69 

-5.36 

-4.71 

-3.54 


-2.33 

-0.62 


MS THETA 
M/SEC DEG 

18.06 293 
16.76 290 
16.69 289 
15,79 287 
14.26 284 


13.62 200 

13.10 273 


ALT 


altitude, wx 


Z0NAL COMPONENT, MZ * ME R I DI 0NAL COMPONENT, wS * MINE SPEED, THETA = MIND DIRECTION 


TABLE 11-87 PAGE 

FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 2500-2 

04/20/65, 

1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

wS 

THETA 

ALT 

WX 

ml 

ws 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

ws 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEC 

meters 

M/$EC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

225 

3.57 

0.25 

3.58 

266 

1225 

6.79 

2.36 

7.19 

251 

2225 

5.48 

2.38 

5.98 

246 

250 

3.34 

0.17 

3.35 

267 

1250 

6.71 

c.48 

7.15 

2 50 

2250 

5.48 

2.49 

6.02 

245 

275 

2.23 

-0.12 

3.23 

272 

1275 

6.73 

2.71 

7.25 

246 

2275 

5.34 

2.59 

5.93 

244 

300 

3.14 

-0.34 

3.16 

276 

1300 

7.07 

^ .97 

7.67 

247 

2300 

5.32 

2.81 

6.02 

242 

325 

3.05 

-0.30 

3.07 

275 

1325 

7.00 

3.21 

7.70 

245 

2325 

5.35 

2.86 

6.06 

24? 

350 

2.88 

-0.25 

2.89 

275 

1350 

6.84 

3.22 

7.56 

245 

2350 

5.35 

2.94 

6.10 

241 

375 

2.97 

-0.21 

2.98 

274 

1375 

6.57 

3.24 

7.33 

244 

2375 

5.50 

3.08 

6.30 

241 

400 

3.28 

-0.19 

3.29 

273 

1400 

6.37 

3.36 

7.20 

242 

2400 

5.50 

3.31 

6.42 

239 

425 

3.47 

0.C4 

3.47 

269 

1425 

6.40 

3.26 

7.19 

243 

2425 

5.81 

3.77 

6.93 

2 37 

450 

3.81 

0.31 

3.83 

265 

1450 

6.26 

3.33 

7.09 

242 

2450 

6.66 

4.16 

7.85 

238 


475 

3.95 

0.53 

3.98 

262 

1475 

6.20 

3.58 

7.16 

240 

2475 

7.01 

4.28 

9.22 

238 

500 

4.04 

0.82 

4.12 

258 

1500 

5.98 

3.74 

7.05 

238 

2500 

7.20 

4.29 

8.38 

239 

525 

3.97 

I.C7 

4.12 

255 

1525 

5.64 

3.84 

6.82 

236 

2525 

7.62 

4.23 

8.71 

241 

550 

3.81 

1.38 

4.06 

250 

1550 

5.52 

3.91 

6.77 

235 

2550 

7.79 

4. 30 

8.89 

241 

575 

3.81 

1.77 

4.20 

245 

1575 

5.27 

4.09 

6.67 

232 

2575 

8.04 

4.61 

9.27 

240 


600 

3.75 

2.17 

4.34 

240 

1600 

5.26 

4.23 

6.75 

231 

2600 

8.06 

4.82 

9.39 

239 

625 

3.81 

2.46 

4.54 

237 

1625 

5.13 

4.26 

6.67 

230 

2625 

7.66 

5.04 

9.17 

236 

650 

3.70 

2.67 

4.56 

234 

1650 

4.88 

4.53 

6.66 

227 

2650 

7.62 

5.34 

9.30 

235 

675 

3.93 

2.90 

4.88 

233 

1675 

4.92 

4.77 

6.85 

226 

2675 

7.62 

5.63 

9.48 

233 

700 

4.35 

3.C9 

5.33 

234 

1700 

5.03 

5.00 

7.09- 

225 

27CO 

7.34 

5.89 

9.41 

231 

725 

4.37 

3.11 

5.36 

234 

1725 

5. 28 

5.25 

7.45 

225 

2725 

7.12 

6.01 

9.32 

230 

750 

4.39 

2.07 

5.24 

237 

1750 

5.38 

5.28 

7.54 

225 

2750 

6.88 

5.87 

9.04 

229 

775 

4.50 

2.71 

5.25 

239 

1775 

5.36 

5.21 

7.47 

226 

2775 

fc.90 

5.59 

8.88 

231 

800 

4.93 

2.59 

5.57 

242 

1800 

5.27 

5.01 

7.28 

226 

2800 

7.30 

5.25 

8.99 

234 

825 

5.34 

2.56 

5.92 

244 

1825 

5.25 

4.96 

7.22 

226 

2825 

7.51 

4.98 

9.01 

2 36 

850 

5.63 

2.81 

6.30 

243 

1850 

5.43 

5.00 

7.38 

227 

2850 

7.73 

4.96 

9.18 

237 

875 

5.72 

2.91 

6.42 

243 

1075 

5.29 

4.84 

7.17 

227 

2875 

8.06 

4.96 

9.47 

238 

900 

5.51 

2.55 

6.25 

242 

1900 

4.82 

4.59 

6.66 

226 

29C0 

8.01 

4.90 

9.39 

238 

925 

5.43 

3.01 

6.20 

241 

1925 

4.15 

4.43 

6.07 

223 

2925 

7.98 

5.02 

9.43 

238 

950 

5.22 

2.94 

5.99 

240 

1950 

3.47 

4.62 

5.78 

217 

2950 

8.11 

8.05 

9.55 

238 

975 

5.41 

2.81 

6.09 

242 

1975 

3.40 

4.77 

5.86 

215 

2975 

8.21 

5.04 

9.64 

238 

1000 

5.95 

2.54 

6.47 

247 

2C00 

3.49 

4.73 

5.88 

216 

3000 

8.40 

5.18 

9.94 

238 

1025 

6.45 

2.43 

6.89 

249 

2025 

3.49 

4.83 

5.95 

216 

3025 

8.53 

5.03 

9.91 

239 

1050 

7.00 

2.40 

7.40 

251 

2050 

3.84 

4.64 

6.02 

219 

3050 

8.46 

4.89 

9.78 

240 

1075 

7.09 

2.57 

7.54 


imu 




223 


a *0(5 

4.<*2 

9.98 

240 

1100 

7.29 

2.65 

7.75 

250 

2100 

4.27 

3.83 

5.74 

228 

3100 

8.63 

4.93 

9.94 

240 

1125 

7.28 

2.41 

7.67 

251 

2125 

4.87 

i .62 

6.06 

233 

3125 

8.42 

5.10 

9.85 

239 

1150 

7.05 

2.36 

7.43 

251 

2150 

5.21 

3.15 

6.09 

239 

3150 

8.39 

5.32 

9.93 

237 

1175 

6.98 

2.32 

7.36 

251 

2175 

5.50 

2.69 

6.12 

244 

3175 

8.26 

5.42 

9.88 

237 

1200 

6.79 

2.27 

7.16 

251 

2200 

5.52 

2.38 

6.01 

246 

3200 

8.29 

5.45 

9.92 

236 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= ZONAL 

COMPONENT, 

WZ = MERIDIONAL 

COMPONENT, 

WS = 

WIND SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTI BN 









FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WINO 

VELOCITY 

PROFILE 










TEST NUM BER 2500-2 

04/20/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THE TA 

ALT 

WX 

ml 

ws 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

meters 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3225 

0.55 

5.40 

1C. 11 

238 

4225 

15.48 

4.19 

16.04 

255 

5225 

18.68 

2.59 

18 .86 

262 

3250 

8 .42 

5.42 

10.02 

237 

4250 

15.00 

4.12 

15.55 

254 

5250 

18.76 

2.81 

18.97 

261 

3275 

8.39 

5.35 

9.95 

237 

4275 

14.69 

4.08 

15.24 

254 

5275 

18.87 

2.84 

19.08 

261 

3300 

8.72 

5.18 

10.15 

239 

4300 

14.85 

4.08 

15.40 

254 

5300 

18.85 

2.76 

19.05 

261 

3325 

8.73 

5.17 

1C. 15 

239 

4325 

14.55 

3.88 

15.06 

2 55' 

5325 

18.74 

2.55 

18.91 

262 


3350 

8.55 

5.13 

9.97 

239 

4350 

14.20 

3.79 

14.70 

255 

5350 

19.04 

2.18 

19.16 

263 

3375 

8.04 

4.94 

9.44 

238 

4375 

14.45 

4.07 

15.01 

254 

5375 

19.12 

1.55 

19.18 

265 

3400 

7.31 

4.es 

8.78 

236 

4400 

14.70 

4.33 

15.32 

253 

5400 

18.88 

1.11 

18.92 

266 

3425 

7.34 

4.91 

8.83 

236 

4425 

14. 88 

4.27 

15.48 

2 54 

5425 

18.67 

0.93 

18.69 

267 

3450 

7.32 

4.86 

8.79 

236 

4450 

15.19 

4.23 

15.77 

254 

5450 

18.41 

0.72 

18.42 

268 


3475 

7.06 

4.76 

8.52 

236 

4475 

15.60 

4.14 

16.14 

255 

5475 

18.42 

0.68 

18.43 

268 

3500 

7.36 

4.70 

8.73 

237 

4500 

15.87 

3.99 

16.37 

256 

5500 

18.37 

0.62 

18.38 

268 

3525 

7.59 

4.66 

8.91 

238 

4525 

16.11 

3.82 

16.56 

2 e 6 

5525 

17.95 

0.48 

17.95 

268 

3550 

7.68 

4.67 

8.99 

239 

4550 

16.53 

3.78 

16.96 

257 

5550 

17.69 

0.53 

17.69 

268 

3575 

8.16 

4.68 

9.41 

240 

4575 

16.69 

3.89 

17.14 

257 

5575 

17.63 

0.53 

17.64 

268 


3600 

8.27 

4.64 

9.48 

241 

4600 

16.67 

3.83 

17.10 

257 

5600 

17.53 

0.27 

17.53 

269 

3625 

8.21 

4.71 

9.46 

240 

4625 

16.75 

3.73 

17.16 

257 

5625 

17.10 

-0.15 

17.10 

270 

3650 

8.65 

4.86 

9.93 

240 

4650 

16.93 

3.77 

17.35 

257 

5650 

16.59 

-0.22 

16.59 

271 

3675 

9.13 

4.80 

L0.32 

242 

4675 

16.96 

3.58 

17.33 

250 

5675 

15.97 

0.02 

15.97 

270 

3700 

9.39 

4.58 

10.45 

244 

4700 

16.91 

3.13 

17.20 

259 

5700 

15.65 

0.09 

15.65 

269 


3725 

9.86 

4.56 

1C. 87 

245 

4725 

17.08 

2.86 

17.32 

2 6C 

5725 

15.45 

o 

0 

1 

15.46 

270 

3750 

10.31 

4.49 

11.25 

246 

4750 

17.35 

2.08 

17.58 

260 

5750 

15.18 

-0.21 

15.18 

271 

3775 

10.59 

4.47 

11.49 

247 

4775 

17.64 

3.16 

17.92 

260 

5775 

15.13 

-0.33 

15.13 

271 

3800 

10.74 

4.64 

11.70 

246 

4000 

17.83 

3.26 

18.13 

2 59 

5 6C0 

15.37 

-0.58 

15.38 

272 

3825 

10.77 

4.70 

11.75 

246 

4825 

17.85 

3.10 

18.12 

260 

5825 

15.65 

-0.97 

15.68 

273 


3850 

10.97 

4.83 

11.98 

246 

4850 

18.02 

3.05 

18.28 

260 

5850 

15.91 

-1.24 

15.96 

274 

3875 

11.37 

5.C9 

12.46 

246 

4375 

13.15 

3.08 

18.41 

260 

5875 

16.67 

-1.28 

16.72 

274 

3900 

11.88 

5.15 

12.95 

246 

4900 

18.11 

3.10 

18.37 

260 

5900 

17.23 

-1.25 

17.27 

274 

3925 

12.07 

5. Cl 

13.06 

247 

4925 

18.35 

3.11 

18.61 

260 

5925 

17.79 

-1.17 

17.83 

274 

3950 

12.32 

5. Cl 

13.30 

248 

4950 

18.65 

2.97 

18.88 

261 

5950 

18.29 

-1.02 

18.32 

273 


3975 

13.28 

5.C5 

14.21 

249 

4975 

18.91 

2.70 

19.10 

262 

5975 

18.34 

-0.74 

18.36 

272 

4000 

14.01 

4.71 

14.79 

251 

5000 

18.97 

2.60 

19.15 

262 

6000 

18.15 

-0.56 

18.16 

272 

4025 

14.23 

4.33 

14.88 

253 

5025 

18.69 

2.71 

18.89 

262 

6025 

18.04 

-0.45 

18.05 

271 

4050 

14.51 

4.17 

15. 10 

254 

5050 

18.30 

2.74 

18.51 

261 

6050 

17.96 

-0.35 

17.96 

271 

4075 

14.80 

4. Cl 

15.33 

255 

5075 

18.32 

2.58 

18.50 

262 

6075 

17.59 

-0.33 

17.59 

271 


4100 

15.06 

3.79 

15.52 

256 

5100 

18.40 

2.33 

18.55 

263 

6100 

17.33 

-0.25 

17.34 

271 

4125 

15.26 

3.86 

15.74 

256 

5125 

18.24 

2.41 

18.40 

262 

6125 

17.14 

-0.17 

17.14 

270 

4150 

15.38 

4.C7 

15.91 

255 

5150 

18.41 

2.60 

18.59 

262 

6150 

16.00 

-0.13 

16.80 

270 

4175 

15.32 

4.10 

15.86 

255 

5175 

18.65 

2.53 

18.82 

262 

6175 

16.53 

-0.28 

16.53 

271 

4200 

15.42 

4.15 

15.97 

255 

5200 

18.62 

2.48 

18.79 

262 

6200 

16.22 

-0.62 

16.23 

272 

ALT 

* ALTI 

I TU0E , WX 

= ZONAL 

COMPONENT, 

WZ = ME R I D 1 0NAL 

COMPONENT, 

, WS = 

WIND SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECTION 
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TABLE 11-87 (con’t) 


wx WZ 

M/SEC M/SEC 


ALT 

METERS 

6225 
6250 
6275 
6 300 
6325 


6350 

6375 

6400 

6425 

6450 


15.82 

15.81 

16.17 

16.04 

15.76 


15.78 

15.74 

15.83 

15.84 
15.57 


-0.B5 

-0.92 

-0.84 

- 0.68 

-0.43 


-0.17 

-0.03 

0.C4 

0.23 

0.35 


F PS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY 


US 

TEST MUH8ER2500-2 
THETA ALT 

04/20/65, 

MX 

1300Z, 

mZ 

EASTERN 

MS 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

i5 • 54 

273 

7225 

15.23 

4.91 

16.00 

15.84 

273 

7250 

15.02 

5.11 

15.87 

16.19 

273 

7275 

14.92 

5.25 

15.82 

16.06 

272 

7 300 

14.86 

5.36 

15.80 

15.76 

271 

7325 

14.82 

5.30 

15.74 

15.78 

270 

7350 

14.54 

5.35 

15.49 

15.74 

270 

7375 

14.35 

5.15 

15.24 

15.83 

270 

7400 

14.19 

4.81 

14.99 

15.84 

269 

7425 

13.96 

4.04 

14.78 

15.57 

269 

7450 

13.79 

4.82 

14.61 


TEST RANGE, 
theta 

FL0RIOA 

ALT 

MX 

wz 

MS 

THETA 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

252 

e225 

9.91 

3.66 

10.56 

250 

251 

6250 

9.49 

*-46 

10.09 

250 

250 

8275 

9.13 

3.52 

9.78 

249 

250 

6300 

8.93 

3.65 

9.64 

248 

250 

0325 

8.90 

3.72 

9.64 

247 

250 

8350 

8.90 

3.61 

9.61 

248 

250 

'8375 

9.00 

3.58 

9.69 

248 

251 

e400 

9.25 

3.74 

9.98 

248 

251 

8425 

9.47 

3.30 

10.20 

248 

251 

8450 

9.87 

3.35 

10.59 

249 


6475 

6500 

6525 

6550 

6575 


15.67 

15.98 

15.90 

15.84 

16.00 


0.56 

0.81 

0.99 

1.21 

1.33 


15.69 

16.00 

15.93 

15.88 

16.05 


268 

267 

266 

265 

265 


7475 13.53 
7500 13.31 
7525 13.11 
7550 12.91 
7575 12.43 


4.72 14.33 
5.05 14.24 
5.20 14.11 
5.18 13.82 
5.18 13.47 


251 

249 

248 

248 

247 


e475 10.23 
esoo 10.50 

8525 11.02 
8550 11.71 
8575 12.20 


3.99 

10.99 

249 

3.87 

11.19 

250 

3.79 

11.66 

251 

3.83 

12.32 

252 

3.60 

12.72 

253 


6600 

6625 

6650 

6675 

6700 

15.88 

15.07 

16.05 

16.35 

16.70 

1.66 
1.93 
1.03 
1 .80 
1.89 

15.96 

15.99 

16.15 

16.45 

16.80 

264 

263 

263 

264 
263 

7600 

7625 

7650 

7675 

7700 

12.07 

11.77 

11.38 

11.05 

11.16 

5.19 
5.23 
4 .83 
4.42 
*. 14 

13.14 

12.88 

12.37 

11.91 

11.90 

247 

246 

247 

248 

249 

8600 

8625 

e650 

8675 

8700 

12.33 

12.35 

12.46 

12.54 

12.33 

3.52 

3.71 

3.89 

4.16 

4.47 

12.82 
12.89 
13.05 
13.21 
13 . 12 

254 
253 
252 
251 
2 50 

6725 

6750 

6775 

6300 

6025 

16.86 

17.10 

17.20 

17.26 

17.53 

2.21 

2.54 

2.57 

2.73 

3.16 

17.00 

17.29 

17.39 

17.48 

17.81 

262 

261 

261 

261 

260 

7725 

7750 

7775 

7800 

7825 

11.72 

12.09 

12.21 

12.29 

12.17 

3.74 
j . 50 
3.46 
3.48 
'3.70 

12.30 

12.58 

12.69 

12.78 

12.72 

252 
254 
254 
254 

253 

e725 

8750 

8775 

8800 

8B25 

12.19 

12.33 

12.44 

12.52 

12.69 

4.87 

5.38 

5.37 

5.41 

5.65 

13.12 

13.45 

13.55 

13.64 

13.89 

248 

246 

246 

246 

246 

6850 

6875 

6900 

6925 

6950 

17.59 

17.40 

17.47 

17.44 

17.32 

3.63 

4.C9 

4.60 

4.68 

4.79 

17.96 
17.88 
18.06 
18.06 

17.97 

258 

257 

255 

255 

254 

7e50 

7875 

7900 

7925 

7950 

12.03 

11.93 

11.98 

12.07 

11.91 

3.85 

3.92 

4.00 

4.19 

4.29 

12.63 

12.56 

12.63 

12.77 

12.66 

252 
252 
251 
251 
2 50 

8850 
8875 
8 900 
8925 
8950 

12.91 

12.99 

13.17 

13.18 
13.14 

5.49 

5.60 

5.88 

6.03 

6.14 

14.03 

14.15 

14.42 

14.49 

14.50 

247 

247 

246 

245 

245 

6975 

7000 

7025 

7050 

7075 

17.24 

16.97 

16.67 

16.49 

16.18 

5.14 

5.20 

5.23 

5.11 

4.78 

17.99 

17.75 

17.48 

17.26 

16.87 

253 

253 

252 

253 
253 

7975 

8000 

0025 

8050 

8075 

11.73 

11.68 

11.68 

11.43 

10.97 

4.13 

4.11 

4.04 

3.97 

3.99 

12.43 

12.39 

12.36 

12.10 

11.67 

250 

250 

251 
251 
250 

8975 

9000 

S025 

9050 

9075 

13.30 
13.38 
13.32 

13.31 
13.34 

6.34 

6.69 

6.81 

6.95 

7.33 

14.73 

14.96 

14.96 

15.02 

15.22 

244 

243 

243 

242 

241 

7100 

7125 

7150 

7175 

7200 

16.05 

16.11 

16.03 

15.73 

15.49 

4.67 

4.50 

4.56 

4.74 

4.76 

16.71 

16.74 

16.66 

16.42 

16.20 

254 

254 

254 

253 

253 

8100 

0125 

0150 

8175 

8200 

10.63 

10.40 

10.31 

10.22 

10.06 

4.05 

4.06 
3.82 
3.78 
3. 88 

11.37 

11.16 

11.00 

10.89 

10.78 

249 

249 

249 

250 
249 

9100 

9125 

9150 

9175 

9200 

13.18 

12.87 

12.75 

13.04 

13.36 

7.50 

7.66 

7.97 

8.35 

8.60 

15.17 

14.97 

15.03 

15.48 

15.89 

240 

239 

238 

237 

237 

ALT 

x ALT1TU0E, MX 

= Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERIOI0NAL C0MP0NENT 

, MS * W 

INC SPEEO, 

THETA * MINO OIRECT10N 



ALT 

METERS 

MX 

m/sec 

WZ 

M/SEC 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 
TEST NUMBER2500-2 04/20/65, 1300Z, 

WS THETA ALT WX WZ 

M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC 

VEL0C1TY 

EASTERN 

MS 

M/SEC 

PROF ILE 
TEST RANGE, 
THETA 
CFG 

, FL0RIDA 
ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

9225 

9250 

9275 

9300 

9325 

13.67 
14.14 

14.67 
15.04 
15.13 

8.61 

8.49 

8.71 

9.C8 

9.20 

16.15 

16.49 

17.07 

17.57 

17.71 

238 

239 
239 
239 
239 

10225 

10250 

10275 

10300 

10325 

21.42 

22.31 

23.26 

23.67 

23.65 

3.67 

3.88 

3.79 

3.54 

3-09 

21.73 

22.64 

23.57 

23.93 

23.05 

260 
260 
261 
261 
26 2 

1 1225 
11250 
11275 
11300 
11325 

23.58 
23.61 
2 3.50 
23.58 
23.58 

-5.53 

-5.42 

-5.30 

-5.16 

-5.03 

24.22 

24.22 

24.09 

24.13 

24.11 

283 

283 

283 

202 

282 

9350 

9375 

9400 

9425 

9450 

14.69 

14.53 

15.00 

15.11 

15.21 

9.62 
10. C7 
10.27 
10.48 
10.80 

17.56 

17.68 

ie. la 

10.39 

18.66 

237 

235 

235 

235 

234 

10350 

10375 

10400 

10425 

10450 

23.37 

22.91 

22.98 

23.28 

23.29 

2.70 

2.64 

2.56 

2.19 

1.93 

23.53 

23.06 

23.12 

23.38 

23.37 

263 

263 

263 

264 

265 

11350 
11375 
1 14C0 
11425 
11*50 

23.44 

23.33 

23.00 

22.97 

23.18 

-4.99 

-5.09 

-4.85 

-4.16 

-3.40 

23.97 

23.88 

23.51 

23.34 

23.43 

2 82 
282 
282 
280 
278 

9475 

9500 

9525 

9550 

9575 

15.49 
15.62 
16.13 

16.49 
16.73 

11.11 

10.93 

10.86 

10.90 

10.68 

19.06 

19.07 
19.45 
19.77 
19.85 

234 

235 

236 

236 

237 

10475 
1 0500 
10525 
10550 
10575 

23.21 

23.34 

24.02 

24.71 

24.82 

1.80 

1.16 

0.13 

-0.48 

-0.81 

23.28 
23.37 
2 4.02 
24.72 
24. R4 

265 

267 

269 

271 

272 

1 1475 
11500 
1 1525 
11550 
11575 

23.23 

22.85 

22.42 

22.56 

22.52 

-3.27 

-2.68 

-1.72 

-1.15 

-0.27 

23.46 

23.00 

22.48 

22.59 

22.52 

278 

277 

274 

273 

270 

9600 

9625 

9650 

9675 

9700 

16.97 

lo.90 

16.75 

16.94 

17.20 

10.46 
10.30 
10. C6 
9.61 
9.01 

19.93 

19.83 

19.54 

19.48 

19.49 

238 
2*8 

239 

240 
242 

10600 

10625 

10650 

10675 

10700 

24.67 

24.50 

24.16 

23.94 

24.08 

-1.52 
-2.01 
-4 .49 
-2.93 
-3.05 

24.72 

24.58 

24.29 

24.12 

24.28 

273 

275 

276 

277 
277 

1 1600 
11625 
11650 
1 1675 
1 1700 

22.61 

23.20 

23.41 

23.29 

23.30 

0.40 

0.86 

1.33 

1.67 

2.20 

22.62 

23.29 

23.45 

23.35 

23.48 

269 

268 

267 

266 

264 

9725 

9750 

9775 

9000 

9825 

17.74 

17.99 

17.92 

18.01 

18.26 

8.36 

7.87 

7.44 

7.11 

6.78 

19.61 

19.64 

19.40 

19.36 

19.48 

245 

246 

247 

248 

249 

10725 

10750 

10775 

10800 

10825 

24.37 

24.64 

24.68 

24.60 

24.77 

-4.95 

-4.92 

-3.06 

-3.34 

-3.58 

24.55 

24.81 
24.87 

24.82 
25.03 

277 

277 

277 

278 
278 

1 1725 
11750 
11775 
1 1800 
1 1 825 

23.61 

24.08 

24.59 

24.77 

24.87 

2.74 

3.22 

3.99 

4.57 

5.16 

23.77 

24.30 

24.91 

25.19 

25.40 

263 

262 

261 

259 

258 

9850 

9875 

9900 

9925 

9950 

18.44 

18.62 

18.74 

19.19 

19.30 

6.49 

6.C3 

5.77 
5.42 

4.77 

19.55 

19.57 

19.61 

19.94 

19.96 

250 
25 2 

253 

254 
256 

10850 
10075 
10900 
1 0925 
10950 

24.79 
24.64 
24. 74 
24. 70 
24. 37 

-j.70 

-3.75 

-3.77 

-4.17 

-4.43 

75.06 

24.92 

25.0? 

25.05 

24.77 

278 
278 
278 
2 79 
200 

1 1850 
118 75 
1 19C0 
11925 
1 1950 

24.74 

24.56 

24.46 

24.34 

24.24 

6.04 

6.59 

7.01 

7.50 

7.99 

25.46 

25.43 

25.44 
25. *7 
75.52 

256 

255 

25* 

253 

252 

9975 

10000 

10025 

10050 

10075 

19.21 

19.15 

19.14 

19.50 

19.83 

4.55 

4.50 

4.31 

4.18 

3.08 

19.74 

19.68 

19.62 

2C.03 

20.20 

256 

257 

257 

258 

259 

10975 
1 1000 
11025 
11050 
11075 

24. 14 
24.19 
24. 16 
23.91 
23.61 

-4.68 

-5.09 

-5.26 

-5.31 

-5.60 

24.59 

24.71 

24.73 

24.50 

24.28 

281 

282 

282 

282 

283 

1 1975 
12000 
12025 
12050 
12075 

24.64 

25.32 

25.62 

25.77 

26.18 

B .67 
9.23 
9.90 
10.69 
10.73 

26.11 

26.95 

27.50 

27.90 

28.29 

250 
2 50 
249 
247 
240 

10100 

10125 

10150 

10175 

10200 

19.67 

19.90 

20.17 

20.59 

2C.93 

3.48 
3 . 39 
3.C7 
2.05 
3.23 

19.97 
2C. 18 
2C. 41 
20.79 
21.18 

260 

260 

261 

262 

261 

11100 

11125 

11150 

11175 

11200 

23.46 

23.27 

23.24 

23.68 

23.69 

-5.96 

-5.92 

-5.9B 

-5.78 

-5.65 

24.21 

24.01 

24.00 

24.38 

24.36 

284 

284 

284 

204 

283 

12100 

12125 

12150 

12175 

12200 

27.33 

28.15 

27.87 

27.83 

28.26 

10.69 

10.79 

10.65 

10.34 

10.12 

29.35 

30.14 

29.83 

29.69 

30.01 

246 

749 

249 
749 

250 


ALT = 


ALTITUDE. MX 


20NAL COMPONENT, W Z 


MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS * WJNC SPEEO, 


THETA a WIND DIRECTION 
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FPS-1 6 RADAH/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUM0ER25OO-2 

04/20/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

wx 

Ml 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

HETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M /SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/StC 

DEG 

12225 

26.77 

9.68 

30.35 

251 

13225 

37.79 

14.04 

40.31 

249 

14225 

30.78 

8.20 

31 . 85 

255 

12250 

29.32 

9.21 

30.73 

252 

13250 

37.93 

13.72 

40.34 

250 

14250 

30.02 

9.06 

31.36 

253 

12275 

29.99 

8.99 

31.31 

253 

13275 

37.88 

13.97 

40.37 

250 

14275 

29.79 

9.68 

31.32 

252 

12300 

30.22 

8.93 

31.51 

253 

13300 

38.04 

14.01 

40.54 

250 

14300 

29.89 

9.47 

31.35 

252 

12325 

30.1* 

9.10 

31.48 

253 

13325 

38.58 

13.59 

40.91 

2 50 

14325 

29.84 

9.63 

31.35 

252 


12350 

30.17 

9.C2 

31.49 

253 

13350 

38.55 

13.45 

40.83 

251 

14350 

29.91 

9.71 

31.45 

252 

12375 

3C.38 

9.22 

31.75 

253 

13375 

38.46 

12.67 

40.49 

252 

14375 

30.20 

9.37 

31.62 

253 

12400 

30.52 

9.75 

32.04 

252 

1 3400 

38.48 

12.41 

40.43 

252 

144C0 

30.24 

9.35 

31.66 

253 

12425 

30.77 

10. Cl 

32.35 

252 

1 3425 

30.51 

12.76 

40.57 

251 

14425 

30.27 

9.43 

31.71 

253 

12450 

31.33 

10.22 

32.95 

252 

1 3450 

38.55 

12.32 

40.47 

2 52 

14450 

30.43 

9.23 

31.80 

253 


12475 

32.01 

10.37 

33.65 

252 

13475 

37. 98 

12.09 

39.86 

252 

14475 

30.49 

8.89 

31 . 76 

254 

12500 

32.75 

10.55 

34.40 

252 

13500 

37.47 

12.04 

39.36 

252 

14500 

30.80 

8.70 

32.00 

254 

12525 

33.01 

11.25 

34.88 

251 

13525 

37.03 

11.97 

38.91 

252 

14525 

30.99 

8.59 

32.16 

2 54 

12550 

33.29 

11.74 

35.30 

250 

1 3550 

36.56 

12.05 

38.49 

252 

14550 

31.18 

7.84 

32.15 

256 

12575 

33.82 

11.35 

35.60 

251 

1 3575 

35.80 

12.26 

37.84 

251 

14575 

31.16 

7.00 

31 .94 

257 


12600 

34 .29 

10.93 

35.99 

252 

13600 

35.47 

12.30 

37.54 

251 

1 46C0 

31.11 

6.30 

31 .74 

258 

12625 

34,90 

10.57 

36.46 

253 

13625 

35.54 

11.83 

37.46 

251 

14625 

31.30 

5.82 

31.84 

259 

12650 

35.37 

10.34 

36.85 

254 

1 3650 

35.70 

11.30 

37.45 

252 

14650 

31.47 

5.34 

31.92 

260 

12675 

35.67 

10.16 

3 7.09 

254 

13675 

35.50 

10.37 

36.98 

254 

14675 

31 .69 

4. 32 

31.99 

262 

12700 

35.56 

10.02 

36.95 

254 

13700 

35.42 

10.11 

36.84 

254 

14700 

31 . 36 

4.55 

31.68 

262 


12725 

35.44 

10.11 

36.86 

254 

13725 

35.44 

9.99 

36.82 

254 

14725 

30.90 

4.72 

31.26 

261 

12750 

35.38 

10.62 

36.94 

253 

1 3750 

35.06 

10.11 

36.49 

2 54 

14750 

30.76 

3.88 

31.01 

263 

12775 

34.84 

11.19 

36.59 

252 

13775 

34,55 

10.12 

36.00 

253 

1 4775 

30.39 

3.24 

30.56 

264 

12800 

34.07 

12.13 

36.16 

250 

13800 

34.06 

10.23 

35.56 

253 

148C0 

29.52 

2.69 

29.65 

265 

12825 

33.24 

13.24 

35.78 

243 

13825 

33.34 

10.35 

34.91 

2 C 3 

14825 

28.93 

2.53 

29.04 

265 


12850 

32.54 

13.68 

35.30 

247 

13850 

32.72 

9.98 . 

34.20 

253 

14850 

28.18 

1.97 

28.25 

266 

12875 

32.66 

13.45 

35.32 

247 

13875 

32.55 

9.77 

33.98 

253 

14875 

27.42 

1.36 

27.45 

267 

12900 

33.50 

12.89 

35.69 

249 

13900 

32.66 

9.36 

33.98 

254 

14900 

26.58 

1.54 

26.63 

266 

12925 

33.92 

12.56 

36.17 

250 

13925 

32.55 

8.43 

33.63 

255 

14925 

25.86 

1.27 

25.89 

267 

12950 

34.29 

12.10 

36.37 

250 

1 3950 

32.33 

7.71 

33.24 

256 

14950 

24.25 

1.36 

24.29 

267 


12975 

34.95 

11.61 

36.83 

251 

1 3975 

32.26 

7.46 

33.11 

257 

14975 

23.58 

1.70 

23.64 

266 

13000 

35.49 

11.39 

37.27 

252 

14000 

32.14 

7.42 

32.99 

2 57 

15000 

22.54 

1.30 

22.57 

267 

13025 

35.85 

11.48 

37.65 

252 

14025 

31.85 

7.80 

32.79 

256 

15025 

22.02 

1.19 

22.05 

267 

13050 

36.03 

11.77 

37.90 

252 

14050 

31.94 

7.46 

32.80 

257 

15050 

21.63 

1.75 

21.70 

265 

13075 

35.98 

12.41 

38.06 

251 

14075 

31.97 

7.22 

32.77 

257 

15075 

21.57 

1.76 

21.65 

265 


13100 

36.18 

13.11 

38.48 

250 

14100 

32.09 

6.96 

32.04 

258 

15100 

20.91 

1.41 

20.96 

266 

13125 

36.51 

13.67 

38.98 

249 

14125 

32.06 

6.49 

32.72 

258 

15125 

19.99 

1.51 

20.05 

265 

13150 

36.68 

13.82 

39.20 

249 

14150 

31.63 

6.67 

32.33 

258 

15150 

19.47 

1.55 

19.53 

265 

13175 

37.01 

13.80 

39.50 

249 

14175 

31.46 

6.94 

32.22 

257 

15175 

18.94 

1.88 

19.03 

264 

13200 

37.47 

14.10 

40.04 

249 

14200 

31.25 

7.63 

32.17 

256 

15200 

18.10 

2.26 

18.24 

263 

ALT 

- ALTITUOE. WX 

* Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 
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TEST NUM8ER2500-2 

04/20/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL 0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15225 

17.35 

2.61 

17.55 

261 

16225 

24. 79 

5.96 

25.49 

256 

17225 

19.46 

10.41 

22.07 

242 

15250 

16.63 

3.25 

16.94 

259 

16250 

25.27 

5.49 

25.86 

258 

17250 

19.60 

8.32 

21 .49 

246 

15275 

15.85 

3.54 

16.24 

257 

16275 

25.28 

5.65 

25.90 

257 

17275 

19.56 

0.40 

21.28 

247 

15300 

15.48 

3.50 

15.87 

257 

16300 

25.01 

5.34 

25.58 

258 

1 7300 

19.77 

7.77 

21.24 

248 

15325 

15.05 

3.81 

15.53 

256 

16325 

24.77 

3.88 

25.07 

261 

1 7325 

19.51 

6.59 

20.60 

251 


15350 

14.54 

4.44 

15.20 

253 

16350 

24.98 

3.18 

25.18 

263 

17350 

19.40 

5.43 

20.15 

254 

15375 

14.00 

5. CO 

14.87 

250 

16375 

24.81 

2.63 

24.95 

264 

17375 

19.43 

4.74 

20.00 

256 

15400 

13.64 

5.32 

14.64 

249 

16400 

23.55 

1.34 

23.58 

267 






15425 

13.19 

5.36 

14.24 

248 

16425 

24.23 

1.43 

24.27 

266 






15450 

12.68 

5.62 

13.87 

246 

16450 

25.25 

1.30 

25.29 

267 







15475 

12.53 

6.28 

14.01 

243 

16475 

25.72 

0.16 

25.72 

269 

15500 

12.22 

6.76 

13.97 

241 

16500 

25.43 

-0.47 

25.44 

271 

15525 

11.95 

7.15 

13.92 

239 

16525 

24.46 

-0.28 

24.46 

270 

15550 

11.75 

7.C9 

13.72 

239 

16550 

23.41 

0.44 

23.42 

269 

15575 

11.30 

7.52 

13.58 

236 

16575 

22.45 

0.58 

22.46 

268 


15600 

10.48 

8.26 

13.34 

232 

16600 

21.59 

0.58 

21.60 

268 

15625 

10.14 

8.29 

13.10 

231 

16625 

21.34 

0.98 

21.36 

267 

15650 

9.69 

9.66 

13.69 

225 

16650 

20.43 

1.19 

20.46 

266 

15675 

9.90 

10.33 

14.31 

224 

16675 

19.20 

1.59 

19.27 

265 

15700 

10.44 

10.49 

14.80 

225 

16700 

18.44 

2.55 

18.62 

262 


15725 

10.62 

11.13 

15.39 

223 

16725 

17.83 

2.69 

18.03 

261 

15750 

10.34 

11.65 

15.57 

221 

16750 

17.29 

3.10 

17.56 

260 

15775 

9.96 

12.35 

15.87 

219 

16775 

16.99 

3.37 

17.32 

2 59 

15800 

10.14 

12.27 

15.92 

219 

16800 

16.72 

3.71 

17.13 

257 

15825 

11.29 

12. C3 

16.50 

223 

16825 

15.93 

4.46 

16.54 

254 


15850 

12.45 

11.99 

17.29 

226 

16850 

15.64 

4.13 

16.18 

255 

15875 

13.21 

12.18 

17.97 

227 

16875 

15.28 

4.69 

15.98 

253 

15900 

14.03 

11.90 

10.40 

230 

16900 

14.97 

5.49 

15.95 

250 

15925 

14.71 

12. C2 

19.00 

231 

16925 

14.60 

5.46 

15.59 

249 

15950 

15.24 

12.42 

19.66 

231 

16950 

15.02 

5.38 

15.95 

2 50 


15975 

15.67 

11.88 

19.66 

233 

16975 

15.37 

5.88 

16.45 

249 

16000 

16.26 

11.36 

19.83 

235 

17000 

15. IB 

6.89 

16.67 

245 

16025 

17.66 

11.28 

2C.96 

237 

1 7025 

14.93 

7.01 

16.49 

245 

16050 

19.56 

11.21 

22.54 

240 

17050 

14.41 

6.81 

15.93 

245 

16075 

20.43 

10.16 

22.82 

243 

17075 

14.20 

7.31 

15.97 

243 


16100 

20.91 

9.15 

22.82 

246 

17100 

14. 59 

8.12 

16.70 

241 

16125 

21.60 

8.61 

23.25 

248 

17125 

15.10 

9.15 

17.66 

239 

16150 

22.05 

8.32 

23.57 

249 

17150 

15.34 

9.53 

18.06 

238 

16175 

23.01 

7.59 

24.23 

252 

17175 

16.29 

9.97 

19.10 

238 

16200 

23.83 

6.87 

24.80 

254 

1720Q 

18.16 

10.71 

21.08 

239 


» ALTITUDE, WX * Z0NAL C 0MP0NE NT , WZ - MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS - WIND SPEED, THETA * WIND DIRECTI0N 
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TABLE 1 1-88 








ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

EPS 

TEST NUMBER 

ws theta 

M/SEC DEG 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WINO 
2501 04/21/65, OOOOZ, 

ALT WX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

PR0F ILE 
resT RANGE, 
THETA 
CEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

225 

250 

275 

300 

-4.60 

-4.38 

-4.30 

-4.21 

3:03 

3.C3 

2.91 

3.C2 

3.25 

5.96 

5.51 

5.25 

5.25 

5.32 

120 

123 

123 

125 

127 

1200 

1225 

1250 

1275 

1300 

-4.14 

-4.18 

-4.31 

-4.38 

-4.41 

3.48 

3.^5 

3.76 

3.94 

4.00 

5.41 

5.72 

5.89 

5.95 

130 

131 

132 
132 

2200 

2225 

2250 

2275 

2300 

-2.07 
— 2.21 
-2.27 
-2.29 
-2.06 

-0.81 

-0.63 

-0.38 

-0.13 

0.30 

2.22 

2.30 

2.30 

2.30 

2.08 

68 

74 

80 

87 

98 

325 

350 

375 

400 

425 

-3.78 

-3.60 

-3.91 

-3.87 

-3.78 

3.42 

3.62 

3.95 

4.00 

3.94 

5.10 

5.10 

5.56 

5.56 

5.46 

132 

135 

135 

136 
136 

1325 

1350 

1375 

1400 

1425 

-3.96 

-3.40 

-2.98 

-2.71 

-2.48 

4.13 

4.23 

4.30 

4.53 

4.64 

5.73 

5.42 

5.23 

5.28 

5.26 

136 

141 

145 

149 

152 

2325 

2350 

2375 

2400 

2425 

-1.71 

-1.61 

-1.49 

-1.36 

-1.33 

0.59 

0.64 

0.73 

0.79 

0.84 

1.81 

1.73 

1.66 

1.58 

1.57 

109 

112 

116 

120 

122 

450 

475 

500 

525 

550 

-3.76 

-3.70 

-3.59 

-3.45 

-3.42 

4.11 

4.25 

4.48 

4.79 

4.93 

5.57 

5.63 

5.74 

5.90 

6.00 

137 

139 

141 

144 

145 

1450 

1475 

1500 

1525 

1550 

-2.29 

-2.40 

-2.40 

-2.20 

-2.18 

4.44 

4.04 

j.72 

3.39 

3.00 

4.99 

4.70 
4.42 
4.04 

3.70 

153 

149 

147 

147 

144 

2450 

2475 

2500 

2525 

2550 

-1.24 

-1.14 

-1.06 

-0.78 

-0.31 

0.95 

0.93 

0.66 

0.90 

1.21 

1.56 
1 .47 
1 . 36 
1.25 
1.25 

127 

129 

129 

141 

166 

575 

600 

625 

650 

675 

-3.66 

-3.84 

-3.96 

-4.16 

-4.16 

5.13 

5.27 

5.27 

5.12 

4.72 

6.31 

6.52 

6.59 

6.60 
6.29 

144 

144 

143 

141 

138 

1575 

1600 

1625 

1650 

1675 

-2. 10 
-1.75 
-1.52 
-1.41 
-1.29 

2.45 

2.02 

1.84 

1.73 

1.48 

3.23 
2.67 
2.39 

2.23 
1.96 

139 

139 

140 

141 
139 

2575 

2600 

2625 

2650 

2675 

0.17 

0.44 

0.56 

0.54 

0.45 

1 .34 
1.38 
1.33 
1.29 
1.26 

1.35 
l .45 
1 .44 
1.39 
1.34 

187 
198 
202 
2 02 
200 

700 

725 

750 

775 

800 

-3.86 

-3.34 

-3.16 

-3.25 

-3.19 

4.58 

4.74 

4.80 

4.71 

4.50 

5.99 

5.80 

5.75 

5.73 

5.52 

140 

145 

146 
145 
144 

L700 

1725 

1750 

1775 

1800 

-1.21 

-1.12 

-1.25 

-1.44 

-1.47 

0.99 

0.65 

0.59 

0.58 

0.34 

1.56 

1.29 

1.38 

1.56 

1.51 

129 

120 

115 

112 

103 

2700 

2725 

2750 

2775 

2800 

0.55 

0.63 

0.70 

0.92 

1.06 

1.17 

1.04 

1.04 

1.16 

1.24 

1.29 

1.22 

1.25 

1.48 

1.63 

205 

211 

214 

218 

220 

825 

850 

875 

900 

925 

-3.30 

-3.46 

-3.60 

-3.70 

-3.74 

4.26 
4.09 
3.94 
4. CO 
4.17 

5.39 

5.35 

5.33 

5.45 

5.60 

142 

140 

137 

137 

138 

1825 

1850 

1875 

1900 

1925 

-1.41 

-1.43 

-1.58 

-1.83 

-1.89 

-0.02 

-0.20 

-0.32 

-0.57 

-0.74 

1.41 

1.44 

1.61 

1.91 

2.03 

89 

82 

78 

72 

66 

2825 

2850 

2875 

2900 

2925 

1.15 

1.32 

1.32 

1.11 

1.08 

1.49 

1.85 

2.37 

3.05 

3.67 

1.80 

2.28 

2.72 

3.24 

3.83 

217 
215 
2 09 
200 
196 

950 

975 

1000 

1025 

1050 

-3.91 

-4.21 

-4.43 

-4.58 

-4.82 

4.10 
4.06 

4.13 

4.11 

4.14 

5.66 

5.84 

6.05 

6.16 

6.35 

136 

134 

133 

132 

130 

1950 

1975 

2000 

2025 

2050 

-1.76 

-1.73 

-1.68 

-1.65 

-1.73 

-0.90 

-1.11 

-1.16 

-1.29 

-1.46 

1.98 

2.06 

2.04 

2.10 

2.26 

63 

57 

55 

52 

50 

2950 

2975 

3000 

3025 

3050 

1.24 

1.31 

1.24 
1.20 

1.25 

3.91 

3.95 

3.99 

4.03 

4.19 

4.10 

4.16 

4.18 

4.20 

4.38 

197 

198 
197 
196 
196 

1075 

1100 

1125 

1150 

1175 

-4.94 

-4.89 

-4.61 

-4.38 

-4.31 

4.13 

3.95 

3.70 

3.41 

3.36 

6.44 

6.29 

5.90 

5.55 

5.47 

130 

129 

129 

128 

120 

2075 

2100 

2125 

2150 

2175 

-1.75 

-1.72 

-1.82 

-1.87 

-1.89 

-1.35 

-1.22 

-1.09 

-0.92 

-0.86 

2.21 

2.11 

2.12 

2.08 

2.07 

52 

54 

59 

64 

65 

3075 

3100 

3125 

3150 

3175 

1.24 

1.33 

1.38 

1.30 

1.38 

4.60 

4.93 

4.83 

4.70 

4.66 

4.76 

5.11 

5.03 

4,87 

4.86 

195 

195 

196 

195 

196 

ALT * ALTITUDE. WX 

* Z0NAI 

C 0MP0NE NT 

, WZ * HER 

IOI0NAL 

C 0MP0NE NT # WS * 

WINC SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTION 




3200 

3225 

3250 

3275 

3300 


3325 

3350 

3375 

3400 

3425 


F PS-1 6 RA0AR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2501 04/21/65# OOOOZ » EASTERN TEST RANGE# 


ALT 

METERS 


M/SEC M/SEC M/SEC 


THETA 

OEG 


ALT 

METERS 


M/SEC M/SEC 


THETA 

CEG 


METERS M/SEC M/SEC M/SEC 


1.34 

1.14 

1.13 


0.43 

0.20 

- 0.06 


4.55 
4.53 

4.56 
4.51 
4.69 


4.74 

4.67 

4.69 

4.62 

4.74 


196 

194 

194 

192 

189 


4200 

4225 

4250 

4275 

4300 


3.33 

3.44 

3.50 

3.59 

3.69 


4.12 

4.05 

4.01 

4.08 

4.28 


5.29 

5.32 

5.32 

5.44 

5.65 


219 

220 
221 
221 
221 


5200 

5225 

5250 

5275 

5300 


5.37 

5.14 

5.04 

5.09 

4.99 


6.07 

5.77 

5.72 

5.95 

5.72 


8.10 

7.72 

7.62 

7.83 

7.52 


5.32 
5. 14 
4.91 


5.14 

5.34 

5.32 

5.14 

4.91 


195 

182 

179 

176 

178 


4325 

4350 

4375 

4400 

4425 


3.71 

3.71 

3.78 

3.71 

3.70 


4 .44 
4.75 
5.00 
4.92 
5.07 


5.78 

6.03 

6.27 

6.16 

6.27 


2 2C 

216 

217 

217 

216 


5325 

5350 

5375 

5400 

5425 


4.75 

4.67 

4.51 

4.42 

4.36 


5.47 

5.48 
5.58 
5.74 


7.24 

7.20 

7.17 


5.92 


THETA 

DEG 


221 

222 

221 

220 

220 


221 

220 

219 

217 

216 


3450 

3475 

3500 

3525 

3550 

-0.21 

-0.36 

-0.25 

-0.18 

-0.22 

4.79 

4.86 

4.92 

4.78 

4.73 

4.79 

4.87 

4.93 

4.78 

4.73 

177 

176 

177 

178 
177 

4450 

4475 

4500 

4525 

4550 

3.84 
3.97 
3.96 

3.85 
3.78 

5.46 

5.60 

5.49 

5.57 

5.81 

6.67 

6.86 

6.77 

6.77 

6.93 

215 

215 

216 
214 
2 1 3 

5450 

5475 

5500 

5525 

5550 

4.24 

4.01 

3.78 

3.82 

4.23 

5.98 

5.93 

5.92 

6.23 

6.67 

7.33 

7.16 

7.02 

7.30 

7.90 

215 
214 
212 
211 
2 12 

3575 

3600 

3625 

3650 

3675 

-0.07 

0.21 

0.28 

0.14 

-0.14 

4.79 
4.83 
4 .98 
5.26 
5.41 

4.79 

4.83 

4.99 

5.26 

5.41 

179 

182 

183 

181 

178 

4575 

4600 

4625 

4650 

4675 

3.89 

4.05 

4.11 

4.39 

4.62 

6.27 

6.61 

6.74 

6.71 

6.63 

7.38 

7.75 

7.89 

8.01 

8.08 

212 

211 

211 

213 

215 

5575 

5600 

5625 

5650 

5675 

4.55 

4.48 

4.22 

4.20 

4.58 

6.95 

7.14 

7.35 

7.60 

7.76 

8.31 

8.44 

8.48 

B.6B 

9.01 

213 

212 

210 

209 

210 

3700 
3725 
3 7 50 
3775 
3800 

-0.42 

-0.29 

0.06 

0.21 

0.49 

5.31 

5.21 

4.96 

4.84 

4.90 

5. 33 
5.27 
4.96 
4.04 
4.92 

175 

177 

181 

102 

185 

4700 

4725 

4750 

4775 

4800 

4.67 

4.69 

4.63 

4.63 

4.66 

6.76 
6.97 
7.03 
6.92 
6 . 00 

8.22 

8.40 

8.42 

8.32 

8.24 

214 

214 

213 

214 
214 

5700 

5725 

5750 

5775 

5800 

4.81 
4.77 
4.75 
4.72 
4. 84 

7.69 

7.40 
6.81 
6.13 

5.41 

9.07 

8.80 

8.30 

7.74 

7.26 

212 

213 

215 

217 

222 

3025 

3850 

3875 

3900 

3925 

1 .00 
1.26 
1.17 
1.32 
1.59 

4.83 
4.65 
4.52 
4 . 45 
4.34 

4.94 

4.82 

4.67 

4.64 

4.62 

191 

195 
194 

196 
200 

4825 

4850 

4875 

4900 

4925 

4.71 

4.78 

4.80 

4.70 

4.59 

6.90 

7.15 

7.16 
7.06 
6.97 

8.35 

8.61 

8.62 

8.48 

8.35 

214 

214 

214 

213 

213 

5825 
5050 
5 875 
5900 
5925 

5.15 

5.46 

5.75 

6.19 

6.R0 

4.66 
3.07 
3.37 
3.05 

2.67 

6.95 

6.69 

6.67 

6.90 

7.30 

220 
2 34 
239 
244 
248 


3950 

3975 

4000 

4025 

4050 


1.61 4.42 
1.59 4.54 
1.69 4.20 
1.76 3.61 
1.82 3.28 


4.70 200 
4.81 199 
4.53 202 
4.01 206 
3.75 209 


4950 

4975 

5000 

5025 

5050 


4.57 

4.66 

4.76 

4.83 

4.85 


6.83 

6.72 

6.42 

6.20 

6.37 


8.22 214 
8.18 215 
7.99 216 
7.86 218 
B . 00 217 


5950 

5975 

6000 

6025 

6050 


7.39 2.42 
7.71 2.37 
7.90 2.53 
8.10 2.78 
8.23 2.95 


7.78 252 
8.07 253 
8.29 252 
8.56 251 
8.74 25C 


4075 

4100 

4125 

4150 

4175 


2 .00 
2.19 
2.34 
2.52 
2.94 


3.C7 

3.15 

3.37 

3.56 

3.95 


3.66 

3.84 

4.10 

4.36 

4.92 


213 

215 

215 

215 

216 


5C75 

5100 

5125 

5150 

5175 


4.95 

5.15 

5.25 

5.23 

5.33 


6.48 

6.42 

6.34 

6.27 

6.18 


8.15 
8.24 
8.23 
8.17 

8.16 


217 

219 

219 

220 
221 


6075 8.37 
6100 8.58 
6125 8.97 
6150 9.33 
6175 9.52 


3.19 B ■ 95 24 ( 
3.50 9.27 241 
3.73 9.7? 24- 
3.84 10.09 24' 
3.77 10.24 241 


ALT 


ALTITUDE# WX = Z0NAL C0MP0NE NT # WZ 


ME R I D I BN AL C0MP0NENT, MS 


WINC SPEED, THETA = w!N0 0 I RECT I 0N 
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ALT 

MX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THE TA 

2501 

ALT 

04/21/65 

WX 

, OOOOZ, 

wz 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

, FL0RIDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6200 

9.82 

3.58 

1C. 45 

250 

7200 

7.54 

5.60 

9.39 

233 

8200 

11.51 

4.64 

12.41 

240 

6225 

1C. 37 

3.50 

1C. 94 

251 

7225 

7.44 

5.31 

9.14 

234 

8225 

11.15 

4.57 

12.05 

248 

6250 

10.73 

3.65 

11.34 

251 

7250 

7.27 

4.94 

B . 79 

236 

e250 

10.89 

4.76 

11.88 

246 

6275 

10.68 

3.91 

11.37 

250 

7275 

7.08 

4.70 

6.49 

236 

8275 

10.75 

5.23 

11.95 

244 

6300 

10.52 

4.12 

11.30 

248 

7300 

6.84 

4.64 

8.27 

236 

8300 

10.78 

5.76 

12.22 

242 

6325 

10.42 

4.18 

11.23 

248 

7325 

6.55 

4.68 

8.05 

234 

8325 

10.96 

6.29 

12.63 

240 

6350 

10.23 

4.C8 

11.02 

24 8 

7350 

6.46 

5.06 

8.21 

232 

8350 

11.04 

6.43 

12.77 

240 

6375 

10.05 

3.97 

1C. 81 

24 8 

7375 

6.63 

5.61 

8.69 

230 

8375 

11.09 

6.07 

12.64 

241 

6400 

10.06 

3.83 

10.77 

249 

7400 

6.82 

5.98 

9.07 

229 

8400 

11.14 

5.97 

12.64 

242 

6425 

10.25 

3.77 

10.92 

250 

7425 

7.00 

6.12 

9.29 

229 

8425 

11.01 

6.01 

12.54 

241 

6450 

10.65 

3.66 

11.26 

251 

7450 

7.04 

6.22 

9.40 

278 

6450 

10.89 

6.19 

12.52 

240 

6475 

11.07 

3.54 

11.62 

252 

7475 

7.01 

6.38 

9.48 

228 

8475 

11.01 

6.86 

12.97 

238 

6500 

11.37 

3.46 

11.89 

253 

7500 

6. 89 

6.42 

9.41 

227 

esoo 

11.06 

7.51 

13.37 

2 36 

6525 

11.54 

3.35 

12.02 

254 

7525 

6.63 

6.42 

9.23 

226 

8525 

11.04 

7.83 

13.53 

234 

6550 

11.64 

3.23 

12.08 

254 

7550 

6.44 

6.20 

8.94 

226 

e550 

10.75 

7.84 

13.30 

234 

6575 

11.93 

3.15 

12.34 

255 

7575 

6.41 

5.93 

8.73 

227 

8575 

10.28 

7.91 

12.97 

232 

6600 

12.34 

3.25 

12.76 

255 

7600 

6.51 

5.82 

8.73 

228 

8600 

10.36 

7.89 

13.03 

233 

6625 

12.60 

3.33 

13.04 

255 

7625 

6.70 

5.75 

8.83 

279 

8625 

10.70 

7.84 

13.26 

234 

6650 

12.93 

3.32 

13.35 

255 

7650 

7.06 

5.62 

9.02 

211 

8650 

10.77 

0.33 

13.62 

232 

6675 

13.15 

3.33 

13.56 

256 

7675 

7.52 

5.47 

9.30 

234 

8675 

10.64 

8.72 

13.76 

230 

6700 

13.07 

3.39 

13.50 

255 

7700 

8.09 

5.46 

9.76 

236 

8700 

10.52 

8.69 

13.64 

230 

6725 

12.87 

3.58 

13.36 

254 

7725 

8.70 

5.50 

10.35 

238 

8725 

10.57 

8.87 

13.80 

230 

6750 

12.78 

3.80 

13.33 

253 

7750 

9. 19 

5.51 

10.71 

239 

8750 

10.25 

9.48 

13.96 

227 

6775 

12.62 

3.86 

13.20 

253 

7775 

9.53 

5.39 

10.94 

240 

8775 

10.08 

10.14 

14.30 

225 

6800 

12.30 

3.86 

12.89 

252 

7800 

9.92 

5.20 

11.20 

242 

8800 

10.04 

10.44 

14.48 

224 

6825 

12.04 

3.78 

12.62 

252 

7825 

10.24 

5.30 

11.53 

242 

8825 

10.06 

10.64 

14.64 

223 

6850 

11.76 

3.86 

12.37 

252 

7850 

10.66 

5.32 

11.91 

243 

8850 

10.23 

11.27 

15.22 

222 

6875 

11.24 

3.98 

11.92 

250 

7875 

11.06 

5.04 

12.16 

245 

ee75 

10.41 

11.66 

15.63 

222 

6900 

10.90 

3.78 

11.54 

251 

7900 

11.33 

4.85 

12.33 

247 

8900 

10.53 

11.79 

15.81 

222 

6925 

10.69 

3.49 

11.25 

252 

7925 

11.26 

4.63 

12.17 

247 

8925 

10.82 

12.11 

16.24 

222 

6950 

10.32 

3.45 

10.88 

251 

7950 

11.35 

4.30 

12.13 

249 

8950 

11.88 

12.45 

17.21 

223 

6975 

9.89 

3.69 

10.55 

249 

7975 

11.57 

4.03 

12.25 

251 

8975 

12.62 

12.47 

17.74 

225 

7000 

9.53 

3.91 

1C. 31 

248 

0000 

11.65 

3.86 

12.27 

251 

9000 

13.06 

12.44 

18.04 

226 

7025 

9.29 

4.26 

1C. 22 

245 

8025 

11.62 

5.66 

12.19 

252 

9025 

13.43 

12.45 

18.32 

227 

7050 

9.05 

4.62 

10.16 

243 

8050 

11.57 

^ .AS 

i ?_n» 

HI 



11. SG 

io , 


7075 

9.02 

5.C2 

10.32 

241 

8075 

11.61 

3.69 

12.18 

252 

9075 

13.59 

12.24 

18.29 

228 

7100 

8.87 

5.52 

IC.44 

238 

8100 

11.53 

4.32 

12.31 

249 

9100 

13.89 

12.09 

18.42 

229 

7125 

8.34 

5.e4 

10.18 

235 

8125 

11.56 

4.63 

12.45 

248 

9125 

14.43 

11.93 

18.72 

230 

7150 

7.83 

5.93 

9.82 

233 

8150 

11.54 

4.74 

12.47 

247 

5150 

14.96 

11.86 

19.09 

231 

7175 

7.57 

5.85 

9.57 

232 

8175 

11.56 

4.79 

12.51 

247 

9175 

15.33 

11.38 

19.09 

233 

ALT 

= ALTITUOE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

wz = meridional 

C0MPBNENT 

, WS = 

WINC SPEED, 

THETA » WIND DIRECT I 0N 








FPS 
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TEST NUMBER 

2501 

04/21/65, 

OOOOZ , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLBR IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

alt 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9200 

15.66 

10.99 

19.13 

235 

10200 

18.02 

2.54 

18.20 

262 

11200 

24.11 

1.54 

24.16 

266 

9225 

15.72 

10.96 

19.16 

235 

10225 

17.60 

2.24 

17.74 

263 

1 1225 

24.51 

1.21 

24.54 

267 

9250 

15.54 

10.77 

18.91 

235 

10250 

17.41 

2.08 

17.53 

263 

1 1250 

24.70 

1.05 

24.73 

267 

9275 

15.68 

10.52 

18.88 

236 

10275 

17.35 

2.21 

17.49 

263 

11275 

24.45 

0.62 

24.46 

268 

9300 

15.84 

10.57 

19.04 

236 

10300 

16.98 

2.26 

17.13 

262 

11300 

24.55 

0.33 

24.55 

269 

9325 

15.95 

10.52 

19.11 

236 

10325 

16.61 

1.97 

16.73 

263 

11325 

25.03 

0.70 

25.04 

268 

9350 

16.27 

10.34 

19.28 

237 

10350 

16.28 

1.64 

16.36 

264 

11350 

25.18 

0.93 

25.19 

268 

9375 

16.28 

10.19 

19.21 

230 

10375 

16.09 

1.03 

16.19 

263 

11375 

25.31 

0.95 

25.33 

268 

9400 

15.98 

9.94 

18.82 

238 

10400 

15.90 

2.15 

16.04 

2 62 

1 1400 

25.59 

0.82 

25.60 

268 

9425 

15.71 

9.69 

18.46 

238 

10425 

15.63 

2. IB 

15.78 

262 

11425 

26.26 

0.81 

26.27 

268 

9450 

15.40 

9.52 

18.11 

238 

10450 

15.48 

2.09 

15.62 

262 

11450 

26.60 

1.08 

26.62 

267 

9475 

15.20 

9.37 

17.85 

238 

10475 

15.27 

2.11 

15.41 

262 

l 1475 

26.85 

0.95 

26.86 

268 

9500 

15.18 

9.17 

17.73 

239 

10500 

15.08 

2.16 

15.23 

262 

11500 

27.63 

0.67 

27.64 

268 

9525 

15.30 

8.96 

17.73 

239 

10525 

14.86 

2.14 

15.02 

262 

11525 

28.32 

0.82 

28.33 

268 

9550 

15.46 

8.75 

17.76 

240 

10550 

14.71 

2.43 

14.91 

260 

11550 

28.87 

0.94 

28. 88 

260 

9575 

15.45 

8.39 

17.58 

241 

10575 

14.83 

2.04 

15.10 

259 

1 1575 

29.53 

0.79 

29.54 

268 

9600 

15.57 

8.12 

17.56 

242 

10600 

14.92 

3.08 

15.24 

250 

11600 

30.49 

0.57 

30.49 

269 

9625 

15.83 

0.CO 

17.74 

243 

10625 

15.10 

3.43 

15.49 

257 

11625 

31.41 

0.41 

31.41 

269 

9650 

15.85 

7.65 

17.59 

244 

10650 

15.19 

3.83 

15.67 

256 

11650 

31.99 

0.53 

31.99 

269 

9675 

15.89 

7.03 

17.37 

246 

10675 

15.13 

4.03 

15.66 

255 

11675 

32.51 

0.48 

32.51 

269 

9700 

16.20 

6.54 

17.47 

24 8 

10700 

15.51 

4.33 

16.10 

254 

11700 

33.26 

0.30 

33.26 

269 

9725 

16.34 

6.30 

17.51 

249 

10725 

15.98 

4.86 

16.71 

253 

11725 

33.60 

0.27 

33.60 

269 

9750 

16.74 

6.04 

17.80 

250 

10750 

16.37 

5.23 

17.19 

252 

11750 

33.69 

0.31 

33.69 

269 

9775 

17.19 

6.01 

18.21 

251 

10775 

16.98 

5.30 

17.79 

252 

11775 

33.82 

0.50 

33.82 

2 69 

9800 

17.57 

5.88 

10.52 

251 

10800 

17.57 

5.04 

18.28 

2 54 

11800 

33.85 

0.90 

33.86 

268 

9825 

18.06 

5.45 

18.86 

253 

10825 

17.99 

4.84 

18.63 

255 

11825 

34.28 

1.32 

34.31 

268 

9850 

18.31 

5.28 

19.06 

254 

10850 

18.51 

4.60 

19.07 

256 

11850 

34.67 

1.75 

34.72 

267 

9875 

18.42 

5.28 

19.16 

254 

10875 

19.12 

4.07 

19.55 

258 

11875 

34.90 

2.25 

34.97 

266 

9900 

18.41 

5. Cl 

19.08 

255 

10900 

19.82 

3.44 

20.12 

26G 

11900 

34.97 

2.72 

35.08 

265 

9925 

18.27 

4.76 

18.88 

255 

10925 

20.64 

2.85 

20.83 

262 

11925 

34.98 

3.53 

35.15 

264 

9950 

18.07 

4.52 

18.63 

256 

10950 

21.05 

2.70 

21.22 

263 

11950 

35.36 

4.08 

35.59 

263 

9975 

18.24 

4.24 

18.73 

257 

10975 

21.18 

2.77 

21.36 

262 

11975 

35.80 

4.20 

36.05 

263 

10000 

18.54 

3.89 

18.95 

258 

11000 

21.32 

2.63 

21.48 

263 

12000 

36.02 

3.72 

36.21 

2 64 

10025 

18.69 

3.65 

19.04 

259 

11025 

21.34 

2.75 

21.52 

262 

12025 

36.15 

3.25 

36.30 

265 

10050 

18.73 

3.64 

19.08 

259 

11050 

21.39 

2.69 

21.55 

263 

12050 

36.13 

2.99 

36.26 

265 

10075 

18.64 

3.30 

18.93 

260 

1 1075 

21.71 

2.31 

21.83 

264 

12075 

36.16 

2.85 

36.28 

265 

10100 

18.53 

3.C8 

18.79 

260 

U100 

21.93 

2.13 

22.04 

264 

12100 

36.51 

2.80 

36.62 

265 

10125 

18.60 

3.C5 

18.85 

261 

11125 

22.05 

1.86 

22.13 

265 

12125 

36.71 

2.29 

36.78 

266 

10150 

18.57 

2.81 

18.79 

261 

11150 

22.95 

1.64 

23.01 

266 

12150 

36.62 

2.06 

36.68 

267 

10175 

18.30 

2.75 

18.51 

261 

11175 

23.81 

1.64 

23.86 

266 

12175 

36.30 

2.49 

36.38 

266 


ALT = ALTITUDE, WX 


Z0NAI C0MPeNENT, WZ * MERIDIBNAL C0MP0NENT, MS = WIND SPEED, THETA = WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 11-88 (con't) 

FPS-I6 RADAR/JIMS PH ERE WlNO VELOCITY PR0FILE 


ALT 

MX 

MZ 

TEST NUMBER 
MS THETA 

2501 

ALT 

04/21/65 

MX 

, OOOOZ, 
MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE. 
THETA 

FL0R1OA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12200 

35.84 

3. Cl 

35.97 

265 

13200 

39.35 

16.17 

42.54 

247 

14200 

40.06 

12.13 

41.85 

253 

1222* 

35.22 

3.40 

35.39 



39-04 

16.21 

42.55 

247 

14225 

40.03 

12.05 

41.81 

253 

12250 

34.59 

3.98 

34.82 

263 

13250 

39.32 

15.97 

42.44 

248 

14250 

39. 

ii.97 

41 .56 

253 

12275 

34.72 

4.21 

34.98 

263 

13275 

39.61 

15.65 

42.59 

248 

14275 

40.09 

11.86 

41.81 

253 

12300 

35.30 

4.21 

35.55 

263 

13300 

39.97 

15.55 

42.89 

249 

14300 

40.63 

11.17 

42.14 

254 

12325 

35.14 

4.75 

35.46 

262 

13325 

40.29 

15.21 

43.07 

249 

14325 

40.91 

10.72 

42.29 

255 

12350 

34.29 

5.44 

34.72 

261 

13350 

40.55 

14.65 

43.12 

250 

1*350 

41.07 

10.70 

42.44 

255 

12375 

33.92 

5.79 

34.41 

260 

1 3375 

40.76 

14.53 

43.27 

250 

14375 

40.73 

11.19 

42.24 

2 54 

12400 

34.14 

6.13 

34.68 

260 

13400 

40.97 

14.50 

43.46 

250 

14400 

40.39 

11.23 

41.92 

254 

12425 

34.66 

6.60 

35.34 

259 

13425 

40.92 

14.44 

43.39 

2 50 

14425 

40.47 

10.38 

41.78 

255 

12450 

34.98 

7.34 

35.74 

258 

13450 

40.90 

14.18 

43.29 

251 

14450 

40.33 

9.38 

41 .41 

257 

12475 

35.00 

7.73 

35.84 

257 

13475 

40.98 

14.36 

43.41 

251 

14475 

39.86 

8.54 

40.77 

258 

12500 

35.43 

7.87 

36-29 

257 

13500 

41.20 

14.28 

43.60 

251 

14500 

39.30 

8.13 

40.14 

258 

12525 

35.80 

8.48 

36.79 

256 

13525 

41.35 

14.20 

43.72 

251 

14525 

39.04 

8.13 

39.88 

258 

12550 

36.13 

9.42 

37.34 

255 

13550 

40.94 

14.66 

43.49 

250 

14550 

38.78 

6.26 

39.65 

258 

12575 

36.86 

10.30 

3 8.27 

254 

1 3575 

40.63 

14.73 

43.22 

250 

14575 

38.89 

6.49 

39.81 

258 

12600 

37.44 

11.39 

39.14 

253 

13600 

41.05 

14.21 

43.44 

251 

14600 

39.16 

8.49 

40.09 

258 

12625 

37.49 

12.22 

39.43 

252 

1 3625 

41.14 

14.07 

43.48 

251 

14625 

38.74 

8.52 

39.67 

257 

12650 

37.47 

12.51 

39.50 

251 

13650 

40.86 

14.52 

43.37 

250 

14650 

38.82 

8.58 

39.76 

257 

12675 

37.68 

12.71 

35.77 

25 L 

1 3675 

40.80 

14.79 

43.40 

250 

14675 

38.98 

8.91 

39.99 

257 

12700 

37.50 

13.28 

39.78 

250 

1 3700 

40.79 

14.51 

43.30 

250 

147C0 

38.74 

9.79 

39.95 

256 

12725 

36.96 

14.01 

39.53 

249 

13725 

40.99 

14.18 

43.38 

251 

14725 

38.98 

9.97 

40.2 3 

255 

12750 

36.86 

14.07 

39.46 

249 

1 3750 

40.90 

14.46 

43.38 

250 

14750 

38.96 

10.39 

40.33 

255 

12775 

37.03 

13.94 

39.57 

249 

13775 

40.77 

16.47 

43.26 

250 

14775 

38.85 

10.94 

40.36 

254 

12800 

37.23 

14.24 

39.87 

249 

13800 

41.08 

1*4.12 

43.44 

251 

14800 

38.63 

11.23 

40.23 

254 

12825 

37.44 

14.38 

4C.11 

249 

13825 

41.07 

14.30 

43.49 

251 

14825 

38.18 

11.93 

40.00 

252 

12850 

37.37 

14.53 

40.09 

249 

1 3850 

41.10 

14.15 

43.46 

251 

14850 

37.87 

12.76 

39.97 

251 

12875 

37.26 

15.15 

40.22 

248 

13875 

41.19 

13.38 

43.31 

252 

14875 

37.60 

13.52 

40.03 

250 

12900 

37.43 

15.61 

40.56 

247 

1 3900 

41.32 

12.81 

43.26 

253 

14900 

38.74 

13.33 

40.97 

251 

12925 

37.57 

15.66 

4C.71 

247 

13925 

41.13 

12.84 

43.09 

252 

14925 

39.48 

13.88 

41.8 5 

250 

12950 

37.88 

15.84 

41.06 

247 

1 3950 

40.77 

12.56 

42.66 

253 

14950 

39.88 

14.49 

42.43 

250 

12975 

37.97 

15.92 

41.17 

247 

13975 

40.55 

11.94 

42.27 

253 

14975 

40.89 

14.20 

43.29 

251 

13000 

37.86 

15.98 

41.09 

247 

14000 

40.42 

11.94 

42.15 

253 

15000 

41.43 

14.31 

43.83 

251 

13025 

38.15 

16.13 

41.41 

247 

14025 

40.42 

12.06 

42.18 

253 

15025 

41.91 

13.90 

44.15 

251 

13050 

38.33 

16.16 

41.60 

247 

14C50 

40.52 

11.93 

42.24 

253 

15050 

42.37 

13.59 

44.50 

252 

13075 

38.66 

16.41 

42.00 

247 

14075 

40.65 

11.57 

42.27 

254 

15075 

42.65 

13.61 

44.77 

252 

13100 

39.09 

16.43 

42.40 

247 

14100 

40.54 

11.67 

42.18 

254 

15100 

42.35 

13.37 

44.61 

252 

13125 

39.20 

16.24 

42.43 

247 

14125 

40.47 

12.03 

42.22 

253 

15125 

41.18 

13.82 

43.44 

251 

13150 

39.25 

16.22 

42.47 

247 

14150 

40.36 

11.69 

42.02 

254 

15150 

40.12 

14.46 

42.65 

250 

13175 

39.31 

16. C7 

42.57 

248 

14175 

40. 14 

11.60 

41.78 

254 

15175 

39.41 

14.33 

41.93 

250 

alt 

- ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ » MERIDIONAL 

C0MP0NENT, MS * 

MINC SPEED, 

THETA - 

MIND DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 

VEL0CITY PROFILE 









TEST NUMBER 

2501 

04/21/65 

, OUOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

EEC 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

DEG 

15200 

38.69 

14.57 

41.34 

249 

16200 

19.93 

-0.04 

19.93 

270 

1 7200 

14.29 

3.49 

14.71 

256 

15225 

38.30 

15. C8 

41.16 

240 

16225 

19. 99 

0.12 

19.99 

269 

1 7225 

14.47 

3.79 

14.96 

255 

15250 

38.39 

14.85 

41.17 

249 

16250 

20.28 

0.44 

20.29 

269 

17250 

14.40 

4.00 

14.94 

254 

15275 

38.44 

14.52 

41.09 

249 

16275 

20.43 

-0.07 

20.43 

270 

17275 

14 . 16 

5.13 

15.06 

250 

15300 

38.36 

13. 13 

4C. 54 

251 

16300 

20.51 

-0.04 

20.51 

270 

17300 

14.22 

5.37 

15.20 

249 

15325 

37.52 

12.26 

35.48 

252 

16325 

20.71 

0.08 

20.71 

270 

1 7325 

14.27 

5.21 

15.19 

2 50 

15350 

36.83 

11.18 

38.48 

253 

16350 

21.08 

-0.09 

21.08 

270 

17350 

14.46 

4.29 

15.08 

253 

15375 

36.49 

9.66 

37.75 

255 

16375 

21.83 

-0.09 

21.33 

270 






15400 

35.85 

9.22 

37.02 

255 

16400 

21.98 

0.07 

21.98 

270 






15425 

35.31 

8.41 

36.30 

256 

16425 

21.13 

0.45 

21.14 

269 






15450 

34.71 

7 . 7 i 

35.56 

257 

16450 

21.17 

0.31 

21.17 

269 






15475 

33.96 

6.46 

34.57 

259 

16475 

20.79 

0.67 

20.80 

268 






15500 

33.34 

4.84 

33.65 

262 

16500 

20.49 

0.97 

20.51 

267 






15525 

32.21 

4.73 

32.55 

261 

16525 

20.53 

1.13 

20.56 

267 






15550 

30.01 

5.37 

31.28 

260 

16550 

20.57 

1.08 

20.60 

267 






15575 

29.56 

5.C4 

25.99 

260 

16575 

20.12 

1.54 

20.18 

265 






15600 

27.91 

3.66 

28.15 

262 

16600 

19.69 

1.25 

19.73 

266 






15625 

26.83 

3.15 

27.02 

263 

16625 

18.68 

C • 27 

18.01 

263 






15650 

25.46 

3.11 

25.64 

263 

16650 

17.92 

3.23 

18.21 

260 






15675 

24.50 

2.57 

24.68 

263 

16675 

17.02 

3.46 

17.37 

258 






15700 

24.09 

2.45 

24.21 

264 

16700 

15.90 

4.09 

16.42 

255 






15725 

23.79 

2.26 

23.90 

264 

16725 

14.63 

4.75 

15.38 

252 






15750 

23.21 

2.e3 

23.38 

263 

16750 

14.35 

6.23 

15.64 

246 






15775 

22.69 

3.C4 

22.89 

262 

16775 

14.42 

7.13 

16.09 

243 






15000 

22.78 

2.17 

22.08 

264 

16R00 

14.55 

6.77 

16.05 

245 






15025 

22.49 

1.13 

22.52 

267 

16025 

15.24 

6.54 

16.58 

247 






15050 

21.37 

2.25 

21.49 

264 

16050 

16.08 

6.97 

17.53 

246 






15875 

20.64 

2.22 

2C.76 

264 

16875 

16.71 

7.05 

1H.13 

247 






15900 

20.56 

0.82 

2C.58 

260 

16900 

17.14 

6*42 

18.31 

249 






15925 

19.91 

1.C9 

15.94 

267 

16925 

18.61 

5.47 

19.40 

253 






15950 

19.79 

1.43 

15. 84 

266 

16950 

10.73 

4.12 

19.18 

257 






15975 

19.53 

1 .07 

15, 56 

267 

16975 

17.49 

2.65 

17.69 

261 






16000 

19.02 

0.55 

15.05 

267 

17000 

16.52 

4.99 

16.79 

260 






16025 

18.65 

0.57 

18.67 

267 

17025 

15.68 

3.23 

16.00 

258 






16050 

10.40 

0.59 

18.43 

267 

17050 

14.64 

3.49 

15.05 

256 






16075 

18.49 

o.ei 

18.50 

267 

17C75 

14.05 

3.59 

14.50 

255 






16 100 

18.94 

0.4 1 

18.95 

269 

17100 

14.24 

3.92 

14.77 

254 






16125 

19.72 

0.C1 

15.72 

270 

17125 

14.30 

3.99 

14.85 

254 






16150 

19.78 

0. 14 

15.78 

269 

17150 

14.66 

3.57 

15.09 

256 






16175 

19.72 

-0.C2 

19. 72 

270 

17175 

14.77 

3.23 

15.12 

257 






ALT 

- ALTI 

[ TUDE , MX 

3 Z 0 N A L 

COMPONENT, 

MZ - MERIDIONAL 

C0MP0NE NT , MS * 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTI 0N 




TABLE 11-89 PAGE 

FPS-16 RAOAR/ J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2505 

04/21/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

175 

-1.43 

10.91 

11.01 

172 

1175 

2.77 

-3.58 

4.53 

322 

2175 

1.33 

0.59 

1 .45 

246 

200 

-1.17 

9.72 

9.79 

173 

1200 

2.72 

-3.43 

4.38 

321 

2200 

1.29 

0.57 

1.40 

246 

225 

-0.69 

3. 90 

8.93 

175 

1225 

2.70 

-3.34 

4.29 

321 

2225 

1.28 

0.71 

1 .46 

241 

250 

-0.30 

7.53 

7.93 

170 

1250 

2.89 

-3.14 

4.26 

317 

2250 

1.22 

0.72 

1.41 

2 39 

275 

0.07 

6.55 

6.95 

180 

1275 

3.12 

-2.93 

4.28 

313 

2275 

1.22 

0.65 

1.38 

2*2 


300 

0.46 

6.13 

6.15 

184 

1300 

3.01 

-2.85 

4.14 

313 

2 300 

1.32 

0.81 

1.55 

238 

325 

0.71 

5.26 

5.31 

187 

1325 

2.76 

-2.62 

3.81 

313 

2325 

1.42 

0.95 

1.71 

236 

350 

1.02 

4.51 

4.63 

193 

1350 

2.68 

-2.45 

3.63 

312 

2350 

1.48 

1.03 

1.80 

235 

375 

1.38 

3.96 

4.19 

199 

1375 

2.50 

-2.38 

3.45 

313 

2375 

1.48 

1.09 

1.83 

2 34 

400 

1.64 

3.67 

4.02 

204 

1400 

2.25 

-2.30 

3.21 

315 

2400 

1.55 

1.17 

1.94 

233 


425 

1.98 

3. CO 

3.59 

213 

1425 

2.20 

-2.18 

3.09 

315 

2425 

1.65 

1.34 

2 . 12 

231 

450 

2.22 

2.57 

3.40 

221 

1450 

2.20 

-2.01 

2.98 

312 

2450 

1.68 

1.51 

2.26 

228 

475 

2.44 

2.41 

3.43 

225 

1475 

2.17 

-1.95 

2.92 

312 

2475 

1.63 

1.48 

2.20 

228 

500 

2.57 

2. CO 

3.25 

232 

1500 

2.13 

-1.81 

2.80 

310 

2500 

1.85 

1.27 

2.25 

235 

525 

3.00 

1.79 

3.50 

239 

1525 

2. 19 

-1.62 

2.73 

306 

2525 

2.15 

1.18 

2.46 

241 


550 

3.50 

1.66 

3.87 

244 

1550 

2.18 

-1.70 

2.77 

308 

2550 

2.22 

1.01 

2.44 

245 

575 

3.83 

1.38 

4.07 

250 

1575 

2.08 

-i.71 

2.69 

3C9 

2575 

2.55 

1.09 

2.77 

247 

600 

4.07 

0.98 

4.19 

256 

1600 

2.08 

-1.52 

2.57 

306 

2600 

2.99 

1.24 

3.23 

247 

625 

4.04 

0.46 

4.06 

263 

1625 

2.16 

-1.47 

2.62 

304 

2625 

3.40 

1.14 

3.59 

251 

650 

3.68 

0 .09 

3.68 

268 

1650 

2.18 

-1.46 

2.62 

304 

2650 

3.92 

1.58 

4.23 

248 


675 

3.34 

-0.C1 

3.34 

270 

1675 

2.19 

-1.38 

2.59 

302 

2675 

4.54 

2.35 

5.11 

242 

700 

3.24 

-0.13 

3.24 

272 

1700 

2.18 

-1.23 

2.50 

299 

2700 

4.95 

2.79 

5.68 

240 

725 

3.21 

-0.30 

3.24 

277 

1725 

2.08 

-0.95 

2.29 

294 

2725 

5.03 

2.99 

5.85 

239 

750 

3.29 

-0.80 

3.39 

284 

1750 

2.10 

-0.79 

2.25 

290 

2750 

4.88 

3.14 

5.80 

237 

775 

3.25 

-1.21 

3.47 

290 

1775 

2.12 

-0.84 

2.2 8 

291 

2775 

4.66 

3.50 

5.83 

233 


800 

3.50 

-1.73 

3.91 

296 

1800 

2.09 

-0.86 

2.27 

292 

2800 

4.70 

3.87 

6.08 

230 

825 

3.71 

-2.23 

4.33 

301 

1825 

2.02 

-0.82 

2.17 

292 

2825 

4.89 

3.74 

6.15 

232 

850 

3.55 

-2.31 

4.23 

303 

1850 

1.96 

-0.75 

2.10 

291 

2850 

5.07 

3.82 

6.34 

233 

875 

3.47 

-2.45 

4.25 

305 

1875 

2.02 

-0.56 

2.10 

285 

2875 

5.48 

4.18 

6.89 

232 

900 

3.51 

-2.89 

4.55 

309 

1900 

2.00 

-0.25 

2.01 

277 

2900 

6.29 

4.19 

7.55 

236 


925 

3.60 

-3.11 

4.76 

311 

1925 

1.93 

0.01 

1.93 

270 

2925 

6.68 

4.03 

7.80 

239 

950 

3.53 

-3.10 

4.69 

311 

1950 

2.14 

0.07 

2.14 

268 

2950 

6.37 

3.91 

7.47 

238 

975 

3.27 

-3.C6 

4.48 

313 

1975 

2.38 

0.03 

2.38 

269 

2975 

5.92 

3.48 

6.87 

239 

1000 

3.23 

-3.04 

4.44 

313 

2000 

2.49 

0.11 

2.49 

267 

3000 

5.37 

3.22 

6.26 

239 

1025 

3.03 

-3.10 

4.33 

315 

2025 

2.76 

0.34 

2.78 

263 

3025 

5.16 

3.36 

6.16 

237 


1050 

2.71 

-3.12 

4.13 

319 

2050 

2.88 

0.46 

2.92 

261 

3050 

4.83 

3.34 

5.87 

235 

1075 

2.69 

-3.33 

4.28 

321 

2075 

2.75 

0.53 

2.80 

259 

3075 

4.59 

3.05 

5.51 

236 

1100 

2.69 

-3.58 

4.48 

323 

2100 

2.61 

0.72 

2.71 

2 54 

3100 

4.83 

2.73 

5.55 

240 

1125 

2.69 

-3.67 

4.55 

324 

2125 

2.20 

0.71 

2.32 

252 

3125 

4.79 

3.02 

5.67 

238 

1150 

2.74 

-3.70 

4.60 

323 

2150 

1.69 

0.63 

1.80 

249 

3150 

4.35 

3.76 

5.75 

229 
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ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2505 

ALT 

04/21/65, 

WX 

0100Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3175 

4.01 

4.19 

5.80 

224 

4175 

5.09 

8.28 

9.72 

211 

5175 

11.50 

4.90 

12.50 

247 

3200 

4.12 

4.35 

5.99 

223 

4200 

5.60 

8.36 

10.06 

214 

5200 

11.61 

4.86 

12.59 

247 

3225 

4.18 

4.60 

6.21 

222 

4225 

5.84 

8.37 

10.21 

215 

5225 

11.51 

4.92 

12.51 

247 

3250 

4.05 

4.56 

6.10 

221 

4250 

5.54 

8.30 

9.98 

214 

5250 

11.49 

4.98 

12.52 

246 

3275 

4.16 

4.41 

6.06 

223 

4275 

5.38 

8.24 

9.84 

213 

5275 

11.67 

5.03 

12.71 

2 46 


3300 

4.23 

4.47 

6.15 

223 

4300 

5.68 

8.22 

9.99 

214 

5300 

11.82 

5.05 

12.86 

247 

3325 

4.17 

4.63 

6.23 

222 

4325 

6.08 

6.52 

10.47 

215 

5325 

11.76 

5.02 

12.79 

247 

3350 

4.17 

5.40 

6.82 

217 

4350 

6.76 

8.74 

11.05 

218 

5350 

11.56 

4.92 

12.56 

247 

3375 

4.34 

6.23 

7.59 

215 

4375 

7.76 

8.63 

11.61 

222 

5375 

11.61 

5.18 

12.72 

246 

3400 

4.34 

6.36 

7.71 

214 

4400 

8.11 

8.38 

11.66 

224 

5400 

11.70 

5.38 

12.88 

245 


3425 

3.92 

6.38 

7.49 

211 

4425 

8.13 

8.19 

11.54 

225 

5425 

11.70 

5.33 

12.85 

245 

3450 

3.86 

6.42 

7.49 

211 

4450 

8.18 

7.95 

11.41 

226 

5450 

11.71 

5.32 

12.86 

245 

3475 

3.86 

6.13 

7.24 

212 

4475 

8.40 

7.70 

11.40 

227 

5475 

11.69 

5.39 

12.87 

245 

3500 

3.50 

6. Cl 

6.96 

210 

4500 

8.85 

7.67 

11.71 

229 

5500 

11.69 

5.52 

12.93 

245 

3525 

3.37 

6.02 

6.90 

209 

4525 

9.08 

7.93 

12.06 

229 

5525 

11.78 

5.52 

13.01 

245 


3550 

3.40 

5.83 

6.75 

210 

4550 

9.24 

8.13 

12.30 

228 

5550 

11.93 

5.52 

13.14 

245 

3575 

3.23 

5.92 

6.74 

208 

4575 

9.39 

7.80 

12.21 

230 

5575 

12.03 

5.65 

13.29 

245 

3600 

3.13 

6.18 

6.93 

207 

4600 

9.45 

7.42 

12.02 

232 

5600 

12.00 

5.70 

13.28 

244 

3625 

3.00 

6.26 

6.94 

205 

4625 

9.54 

7.19 

11.95 

233 

5625 

11.90 

5.71 

13.19 

244 

3650 

2.93 

6.18 

6.84 

205 

4650 

9.65 

7.05 

11.95 

2 34 

5650 

11.73 

5.70 

13.04 

244 


3675 

3.25 

5.87 

6.71 

209 

4675 

9.96 

6.81 

12.06 

235 

5675 

11.64 

5.47 

12.86 

245 

3700 

3.30 

5.49 

6.40 

211 

4700 

10.30 

6.45 

12.16 

238 

5700 

11.61 

5.14 

12.70 

246 

3725 

3.40 

5.61 

6.56 

211 

4725 

10.43 

6.22 

12.15 

239 

5725 

11.52 

4.80 

12.46 

247 

3750 

3.78 

5.88 

6.99 

213 

4750 

10.53 

5.91 

12.08 

241 

5750 

11.59 

4.57 

12.46 

246 

3775 

3.98 

6.30 

7.45 

212 

4775 

10.74 

5.71 

12.16 

242 

5775 

11.75 

4.33 

12.53 

2 50 


3800 

4.57 

6.81 

8.21 

214 

4800 

11.00 

5.59 

12.34 

243 

5800 

11.80 

3.92 

12.44 

251 

3825 

5.24 

7.03 

8.77 

217 

4825 

11.32 

5.74 

12.69 

243 

5825 

11.49 

3.64 

12.05 

252 

3850 

5.49 

7.13 

9.00 

217 

4850 

11.70 

6.06 

13.17 

242 

5850 

11.18 

3.60 

11.74 

252 

3875 

5.58 

7.36 

9.23 

217 

4075 

11.67 

6.14 

13.19 

242 

5875 

11.15 

3.54 

11.69 

252 

3900 

5.52 

7.45 

9.28 

216 

4900 

11.42 

6.10 

12.95 

242 

5900 

11.01 

3.04 

11.42 

2 54 


3925 

5.28 

7.27 

8.99 

216 

4925 

11.17 

6.17 

12.76 

241 

5925 

10.88 

2.77 

11.23 

256 

3950 

5.16 

7.50 

9.10 

214 

4950 

11.12 

6.21 

12.74 

241 

5950 

11.05 

2.81 

11.40 

256 

3975 

5.27 

7.75 

9.37 

214 

4975 

11.22 

5.98 

12.71 

242 

5975 

11.10 

2.68 

11.41 

256 

4000 

5.34 

7.80 

9.45 

214 

5000 

11.18 

5.90 

12.64 

242 

6000 

11.08 

2.59 

11.38 

257 

4025 

5.16 

8.00 

9.53 

213 

5025 

11.02 

5.76 

12.43 

242 

6025 

11.14 

2.52 

11.42 

257 


4050 

5.10 

8.35 

9.79 

211 

5050 

10.93 

5.51 

12.24 

243 

6050 

10.95 

2.34 

11.20 

258 

4075 

5.00 

8.51 

9.88 

210 

5075 

11.01 

5.35 

12.24 

244 

6075 

10.73 

2.09 

10.94 

259 

4100 

4.73 

8.45 

9.69 

209 

5100 

11.12 

5.05 

12.22 

245 

6100 

10.63 

1.98 

10.81 

259 

4125 

4.60 

8.51 

9.68 

208 

5125 

11.20 

4.95 

12.24 

246 

6125 

10.52 

1.58 

10.64 

261 

4150 

4.78 

0.43 

9.69 

209 

5150 

11.31 

5.02 

12.37 

246 

6150 

10.57 

1.12 

10.63 

264 
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TABLE II -89 <con't) 
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ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2505 

ALT 

04/21/65 

WX 

, 0100Z, 
HZ 

EASTERN 

US 

TEST RANGE, 
THETA 

, FLORIDA 
ALT 

HX 

WZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6175 

10.49 

0.72 

10.51 

266 

7175 

11.50 

4.16 

12.23 

250 

8175 

8.80 

2.59 

9.17 

253 

6200 

10.01 

0.25 

10.01 

268 

7200 

11.86 

4.10 

12.54 

251 

8200 

0.65 

3.00 

9. 16 

251 

6225 

9.73 

0.12 

9.73 

269 

7225 

11.88 


12.59 

25U 

£22 5 

8.33 

3.14 

9 . 09 

ZjO 

6250 

9.71 

0.23 

9.71 

268 

7250 

11.88 

4.32 

12.64 

250 

8250 

8.65 

3.14 

9.20 

2 50 

6275 

9.67 

0.25 

9.67 

268 

7275 

12.00 

4.69 

12.89 

248 

8275 

8.57 

3.17 

9.14 

250 

6300 

9.74 

0.26 

9.75 

268 

7300 

12.06 

5.02 

13.07 

247 

8300 

8.31 

3.44 

8.99 

247 

6325 

9.82 

0.41 

9.83 

267 

7325 

12.06 

5.16 

13.11 

247 

8325 

8.28 

3.76 

9.09 

245 

6350 

9.82 

0.87 

9.86 

265 

7350 

12.05 

5.52 

13.26 

245 

8350 

8.39 

4.01 

9.30 

244 

6375 

9.96 

1.08 

10.02 

264 

7375 

12.16 

6.04 

13.58 

243 

8375 

8.62 

4.30 

9.63 

243 

6400 

10.23 

1.28 

10.31 

263 

7400 

12.21 

6.57 

13.86 

242 

8400 

9.11 

4.64 

10.23 

243 

642 5 

10.38 

1.59 

10.51 

261 

7425 

12.34 

6.75 

14.07 

241 

8425 

9.49 

5.02 

10.74 

242 

6450 

10.40 

1.87 

10.57 

26C 

7450 

12.47 

6.80 

14.21 

241 

8*50 

9.81 

5.26 

11.13 

242 

6475 

10.43 

2.18 

10.66 

258 

7475 

12.44 

6.84 

14.20 

241 

8475 

10.14 

5.56 

11.56 

241 

6500 

10.31 

2.37 

10.58 

257 

7500 

12.66 

6.62 

14.29 

242 

6500 

10.47 

5.76 

11.95 

241 

6525 

10.13 

2.51 

10.43 

256 

7525 

12.93 

6.39 

14.42 

244 

8525 

10.72 

5.95 

12.26 

241 

6550 

10.11 

2.71 

10.47 

255 

7550 

12.82 

6.23 

14.25 

244 

e550 

10.96 

6.33 

12.66 

240 

6575 

10.08 

2.61 

10.41 

255 

7575 

12.70 

6.11 

14.10 

244 

8575 

11.36 

6.86 

13.28 

2 39 

6600 

10.15 

2.28 

10.40 

257 

7600 

12.55 

6.19 

13.99 

244 

6600 

11.60 

7.16 

13.63 

238 

6625 

10.34 

2.07 

1C. 55 

258 

7625 

12.47 

6.16 

13.91 

244 

8625 

11.69 

7.44 

13.86 

2 37 

6650 

10.44 

2.20 

10.67 

258 

7650 

12.52 

5.76 

13.78 

245 

e650 

12.16 

7.92 

14.51 

237 

6675 

10.60 

2.48 

10.88 

257 

7675 

12.75 

4.97 

13.69 

249 

e675 

12.53 

8.26 

15.01 

236 

6700 

10.79 

2.45 

11.06 

257 

7700 

12.89 

4.39 

13.62 

251 

8700 

12.49 

0.37 

15.03 

2 36 

6725 

10.83 

2.35 

11.08 

258 

7725 

12.74 

3.93 

13.34 

253 

8725 

12.36 

8.30 

14.89 

236 

6750 

10.77 

2.20 

10.99 

258 

7750 

12.79 

3.60 

13.29 

2 54 

8750 

12.55 

8.41 

15.11 

236 

6775 

10.62 

2.13 

1C. 83 

256 

7775 

12.86 

3.50 

13.33 

255 

8775 

12.77 

8.65 

15.43 

236 

6800 

10.33 

2.22 

10.57 

258 

7800 

12.71 

3.05 

13.08 

256 

8800 

12.49 

9.04 

15.42 

234 

6825 

9.96 

2.20 

10.20 

257 

7825 

12.48 

2.63 

12.76 

258 

8825 

12.36 

9.41 

15.53 

233 

6850 

9.81 

2.19 

10.05 

257 

7850 

12.31 

2.30 

12.52 

259 

8850 

12.61 

9.48 

15.78 

233 

6875 

9.92 

2.48 

10.22 

256 

7875 

11.95 

2.10 

12.13 

260 

8875 

12.91 

9.59 

16.08 

233 

6900 

10.19 

2.95 

10.61 

254 

7900 

11.59 

1.90 

11.74 

260 

8900 

13.21 

9.75 

16.42 

233 

6925 

10.54 

3.47 

11.10 

252 

7925 

11.33 

1.78 

11.47 

261 

8925 

13.37 

9.75 

16.55 

2 34 

6950 

10.58 

3.e2 

11.25 

250 

7950 

11.17 

1.84 

11.32 

260 

8950 

13.47 

9.66 

16.58 

234 

6975 

10.51 

4.03 

11.25 

249 

7975 

11.11 

1.96 

11.29 

260 

8975 

13.46 

9.78 

16.64 

234 

7000 

10.72 

4.33 

11.56 

248 

8000 

10.90 

1.98 

11.08 

260 

9000 

13.48 

9.80 

16.66 

234 

7025 

10.75 

4.59 

11.69 

247 

8025 

10.65 

1.97 

10.83 

259 

9025 

13.66 

9.31 

16.53 

236 

7050 

10.59 

4.58 

11.54 

246 

8050 

10.23 

2.08 

10.44 

258 

9050 

13.72 

8.80 

16.30 

2 37 

7075 

10.66 

4.44 

11.55 

247 

8075 

9.61 

1.99 

9.82 

258 

9075 

13.56 

8.74 

16. 14 

237 

7100 

10.88 

4.45 

11.76 

248 

8100 

9.06 

1.91 

9.26 

258 

9100 

13.66 

8.76 

16.23 

237 

7125 

11.19 

4.44 

12.04 

248 

8125 

0.82 

1.91 

9.03 

258 

9125 

13.70 

8.74 

16.25 

237 

7150 

11.33 

4.35 

12.13 

249 

8150 

8.73 

2.06 

8.97 

257 

9150 

13.44 

8.77 

16.05 

237 

ALT 

= AL T I TUOE i MX 

a ZONAL C0MP0NENT, 

WZ » MERIO10NAL 

C0MP0NENT, HS * 

HINC SPEED, 

THETA * 

HIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND 

VEL0C1TY 

PROF ILE 






ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2505 

ALT 

04/21/65, 

WX 

0100Z , 
HZ' 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9175 

13.24 

8.85 

15.92 

236 

10175 

14.94 

3.37 

15.32 

257 

11175 

18.75 

6.56 

19.87 

251 

9200 

13.03 

8.93 

15.80 

235 

10200 

14.97 

3.68 

15.42 

256 

11200 

19.91 

6.12 

20.83 

253 

9225 

13.00 

8.88 

15.75 

235 

10225 

15.01 

3.91 

15.51 

255 

11225 

20.63 

5.64 

21.39 

255 

9250 

12.93 

8.86 

15.68 

235 

10250 

15. 18 

4.36 

15.79 

2 54 

11250 

20.72 

5.36 

21.40 

255 

9275 

12.98 

8.89 

15.73 

235 

10275 

15.05 

4.90 

15.83 

252 

11275 

20.89 

5.21 

21.53 

256 


9300 

12.90 

8.66 

15.54 

236 

10300 

15.07 

5.30 

15.90 

250 

11300 

21.03 

5.23 

21.67 

256 

9325 

12.76 

8.39 

15.27 

236 

10325 

15.22 

5.65 

16.24 

249 

11325 

20.94 

5.09 

21.55 

2 56 

9350 

12.77 

8.09 

15.11 

237 

10350 

15.20 

6.03 

16.35 

248 

11350 

20.75 

5.18 

21.39 

2 56 

9375 

12.90 

7.60 

14.97 

239 

10375 

15.54 

6.15 

16.71 

240 

11375 

21.03 

5.61 

21.76 

255 

9400 

13.19 

7.18 

15.02 

241 

10400 

15.30 

6.55 

16.64 

247 

1 1400 

21.35 

5.77 

22.12 

255 

9425 

13.31 

6.75 

14.92 

243 

1042 5 

14.92 

7.02 

16.49 

245 

11425 

22.15 

5.96 

22.94 

255 

9450 

13.36 

6.72 

14.95 

243 

1045 0 

14.9* 

7.24 

16.61 

244 

11450 

23.01 

6.18 

23.03 

255 

9475 

13.48 

6.69 

15.05 

243 

10475 

14.71 

7.45 

16.49 

243 

11475 

23.32 

6.19 

24.13 

255 

9500 

13.54 

6.12 

14.86 

246 

10500 

14.26 

7.80 

16.25 

241 

11500 

23.80 

5.91 

24.53 

256 

9525 

13.70 

5.80 

14.87 

247 

10525 

14.05 

7.97 

16.15 

240 

11525 

23. B2 

5.62 

24.47 

257 


9550 

13.81 

5.63 

14.91 

248 

10550 

13.97 

7.92 

16.06 

240 

11550 

2 3.76 

5.07 

24.29 

258 

9575 

13.71 

5. 06 

14.61 

250 

10575 

13.50 

8.23 

15.81 

238 

11575 

2 3.74 

4.73 

24.21 

259 

9600 

13.69 

4.e4 

14.52 

250 

10600 

13.31 

8.56 

15.83 

237 

11600 

23.98 

4.65 

24.43 

259 

9625 

13.84 

4.65 

14.60 

251 

1062 5 

13.56 

8.65 

16.09 

237 

1 1625 

24.37 

4.58 

24.80 

259 

9650 

13.96 

4.51 

14.67 

252 

10650 

13.71 

6.87 

16.33 

237 

11650 

24.70 

4.40 

25.09 

260 


9675 

14.03 

4.70 

14.79 

251 

10675 

14.04 

8.87 

16.61 

238 

11675 

25.27 

4.33 

25.64 

260 

9700 

14.03 

4.70 

14.80 

251 

10700 

14.53 

8.50 

16.83 

240 

11700 

25.89 

4.66 

26.31 

260 

9725 

13.72 

4.74 

14.52 

251 

1 0725 

14. 09 

8.27 

17.03 

241 

11725 

26.03 

4.43 

26.41 

260 

9750 

13.66 

4.56 

14.40 

251 

10750 

15.03 

8.30 

17.17 

241 

11750 

26.02 

3.83 

26.30 

261 

9775 

13.04 

4.41 

14.52 

252 

10775 

14.96 

8.23 

17.08 

241 

11775 

26.30 

3.90 

26.60 

261 


9800 

13.90 

4.41 

14.58 

25 2 

10800 

14.93 

8.50 

17.10 

240 

l 1800 

26.80 

4.23 

27.13 

261 

9825 

13.74 

4.46 

14.44 

252 

10825 

15.17 

8.36 

17.33 

241 

11825 

27.10 

3.91 

27.38 

262 

9850 

13.67 

4.24 

14.31 

253 

10850 

15.48 

7.65 

17.27 

244 

1 1850 

27.13 

4.06 

27.44 

261 

9875 

14.02 

4.23 

14.64 

253 

10875 

15.73 

7.68 

17.51 

244 

11875 

27.31 

4.37 

27.65 

261 

9900 

14.07 

4.19 

14.68 

253 

10900 

16.16 

7.90 

17.99 

244 

11900 

27.61 

4.24 

27.93 

261 


9925 

13.70 

3.91 

14.24 

254 

10925 

16.32 

7.95 

18.15 

244 

11925 

27.71 

4.31 

28.04 

261 

9950 

13.74 

3.94 

14.29 

254 

10950 

16.90 

7.62 

18.54 

246 

1 1950 

27.61 

3.84 

27.87 

262 

9975 

14.03 

4. 08 

14.61 

254 

1 0975 

17.57 

7.26 

19.02 

247 

1 1975 

2 7.96 

3.47 

28.18 

263 

10000 

14.10 

4.25 

14.73 

253 

11000 

17.79 

6.90 

19.08 

249 

12000 

20.23 

3.47 

28.44 

263 

10025 

13.93 

4.18 

14.55 

253 

11025 

18.04 

6.55 

19. 19 

2 5 C 

12025 

20.54 

2.75 

28 . 68 

264 

10050 

13.73 

4.00 

14.30 

254 

11050 

10. 38 

6.26 

19.41 

251 

1 2050 

28.83 

2.10 

28.90 

2 66 

10075 

13.86 

3.e3 

14.38 

254 

11075 

10.44 

6.04 

19.41 

252 

12075 

29. 15 

1.87 

29.21 

2 66 

10100 

14.12 

3.71 

14.60 

255 

11100 

18.29 

6.14 

19.30 

251 

12100 

29. 32 

1.62 

29.37 

267 

10125 

14.27 

3.53 

14.69 

256 

11125 

18.42 

6.40 

19.50 

251 

12125 

29.83 

1.22 

29.86 

267 

10150 

14.62 

3.19 

14.96 

258 

11150 

18.37 

6.68 

19.54 

250 

12150 

29.96 

1.32 

29.99 

267 

ALT 

* altituoe, WX 

= Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ = MERIDIONAL 

C0MP0NENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 11-89 (con 't) 

FPS-16 RAOAR/JlMSPHERt WINO VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2505 

04/21/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THE TA 

AIT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEC 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

m/sec 

CEG 

12175 

29.54 

1.55 

29.58 

267 

13175 

37.50 

9.13 

38.60 

256 

12200 

29.23 

1.40 

29.26 

267 

13200 

38.06 

9.47 

39.22 

256 

12225 

28.87 

1.54 

28.91 

267 

13225 

38.64 

9.50 

39.79 

256 

12250 

28.93 

1.31 

28.96 

267 

1 3250 

39.06 

8.94 

40.07 

257 

12275 

28.91 

0.97 

28.92 

268 

1 3275 

39.42 

0.72 

40.37 

257 

12300 

28.43 

1.C1 

28.44 

268 

13300 

39.53 

9.05 

40.55 

257 

12325 

27.74 

1.13 

27.77 

267 

1 3325 

39.81 

a. 94 

40.80 

257 

12350 

27.18 

1.22 

27.20 

267 

1 3350 

39.81 

9.20 

40.86 

257 

12375 

27.20 

1.33 

27.23 

267 

13375 

40.25 

8.73 

41.18 

258 

12400 

27.40 

1.28 

27.43 

267 

13400 

40.35 

8.63 

41.26 

258 

12425 

27.49 

1.C6 

27.51 

268 

1342 5 

39.99 

8.75 

40.94 

257 

12450 

27.87 

1.27 

27.90 

267 

13450 

40.25 

8.26 

41.09 

258 

12475 

28.55 

1.39 

28.58 

267 

13475 

40.37 

6.02 

41.16 

259 

12500 

29.18 

1-37 

29.21 

267 

13500 

40.12 

8.24 

40.96 

258 

12525 

29.59 

1.62 

29.63 

267 

13525 

40.19 

6.00 

40.97 

259 


12550 

30.31 

1.59 

3C.35 

267 

13550 

40. 12 

7.51 

40.82 

259 

12575 

30.79 

1.55 

3C.83 

267 

13575 

39.74 

7.46 

40.43 

259 

12600 

31.12 

1.83 

31.17 

266 

13600 

39. 16 

7.30 

39.83 

259 

12625 

31.23 

2.C4 

31.30 

266 

13625 

38.34 

7.29 

39.02 

259 

12650 

30.64 

2.54 

30.74 

265 

13650 

37.88 

6.63 

36.46 

260 

12675 

30.63 

2.95 

3C.77 

264 

13675 

37.92 

5.72 

38.35 

261 

12700 

31.23 

3.47 

31.42 

263 

13700 

38.49 

6.23 

38,84 

262 

12725 

31.98 

4.83 

32.34 

261 

13725 

38.78 

5.32 

39.14 

262 

12750 

32.58 

5.61 

33.06 

260 

13750 

39.19 

6.03 

39.65 

261 

12775 

33.61 

6.37 

34.20 

259 

13775 

39.50 

a .66 

40.05 

260 

12800 

33.80 

7.11 

34.54 

258 

13800 

39.73 

6.94 

40.33 

260 

12825 

33.92 

7.57 

34.76 

257 

13825 

40. 16 

7.11 

40.78 

260 

12850 

34.82 

7.60 

35.64 

258 

13850 

40. 12 

7.97 

40.90 

259 

12075 

35.45 

7.56 

36.25 

258 

13875 

39.93 

8.01 

40.73 

258 

12900 

35.17 

7.88 

36.04 

257 

13900 

39.53 

7.76 

40.29 

259 

12925 

34.69 

8.23 

35.65 

256 

13925 

39.15 

6.32 

40.02 

258 

12950 

34.52 

8.60 

35.57 

256 

13950 

39.28 

b . 39 

40. 16 

2*8 

12975 

34.39 

8.86 

35.51 

255 

13975 

39.12 

9.03 

40.15 

257 

13000 

34.15 

8.95 

35.30 

255 

14000 

39.01 

9.39 

40.13 

256 



g.t: 

ZZ.Zl 

ZZZ 




T '" * ’ 

*■ w 

13050 

33.98 

9.79 

35.36 

254 

14C50 

38.85 

10.00 

40.12 

255 

13075 

34.55 

9.99 

35.96 

254 

14075 

30.70 

10.27 

40.04 

255 

13100 

35.76 

9.43 

36.98 

255 

14100 

38.60 

10.71 

40.06 

254 

13125 

36.36 

9.55 

37.59 

255 

14125 

38.58 

11.31 

40.21 

253 

13150 

36.88 

9.33 

38.04 

256 

14150 

38.62 

11.80 

40.39 

253 


ALT = ALTITUCE, WX = Z0NAL C0MP0NE NT * WZ = ME R 1 0 1 0NAL C0MP0NENT, MS * WINC SPEED, 


FL0R1OA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

14175 

39.21 

11.70 

40.92 

253 

14200 

39.63 

11.94 

41.39 

253 

14225 

39.80 

n.90 

41.54 

253 

14250 

40.12 

12.35 

41.90 

253 

14275 

40.80 

12.45 

42.66 

253 

14300 

41.42 

11.63 

43.02 

254 

14325 

41.71 

11.95 

43.39 

254 

14350 

42.22 

11.86 

43.85 

2 54 

14375 

42.66 

11.98 

44.31 

254 

14400 

42.87 

11.95 

44.50 

2 54 


14425 

43.11 

11.57 

44.63 

255 

14450 

42.91 

12.19 

44.61 

2 54 

14475 

42.76 

11.86 

44.38 

254 

14500 

42.23 

11.44 

43.75 

2 55 

14525 

41.31 

11.56 

42.89 

254 


14550 

40.45 

11.59 

42.08 

254 

14575 

39.72 

11.75 

41.42 

253 

14600 

39.07 

11.60 

40.76 

253 

14625 

38.25 

11.85 

40.04 

253 

14650 

37.62 

11.64 

39.38 

253 


14675 

36.86 

11.15 

38.51 

253 

147C0 

35.89 

10.65 

37.43 

253 

14725 

35.49 

10.21 

36.93 

254 

14750 

35.01 

9.45 

36.26 

255 

14775 

34.60 

8.99 

35.75 

255 


148CO 

34.29 

9.37 

35.55 

255 

14825 

34.14 

9.43 

35.42 

2 54 

14850 

33.97 

9.43 

35.25 

254 

14875 

34.08 

9.31 

35.32 

255 

14900 

34.25 

8.55 

35.30 

256 


14925 

34.21 

8.22 

35.18 

256 

14950 

34.76 

7.51 

35.56 

2 58 

14975 

34. R6 

6.98 

35.55 

258 

15000 

34.32 

7.12 

35.05 

258 


CC.OZ 

, . 

' i,m ’ " 


15050 

33.34 

8.42 

34.30 

2 56 

15075 

33.26 

8.72 

34.39 

255 

15100 

32.85 

9.64 

34.23 

253 

15125 

32.09 

10.21 

33.68 

252 

15150 

31.22 

10.69 

33.00 

251 


THETA = WIND DIRECTI 0N 


FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2505 

04/21/65, 

0100Z , 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

15175 

30.71 

11.32 

32.73 

250 

16175 

13.78 

-a. 70 

15.32 

296 

15200 

30.40 

11.87 

32.64 

248 

16200 

13.41 

-5.88 

14.64 

293 

15225 

30.43 

12. CO 

32.71 

248 

16225 

13.18 

-6.34 

14.63 

296 

15250 

30.21 

12.69 

32.77 

247 

16250 

13.13 

-6.93 

14.85 

298 

15275 

30.04 

L3.60 

33.05 

245 

16275 

13.08 

-6.32 

14.53 

296 

15300 

30.19 

14.12 

33.33 

245 

16300 

12.91 

-5.75 

14.14 

294 

15325 

30.37 

14.04 

33.45 

245 

1 6325 

13.01 

-5.71 

14.20 

294 

15350 

30.57 

13.53 

33.43 

246 

16350 

12.93 

-5.43 

14.03 

293 

15375 

3C.50 

13.47 

33.34 

246 

16375 

12.48 

-4.91 

13.41 

291 

15400 

30.61 

13.92 

33.63 

245 

16400 

12.17 

-4.59 

13.01 

290 

15425 

30.73 

13.19 

33.45 

247 

16425 

11.88 

-4.02 

12.54 

289 

15450 

29.87 

11.62 

32.05 

249 

16450 

11.88 

-4.05 

12.55 

289 

15475 

28.23 

7.28 

29.15 

255 

16475 

11.64 

-3.92 

12.29 

288 

15500 

27.01 

5.25 

27.52 

259 

16500 

10.97 

-3.37 

11.64 

289 

15525 

25.23 

5.32 

25.79 

258 

1 6525 

10.72 

-3.71 

11.35 

2 89 

15550 

24.41 

4.94 

24.90 

258 

16550 

9.97 

—Z .56 

10.30 

294 

15575 

24.31 

3.37 

24.54 

262 

16575 

9.40 

-2.09 

9.63 

2 82 

15600 

23.31 

2.47 

23.44 

264 

16600 

9.59 

-2.77 

9.98 

286 

15625 

23.00 

1.57 

23.05 

266 

16625 

9.73 

-2.24 

9.98 

283 

15650 

22.53 

0.65 

22.54 

268 

16650 

9.75 

-1.43 

9.85 

278 

15675 

21.74 

0.43 

21.74 

269 

16675 

9.44 

-1.92 

9.63 

281 

15700 

20.59 

0.50 

2C.60 

268 

16700 

9.75 

-0.59 

9.77 

273 

15725 

19.46 

-0.33 

19.46 

271 

16725 

10.24 

0.64 

10.25 

266 

15750 

18.56 

-I.C3 

18.59 

273 

16750 

10.46 

1.19 

10.53 

263 

15775 

17.57 

-0.33 

17.58 

271 

16775 

10.68 

1.78 

10.83 

26C 

15800 

17.43 

-0.77 

17.45 

272 

16800 

10.99 

1.76 

11.13 

261 

15025 

17.13 

-1.41 

17.19 

275 

16825 

11.61 

1.34 

11.69 

263 

15850 

17.04 

-1.64 

17.11 

275 

16850 

11.67 

1.75 

11.80 

261 

15875 

16.60 

-2.17 

16.74 

277 

16875 

11.46 

2.19 

11.66 

259 

15900 

15.63 

-2.07 

15.77 

277 

16900 

12.04 

2.79 

12.36 

257 

15925 

14.88 

-3.C8 

15.20 

282 

16925 

12.23 

3.29 

12.67 

255 

15950 

14.00 

-3.51 

14.43 

284 

16950 

12.23 

3.24 

12.65 

255 

15975 

13.29 

-3.52 

13.75 

285 

16975 

12.39 

4.02 

13.03 

252 

16000 

12.8 1 

-4.13 

13.46 

288 

17000 

12.77 

4.52 

13.54 

25C 

16025 

12.11 

-4.91 

13.07 

292 

17025 

13.27 

4.45 

14.00 

251 

16050 

11.57 

-4.79 

12.52 

292 

17050 

13.61 

5.03 

14.51 

25C 

16075 

12.49 

-4.94 

13.43 

291 

17075 

14.41 

5.54 

15.43 

249 

16100 

13.11 

-5.40 

14.18 

292 

17100 

14.89 

5.34 

15.82 

250 

16125 

13.14 

-5.30 

14.16 

292 

17125 

15.31 

4.42 

15.93 

254 

16150 

13.55 

-6.31 

14.94 

295 

17150 

15.13 

3.72 

15.50 

256 


* Z0NAL C0MPBNENT, WZ = MER1DI0NAL C0MP0NENT , WS * WINC SPEED, 


FL0R IDA 
ALT 

METERS 

17175 

17200 

17225 

17250 

17275 


17300 

17325 

17350 

17375 

17400 


THETA = 


WX 

M/SEC 

14.45 

14*06 

13.32 

12.53 

13.14 


13.72 

13.92 

14.01 

14.03 

14.19 


WZ 

M/SEC 

2.76 

2.69 

2.08 

1.50 

1.40 


2.09 

2.35 

2.50 

2.98 

3.37 


WS THETA 
M/SEC DEG 

14.71 259 
14.32 259 
13.63 258 
12.61 263 
13.21 264 


13.80 261 
14.11 260 
14.23 260 
14.34 258 
14.58 256 


ALT * ALTITUDE, WX 


WIND DIRECT! 0N 
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TABLE 11-90 






FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 

VEL0CITY 

PROFILE 

FL0RIOA 

ALT 

METERS 





alt 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC OEG 

2502 04/22/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

1300Z, 

WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
CFG 

WX 

m/sec 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

350 

375 

-6.58 

-6.44 

-0.20 

-0.71 

6.58 

6.48 

88 

84 

1350 

1375 

1400 

-5.90 
-5.85 
-s. «t 

0.27 

0.30 

0.32 

5.91 

5.86 

5.82 

92 

93 
93 

2350 

2375 

2400 

-3.31 

-3.00 

-2.77 

0.20 

0.00 

0.09 

3.32 

3.00 

2.78 

93 

90 

92 

400 

425 

450 

-6.5 f 
-6.70 
-6.85 

- i . CO 
-1.17 
-1.C3 

fcieo 

6.93 

80 
81 ■ 

1425 

1450 

-5.76 

-5.71 

0.34 

0.36 

5.77 

5.73 

93 

93 

2425 

2450 

-2.59 

-2.33 

u.4i 

0.31 

2.o2 

2.35 

97 

47 5 
500 
525 
550 
575 

-7.06 

-7.49 

-7.81 

-8.02 

-8.32 

-0.79 

-0.5B 

-0.42 

-0.33 

-0.25 

7.11 

7.51 

7.82 

8.03 

8.32 

83 

85 

87 

87 

88 

1475 

1500 

1525 

1550 

1575 

-5.67 

-5.62 

-5.58 

-5.53 

-5.48 

0.39 

0.41 

0.43 

0.46 

0.48 

5.68 

5.64 

5.59 

5.55 

5.50 

94 

94 

94 

95 
95 

2475 
. 2500 
2525 
2550 
2575 

-2.25 

-2.26 

-2.13 

-1.92 

-1.83 

0.04 

-0.22 

-0.52 

-0.77 

-1.05 

2.25 

2.27 

2.19 

2.07 

2.11 

91 

84 

76 

68 

60 

600 

625 

650 

675 

700 

-8.68 

-9.19 

-9.09 

-8.36 

-7.92 

-0.C9 

0.23 

0.43 

0.31 

0.18 

8.68 

9.19 

9.10 

0.36 

7.92 

89 

91 
93 

92 
91 

1 60D 
1625 
1650 
167 5 
L700 

-5.44 
-5. 39 
-5.34 
-5.30 
-5.25 

0.50 

0.52 

0.55 

0.57 

0.59 

5.46 • 

5.42 

5.37 

5.33 

5.28 

95 

95 

96 
96 
96 

2600 

2625 

2650 

2675 

2700 

-1.74 

-1.70 

-1.93 

-2.28 

-2.44 

-1.29 
-1.48 
-1.65 
-1 .62 
-1.57 

2.16 

2.25 

2.54 

2.80 

2.90 

53 

49 

49 

54 
57 

725 

750 

775 

800 

525 

-7.71 

-7.29 

-6.98 

-6.77 

-6.74 

o.ca 

0.16 

0.42 

0.37 

0.31 

7.71 

7.29 

6.99 

6.78 

6.75 

90 

91 
93 
93 

92 

1725 

1750 

1775 

1800 

1825 

-5.20 
-5.14 
-5. 18 
-5.51 
-5.79 

0.62 

0.73 

0.50 

0.29 

0.23 

5.24 

5.19 

5.20 
5.52 
5.79 

97 

98 
95 
93 
92 

2725 

2750 

2775 

2800 

2825 

-2.35 

-2.27 

-2.14 

-1.86 

-1.62 

-1 .77 
-2.01 
-2.16 
-2.22 
-2.39 

2.95 

3.03 

3.04 
2 . 90 
3.00 

53 

48 

45 

40 

37 

B50 

875 

<700 

925 

950 

-6.72 

-6.57 

-6.34 

-6.21 

-6.24 

0.44 

0.51 

0.48 

0.21 

-0.C9 

6.73 

6.59 

6.36 

6.22 

6.24 

94 

94 

94 

92 

89 

1850 

1075 

1900 

1925 

1950 

-5.69 

-5.42 

-5.32 

-5.12 

-4.03 

0.05 
-0.03 
0.23 
0.47 
. 0.50 

5.69 

5.42 

5.32 

5.14 

4.86 

90 

90 

92 

95 

96 

2850 

2875 

2900 

2925 

2950 

-1.92 

-1.78 

-1.63 

-1.53 

-1.55 

-2.56 

-2.55 

-2.59 

-2.69 

-2.59 

3.19 

3.11 

3.06 

3.09 

3.02 

37 

35 

32 

29 

31 

975 

1000 

1025 

1050 

1075 

-6.38 

-6.40 

-6.50 

-6.45 

-6.41 

-0.22 

-0.C8 

-0.C2 

o.co 

0.C2 

6.39 

6.40 
6.50 
6.45 

6.41 

88 

89 

90 
90 
90 

1975 

2000 

2025 

2C50 

2075 

-4.72 

-4.53 

-4.40 

-4.43 

-4.37 

0.49 

0.46 

0.37 

0.28 

0.35 

4.75 

4.55 

4.42 

4.44 

4.39 

96 

96 

95 

93 

94 

2975 

3000 

3025 

3050 

2075 

-1.02 

-2.22 

-2.56 

-2.80 

-2.89 

-2.16 

-1.76 

-1.56 

-1.09 

-0.42 

2.82 

2.83 

3.00 

3.01 
2.92 

40 

51 

58 

68 

82 

1100 

1125 

1150 

1175 

1200 

-6.36 

-6.32 

-6.27 

-6.22 

-6.18 

0.C5 

0.C7 

0.C9 

0.11 

0.14 

6.36 

6.32 

6.27 

6.22 

6.18 

90 

90 

91 
91 
91 

2100 

2125 

2150 

2175 

2200 

-4.36 

-4.50 

-4.63 

-4.52 

-4.23 

0.39 

0.32 

0.51 

0.71 

0.61 

4.37 

4.51 

4.66 

4.58 

4.27 

95 
94 

96 
99 
98 

31C0 

2125 

3150 

2175 

32CO 

-2.68 

-2.46 

-2.32 

-2.36 

-2.40 

0.11 

0.39 

0.69 

1.04 

1.27 

2.68 

2.49 

2.42 

2.57 

2.72 

92 

99 

106 

114 

118 

1225 

1250 

1275 

1300 

1325 

-6.13 

-6.08 

-6.04 

-5.99 

-5.95 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.25 

6.13 

6.09 

6.04 

6.00 

5.95 

91 

92 
92 
92 
92 

2225 

2250 

2274 

2300 

2325 

-4. 14 
-4. 17 
-4.20 
-4.09 
-3.68 

0.48 

0.52 

0.42 

0.20 

0.21 

4.16 

4.20 

4.22 

4.09 

3.68 

96 

97 
96 
93 
93 

3225 

3250 

3275 

3300 

2325 

-1.90 

-1.29 

-0.85 

-0.54 

-0.34 

1.39 

1.38 

1.17 

0.98 

1.14 

2.35 

1.89 

1.45 

1.12 

1.19 

126 

137 

144 

151 

163 

ALT - ALTITUDE, WX 

« Z0NAL 

C0MP0NENT, 

, WZ - MERIDI0NAL 

C0MH0NE NT , W$ = 

W INC SPEEO, 

THETA » 

WINO DIRECTI0N 




FPS- 

TEST NUMBER \ 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3350 

-0.09 

1.31 

1.31 

176 

3375 

-0.05 

1.44 

1.44 

178 

3400 

-0.40 

1.52 

1.57 

165 

3425 

-0.70 

1.58 

1.72 

156 

3450 

-0.49 

1.66 

1.73 

163 

3475 

0.11 

1.57 

1.58 

104 

3500 

0.61 

1.37 

1.50 

204 

3525 

1.06 

1.34 

1.71 

216 

3550 

1.47 

1.61 

2.18 

222 

3575 

1.69 

1.77 

2.45 

224 

3600 

1.89 

1.40 

2.36 

233 

3625 

2.11 

0.96 

2.32 

245 

3650 

2.08 

0.78 

2.22 

249 

3675 

1.83 

0.79 

1.99 

247 

3700 

1.48 

0.82 

1.69 

241 

3725 

1.35 

o.e7 

1.60 

2 37 

3750 

1.42 

0.93 

1.70 

237 

3775 

1.51 

1.06 

1.85 

235 

3800 

1.87 

1.13 

2.18 

239 

3825 

2.71 

1 .11 

2.93 

24 7 

3850 

3.25 

1.23 

3.47 

249 

3875 

3.03 

1.43 

3.35 

244 

3900 

2.69 

1.65 

3.15 

238 

3925 

2.60 

1.73 

3.13 

236 

3960 

2.55 

1.49 

2.96 

240 

3975 

2.14 

1.19 

2.45 

241 

4000 

1.74 

0.98 

2.00 

240 

4025 

1.60 

0.83 

1 . BO 

242 

4050 

1.57 

0.71 

1.72 

246 

4075 

1.53 

0.49 

1.61 

25? 

4100 

1.54 

0.51 

1.63 

251 

4125 

1.70 

0.61 

1.01 

2 50 

4150 

1.83 

0.56 

1.91 

253 

4175 

1.76 

0.59 

1.85 

251 

4200 

1.56 

0.55 

1.66 

251 

4225 

1.67 

0.63 

1.78 

249 

4250 

1.91 

0.91 

2.12 

244 

A275 

1.91 

0.94 

2.13 

244 

4300 

1.73 

0.96 

1 . 98 

241 

4325 

1.53 

L. 17 

1.93 

232 


16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PROFILE 
502 04/22/65, 1300Z , EASTERN TEST RANGE, 

ALT WX WZ WS THETA 


METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

4350 

1.68 

1 .44 

2.2 1 

229 

4375 

2.05 

1.56 

2.57 

233 

4400 

2.13 

1.51 

2.61 

235 

4425 

1.95 

1.31 

2.35 

236 

4450 

1.79 

1.22 

2.16 

235 

4475 

1.50 

1.36 

2.03 

228 

4500 

0.93 

1.31 

1.61 

215 

4525 

0.37 

1.00 

1.06 

2C0 

4550 

0.04 

0.91 

0.91 

182 

4575 

-0.24 

0 . 98 

1.01 

166 

4600 

-0.24 

0.89 

0.92 

165 

4625 

-0.20 

0 . 78 

0.80 

166 

4650 

-0.37 

0.31 

0.48 

129 

4675 

-0.40 

-0.42 

0.58 

44 

4700 

-0.25 

-0.70 

0.74 

20 

4725 

-0.17 

-U.91 

0.93 

11 

4750 

-0.19 

-1.20 

1.22 

9 

4775 

-0.02 

-1.25 

1.25 

l 

4800 

0.27 

-1.24 

1.27 

348 

4825 

0.43 

-1.14 

1.22 

379 

4850 

0.41 

-1.04 

1.12 

338 

4875 

0.32 

-1.14 

1.19 

344 

4900 

-0.06 

-1.23 

1.23 

3 

4925 

-0.57 

-1.06 

1.21 

28 

4950 

-0.93 

-0.72 

1.17 

52 

4975 

-1.16 

-0.21 

1.18 

79 

5000 

-1.45 

0.06 

1.45 

92 

5025 

-1.84 

0.23 

1.85 

97 

5050 

-2.06 

U.46 

2.11 

102 

5075 

-2.09 

0.49 

2.15 

103 

5100 

-1.69 

0.57 

1.76 

1C9 

5125 

-1.27 

0.97 

1.59 

127 

5150 

-1.36 

1 .67 

2.15 

141 

5175 

-1.57 

2.73 

3.14 

150 

5200 

-1.74 

3.14 

3.59 

151 

5225 

-2.11 

2.94 

3.62 

144 

5250 

-1.87 

^ . 73 

3.30 

145 

5275 

-1.31 

2.78 

2.72 

151 

5300 

-1.07 

2.27 

2.51 

155 

5325 

-1.12 

2.22 

2.49 

153 


, WS ’ WINE SPEED 


FL0R IDA 

ALT WX WZ WS THETA 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 


5350 

-1.39 

1.95 

2.40 

144 

5375 

-1.39 

1.65 

2.15 

140 

5400 

-1.26 

1.56 

2.01 

141 

5425 

-1.44 

1.78 

2.29 

141 

5450 

-1.58 

2.15 

2.67 

143 

5475 

-1.60 

2.54 

3.00 

148 

5500 

- 1.70 

2.71 

3.19 

148 

5525 

-1.79 

2.58 

3.13 

145 

5550 

-1.94 

2.58 

3.23 

143 

5575 

-2.43 

3.15 

3.98 

142 

5600 

-2.65 

3.75 

4.71 

143 

5625 

-2.90 

3.94 

4 .90 

143 

5650 

-2.99 

3.98 

4.98 

143 

5675 

-2.95 

4.02 

4.99 

144 

5700 

-2.87 

4.23 

5.11 

146 

5725 

-2.78 

4.47 

5.27 

148 

5750 

-2.70 

4.60 

5.33 

149 

5775 

-2.58 

4.53 

5.21 

150 

5800 

-2.48 

4.46 

5.10 

151 

5825 

-2. 48 

4.43 • 

4.08 

151 

5850 

-2.37 

4.44 

5.03 

152 

5875 

-2.17 

4.45 

4.95 

154 

5900 

-2.2 3 

4.31 

4.85 

152 

5925 

-2.37 

3.90 

4.57 

148 

5950 

-2.50 

3.53 

4.32 

144 

5975 

-2.50 

3.50 

4.30 

144 

60C0 

-2.29 

3.74 

4.39 

148 

6025 

-2.05 

4.02 

4.51 

153 

6050 

-1.36 

4.14 

4.55 

155 

6075 

-1.84 

4.38 

4.75 

157 

6100 

-1.72 

4.72 

5.03 

160 

6125 

-1.67 

5.07 

5.34 

162 

6150 

-1.73 

5.31 

5.58 

162 

6175 

-L.70 

5.34 

5.60 

162 

6200 

-1.63 

5.35 

5.60 

163 

6225 

-1.71 

5.29 

5.56 

16? 

6250 

-1.86 

5.30 

5.61 

160 

6275 

-1.94 

5.31 

5.65 

160 

6300 

-1.89 

5.35 

5.68 

160 

6325 
THETA = 

-1.87 5.51 

WIND DIRECTI 0N 

5.82 

161 


ALT 


ALTITUOE, WX 


Z0NAL COMPONENT, WZ 


MERIDIONAL CCJMP0NENT 


TABLE 11-90 (con't) 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2502 04/22/65, 13002, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

NX 

WZ 

W$ 

THETA 

ALT 

WX 

wZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6350 

-1.99 

5.73 

6.07 

161 

7350 

3.53 

3.57 

5.02 

224 

e350 

12.38 

1.06 

12.43 

265 

6375 

-2.11 

5.90 

6.26 

160 

7375 

3.48 

3.78 

5.14 

2?Z 

8375 

12.62 

1.06 

12.66 

265 

6400 

-2.25 

5.87 

6.29 

159 

7AOO 

3.47 

4.02 

5.31 

221 

8400 

12.85 

1.07 

12.89 

265 

6425 

-2.38 

5.85 

6.31 

158 

7425 

3.45 

9.24 

5.47 

219 

€425 

13.08 

1.07 

13.12 

265 

6430 

-2.33 

5.78 

6. 23 

158 

7450 

3.36 

4. A2 

5.56 

217 

e450 

13.31 

l .08 

13.35 

265 

6475 

-2.13 

5.59 

5.98 

159 

7475 

3.25 

4.24 

5.34 

217 

8475 

13.54 

1.09 

13.50 

265 

6500 

-1.88 

5. AO 

5.72 

161 

7500 

3.40 

3.96 

5.22 

221 

8500 

13.69 

1.40 

13.76 

264 

6525 

-1.51 

5.31 

5.52 

164 

7525 

3.60 

3.04 

5.26 

223 

e525 

13.57 

1.42 

13.64 

264 

6550 

-0.99 

5.35 

5.44 

169 

7550 

3.81 

3.59 

5.24 

227 

8550 

13.48 

1.52 

13.57 

263 

6575 

-0.44 

5.56 

5.58 

175 

7575 

4.17 

3.46 

5.42 

230 

e575 

13.78 

2.11 

13.94 

261 

6600 

0.21 

5.54 

5.95 

182 

7600 

4.38 

3.29 

5.48 

233 

8600 

14.20 

2.30 

14.39 

261 

6625 

o.ao 

6. A3 

6.48 

187 

7625 

4.52 

2.89 

5.36 

237 

8625 

14.49 

2.38 

14.68 

260 

6650 

1.15 

6.A5 

6.55 

190 

7650 

4.55 

2.64 

5.26 

240 

8650 

14.77 

3.12 

15.10 

258 

6675 

1.41 

6.10 

6.26 

193 

7675 

4.31 

2.52 

5.00 

239 

8675 

15.07 

3.57 

15.48 

256 

6700 

1.74 

6.C8 

6.33 

196 

7700 

4.38 

<..48 

5.04 

240 

8700 

15.30 

3.73 

15.75 

2 56 

6725 

1.96 

6.11 

6.42 

19B 

7725 

4.89 

2.47 

5.48 

243 

8725 

15.43 

3.93 

15.92 

256 

6750 

1.81 

6.C8 

6.35 

196 

7750 

5.39 

2.52 

5.95 

245 

8750 

15.55 

4.17 

16.10 

255 

6775 

1.77 

6.C9 

6.34 

196 

7775 

5.72 

2.50 

6.24 

246 

8775 

15.76 

4.40 

16.36 

254 

6800 

2.09 

6.C9 

6.44 

199 

7800 

5.80 

2.42 

6.28 

247 

eeoo 

15.89 

4.57 

16.53 

2 54 

6825 

2.22 

6.13 

6.52 

200 

7825 

5.84 

<.35 

6.30 

248 

e825 

16.02 

4.75 

16.71 

253 

6850 

2.20 

6.15 

6.53 

200 

7850 

5.95 

2.08 

6.31 

251 

8850 

16.19 

5.09 

16.98 

252 

6875 

2.16 

6.10 

6.47 

199 

7875 

6.28 

1.73 

6.52 

254 

8875 

16.50 

5.4B 

17.38 

251 

6900 

2.04 

5.96 

6.30 

199 

7900 

6.85 

1.68 

7.05 

256 

8900 

17.13 

5.68 

18.04 

251 

6925 

1.95 

6.08 

6.38 

198 

7925 

7.23 

1.96 

7.49 

255 

8925 

17.86 

5.65 

18.73 

252 

6950 

2.05 

6.12 

6.46 

196 

7950 

7.45 

1.83 

7.67 

256 

8950 

18.26 

5.50 

19.07 

253 

6975 

2.11 

6.11 

6.46 

199 

7975 

7.66 

1.70 

7.84 

257 

8975 

18.40 

5.45 

19.19 

253 

7000 

2.14 

6.21 

6.57 

199 

8000 

7.92 

1.74 

8.11 

257 

9000 

18.43 

5.51 

19.24 

253 

7025 

2.44 

6.27 

6.73 

201 

6025 

8.44 

1.47 

8.57 

260 

9025 

18.35 

5.55 

19.17 

253 

7050 

2.68 

6. A3 

6.97 

202 

8050 

9.24 

1.16 

9.32 

263 

9050 

18.19 

5.46 

18.99 

253 

7075 

2.85 

6.60 

7.19 

203 

8075 

9.84 

1 .01 

9.90 

264 

9075 

17.98 

5.28 

18.74 

253 

7100 

3.19 

6.A2 

7.17 

206 

8100 

10.07 

1.01 

10.13 

264 

9100 

17.87 

5.27 

18.63 

253 

7125 

3.49 

5.98 

6.92 

210 

8125 

10.31 

1 .02 

10.36 

264 

9125 

17.89 

5.35 

18.67 

253 

7150 

3.49 

5.5A 

6.55 

212 

8150 

10.54 

1.02 

10.59 

264 

9150 

17.82 

5.35 

18.60 

253 

7175 

3.52 

5.10 

6.20 

214 

8175 

10.77 

1.03 

10.82 

264 

9175 

17.72 

5.35 

18.51 

253 

* 2ww 

;>ou 

«t.o , 

o.vo 

£ to 


11 


ii,U7 

CCH 


ll.OI 

3. 

LO.tl 


7225 

3.50 

A. 74 

5.89 

216 

8225 

11.23 

1.04 

11.28 

265 

9225 

17.40 

5.42 

18.22 

252 

7250 

3.43 

4.A6 

5.62 

217 

8250 

11.46 

1.04 

11.51 

265 

9250 

17.02 

5.31 

17.83 

252 

7275 

3.51 

4.09 

5.39 

220 

8275 

11.69 

1.05 

11.74 

265 

9275 

16.81 

4.90 

17.53 

253 

7300 

3.49 

3.74 

5.12 

223 

8300 

11.92 

1.05 

11.97 

265 

93C0 

16.88 

4.69 

17.52 

254 

7325 

ALT 

3.52 3.55 

- ALT ITUOE , WX 

5.00 
* Z0NAL 

225 8325 12.15 1.05 

C0MP0NE NT , WZ * HER IDI 0NAL C0MP0NENT 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
TEST NUMBER 2502 04/22/65, 1300Z, 

12.20 
, WS * w 

VELOCITY 

EASTERN 

265 

INC SPEEO, 

PM0FILE 
TEST RANGE 

9325 16.97 4.79 

THETA * WIND DIRECTION 

, FL0RIOA 

17.64 

2 54 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

AIT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9350 

16.92 

5.11 

17.67 

253 

10350 

13.99 

8.31 

16.27 

239 

11350 

20.30 

5.31 

20.98 

255 

9375 

16.76 

5.42 

17.61 

252 

10375 

13.99 

8.20 

16.22 

2 39 

11375 

20.81 

5 . 5 L 

21.53 

255 

9400 

16.88 

5.35 

17.71 

252 

10A00 

14.07 

8.15 

16.26 

240 

11400 

21.13 

5.70 

21.88 

255 

9425 

17.09 

5.C2 

17.81 

253 

10425 

14.15 

8.08 

16.29 

240 

11425 

21.29 

5.77 

22.06 

255 

9450 

17.31 

4.88 

17.98 

254 

10450 

14.16 

8.02 

16.27 

240 

11450 

21.58 

5.99 

22.39 

254 

9475 

17.45 

4.80 

18.10 

254 

10475 

14.07 

7.73 

16.06 

241 

11475 

21.59 

6.31 

22.49 

254 

9500 

17.44 

4.77 

18.08 

255 

10500 

13.74 

7.33 

15.57 

242 

11500 

21.81 

6.65 

22.80 

253 

9525 

17.42 

4.73 

18.05 

255 

10525 

13.47 

7.44 

15.39 

241 

11525 

21.97 

7.15 

23.11 

2 52 

9550 

17.33 

4.74 

17.97 

254 

1 0550 

13.54 

7.66 

15.55 

240 

11550 

21.75 

7.57 

23.03 

251 

9575 

17.22 

4.53 

17.91 

254 

10575 

13.36 

7.61 

15.38 

240 

11575 

21.67 

7.89 

23.06 

250 

9600 

17.04 

5.11 

17.79 

253 

10600 

13.09 

7.53 

15.10 

2A0 

11600 

21.46 

8.09 

22.93 

249 

9625 

16.91 

5.06 

17.65 

253 

10625 

13.18 

7.A4 

15.14 

240 

11625 

21.21 

8.34 

22.79 

248 

9650 

16.85 

5. CO 

17.57 

253 

10650 

13.43 

7.38 

15.32 

241 

11650 

21.31 

8.66 

23.01 

248 

9675 

16.60 

5.12 

17.37 

253 

10675 

13.58 

7.27 

15.41 

242 

11675 

21.66 

8.82 

23.39 

248 

9700 

16.15 

5.16 

16.95 

252 

10700 

13.72 

7.11 

15.45 

2A2 

11700 

22.04 

8.74 

23.71 

248 

9725 

15.79 

5.25 

16.64 

251 

10725 

13.78 

7.11 

15.50 

2A3 

11725 

22.34 

8.68 

23.97 

249 

9750 

15.70 

5.34 

16.58 

251 

10750 

13.82 

7.10 

15.53 

2A3 

11750 

22.55 

8.77 

24.19 

249 

9775 

15.73 

5.37 

16.62 

251 

1 0775 

13.91 

6.93 

15.54 

2 A3 

11775 

22.79 

8.77 

24.42 

249 

9800 

15.74 

5.29 

16.61 

251 

10000 

14.01 

6.79 

15.57 

244 

11800 

2 3.08 

8.70 

24.66 

249 

9825 

15.74 

5.31 

16.61 

251 

10825 

14.28 

6.72 

15.79 

245 

11825 

23.32 

8.59 

24.85 

250 

9850 

15.60 

5.58 

16.57 

250 

10850 

14. 38 

6.85 

15.92 

2AA 

11850 

23.44 

8.58 

24.96 

250 

9375 

15.37 

5.88 

16.46 

249 

1 0075 

14.35 

6.91 

15.93 

2 A A 

1 1875 

23.20 

8.51 

24.71 

250 

9900 

15.25 

6.22 

16.47 

248 

10900 

14.41 

0.53 

15.82 

245 

1 1900 

23.27 

8.40 

24.74 

250 

9925 

15.20 

6.39 

16.49 

247 

10925 

14.45 

6.03 

15.65 

247 

11925 

23.72 

8.31 

25.14 

251 

9950 

15.07 

6.39 

16.37 

247 

10950 

14.42 

5.76 

15.53 

248 

11950 

24.03 

8.37 

25.44 

251 

9975 

14.80 

6.53 

16.18 

246 

10975 

14.51 

5.60 

15.55 

249 

1 1975 

24.55 

8.28 

25.91 

251 

10000 

14.70 

6.65 

16.13 

245 

1 1000 

14.81 

5.41 

15.77 

250 

12000 

25.01 

7.83 

26.21 

752 

10025 

14.59 

6.73 

16.06 

245 

11025 

15.18 

5.21 

16.05 

251 

12025 

25.40 

7.87 

26 . 59 

253 

10050 

1 A .4 1 

6.e? 

15.97 

244 

11050 

15.83 

5.29 

16.69 

251 

12050 

25.69 

7.79 

26.84 

253 

10075 

1 A .40 

6.99 

16.01 

244 

11075 

16.55 

5.A7 

17.43 

252 

12075 

26.11 

7.31 

27.11 

254 

10100 

1A .38 

7.14 

16.06 

243 

11100 

16.92 

5.36 

17.75 

252 

12100 

2 6.74 

6.98 

27.63 

255 

10125 

1A.25 

7.18 

15.95 

243 

11125 

17.31 

5.29 

18.10 

253 

12125 

27.20 

6.34 

27.93 

2 57 

10150 

1 A . 1 3 

7.16 

15.84 

243 

11150 

17.74 

5.22 

18.49 

253 

12150 

27.65 

5.61 

28.21 

258 

10175 

1A.1 5 

7.29 

15.92 

243 

11175 

17.95 

5.07 

18.65 

254 

12175 

27.76 

5.38 

28.28 

259 

10200 

1A.12 

7.51 

15.99 

242 

11200 

18.23 

4.83 

18.86 

255 

12200 

27.72 

5.02 

28.17 

260 

10225 

1A.12 

7.69 

16.08 

241 

11225 

18.56 

4.61 

19.12 

256 

12225 

27.77 

4.40 

28.12 

261 

10250 

IA.20 

7.92 

16.26 

241 

11250 

18.76 

A . 66 

19.33 

256 

12250 

27.83 

3.87 

28.10 

262 

10275 

1A.17 

7.95 

16.25 

241 

11275 

18.07 

A. 85 

19.48 

255 

12275 

27.95 

3.49 

28.17 

2 63 

10300 

1A.18 

7.78 

16.17 

241 

11300 

19.29 

A. 97 

19.92 

255 

12300 

27.64 

3.10 

27.81 

263 

10325 

1 A . 0 8 

8.C4 

16.22 

240 

11325 

19.91 

5.11 

20.55 

255 

12325 

27.02 

2.94 

27.18 

264 
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TABLE 11-90 (con't) 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE HIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2502 04/22/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, 

WS THETA ALT WX HZ HS THETA 

M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 


13475 38,36 
13500 38.69 
13525 38.95 
13550 39.38 
13575 39.59 


19.03 42.82 
18.43 42.86 
17.70 42.78 
17.37 43.04 
17.22 43.17 


16.74 42.93 
16.42 42.26 
16.26 41.53 
15.84 40.93 
15.87 40.01 


14725 37.02 13.27 
14750 37.37 13.25 
14775 37.62 13.20 
14800 37.33 12.86 
14825 37.42 12.20 


ALTITUDE, WX » Z0NAL COMPONENT, 


MERIDIONAL COMPONENT , HS = MINE SPEED, 


HIND DIRECTION 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2502 04/22/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 

HS THETA ALT WX W* HS THETA ALT WX 

M/SEC OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG METERS M/SEC 


33.45 266 
33.10 266 
33.10 267 
32.84 267 
32.54 268 


16975 21.9 2 
17000 21.49 
17C25 20.98 
17050 20.77 
17075 20.26 


-5.54 22.61 
-5.75 22.24 
-5.52 21.69 
-5.72 21.55 
-5.80 21.08 


32.94 267 
32.39 267 
31.30 266 
31.35 266 
31.00 265 


3C.30 264 
3C.33 265 
31.18 264 
31.71 263 
31.35 263 


ALTITUDE, WX * ZONAL COMPONENT, WZ = MERIDIONAL C0MR0NENT, WS = WINC SPEED, THETA = WIND DIRECTION 


TABLE 11-91 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2507 

04/23/65 , 

0100Z , 

■EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

W$ 

THETA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

TEETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

350 

-7,95 

-0.50 

7.97 

86 

1350 

-4.19 

-2.81 

5.05 

56 

2350 

-2.37 

2.27 

3.20 

134 

375 

-7.64 

-0.63 

7.67 

85 

1375 

-4.00 

-3.11 

5.06 

52 

2375 

-2.28 

2.14 

3.13 

133 

400 

-7.42 

-0.66 

7.45 

85 

1400 

-3.97 

-3.20 

5.10 

51 

2400 

-2.26 

2.12 

3.10 

133 

425 

-7.42 

-0.53 

7.44 

86 

1425 

-4.00 

-2.86 

4.91 

54 

2425 

-2.28 

2.09 

3.09 

132 

450 

-7.50 

-0.29 

7.50 

88 

1450 

-3.92 

-2.23 

4.51 

60 

2450 

-2.57 

1.79 

3.13 

125 

475 

-7.79 

-0.C8 

7.79 

89 

1475 

-3.77 

-i .60 

4.10 

67 

2475 

-2.93 

1.81 

3.45 

122 

500 

-8.04 

0.13 

8.05 

91 

1500 

-3.57 

-1.13 

3.74 

72 

2500 

-3.00 

2.12 

3.67 

125 

525 

-8.30 

0.43 

8.31 

93 

152 5 

-3.47 

-i .05 

3.63 

73 

2525 

-3.02 

2.37 

3.84 

128 

550 

-8.78 

0.89 

8.83 

96 

1550 

-3.46 

-1.15 

3.65 

71 

2550 

-3.16 

2.72 

4.17 

131 

575 

-8.92 

1.22 

9.00 

98 

1575 

-3.37 

-1.30 

3.61 

69 

2575 

-3.55 

3.14 

4.74 

131 


600 

-e.78 

1.24 

8.87 

98 

1600 

-3. 35 

-1.53 

3.68 

65 

2600 

-3.97 

3.47 

5.27 

131 

625 

-8.32 

1.13 

8.40 

98 

1625 

-3.32 

-1.59 

3.68 

64 

2625 

-4.15 

3.82 

5.64 

132 

650 

-7.66 

0.97 

7.72 

97 

1650 

-3.25 

-1.66 

3.65 

63 

2650 

-4.25 

4.07 

5.88 

134 

675 

-7.31 

l.CO 

7.37 

98 

1675 

-3.27 

-1.73 

3.70 

62 

2675 

-4.51 

4.03 

6.05 

132 

700 

-7.12 

1.17 

7.22 

99 

1700 

-3.17 

-1.71 

3.60 

61 

2700 

-4.69 

3.96 

6.14 

130 

725 

-6.97 

1.15 

7.07 

99 

1725 

-3.02 

-1.64 

3.44 

61 

2725 

-4.42 

3.81 

5.84 

131 

750 

-6.91 

1.04 

6.98 

98 

1750 

-3.07 

-1.46 

3.40 

64 

2750 

-4.21 

3.74 

5.64 

131 

775 

-6.84 

0.82 

6.89 

97 

1775 

-3.22 

-l.li 

3.41 

71 

2775 

-4.22 

3.77 

5.65 

132 

800 

-6.84 

0.70 

6.87 

96 

1800 

-3.39 

-0.84 

3.49 

76 

2 SCO 

-4.21 

3.51 

5.48 

130 

825 

-6.73 

0.66 

6.76 

95 

1825 

-3.60 

-0.67 

3.66 

79 

2825 

-4.23 

3.36 

5.40 

128 

850 

-6.71 

0.51 

6.73 

94 

1850 

-3.76 

-0.50 

3.79 

82 

2850 

-4.20 

3.53 

5.49 

13C 

875 

-6.97 

0.64 

7.00 

95 

1875 

-3.89 

-0.45 

3 f 92 

93 

2875 

-4.25 

3.53 

5.53 

129 

900 

-7.06 

0.73 

7. 10 

96 

1900 

-3.96 

-0.39 

3.98 

84 

29C0 

-4.45 

3.28 

5.53 

126 

925 

-7.04 

0.59 

7.06 

95 

192 5 

-4.00 

-0.34 

4.01 

85 

2925 

-4.49 

3.15 

5.49 

125 

950 

-6.87 

0.44 

6.89 

93 

1950 

-4.00 

-0.09 

4.00 

88 

2950 

-4.22 

3.06 

5.21 

126 

97 5 

-6.61 

0.12 

6.61 

91 

1975 

-3.90 

0.36 

3.92 

95 

2975 

-3.96 

2.84 

4.87 

125 

1000 

-6.41 

-0. 14 

6.41 

89 

2000 

-3.66 

0.57 

3.70 

99 

3000 

-4.00 

2.76 

4.86 

124 

1025 

-6.09 

-0.24 

6.10 

88 

2025 

-3. 39 

0.72 

3.47 

1C2 

3025 

-4.08 

2.70 

4.90 

123 

1050 

-5.69 

-0.51 

5.71 

85 

2050 

-3.21 

1.24 

3.44 

111 

3050 

-4.35 

2.51 

5.02 

120 

1075 

-5.47 

-0.68 

5.51 

83 

2075 

-3.18 

1.75 

3.63 

119 

3075 

-4.61 

2.41 

5.20 

117 


1100 

-5.30 

-0.78 

5.36 

81 

2100 

-3.16 

2.15 

3.82 

124 

3 1 CO 

-4.36 

2.25 

4.91 

117 

1125 

-5.19 

-1.11 

5.31 

78 

2125 

-2.92 

2.75 

4.01 

133 

3125 

-4.10 

2.10 

4.60 

117 

1150 

-5.20 

-1.38 

5.38 

75 

2150 

-2.83 

3.10 

4.20 

137 

3150 

-4.02 

2.18 

4.58 

118 

1175 

-5.18 

-1.53 

5.40 

73 

2175 

-2.93 

3.15 

4.30 

} ">7 

31 7R 

- 3 . Ml 

■3 1 O 

'• . * 2 

120 

1200 

-5.23 

-1.72 

5.51 

72 

2200 

-2.97 

3.09 

4.29 

136 

3200 

-3.69 

1.99 

4.20 

118 

1225 

-5.07 

-1.83 

5.38 

70 

2225 

-2.85 

2.86 

4.04 

135 

3225 

-3.59 

1.95 

4.08 

118 

1250 

-4.54 

-1.93 

4.93 

67 

2250 

-2.74 

2.62 

3.79 

134 

3250 

-3.50 

1.95 

4.00 

119 

1275 

-4.32 

-2.14 

4.82 

63 

2275 

-2.72 

2.40 

3.63 

131 

3275 

-3.43 

1.79 

3.87 

117 

1300 

-4.26 

-2.34 

4.86 

61 

2300 

-2.62 

2.17 

3.40 

129 

3300 

-3.49 

1.70 

3.88 

116 

1325 

-4.24 

-2.57 

4.96 

59 

2325 

-2.49 

2.20 

3.32 

131 

3325 

-3.45 

1.33 

3.70 

111 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NEN7 * 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NENT » 

WS = 

WIND SPEED, 

THETA = 

WINO DIRECTION 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2507 04/23/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3350 

-3.16 

0.95 

3.30 

107 

4350 

-5. 16 

-0.56 

5.19 

04 

5350 

-1.38 

2.42 

2.79 

150 

3375 

-2.91 

1.03 

3.09 

109 

4375 

-5.15 

-0.40 

5.16 

85 

5375 

-1.10 

2.64 

2.86 

157 

3400 

-2.94 

1.G8 

3.13 

110 

4400 

-5.13 

-0.51 

5.16 

84 

5400 

-1.02 

2.56 

2.76 

158 

3425 

-3.34 

1.10 

3.51 

108 

4425 

-5.17 

-0.77 

5.23 

01 

5425 

-0.91 

2.54 

2.69 

160 

3450 

-3.53 

1.00 

3.66 

106 

4450 

-5.36 

-0.87 

5.43 

81 

5450 

-0.64 

2.43 

2.52 

165 

3475 

-3.15 

0.79 

3.24 

104 

4475 

-5.45 

-0.83 

5.51 

81 

5475 

-0.35 

2.39 

2.41 

171 

3500 

-2.90 

0.69 

2.98 

103 

4500 

-5.47 

-0.82 

5.53 

81 

5500 

-0.18 

2.65 

2.65 

176 

3525 

-2.84 

0.43 

2.87 

98 

4525 

-5.64 

-0.57 

5.67 

84 

5525 

-0.20 

2.38 

2.89 

176 

3550 

-2.51 

0.C8 

2.51 

92 

4550 

-5.70 

-0.36 

5.71 

86 

5550 

-0.33 

3.10 

3.12 

174 

3575 

-2.39 

-0.25 

2.40 

84 

4575 

-5.50 

-0.39 

5.51 

86 

5575 

-0.33 

3.12 

3.13 

174 

3600 

-2.67 

-0.53 

2.72 

78 

4600 

-5.25 

-0.33 

5.26 

86 

5600 

-0.28 

2.95 

2.96 

174 

3625 

-3.29 

-0.93 

3.42 

74 

4625 

-5.00 

-U .18 

5.00 

88 

5625 

-0.46 

3.02 

3.05 

171 

3650 

-4.14 

-1.37 

4.36 

71 

4650 

-4.58 

0.01 

4.58 

90 

5650 

-0.64 

3.14 

3.21 

168 

3675 

-4.75 

-1.54 

4.99 

72 

4675 

-4.03 

0.03 

4.03 

90 

5675 

-0.58 

3.14 

3.19 

169 

3700 

-4.98 

-1.47 

5.19 

73 

4700 

-3.85 

-0.23 

3.85 

86 

5700 

-0.45 

3.03 

3.06 

171 

3725 

-5.15 

-1.38 

5.33 

75 

4725 

-4.01 

-0.14 

4.02 

88 

5725 

-0.27 

2.93 

2.94 

175 

3750 

-5.28 

-1.42 

5.47 

75 

4750 

-3.99 

0.29 

4.00 

94 

5750 

0.03 

2.93 

2.93 

180 

3775 

-5.33 

-1.46 

5.52 

74 

4775 

-3.80 

0.54 

3.84 

98 

5775 

0.14 

2.80 

2.81 

183 

3800 

-5.38 

-1.62 

5.62 

73 

4800 

-3.84 

0.66 

3.90 

99 

5800 

-0.05 

2.56 

2.56 

179 

3825 

-5.57 

-1.93 

5.89 

71 

4825 

-4.03 

0.69 

4.09 

99 

5825 

-0.12 

2.43 

2.43 

177 

3850 

-5.74 

-2.22 

6.15 

69 

4850 

-4.08 

0.50 

4.11 

97 

5850 

0.16 

2.47 

2.47 

184 

3875 

-5.81 

-2.57 

6.35 

66 

4875 

-4.13 

0.14 

4.14 

92 

5875 

0.50 

2.38 

2.44 

192 

3900 

-5.92 

-2.66 

6.49 

66 

4900 

-4.33 

0.03 

4.33 

90 

5900 

0.74 

2.09 

2.22 

199 

3925 

-5.90 

-2.45 

6.39 

67 

4925 

-4.39 

0.08 

4.39 

91 

5925 

1.05 

1.86 

2.13 

209 

3950 

-5.77 

-2.30 

6.21 

68 

4950 

-4.16 

0.00 

4. 16 

90 

5950 

1.41 

1.66 

2.18 

220 

3975 

-5.63 

-2.13 

6.02 

69 

4975 

-3.80 

-0.10 

3.90 

ea 

5975 

1.47 

1.48 

2. 08 

225 

4000 

-5.52 

-1.83 

5.81 

71 

5000 

-3.66 

-0.06 

3.66 

89 

6000 

1.38 

1.19 

1.82 

229 

4025 

-5.32 

-1.57 

5.55 

73 

5025 

-3.45 

0.09 

3.45 

91 

6025 

1.31 

0.93 

1.61 

2 34 

4050 

-5.26 

-1.55 

5.48 

73 

5050 

-3.16 

0.07 

3.16 

91 

6050 

1.23 

0.86 

1.50 

2 35 

4075 

-5.33 

-1.42 

5.52 

75 

5075 

-3.16 

0.01 

3.16 

90 

6075 

1.37 

0.72 

1.55 

242 

4100 

-5.36 

-1.20 

5.49 

77 

5100 

-3.02 

0.04 

3.02 

91 

6100 

1.65 

0.78 

1.82 

244 

4125 

-5.45 

-I.C6 

5.56 

79 

5125 

-2.67 

0.05 

2.67 

91 

6125 

1.65 

1.13 

2.00 

235 

4150 

-5.65 

-1.C1 

5.74 

80 

5150 

-2.61 

-0.00 

2.61 

90 

6150 

1.30 

1.55 

2.03 

220 

4175 

-5.79 

-0.94 

5.87 

81 

5175 

-2.71 

0.00 

2.71 

9C 

6175 

0.96 

1.94 

2.17 

206 

4200 

-5.65 

-0.76 

5.70 

82 

5200 

-2.52 

0.22 

2.53 

95 

6200 

0.93 

2.13 

2.32 

203 

4225 

-5.44 

-0.66 

5.48 

83 

5225 

-2.15 

0.30 

2.17 

98 

6225 

0.89 

2.17 

2.34 

202 

4250 

-5.38 

-0.54 

5.41 

84 

5250 

-1.77 

U.33 

1.80 

100 

6250 

0.70 

2.36 

2.46 

196 

4275 

-5.29 

-0.33 

5.30 

86 

5275 

-1.52 

0.57 

1.63 

110 

6275 

0.59 

2.45 

2.52 

193 

4300 

-5.16 

-0.39 

5.17 

86 

5300 

-1.55 

1.01 

1.85 

123 

6300 

0.64 

2.45 

2.53 

194 

4325 

-5.17 

-0.65 

5.21 

83 

5325 

-1.59 

1.73 

2.35 

137 

6325 

0.72 

2.55 

2.65 

196 

ALT 

* ALT1 

[TUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS = 

WIND SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTI 0N 





TABLE 11-91 (con't) 


ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

FPS 

TEST NUMBER 
MS THETA 

M/SEC DEG 

-16 RADAR/J1MSPHERE HIND 
2507 04/23/65, 0100Z, 

ALT MX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 

VELOCITY 

EASTERN 

MS 

M/SEC 

PROF ILE 
test RANGE, 

THETA 

CEG 

FL0RIOA 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

6350 
ft 3 f 5 
6400 
6425 
6450 

C.62 

0.39 

0.25 

0.23 

0.25 

2.46 

2.C5 

1.68 

1.37 

2.54 

2.36 

2.07 

1.70 

1.39 

19 A 
1 R9 
187 
168 

190 ■ 

7350 

7375 

7400 

7425 

7450 

2.36 

2.50 

2.72 

3.00 

3.38 

-3.46 

-3.65 

-3.55 

-3.21 

-2.76 

4.19 

4.42 

4.47 

4.40 

4.36 

326 

325 

322 

317 

309 

8350 

8375 

24CC 

8425 

e450 

7.83 

7.92 

8.15 

8.21 

0.96 

1.26 

1,32 

1.24 

1.02 

7.89 
8.02 
8= 19 
8.24 
8.27 

263 
261 
2 61 
261 
263 

6475 

6500 

6525 

6550 

6575 

0.29 

0.18 

-0.07 

-0.21 

-0.35 

1 .04 
0.91 
0.84 
0.72 
0.58 

1.06 

C. 93 
C . 84 
0.75 
0.68 

195 

191 

175 

164 

148 

7475 

7500 

7525 

7550 

7575 

3.63 

3.75 

4.03 

4.39 

4.70 

-2.30 

-1.98 

-1.78 

-1.72 

-1.62 

4.29 

4.24 

4.41 

4.72 

4.97 

302 

298 

294 

291 

289 

8475 
• 8500 
8525 
8550 
8575 

8.38 

8.50 

8.61 

8.67 

8.60 

0.82 

0.84 

0.86 

0.70 

0.53 

8.42 

8.55 

8.65 

8.70 

8.62 

264 

264 

264 

265 

266 

6600 

6625 

6650 

6675 

6700 

-0.68 

-1.06 

-1.55 

-1.83 

-1.65 

0.42 

0.24 

0.08 

-0.17 

-0.57 

G.79 

1.09 

1.56 

1.84 

1.75 

122 

103 

93 

84 

71 

7600* 

7625 

7650 

7675 

7700 

5.01 

5.11 

4.88 

4.86 

5.11 

-1.42 
- i . 10 
-0.69 
-0.38 
-Cl • 14 

5.21 

5.23 

4.93 

4.87 

5.11 

' 286 
202 
278 
2 74 
271 

e 6 C 0 

8625 

8650 

8675 

8700 

8.53 

8.46 

8.37 

8.33 

8.32 

0.42 

0.41 

0.37 

0.35 

0,36 

8.54 

8.47 

8.38 

8.34 

6.33 

267 

267 

267 

267 

267 

6725 

6750 

6775 

6S00 

6325 

-1.16 

-0.55 

-0.23 

0.00 

0.41 

-0.90 

-1.10 

-1.13 

-1.14 

-0.88 

1.47 
1.23 
1.15 
1.14 
C • 97 

52 
26 
1 1 
360 
335 

7725 

7750 

7775 

7800 

7825 

5.23 

5.31 

5.29 

5.14 

5.00 

0.12 

0.46 

0.71 

0.95 

1.18 

5.23 

5.33 

5.33 

5.23 

5. 14 

269 

265 

262 

259 

257 

e725 

8750 

8775 

8800 

8825 

8.20 

7.98 

7.93 

7.86 

7.76 

0.33 

0.46 

0.69 

0.83 

0.97 

8.20 

7.99 

7.96 

7.91 

7.82 

267 
267 
265 
264 
2 63 

6850 

6875 

6900 

6925 

6950 

0.67 

0.63 

0.43 

0.32 

0.34 

-0.56 

-0.54 

-0.63 

-0.81 

-0.96 

0.87 
0.83 
C. 76 
0.87 
1.01 

310 

311 
326 
338 
340 

7850 

7875 

7900 

7925 

7950 

5.01 

5.05 

5.01 

5.21 

5.60 

1.32 

1.49 

1.69 

1.81 

‘1.83 

5.18 

5.26 

5.29 

5.52 

5.89 

255 

253 

251 

251 

252 

8850 

8875 

e900 

8925 

8950 

7.60 

7.41 

7.18 

6.93 

6.81 

1.15 

1.39 

1.56 

1.78 

2.10 

7.69 

7.54 

7.35 

7.15 

7.13 

261 

259 

258 

255 

253 

6975 

7000 

7025 

7050 

7075 

0.19 

-0.08 

-0.17 

-0.21 

-0.28 

-0. e3 
-0.58 
-0.33 
-0.36 
-0.70 

C.85 
0,59 
0.37 
C.42 
C . 76 

347 

8 

26 

30 

22 

7975 

8000 

8025 

8050 

8075 

5.67 

5.54 

5.41 

5.25 

5.27 

1.88 

1.78 

1.43 

1.04 

0.84 

5.97 

5.82 

5.59 

5.35 

5.33 

251 

252 
255 
259 
261 

8975 

9000 

9025 

9050 

9075 

6.90 

7.09 

7.10 
7.07 
7.10 

2.16 

2.01 

1.95 

1.92 

1.81 

7.23 

7.37 

7.36 

7.33 

7.33 

252 

254 

254 

255 

256 

7100 

7125 

7150 

7175 

7200 

-0.06 

0.41 

0.78 

1.10 

1.49 

-0.86 

-0.94 

-1.C5 

-1.18 

-1.41 

C. 86 
1.03 
1.31 
1.61 
2.05 

3 

336 

323 

317 

313 

8100 

8125 

8150 

8175 

8200 

5.40 

5.48 

5.51 

5.46 

5.53 

0.84 

0.90 

0.95 

1.01 

0.94 

5.47 

5.55 
5.59 

5.56 
5.61 

261 

260 

260 

259 

260 

9100 

9125 

9150 

5175 

9200 

7.08 

7.04 

6.99 

7.11 

7.45 

1.61 

1.36 

1.19 

1.02 

0.83 

7.26 

7.17 

7.09 

7.19 

7.50 

257 

259 

260 
262 
263 

7225 

7250 

7275 

7300 

7325 

1.79 

2.03 

2.23 

2.35 

2.39 

-1,60 

-1.97 

-2.41 

-2.79 

-3.16 

2.40 

2.83 

3.29 

3.65 

3.96 

312 

314 

317 

320 

323 

8225 

8250 

8275 

8300 

8325 

5.87 

6.23 

6.71 

7.29 

7.69 

0.68 

0.41 

0.27 

0.32 

0.59 

5.90 

6.24 

6.72 

7.30 

7.71 

263 

266 

260 

267 

265 

9225 

9250 

5275 

5300 

9325 

7.51 

7.57 

7.63 

7.68 

7.74 

0.95 

1.06 

1.17 

1.28 

1.39 

7.57 

7.64 

7.71 

7.79 

7.87 

263 

262 

261 

260 

260 

ALT « ALTITUDE, MX 

- Z0NAL 

COMPONENT, 

, HZ - meridional 

C0MP0NE NT , MS * 

HINC SPEED, 

THETA - 

MIND DIRECTI0N 




FPS-16 RAOAR/ J1HSPHERE WIND VE10CIIY PR0FILE 


ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
MS THETA 

M/SEC OEG 

2507 04/23/65, 

ALT MX 

METERS N/SEC 

OlOOZ , 
MZ 

M/SEC 

EASTERN 

MS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
ThETA 
CEG 

FL0R IDA 
ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

9350 

9375 

9400 

9425 

9450 

7.80 

7.06 

7.92 

7.97 

8.03 

1.50 

1.61 

1.72 

1.83 

1.94 

7.94 

8.02 

6.10 

8.18 

8.26 

259 

258 

258 

257 

256 

10350 

10375 

10400 

10425 

10450 

11.61 

11.52 

11.46 

11.47 
11.49 

3.76 

3.73 

3.81 

3.75 

3.69 

12.20 

12.11 

12.08 

12.07 

12.07 

252 

252 

251 

252 
252 

11350 
11375 
11400 
1 1425 
1 1450 

16.72 

16.66 

16.67 

16.58 

16.48 

5.62 

5.61 

5.51 

5.32 

5.06 

17.64 

17.60 

17.56 

17.41 

17.24 

251 

251 

252 

252 

253 

9475 

9500 

9525 

9550 

9575 

8.09 

8.15 

8.21 

8.27 

8.32 

2.05 
2. 17 
2.28 
2.39 
2.50 

8.35 

8.43 

8.52 

8.60 

8.69 

256 

255 

254 

254 

253 

10475 

10500 

10525 

10550 

10575 

11.47 

11.46 

11.52 

11.53 
11.73 

3.63 

3.56 

3.58 

3-52 

3.19 

12.03 

12.00 

12.07 

12.05 

12.15 

252 

253 
253 
253 
255 

11475 
1 1500 
1 1525 
1 1550 
11575 

16.41 

16.28 

16.17 

16.19 

16.25 

4.91 

4.98 

4.95 

4.86 

4.90 

17.13 

17.03 

16.91 

16.90 

16.97 

2 53 
253 
253 
253 
253 

9600 

9625 

9650 

9675 

9700 

8.38 

8.44 

8.50 

0.56 

0.63 

2.61 

2.72 

2.83 

2.94 

3.09 

8.78 

8.87 

8.96 

9.05 

9.17 

253 

252 

251 

251 

250 

10600 

10625 

10650 

10675 

10700 

11.92 

12.08 

12.38 

12.76 

13.31 

2.70 

2.54 

2.85 

2.93 

2.50 

12.22 

12.34 

12.71 

13.09 

13.54 

257 

256 

257 
257 
259 

11600 

11625 

11650 

11675 

11700 

16.22 

16.26 

16.31 

16.63 

16.92 

4.99 

4.98 

4.88 

4.75 

4.81 

16.97 

17.01 

17.02 
17.29 
17.59 

253 
253 
253 
2 54 
2 54 

9725 

9750 

9775 

9800 

9825 

8.76 

6.97 

9.16 

9.30 

9.50 

3.C9 

3.19 

3.13 

2.93 

2.81 

9. 29 
9.52 
9.68 
9.76 
9.91 

2 5 0 

250 

251 

252 

253 

10725 

10750 

10775 

10800 

10825 

13.85 

14.19 

14.36 

14.41 

14.49 

2.13 

c.23 

2.40 

2.56 

2.85 

14.01 

14.36 

14.56 

14.63 

14.76 

261 

261 

260 

260 

259 

11725 
11750 
11775 
1 1800 
11825 

16.89 
17.33 

17.90 
18.35 
19.26 

4.90 

4.86 

5.17 

5.82 

6.20 

17.58 

17.99 

18.63 

.19.25 

20.23 

254 
254 
2 54 
25? 
252 

9850 

9875 

9900 

9925 

9950 

9.82 

10.06 

10.05 

10.12 

10.35 

2.66 
2.74 
2.98 
3 . C 7 
2.98 

1C. 18 
10.42 
1C. 49 
10.57 
1C. 77 

255 

255 

253 

253 

254 

10850 

10075 

10900 

10925 

10950 

14.65 

14.57 

14.46 

14.37 

14.27 

3.18 

3.44 

3.62 

3.62 

j.51 

14.99 

14.97 

14.91 

14.82 

14.70 

258 

257 

256 

256 

256 

1 1850 
11875 
11900 
11925 
1 1950 

20.05 

20.23 

20.38 

20.79 

21.09 

5.99 

6.00 

6.33 

6.91 

7.59 

20.93 
21.10 
21.34 
21 .91 
22.41 

253 

253 

253 

251 

250 

9975 

10000 

10025 

10050 

10075 

10.52 
10.40 
10.32 
10.12 
1C. 03 

2.87 

2.94 

3.35 

3.85 

4.21 

10.90 

10.89 

10.85 

IC.82 

10.88 

255 

254 

25? 

249 

247 

10975 

11000 

11025 

11050 

11075 

14. 19 
13.98 
13.85 
14.76 
14.01 

3.47 

3.39 

3.43 

3.59 

3.65 

14.61 

14.39 

14.27 

14.70 

15.25 

256 

256 

256 

256 

256 

11975 
12000 
12025 
1 2050 
12075 

21.08 

21.04 

21.13 

21.21 

21.20 

7.89 

8.17 

8.56 

8.93 

9.28 

22.50 

22.57 

22.80 

23.01 

23.14 

249 

249 

248 

247 

246 

10100 

10125 

10150 

10175 

10200 

10.05 

10.13 

10.33 

10.48 

10.62 

4.43 

4.59 

4.58 

4.40 

4.38 

1C. 99 
11.12 
11.30 
11.36 
11.49 

246 

245 

246 

247 
247 

11100 

11125 

11150 

11175 

11200 

15.13 

15.23 

15.50 

16.03 

16.20 

3.72 

4.06 

4.44 

4.68 

4.92 

15.58 

15.76 

16.12 

16.70 

16.93 

256 
255 
254 
2 5 4 
253 

12100 
12125 
12150 
12175 
1 2200 

21.20 

21.24 

21.31 

21.32 
21.09 

9.58 

9,77 

9.84 

9.93 

9.99 

23.26 

23.30 

23.47 

23.52 

23.33 

245 

248 

245 

245 

244 

10225 

10250 

10275 

10300 

10325 

10.73 

10.79 

11.00 

11.37 

11.62 

4.25 

4.20 

4.28 

4.16 

3.97 

11.54 

11.50 

11.80 

12.11 

12.28 

248 

249 

249 

250 

251 

11225 

11250 

11275 

11300 

11325 

16.25 

16.31 

16.42 

16.64 

16.78 

5.30 

5.76 
5.89 

5.77 
5.67 

17.09 

17.30 

17.44 

17.62 

17.71 

252 

250 

250 

251 
251 

1 2225 
12250 
12275 
12300 
1 2325 

20.83 

20.78 

20.62 

20.46 

20.38 

9.99 

10.40 

11.09 
11.70 

12.09 

23.10 

23.24 

23.41 

23.57 

23.70 

244 

243 

242 

240 

239 

alt * ALTI 
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TABLE 1 1 -91 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VEL0C IT Y PROFILE 






TEST NUMBER 

2507 

04/23/65, 

0100Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

TFETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12350 

20.51 

12.35 

23.94 

239 

13350 

26.99 

6.53 

27.77 

256 

14350 

34.50 

6.52 

35.11 

2 59 

12375 

20.98 

12.58 

24.46 

239 

13375 

27.52 

6.89 

. 28.37 

256 

14375 

34.65 

6.33 

35.22 

259 

12400 

21.43 

12.63 

24.88 

239 

13400 

27.81 

7.42 

28.78 

255 

14400 

34.86 

6.07 

35.38 

2 60 

12425 

21.63 

12.56 

25.01 

240 

13425 

28.09 

7.83 

29.16 

254 

14425 

35.00 

5.89 

35.49 

260 

12450 

21.46 

12.63 

24.90 

239 

13450 

28.34 

8.08 

29.47 

254 

14450 

34.89 

5.72 

35.35 

260 

12475 

21.19 

12.67 

24.69 

239 

13475 

28.46 

8.39 

29.67 

253 

14475 

34.70 

5.42 

35.12 

261 

12500 

21.15 

12.74 

24.69 

239 

13500 

28.91 

8.73 

30.20 

253 

14500 

34.76 

5.27 

35.16 

261 

12525 

21.32 

12.07 

24.90 

239 

13525 

29.45 

8.90 

30.77 

253 

14525 

34.74 

5.16 

35.12 

261 

12550 

21.48 

12.80 

25.01 

239 

13550 

30.16 

8.91 

31.45 

253 

14550 

34.70 

4.84 

35.03 

262 

12575 

21.46 

12.80 

24.99 

239 

13575 

31.38 

8.95 

32.63 

254 

14575 

34.78 

4.69 

35.09 

262 


12600 

21.72 

12.88 

25.25 

239 

13600 

32.51 

9.37 

33.83 

254 

14600 

34.67 

4.73 

34.99 

262 

12625 

22.08 

12.85 

25.55 

240 

13625 

32.55 

9.89 

34.03 

253 

14625 

34.31 

4.77 

34.64 

262 

12650 

22.34 

12.87 

25.78 

240 

13650 

32.42 

10.11 

33.96 

252 

14650 

33.89 

4.87 

34.24 

262 

12675 

22.76 

12.75 

26.09 

241 

13675 

32.43 

10.00 

33.93 

253 

14675 

33.46 

4.98 

33.83 

261 

12700 

22.75 

12.28 

25.85 

241 

13700 

32.15 

10.08 

33.69 

252 

14700 

33.57 

5.18 

33.97 

261 


12725 

22.54 

12. Cl 

25.54 

242 

13725 

32.12 

10.28 

33.72 

252 

14725 

34.36 

5.10 

34.74 

261 

12750 

22.59 

12.31 

25.73 

241 

13750 

32.12 

10.31 

33.73 

252 

14750 

34.97 

4.83 

35.30 

262 

12775 

22.98 

12.82 

26.31 

241 

13775 

32.02 

10.87 

33.81 

251 

14775 

35.10 

4.64 

35.41 

262 

12800 

23.21 

13.07 

26.64 

240 

13800 

31.90 

12.08 

34.12 

249 

14800 

35.10 

4.35 

35.37 

263 

12825 

22.97 

12.98 

26.38 

240 

13825 

31.76 

13.33 

34.44 

247 

14825 

35.14 

3.86 

35.35 

264 


12850 

23.17 

12.63 

26.39 

241 

13850 

31.75 

14.37 

34.85 

245 

14850 

35.22 

3.30 

35.38 

264 

12875 

23.86 

11.97 

26.69 

243 

13875 

31.89 

14.91 

35.20 

245 

14875 

35.25 

3.02 

35.38 

265 

12900 

24.30 

11.66 

26.95 

244 

13900 

32.32 

14.65 

35.49 

245 

14900 

35.32 

2.85 

35.44 

265 

12925 

24.52 

11.83 

27.22 

244 

13925 

32.85 

14.08 

35.74 

247 

14925 

35.40 

3.00 

35.52 

265 

12950 

24.53 

11.92 

27.27 

244 

13950 

33.24 

13.64 

35.92 

247 

14950 

35.22 

3.23 

35.37 

265 


12975 

24.63 

12. Cl 

27.40 

244 

13975 

33.53 

12.85 

35.91 

249 

14975 

35.05 

3.24 

35.20 

265 

13000 

24.75 

12. ce 

27.54 

244 

14000 

33.63 

11.87 

35.66 

250 

150CO 

35.11 

3.40 

35.27 

264 

13025 

24.90 

12.24 

27.74 

244 

14025 

33.69 

11.25 

35.52 

251 

15025 

35.67 

3.39 

35.84 

264 

13050 

25.26 

12.45 

28.16 

244 

14050 

33.65 

10.74 

35.32 

252 

15050 

36.14 

3.16 

36.27 

265 

13075 

25.63 

12.49 

28.51 

244 

14075 

33.77 

10.29 

35.30 

253 

15075 

36.08 

2.73 

36.18 

265 

13100 

26.21 

12.80 

25.17 

244 

14100 

34.03 

9.96 

35.46 

253 

15100 

36.04 

2.07 

36.10 

267 

13125 

26.96 

13.11 

29.98 

244 

14125 

34.23 

9.61 

35.55 

254 

15125 

35.85 

1.68 

35.89 

267 

13150 

27.25 

12.44 

29.96 

245 

14150 

34.36 

9.32 

35.61 

255 

15150 

35.42 

1.60 

35.45 

267 

13175 

27.18 

11.17 

79.39 

2*7 

1 4178 

74 « 

a 40 

?f .50 

2ft 

it 

ZZ.2Z 

1.02 

zz.zz 

- u £ 

13200 

27.07 

10.26 

28.95 

249 

14200 

34.63 

7.82 

35.50 

257 

1 5200 

35.36 

0.46 

35.37 

269 


13225 

27.08 

9.38 

28.66 

251 

14225 

34.60 

7.48 

35.40 

258 

15225 

35.30 

0.22 

35.30 

269 

13250 

27.12 

8.33 

28.37 

253 

14250 

34.65 

7.36 

35.42 

258 

15250 

35.26 

0.22 

35.26 

269 

13275 

26-88 

7.62 

27.94 

254 

14275 

34.67 

7.14 

35.40 

258 

15275 

35.48 

0.46 

35.48 

269 

13300 

26.61 

7.26 

27.59 

255 

14300 

34.70 

6.91 

35.38 

259 

15300 

35.40 

0.40 

35.41 

269 

13325 

26.61 

6.83 

27.47 

255 

14325 

34.59 

6.70 

35.24 

259 

15325 

35.40 

-0.09 

35.40 

270 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= ZONAL 

COMPONENT , 

MZ » MERIDIONAL 

COMPONENT , 

► MS - 

WINC SPEEO* 

THETA « 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/ JIMSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

2507 

04/23/65, 

0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





alt 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15350 

35.32 

-0.52 

35.33 

271 

16350 

21.38 

8.97 

23.18 

247 






15375 

35.06 

-0.58 

35.07 

271 

16375 

21.97 

9. 11 

23.79 

247 






15400 

35.00 

-0.73 

35.01 

271 

16400 

22.24 

9.44 

24.16 

247 






15425 

34.87 

-0.71 

34. 8B 

271 

16425 

22.13 

9.41 

24.04 

247 






15450 

34.83 

-0.43 

34.83 

271 

16450 

22.19 

9.44 

24.11 

247 







15475 

35.22 

-0.41 

35.22 

270 

16475 

22.65 

10.18 

24.83 

246 

15500 

35.46 

-0.46 

35.46 

271 

16500 

23.11 

9.95 

25.16 

246 

15525 

35.09 

-0.54 

35.09 

271 

16525 

23.36 

9.09 

25.06 

249 

15550 

34.47 

-0.79 

34.48 

271 

16550 

23.63 

9.31 

25.40 

248 

15575 

34.45 

-1.18 

34.47 

272 

16575 

23.62 

9.65 

25.51 

248 


15600 

34.30 

-1.57 

34.33 

272 

16600 

23.47 

9.40 

25.28 

248 

15625 

33.91 

-2.C3 

33.97 

273 

16625 

23.72 

9.38 

25.51 

248 

15650 

33.79 

-2.64 

33.90 

274 

16650 

23.88 

9.74 

25.79 

248 

15675 

33.64 

-2.81 

33.75 

275 

16675 

23.96 

9.90 

25.92 

247 

15700 

33.48 

-2.66 

33.59 

274 

16700 

23.95 

10.23 

26.04 

247 


15725 

32.96 

-2.85 

33.09 

275 

16725 

24.13 

10.69 

26.40 

246 

15750 

32.30 

-3.14 

32.45 

275 

16750 

25.00 

10.59 

27.16 

247 

15775 

31.49 

-3.20 

31.65 

276 

16775 

25.65 

10.01 

27.54 

248 

15800 

30.53 

-3.76 

3C.76 

277 

16800 

25.64 

9.03 

27.19 

250 

15825 

29.53 

-4.59 

29.88 

279 

16825 

25.32 

7. BO 

26.49 

253 


15850 

28.77 

-4.72 

29.15 

279 

16850 

25.56 

6.00 

26.26 

257 

15875 

28.45 

-4.63 

28.83 

279 

16875 

25.81 

4.82 

26.26 

259 

15900 

28.35 

-4.50 

28.71 

279 

16900 

25.64 

3.47 

25.87 

262 

15925 

28.06 

-3.96 

26.34 

270 

16925 

25.45 

2.45 

25.57 

264 

15950 

27.57 

-3.42 

27.78 

277 







15975 

26.75 

-3.C4 

26.93 

276 

16000 

25.63 

-2.74 

25.77 

276 

16025 

24.25 

-2.41 

24.37 

275 

16050 

23.17 

-1.64 

23.23 

274 

16075 

22.20 

-0.50 

22.21 

271 


16100 

21.34 

0.50 

21.35 

268 

16125 

20.34 

1.72 

20.41 

265 

16150 

19.61 

2.70 

19.79 

262 

16175 

18.82 

3.39 

19.13 

260 

16200 

19.08 

4.13 

19.52 

258 


16225 

20.02 

4.91 

20.62 

256 

16250 

20.47 

5.88 

21.30 

254 

16275 

20.93 

6.50 

21.91 

253 

16300 

21.46 

7.20 

22.63 

251 

16325 

21.38 

8.35 

22.95 

248 
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TABLE 11-92 


FPS-16 RADAR/JIMSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 





TEST NUMBER 

2503 04/23/65, 

, 1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 




ALT 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

TFETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

1025 

-7.70 

-0.44 

7.71 

86 

2C25 

-3.25 

-0.15 

3.25 

87 

3025 

-4.12 

0.95 

4.23 

1050 

-7.76 

-0.63 

7.79 

35 

2050 

-3.52 

-0 .12 

3.52 

flfl 

30 50 

-4.21 

0.62 

4.26 

1075 

-7.64 

-0.50 

7.66 

86 

2075 

-3.78 

-0.09 

3.78 

ee 

3075 

-4.43 

0.61 

4.47 

1100 

-7.28 

-0.24 

7.28 

88 

2100 

-4.08 

-0.04 

4.08 

89 

3100 

-4.44 

0.56 

4.47 

1125 

-6.82 

0.07 

6.82 

90 

2125 

-4.51 

-0.04 

4.51 

89 

3125 

-4.20 

0.38 

4.22 

1150 

-6 . 4 1 

0.27 

6.41 

92 

2150 

-4.66 

-0.12 

4.66 

88 

3150 

-3.77 

0.11 

3.77 

1175 

-5.85 

0.51 

5.87 

95 

2175 

-4.59 

-0.19 

4.59 

87 

3175 

-3.63 

-0.15 

3.63 

1200 

-5.23 

0.77 

5.28 

98 

2200 

-4.47 

-0.19 

4.47 

87 

3200 

-3.94 

-0.30 

3.95 

1225 

-4.49 

0.04 

4.57 

100 

2225 

-4.33 

-0.14 

4.33 

88 

3225 

-4.22 

-0.31 

4.24 

1250 

-3.84 

0.63 

3.89 

99 

2250 

-4.23 

-0.15 

4.23 

88 

3250 

-4.43 

-0.43 

4.45 

1275 

-3.57 

0.46 

3.60 

97 

2275 

-4.14 

-0.22 

4.14 

07 

3275 

-4.60 

-0.61 

4.64 

1 300 

-3.33 

0.47 

3.36 

96 

2300 

-3.98 

-0.26 

3.99 

86 

3300 

-4.73 

-0.55 

4.76 

1325 

-3.07 

0.44 

3.10 

90 

2325 

-3.98 

-0.28 

3.99 

86 

3325 

-4.66 

-0.48 

4.69 

1350 

-2.79 

0.48 

2.84 

100 

2350 

-4.21 

-0.16 

4.22 

88 

3350 

-4.69 

-0.65 

4.73 

1375 

-2.51 

0.41 

2.54 

99 

2375 

-4.56 

0.05 

4.56 

90 

3375 

-5.07 

-0.93 

5.15 

1400 

-2.59 

0.C3 

2.59 

90 

2400 

-4.89 

0.35 

4.90 

94 

3400 

-5.33 

-1.15 

5.45 

1425 

-2.89 

-0.42 

2.92 

82 

2425 

-5.08 

0.66 

5.12 

97 

3425 

-5.26 

-1.28 

5.41 

1450 

-2.97 

-0.94 

3.11 

72 

2450 

-5.05 

0.85 

5.12 

99 

3450 

-5.23 

-1.52 

5.45 

1475 

-3.10 

-1.38 

3.39 

66 

2475 

-5.00 

1.01 

5.10 

101 

3475 

-5.33 

-2.01 

5.69 

1500 

-3.16 

-1.55 

3.52 

64 

2500 

-4.90 

1.26 

5.06 

104 

3500 

-5.36 

-2.51 

5.92 

1525 

-3.19 

-1.67 

3.60 

62 

2525 

-4.74 

1.58 

4.99 

108 

3525 

-5.52 

-2.84 

6.21 

15 50 

-3.37 

-1.72 

3.78 

63 

2550 

-4.68 

1.72 

4.99 

110 

3550 

-5.66 

-2.93 

6 . 37 

1575 

-3.46 

-1.72 

3.86 

63 

2575 

-4.60 

1.59 

4.87 

1C9 

3575 

-5.65 

-2.77 

6.29 

1600 

-3.48 

-1.88 

3.96 

61 

2600 

-4.62 

1.24 

4.79 

105 

3600 

-5.70 

-2.56 

6.24 

1625 

-3.50 

-2.36 

4.22 

56 

2625 

-4.79 

1.17 

4.94 

104 

3625 

-5.76 

-2.20 

6.17 

1650 

-3.35 

-2.89 

4.43 

49 

2650 

-4.90 

1.31 

5.08 

1C5 

3650 

-5.59 

-1.74 

5.85 

1675 

-3.09 

-3.06 

4.34 

45 

2675 

-4.95 

1.51 

5.18 

107 

3675 

-5.49 

-1.50 

5.69 

1700 

-2.95 

-2.97 

4.19 

45 

2700 

-4.95 

1.73 

5.24 

109 

3700 

-5.50 

-1.34 

5.66 

1725 

-2.86 

-2.95 

4.11 

44 

2725 

-4.83 

1.70 

5.12 

1C9 

3725 

-5.32 

-1.34 

5.49 

1750 

-2.87 

-3.16 

4.27 

42 

2750 

-4.70 

1.68 

4.99 

no 

3750 

-5.20 

-1.30 

5.36 

1775 

-3.03 

-3.42 

4.56 

41 

2775 

-4.58 

1.87 

4.95 

112 

3775 

-5.14 

-1.05 

5.25 

1800 

-3.04 

-3.35 

4.53 

42 

2000 

-4.46 

2.07 

4.91 

115 

3800 

-4.81 

-1 .04 

4.93 

1825 

-2.96 

-3.C6 

4.26 

44 

2825 

-4.41 

2.18 

4.92 

116 

3825 

-4.46 

-1.27 

4.64 

1850 

-3.02 

-2.60 

3.98 

49 

2850 

-4.38 

2.35 

4.97 

118 

3850 

-4.19 

-1.42 

4.43 

1875 

-3.02 

-2.01 

3.63 

56 

2875 

-4.25 

2.33 

4.85 

118 

3875 

-3.91 

-1.52 

4. 19 

1900 

-2.90 

-1.49 

3.26 

63 

2900 

-4.28 

2.07 

4.75 

116 

3900 

-3.71 

-1.70 

4.08 

1925 

-2 .84 

-1.07 

3.03 

69 

2925 

-4.41 

1.85 

4.79 

113 

3925 

-3.74 

-1.85 

4.17 

1950 

-2.84 

-0.84 

2.96 

73 

2950 

-4.30 

1.51 

4.56 

1 C9 

3950 

-3.96 

-1.92 

4.40 

1975 

-3.06 

-0.63 

3.12 

78 

2975 

-4.18 

1.28 

4.37 

107 

3975 

-4.10 

-1 .97 

4.54 

2000 

-3.24 

-0.33 

3.26 

64 

3000 

-4.20 

1.25 

4.39 

106 

4000 

-4.10 

-2.14 

4.62 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

, WZ * MER! 

DI0NAL 

C0MP0NENT, HS * 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND OIRECTI0N 







FPS 

-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND 

VEL0C1TY 

PR0F ILE 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2503 

ALT 

04/23/65, 

WX 

1300Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

4025 

-4.16 

-2.41 

4.81 

60 

5025 

0.45 

-0.23 

0.51 

297 

6025 

0.69 

-0.73 

1.01 

4050 

-4 .40 

-2.43 

5.03 

61 

5050 

0.21 

-0.11 

0.24 

298 

6050 

0.59 

-0.85 

1.04 

4075 

-4.70 

-2.25 

5.21 

64 

5075 

0.28 

-0.09 

0.29 

287 

6075 

0.42 

-0.99 

1 .08 

4100 

-4.7 9 

-2.23 

5.29 

65 

5100 

0.50 

-0.14 

0.52 

285 

6100 

0.36 

-1.18 

1 .24 

4125 

-4.66 

-2.21 

5.15 

64 

5125 

0. 11 

-0.33 

0.35 

341 

6125 

0.51 

-1.09 

1 .20 

4150 

-4.3 7 

-2.13 

4.86 

64 

5150 

-0.36 

-0.52 

0.63 

34 

6150 

0.62 

-0.72 

0.95 

4175 

-4.19 

-2.12 

4.69 

63 

5175 

-0.20 

-0.48 

0.52 

23 

6175 

0.67 

-0.44 

0.80 

4200 

-4.20 

-t.84 

4.59 

66 

5200 

-0.28 

-0.37 

0.47 

37 

6200 

0.86 

-0.09 

0.86 

4225 

-4.24 

-1.46 

4.49 

71 

5225 

-0.41 

-0.40 

0.57 

46 

6225 

1.08 

0.17 

1 .09 

4250 

-4.30 

-1.14 

4.45 

75 

5250 

-0.39 

-0.62 

0.73 

32 

6250 

1.22 

0.21 

1.23 

4275 

-3.97 

-0.95 

4.09 

76 

5275 

-0.30 

-0.84 

0.89 

20 

6275 

1.19 

0.31 

1.23 

4300 

-3.41 

-0.84 

3.52 

76 

5300 

-0.35 

-1.11 

1.16 

17 

6300 

1.00 

0.60 

1.16 

4325 

-2.89 

-0.70 

2.97 

76 

5325 

-0.51 

-1.33 

1.42 

21 

6325 

0.85 

0.91 

1 .24 

4350 

-2.43 

-0.64 

2.51 

75 

5350 

-0.65 

-1.35 

1.50 

76 

6350 

0.92 

1.09 

1.43 

4375 

-1.97 

-0.74 

2.10 

69 

5375 

-0.71 

-1.32 

1.50 

28 

6375 

1.04 

1.30 

1.66 

4400 

-1.45 

-0.76 

1.63 

62 

5400 

-0.73 

-1.34 

1.52 

28 

6400 

0.97 

1.46 

1.76 

4425 

-1.07 

-0.69 

1.27 

57 

5425 

-0.83 

-1.32 

1.56 

32 

6425 

0.79 

1.58 

1 .76 

4450 

-0.87 

-0.84 

1.20 

46 

5450 

-0.96 

-1.16 

1.51 

40 

6450 

0.72 

1 .47 

1.63 

4475 

-0.90 

-1.C5 

1.38 

40 

5475 

-1.03 

-1.18 

1.56 

41 

6475 

0.92 

1.23 

1.54 

4500 

-0.90 

-1.28 

1.57 

35 

5500 

-0.93 

-1.35 

1.64 

34 

6500 

1.22 

1.20 

1.72 

4525 

-0.60 

-1.56 

1.67 

21 

5525 

-0.84 

-1.54 

1.76 

28 

6525 

1.40 

1.34 

1.94 

4550 

-0.35 

-1.80 

1.83 

11 

5550 

-0.79 

-1.75 

1.92 

24 

6550 

1.67 

1.42 

2.20 

4575 

-0.09 

-1.79 

1.79 

3 

5575 

-0.65 

-1.92 

2.03 

19 

6575 

2.10 

1.45 

2.55 

4600 

0.21 

-1.42 

1.44 

351 

5600 

-0.54 

-2.13 

2.20 

14 

6600 

2.45 

1.54 

2.90 

4625 

0.29 

-1.C1 

1.05 

344 

5625 

-0.48 

- 4.10 

2.23 

12 

6625 

2.54 

1.74 

3.08 

4660 

0.33 

-O.fel 

0.70 

331 

5650 

-0.44 

-4.00 

2.05 

12 

6650 

2.50 

1.96 

3.18 

4675 

0.25 

-0.22 

0.33 

312 

5675 

-0.42 

-1.60 

1.65 

14 

6675 

2.62 

1 .96 

3.27 

4700 

0.05 

-0.C9 

0.10 

333 

5700 

-0. 35 

-1.17 

1.22 

16 

6700 

2.87 

1.97 

3.48 

4725 

-0.02 

-0.C8 

0.08 

16 

5725 

-0.72 

-0.84 

0.86 

14 

6725 

3.16 

1.91 

3.69 

4750 

-0.14 

-0.C1 

C.14 

87 

5750 

-0.05 

-0.44 

0.45 

6 

6750 

3.41 

1.63 

3.78 

4775 

-0.33 

0.19 

C. 38 

120 

5775 

0.12 

-0.10 

0.22 

326 

6775 

3.57 

1.27 

3.79 

4800 

-0.48 

0.46 

0.67 

134 

5800 

0.30 

U.04 

0.30 

262 

6 SCO 

3.61 

0.98 

3.74 

4825 

-0.61 

0.55 

C. 82 

132 

5825 

0.53 

0.22 

0.58 

248 

6825 

3.31 

0.63 

3.37 

4850 

-0.67 

0.58 

C.88 

131 

5850 

0.95 

0.11 

0.95 

263 

6850 

3.11 

0.19 

3.11 

4875 

-0.64 

0.56 

0.85 

131 

5075 

1.24 

-0.32 

1.28 

284 

6875 

3.59 

-0.26 

3.60 

4900 

-0.73 

0.68 

1.00 

133 

5900 

1.31 

-0.61 

1.44 

295 

6900 

3.96 

-0.71 

4.03 

4925 

-0.67 

0.72 

C. 99 

137 

5925 

1.41 

-0.59 

1.53 

293 

6925 

3.91 

-0.86 

4.01 

4950 

-0.16 

0.39 

C. 42 

157 

5950 

1.34 

-0.72 

1.52 

298 

6950 

3.82 

-0.70 

3.89 

4975 

0.31 

0 . C 3 

0.31 

264 

5975 

1.07 

-0.77 

1.32 

3C6 

6975 

3.75 

-0.61 

3.80 

5000 

0.54 

-0.23 

0.58 

293 

6000 

0.85 

-0.68 

1.09 

308 

7000 

3.64 

-0.65 

3.70 


ALT = ALTITUDE, WX = Z0N AL C0MP0NENT, WZ - MEKIDI0NAL C0MP0NENT, WS = WINE SPEED, THETA a WIND DIRECTI0N 


THETA 

DEG 

103 

90 

90 

97 

95 


92 

87 

85 

86 
84 


62 

83 

84 
82 
79 


78 

76 

74 

69 

65 


63 
67 

64 
66 
69 


73 

74 
76 
76 
76 


78 

78 

74 

71 

69 


65 

63 

64 
64 
62 


THETA 

DEG 

316 

325 

337 

343 

335 


319 

303 

276 

261 

260 


255 

239 

223 

220 

219 


213 

206 

206 

217 

725 


226 
229 
235 
2 36 
235 


232 

233 
235 
2 39 
244 


250 

255 

759 

266 

274 


280 

282 

760 

279 

280 


TABLE 11-92 (con't) PAGE 395 

F PS- 16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2503 

04/23/65, 

1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

IETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

7025 

3.55 

-0.68 

3.61 

281 

8025 

2.22 

-5.35 

5.79 

337 

9025 

3.46 

-3.77 

5.12 

317 

7050 

3.47 

-0.77 

3.55 

282 

8050 

2.17 

-5.29 

5.72 

338 

5050 

3.56 

-3.37 

4.90 

313 

7075 

3.36 

-1.00 

3.51 

286 

8075 

1.99 

-5.50 

5.85 

34C 

5075 

3.66 

-3.09 

4.79 

310 

7100 

3.28 

-1.29 

3.53 

291 

8100 

1.95 

-5.63 

5.95 

341 

5100 

3.71 

-3.11 

4.84 

310 

7125 

3.21 

-1.42 

3.51 

294 

8125 

2.01 

-5.76 

6.10 

341 

5125 

3.74 

-3.09 

4.85 

309 

7150 

3.13 

-1.52 

3.48 

296 

8150 

2.19 

-5.92 

6.31 

339 

5150 

3.73 

-3.07 

4.83 

309 

7175 

3.16 

-1.62 

3.55 

297 

8175 

2.41 

-5.99 

6.46 

338 

9175 

3.71 

-3.09 

4.82 

310 

7200 

3.17 

-1.67 

3.58 

298 

8200 

2.61 

-6.15 

6.68 

337 

5200 

3.78 

-2.98 

4.81 

308 

7225 

3.10 

-1.76 

3.57 

299 

8225 

2.68 

-6.21 

6.76 

3 36 

5225 

4.05 

-2.69 

4.86 

303 

7250 

3.08 

-1.54 

3.63 

302 

8250 

2.59 

-6.14 

6.66 

337 

5250 

4.37 

-2.36 

4.97 

298 

7275 

2.96 

-2.14 

3.66 

306 

8275 

2.49 

-6.08 

6.57 

338 

5275 

4.39 

-2.39 

5.00 

298 

7300 

2.71 

-2.39 

3.61 

311 

8300 

2.41 

-5.98 

6.45 

338 

5300 

4.31 

-2.53 

5.00 

300 

7325 

2.45 

-2.55 

3.53 

316 

8325 

2.34 

-5.71 

6.17 

337 

5325 

4.27 

-2.30 

4.35 

2 98 

7350 

2.32 

-2.54 

3.44 

317 

8350 

2.22 

-5.37 

5.31 

337 

9350 

4.26 

-1.93 

4.68 

2 94 

7375 

2.28 

-2.52 

3.40 

318 

8375 

2.09 

-4.99 

5.41 

337 

5375 

4.25 

-1.67 

4.57 

291 


7400 

2.19 

-2.58 

3.38 

319 

8400 

2.15 

-4.99 

5.43 

3 36 

9400 

4.12 

-1.61 

4.42 

291 

7425 

2.14 

-2.70 

3.45 

321 

8425 

2.23 

-5.06 

5.53 

336 

9425 

3.86 

-1.49 

4.14 

291 

7450 

2.08 

-2.85 

3.53 

324 

0450 

2.30 

-4.90 

5.41 

335 

9450 

3.48 

-1.10 

3.65 

287 

7475 

1.87 

-2.91 

3.46 

327 

8475 

2.37 

-4.78 

5.34 

333 

9475 

3.26 

-0.92 

3.39 

286 

7500 

1.77 

-3.10 

3.57 

330 

8500 

2.39 

-4.9 4 

5.40. 

334 

9500 

3.22 

-1.04 

3.39 

288 

7525 

1.73 

-3.39 

3.81 

333 

8525 

2.34 

-4.97 

5.49 

335 

9525 

3.15 

-0.97 

3.30 

287 

7550 

1.58 

-3.57 

3.91 

336 

8550 

2.27 

-5.06 

5.55 

3 36 

9550 

3.22 

-0.98 

3.36 

207 

7575 

1 .46 

-3.74 

4.02 

338 

8575 

2.33 

-5.05 

5.56 

335 

9575 

3.22 

-1.24 

3.45 

291 

7600 

1.37 

-3.83 

4.07 

340 

8600 

2.39 

-4.95 

5.50 

334 

9600 

3.14 

-1.57 

3.51 

2 96 

7625 

1.32 

-3.95 

4.16 

341 

8625 

2.41 

-4.91 

5.47 

334 

9625 

3.22 

• -1.69 

3.63 

297 

7650 

1.20 

-4.C9 

4.26 

34 3 

8650 

2.36 

-4.88 

5.42 

334 

9650 

3.23 

-1.67 

3.63 

297 

7675 

1.16 

-4.29 

4.44 

345 

8675 

2.40 

-4.82 

5.38 

333 

9675 

3.08 

-1.77 

3.56 

300 

7700 

1.38 

-4.56 

4.77 

343 

8700 

2.47 

-4.64 

5.25 

332 

9700 

3.07 

-1.69 

3.51 

299 

7725 

1.65 

-4.88 

5.15 

341 

8725 

2.36 

-4.46 

5.04 

332 

9725 

3.31 

-1.49 

3.63 

294 

7750 

1.92 

-5.22 

5.56 

340 

8750 

2.27 

-4.28 

. 4.84 

332 

9750 

3.42 

-1.45 

3.71 

2 93 

7775 

2.09 

-5.36 

5.75 

338 

8775 

2.18 

-4.10 

4.64 

332 

9775 

3.34 

-1.46 

3.64 

293 

7800 

2.10 

-5.45 

5.R3 

389 

8800 

2.16 

-4.06 

4.60 

33 2 

9800 

3.36 

-1.63 

3.74 

2 96 

7025 

2.03 

-5.74 

6.09 

340 

8825 

2.31 

-4.13 

4.73 

331 

9825 

3.35 

-1.96 

3.88 

3 00 

7850 

2.09 

-5.95 

6.31 

34C 

8850 

2.48 

-4.17 

4.85 

329 

9850 

3.19 

-2.11 

3.83 

303 

7875 

2.08 

-5.89 

6.25 

340 

8875 

?. 59 

-u. i q 

4 . Q* 

no 

c °~'. 


r.i7 

3.72 

3CG 

7900 

2.05 

-5.75 

6.11 

340 

8900 

2.78 

-4.33 

5.14 

327 

99C0 

2.73 

-2.28 

3.56 

310 

7925 

1.98 

-5.71 

6.04 

341 

8925 

2.92 

-4.50 

5.37 

327 

9925 

2.34 

-2.14 

3.17 

312 

7950 

1.83 

-5.79 

6.08 

342 

8950 

2.94 

-4.52 

5.39 

327 

9950 

1.88 

-1.84 

2.64 

314 

7975 

1.93 

-5.73 

6.05 

341 

8975 

2.91 

-4.37 

5.25 

326 

9975 

1.54 

-1.66 

2.26 

317 

8000 

2.09 

-5.53 

5.91 

339 

9000 

3.14 

-4.09 

5.15 

322 

1COOO 

1.38 

-1.58 

2.10 

319 


ALT = ALTITUOE, WX * 20NAL C0MP0N6 NT , WZ = MERIOI0NAL C0MP0NE N T , WS * WIND SPEED, THETA = WIND DIRECT! 0N 


F PS-1 6 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
1 E ST NUMBER 2503 04/23/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

ws 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

10025 

1.44 

-1.61 

2.16 

318 

11025 

6.46 

-3.66 

7.43 

299 

12025 

5.39 

-8.15 

9.77 

326 

10050 

1.48 

-1.77 

2.31 

320 

11050 

6.55 

-3.84 

7.59 

300 

12050 

5.80 

-8.05 

9.92 

324 

10075 

1 .44 

-1.85 

2.35 

322 

11075 

6.65 

-3.86 

7.69 

300 

12075 

6.45 

-8.07 

10.33 

321 

10100 

1.39 

-1.85 

2.32 

323 

11100 

6.57 

-3.98 

7.68 

301 

12100 

6.85 

-8.15 

10.65 

320 

10125 

1.30 

-1.69 

2.13 

322 

11125 

6.50 

-4.33 

7.81 

303, 

12125 

6.97 

-8.53 

11 .02 

321 

10150 

1.16 

-1.43 

1. B4 

321 

11150 

6.39 

-4.57 

7.85 

305 

12150 

7.23 

-0.79 

11.38 

320 

10175 

0.96 

-1.27 

1.59 

323 

11175 

6.20 

-4.62 

7.73 

306 

12175 

7.60 

-8.87 

11.69 

319 

10200 

0.82 

-1.18 

1.44 

325 

11200 

6.00 

-4.59 

7.56 

307 

12200 

7.74 

-9.00 

11.87 

319 

10225 

0.86 

-1.28 

1.54 

326 

11225 

5.76 

-4.61 

7.38 

308 

12225 

7.57 

-9.05 

11 .80 

320 

10250 

0.99 

-1.51 

1.80 

326 

11250 

5.42 

-4.79 

7.23 

311 

12250 

7.29 

-9.22 

11.75 

321 

10275 

1.21 

-1.97 

2.31 

328 

11275 

5.25 

-4.97 

7.23 

313 

12275 

6.94 

-9.09 

11.44 

322 

10300 

1.45 

-2.33 

2.74 

328 

11300 

5.34 

-5.13 

7.41 

314 

123C0 

7.16 

-8.67 

11.24 

320 

10325 

1.60 

-2.33 

2.82 

32 5 

11325 

5.50 

-5.21 

7.58 

313 

12325 

8.25 

-8.09 

11.56 

314 

10350 

1.68 

-2.25 

2.81 

323 

11350 

5.74 

-5.16 

7.71 

312 

12350 

8.96 

-7.17 

11.48 

308 

10375 

1.97 

-2.10 

2.88 

317 

11375 

5.78 

-5.21 

7.79 

312 

12375 

9.40 

-6.52 

11 .44 

305 

10400 

2.62 

-1.90 

3.24 

306 

11400 

5.77 

-5.38 

7.89 

313 

12400 

9.88 

-6.20 

11.67 

302 

10425 

3.05 

-1.75 

3.52 

300 

11425 

5.55 

-5.67 

7.93 

315 

12425 

10.17 

-5.91 

11.77 

300 

10450 

3.17 

-1.89 

3.69 

301 

11450 

5. IB 

-5.95 

7.88 

319 

12450 

10.85 

-5.97 

12.39 

299 

10475 

3.36 

-1.93 

3.87 

300 

11475 

4.97 

-6.10 

7.07 

321 

12475 

11.63 

-5.61 

12.91 

296 

10500 

3.54 

-1.78 

3.96 

296 

11500 

4.74 

-6.31 

7.89 

323 

12500 

12.18 

-4.83 

13.10 

291 

10525 

3.69 

-1.69 

4.05 

294 

11525 

4.30 

-6.58 

7.86 

327 

12525 

12.59 

-4.79 

13.48 

291 

10550 

3.89 

-1.83 

4.30 

295 

11550 

4.01 

-6.70 

7.81 

329 

12550 

13.00 

-5.10 

13.97 

291 

10575 

4.20 

-1.99 

4.72 

295 

11575 

3.68 

-fa. 57 

7.53 

331 

12575 

13.45 

-5.13 

14.40 

291 

10600 

4.61 

-1.91 

4.99 

2 92 

1 1600 

3.05 

-6.54 

7.22 

335 

12600 

13.77 

-5.00 

14.65 

290 

10625 

4.68 

-2.C3 

5.10 

293 

11625 

2.58 

-6.64 

7.13 

339 

12625 

13.91 

-4.89 

14.74 

289 

10650 

4.65 

-2.22 

5.15 

295 

11650 

2.21 

-6.79 

7.14 

342 

12650 

14.04 

-4.91 

14.88 

289 

10675 

4.68 

-2.23 

5.18 

295 

11675 

1.94 

-6.93 

7.20 

344 

12675 

14.14 

-5.17 

15.06 

290 

10700 

4.94 

-2.14 

5.38 

293 

11700 

1.74 

-7.00 

7.22 

346 

12700 

14.52 

-5.34 

15.47 

290 

10725 

5.21 

-2.08 

5.61 

292 

11725 

1.55 

-7.05 

7.22 

347 

1 2725 

15.11 

-5.21 

15.98 

289 

10750 

5.52 

-2.12 

5.92 

291 

11750 

1.52 

-7.16 

7.32 

348 

12750 

15.63 

-5.12 

16.44 

288 

10775 

5.61 

-2.35 

6.09 

292 

11775 

1.49 

-7.33 

7.48 

348 

12775 

16.08 

-5.08 

16.67 

287 

10800 

5.45 

-2.44 

5.97 

294 

11800 

1.45 

-7.46 

7.60 

349 

12800 

16.38 

-4.88 

17.09 

206 

10825 

5.58 

-2.29 

6.03 

2 92 

11825 

1.74 

-7.69 

7.88 

347 

12825 

16.75 

-4.72 

17.40 

286 

10850 

5 .85 

-2.24 

6.27 

291 

11850 

2.27 

-8.01 

8.33 

344 

12850 

17.24 

-4.55 

17.83 

285 

10875 

6.00 

-2.53 

6.51 

293 

1 1875 

3.05 

-8.14 

8.69 

339 

12875 

17.78 

-4.28 

18.29 

283 


10900 

6.17 

-2.77 

6.77 

294 

11900 

3.70 

-7.89 

8.72 

335 

12900 

18.77 

-4.01 

19.19 

282 

10925 

6.30 

-2.87 

6.92 

294 

11925 

4.02 

-7.83 

8.80 

333 

12925 

19.66 

-3.80 

20.22 

281 

10950 

6.43 

-3.C2 

7. 10 

295 

11950 

4. 12 

-6.19 

9.17 

333 

12950 

20.65 

-3.84 

21.20 

280 

10975 

6.56 

-3. 12 

7.27 

295 

1 1975 

4.51 

-8.3 3 

9.47 

331 

12975 

21.94 

-3.86 

22.27 

280 

11000 

6.55 

-3.38 

7.37 

297 

12000 

5.10 

-8.27 

9.72 

328 

13000 

23.01 

-3.64 

23.29 

279 

ALT 

= ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ = MERIOI0NAL 

C0MP3NENT, 

WS = 

WIND SPEED, 

THETA =■ 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 11-92 (con't) 


FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROF IL E 
TEST NUMBER 2503 04/23/65. 1300Z, EASTERN TEST RANGE, 

WS THETA ALT WX WZ WS THETA 

M/SEC OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 


FL0RIOA 

ALT UX 

METERS M/SEC 


13125 

25.04 

-4.07 

25.37 

13150 

25.38 

-4.12 

25.71 

13175 

25.62 

-4.13 

25.95 

13200 

25.93 

-4.20 

26.27 

13225 

26.25 

-4.36 

26.62 

13250 

26. L5 

-4.68 

26.56 

13215 

25.93 

-5.22 

26.45 

13300 

25.31 

-5.50 

25.91 

13325 

24.08 

-5.38 

24.67 

13350 

23.04 

-5.16 

23.61 

1 3 375 

22.19 

-5.00 

22.74 

1 3400 

21.50 

-4.6 7 

22. CO 

13425 

20.76 

-4.50 

21.24 

13450 

19.88 

-4.66 

20.42 

13475 

19.22 

-4.79 

19.81 

13500 

18.66 

-4.92 

19.30 

13525 

18.10 

-4.93 

18.83 

13550 

17.85 

-4.91 

10.51 

13575 

17.39 

-5.C7 

16.11 

13600 

16.95 

-5.C3 

17.68 

13625 

16.65 

-4.96 

17.37 

13650 

16.27 

-4.93 

17.01 

13675 

16.00 

-4.56 

16.63 

13700 

16.00 

-3.57 

16.40 

1 3725 

16.36 

-2.56 

16.55 

13750 

16.76 

-1.82 

16.85 

13775 

17.39 

-0.86 

17.42 

13800 

18.03 

-0.24 

18.03 

13825 

18.73 

-0.38 

18.73 

13850 

19.88 

-0.45 

19.88 

13875 

21.34 

-0.22 

21.34 

13900 

22.75 

0.C7 

22.76 

13925 

23.75 

0.30 

23.75 

13950 

24.80 

0.36 

24.81 

13975 

25.38 

0.C9 

25.38 

14000 

24.96 

0.C8 

24.96 


25.17 266 
25.54 265 
24.91 265 


14150 

24.24 

2.12 

24.33 

14175 

23.92 

2.07 

24.01 

14200 

23.79 

2.07 

23.88 

14225 

23.99 

2.56 

24.12 

14250 

24.44 

2.63 

24.58 

1 4275 ‘ 

25.28 

2.41 

25.40 

14300 

26.29 

2.61 

26.42 

14325 

27.16 

2.88 

27.31 

14350 

27.81 

3.15 

27.99 

14375 

26.16 

3.37 

28.36 

1 4400 

28. 36 

3.59 

28.58 

14425 

28. 39 

3.89 

28.65 

14450 

28.65 

4.07 

28.94 

l 4475 

28.91 

4.22 

29.22 

1 4500 

29.30 

4.55 

29.65 

14525 

30.10 

5.25 

30.56 

14550 

30.69 

5.88 

31.25 

14575 

31.25 

6.58 

31.93 

14600 

31.70 

7.02 

32.47 

14625 

31.65 

6.52 

3Z.32 

14650 

31.24 

5.44 

31.71 

14675 

30.93 

4.41 

31.24 

14700 

30.45 

3.39 

30.63 

14725 

29.86 

2.41 

29.96 

14750 

29.41 

1.48 

29.44 

14775 

29.01 

0.91 

29.02 

14000 

28.47 

0.44 

28.48 

14825 

27.91 

-0.07 

27.91 

14850 

27.39 

-0.56 

27.40 

14875 

26.62 

-0.93 

26.64 

14900 

25.93 

-1.35 

25.97 

14925 

25.86 

-2.02 

25.94 

14950 

25.84 

-2.63 

25.97 

14975 

25.33 

-3.25 

25.54 

15C00 

25.01 

-3.32 

25.23 


ZfNAL COMPONENT, WZ - MERIDIONAL COMPONENT , WS = WINC SPEEO, 


WlNO DIRECTION 


ALT WX 

meters m/sec 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WlNO VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2503 04/23/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 

THETA ALT WX WZ WS THETA ALT WX 

OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC TEG METERS M/SEC 


-2.14 19.50 276 

-2.32 15.94 276 

-2.74 2C.01 ?7fl 

-2.C9 2C.41 276 

-1.12 2C . 8 7 273 


16900 2C.49 -0.55 
16925 21.15 -0.2B 
16950 21.22 -0.15 
16975 2C.27 -0.53 


ALT = ALTITUDE, WX * Z0NAL COMPONENT, WZ = MERIDIONAL COMPONENT, wS * W1NL SPEED, THETA = WIND DIRECTION 
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FPS-16 RADAR/JiMSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2508 

04/25/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CFG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

150 

-0.44 

9.51 

9.92 

177 

1150 

3.11 

11.71 

12.11 

195 

2150 

3.11 

3.34 

4.57 

223 

175 

-0.28 

10. AO 

10.41 

178 

1175 

3.17 

l i .60 

12.03 

195 

2175 

3.22 

3.15 

4.50 

225 

200 

-0.30 

10.80 

10.80 

178 

1200 

3.08 

11.49 

11.90 

195 

2200 

3.14 

3.09 

4.40 

225 

225 

-0.45 

11.17 

11.18 

177 

122S 

2.92 

11.14 

11.51 

194 

2225 

3.24 

3.12 

4.50 

226 

250 

-0.55 

11.50 

11.52 

177 

1250 

2.72 

10.76 

11.10 

194 

2250 

3.38 

3.20 

4.66 

226 

275 

-0.66 

11.67 

11.68 

177 

1275 

2.74 

10.45 

10.81 

195 

2275 

3.44 

3.25 

4.73 

226 

300 

-0.60 

11.84 

11.86 

177 

1300 

2.91 

10.04 

10.45 

196 

2300 

3.51 

3.28 

4.80 

227 

325 

-0.65 

12.13 

12.14 

177 

1325 

3.24 

9.95 

10.47 

198 

2325 

3.52 

3.51 

4.97 

225 

350 

-0.73 

12.56 

12.58 

177 

1350 

3.44 

9.85 

10.44 

199 

2350 

3.58 

3.65 

5.11 

224 

375 

-0.70 

12.86 

12.90 

177 

1375 

3.39 

9.78 

10.35 

199 

2375 

3.60 

3.83 

5.26 

223 


400 

-0.69 

13. C7 

13.09 

177 

1400 

3.38 

9.61 

10.19 

199 

2400 

3.80 

4.16 

5.64 

222 

425 

-0.71 

13.18 

13.20 

177 

1425 

3.39 

9.33 

9.93 

2C0 

2425 

4.18 

4.26 

5.97 

224 

450 

-0.78 

13.36 

13.38 

176 

1450 

3.38 

9.36 

9.95 

2C0 

2450 

4.26 

4.26 

6.03 

225 

475 

-0.78 

13.47 

13.49 

176 

1475 

3.30 

9.34 

9.90 

199 

2475 

4.25 

4.20 

5.97 

225 

500 

-0.74 

13.54 

13.56 

177 

1500 

3.25 

9.38 

9.93 

199 

2500 

4.22 

4.10 

5.89 

226 


525 

-0.54 

13.77 

13.78 

178 

1525 

3.28 

9.40 

9.95 

199 

2525 

4.36 

4.12 

6.00 

226 

550 

-0.34 

13.94 

13.94 

178 

1550 

3.23 

9.24 

9.79 

199 

2550 

4.51 

4.19 

6.16 

227 

575 

-0.18 

14.18 

14.18 

179 

1575 

3.18 

9.10 

9.64 

159 

2575 

4.47 

4.50 

6.34 

225 

600 

-0.05 

14.36 

14.36 

100 

1600 

3.13 

8.67 

9.21 

200 

2600 

4.58 

4.76 

6.61 

22 4 

625 

-0.14 

14.31 

14.31 

179 

162 5 

3.15 

8.31 

8.09 

201 

2625 

4.81 

4.77 

6.78 

225 


650 

-0.27 

14.21 

14.22 

179 

1650 

3.39 

8.21 

8.88 

202 

2650 

4.90 

4.85 

6.89 

225 

675 

-0.51 

14. C2 

14.03 

178 

1675 

3.61 

8.11 

8.88 

204 

2675 

4.99 

4.83 

6.94 

226 

700 

-0.74 

13.06 

13.88 

177 

1700 

3.78 

8.20 

9.03 

205 

2700 

5.00 

4.70 

6.86 

227 

725 

-0.85 

13.75 

13.78 

176 

1725 

3.77 

7.91 

8.77 

205 

2725 

4.99 

4.71 

6.86 

226 

750 

-0.62 

13.91 

13.92 

177 

1750 

3.70 

7.49 

8.35 

206 

2750 

5.15 

4.62 

6.92 

228 


775 

0.05 

14.12 

14.12 

180 

1775 

3.85 

7. AO 

8.34 

207 

2775 

5.12 

4.52 

6.83 

228 

800 

0.72 

14.16 

14.18 

183 

1800 

3.76 

7.30 

8.21 

207 

2800 

5.18 

4.60 

6.93 

228 

825 

1.12 

14. C8 

14.12 

184 

1825 

3.48 

7.ii 

7.92 

206 

2825 

5.50 

4.57 

7.15 

230 

850 

0.78 

13.60 

13.62 

103 

1850 

3.36 

6.92 

7.70 

206 

2850 

5.53 

4.57 

7.17 

230 

875 

0.30 

13. 12 

13.12 

181 

1875 

3.06 

6.69 

7.36 

204 

2875 

5.42 

4.67 

7.15 

229 

900 

0.48 

12.72 

12.73 

182 

1900 

2.97 

6.31 

6.98' 

205 

29C0 

5.21 

4.69 

7.01 

228 

925 

0.76 

12.44 

12.46 

183 

1925 

3.16 

5.95 

6.74 

208 

2925 

4.94 

4.63 

6.76 

227 

950 

1.28 

12.50 

12.57 

186 

1950 

3.47 

5.70 

6.68 

211 

2950 

4.93 

4.61 

6.75 

227 

975 

1.73 

12.41 

12.53 

188 

1975 

3.88 

5.40 

6.65 

215 

2975 

4.88 

4.63 

6.73 

226 

ICC? 

1 

1 2 . 3 * 

1 •> IQ 

1 ft a 

5nnn 

7(1 

4.9A 

6.20 

216 

3000 

4.94 

4.71 

6.82 

226 

1025 

1.94 

12. C8 

12.23 

189 

2025 

3.32 

4.54 

5.62 

216 

2025 

5.12 

4.75 

6.99 

227 

1050 

1.85 

11.77 

11.92 

189 

2050 

3.12 

4.10 

5.15 

217 

3050 

5.39 

4.61 

7.09 

229 

1075 

2.11 

11.68 

11.87 

190 

2075 

3.06 

3.75 

4.84 

219 

3075 

5.68 

4.26 

7.10 

233 

1100 

2.50 

11.69 

11.96 

192 

2100 

2.99 

3.39 

4.52 

221 

3100 

5.82 

3.89 

7.00 

2 36 

1125 

2.79 

11.69 

12.02 

193 

2125 

2.91 

3.31 

4.41 

221 

2125 

6.04 

3.81 

7.14 

236 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0N6 NT , 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NE NT , 

ws * 

WINC SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/JIMSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR2F ILE 






ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2508 

ALT 

04/25/65, 

WX 

1300Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3150 

6.32 

3.ea 

7.42 

238 

4150 

4.02 

3.74 

5.49 

227 

S 1 50 

9.54 

6.81 

11.72 

234 

3175 

6.40 

3.73 

7.41 

240 

4175 

4.13 

3.78 

5.60 

227 

5175 

9.29 

6.98 

n .62 

233 

3200 

6.32 

3.74 

7.34 

239 

4200 

4.17 

3.79 

5.63 

228 

5200 

8.96 

7.14 

11.46 

231 

3225 

6.20 

3.74 

7.25 

239 

4225 

4.43 

3.77 

5.82 

229 

5225 

8.77 

6.97 

11.20 

231 

3250 

5.88 

3.53 

6.86 

239 

4250 

4.48 

3.92 

5.96 

229 

5250 

8.71 

6.72 

11.00 

232 

3275 

5.75 

3.55 

6.76 

238 

4275 

4.55 

4.01 

6.07 

228 

5275 

8.48 

6.49 

10.68 

232 

3300 

5.77 

3.64 

6.82 

230 

4300 

4.63 

4.04 

6.14 

2 29 

5300 

8.53 

6.19 

10.54 

234 

3325 

5.44 

3.71 

6.59 

23 6 

4325 

4.32 

4.17 

6.00 

2 26 

5325 

8.67 

5.98 

10.53 

235 

3350 

5.17 

3.68 

6.34 

234 

4350 

4.31 

4.65 

6.34 

223 

5350 

8.55 

5.68 

10.26 

236 

3375 

4.98 

3.47 

6.07 

235 

4375 

4.43 

4.95 

6.64 

22 2 

5375 

8.32 

5.42 

9.92 

237 

3400 

4.80 

3.37 

5.87 

235 

4400 

4.43 

5.05 

6.72 

221 

54C0 

8.30 

5.21 

9.80 

238 

3425 

4.93 

3.29 

5.92 

236 

4425 

4.45 

5.25 

6.88 

22 0 

5425 

8.17 

4.82 

9.49 

239 

3450 

4.99 

2.98 

5.81 

239 

4450 

4.54 

5.24 

6.93 

2 21 

5450 

7.91 

4.65 

9.18 

239 

3475 

4.96 

2.85 

5.72 

240 

4475 

4.46 

5.18 

6.84 

221 

5475 

7.78 

4.33 

8.90 

241 

3500 

5.01 

2.83 

5.75 

240 

4500 

4.57 

5.40 

7.07 

220 

55CO 

7.49 

3.71 

8.36 

244 

3525 

4.95 

2.91 

5.74 

239 

4525 

5.00 

5.43 

7.38 

222 

5525 

7.46 

3.53 

8.26 

244 

3550 

4.90 

3.12 

5.81 

237 

4550 

5.30 

5.30 

7.49 

225 

5550 

7.32 

3.24 

8.01 

246 

3575 

5.04 

3.C2 

5.87 

239 

4575 

5.51 

5.45 

7.75 

225 

5575 

6.95 

2.93 

7.54 

247 

3600 

5.17 

2.87 

5.91 

241 

4600 

5.68 

5.17 

7.68 

228 

5600 

6.44 

2.23 

6.82 

251 

3625 

5.29 

2.97 

6.07 

240 

4625 

5.88 

4.68 

7.51 

231 

5625 

6.38 

1.96 

6.67 

253 

3650 

5.43 

3.C2 

6.21 

241 

4650 

6.67 

4.30 

7.94 

237 

5650 

6.51 

2.20 

6.87 

251 

3675 

5.40 

3.23 

6.29 

239 

4675 

7.54 

4.27 

8.66 

240 

5675 

6.19 

2.03 

6.51 

252 

3700 

5.51 

3.52 

6.53 

237 

4700 

7.85 

3.95 

8.79 

243 

5700 

5.95 

1.89 

6.24 

25? 

3725 

5.83 

3.60 

6.85 

238 

4725 

8.33 

3.47 

9.02 

247 

5725 

6.03 

1.81 

6.29 

253 

3750 

6.06 

3.69 

7.10 

238 

4750 

9.04 

3.20 

9.59 

250 

5750 

6.06 

1.57 

6.26 

255 

3775 

6.05 

3.56 

7.02 

239 

4775 

9.68 

2.70 

10.05 

254 

5775 

5.86 

1.49 

6.05 

2 56 

3800 

5.78 

3.68 

6.85 

237 

4800 

10.35 

2.45 

10.64 

257 

5800 

5.51 

1.52 

5.72 

2 54 

3825 

5.43 

4.35 

6.95 

231 

4025 

10.87 

2.50 

11.16 

257 

5825 

5.37 

1.81 

5.66 

251 

3850 

5.04 

4.88 

7.02 

226 

4850 

11.22 

2.34 

11.46 

258 

5650 

5.28 

1.97 

5.63 

249 

3875 

4.58 

5.26 

6.98 

221 

4875 

11.41 

2.23 

11.63 

259 

5875 

5.12 

1.86 

5.45 

250 

3900 

4.40 

5.60 

7.12 

218 

4900 

11.15 

2.75 

11.49 

256 

5900 

5.16 

1.84 

5.48 

2 50 

3925 

4.36 

5.56 

7.07 

218 

4925 

10.84 

3.55 

11.41 

252 

5925 

5.12 

1.56 

5.36 

253 

3950 

4.31 

5.25 

6.80 

219 

4950 

10.77 

4.24 

11.58 

248 

5950 

5.30 

1.34 

5.47 

2 56 

3975 

4.45 

4.88 

6.61 

222 

4975 

10.52 

4.80 

11.57 

245 

5975 

5.54 

1.47 

5.73 

255 

4000 

4.26 

4.43 

6.15 

224 

5000 

10.18 

5.46 

11.55 

242 

6000 

5.86 

1.57 

6.07 

255 

4025 

3.86 

4.34 

5.81 

222 

5025 

10.16 

5.92 

11.76 

240 

6025 

6.15 

1.36 

6.30 

257 

4050 

3.87 

4.46 

5.90 

221 

5050 

10.07 

6.07 

11.76 

239 

6050 

6.08 

0.93 

6.15 

261 

4075 

3.92 

4.19 

5.74 

223 

5C75 

9.79 

6.05 

11.51 

238 

6075 

5.93 

0.72 

5.97 

263 

4100 

3.90 

4.11 

5.66 

223 

5100 

9.63 

6.31 

11.51 

237 

6100 

5.85 

0.75 

5.90 

263 

4125 

3.90 

4. 04 

5.61 

224 

5125 

9.62 

6.67 

11.71 

235 

6125 

6.00 

0.60 

6.04 

264 


ALT * ALTITUDE. WX = ZONAL COMPONENT, WZ 


MERIDIONAL COMPONENT, WS * HINC SPEED, THETA * WIND DIRECTION 
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FPS-16 RHOAR/JIRSPHERE WINO VELOCITY PREFILE 


ALT 

MX 

W l 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2508 

ALT 

04/25/65 

MX 

. 1300Z, 
MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

OEG 

6150 

6.13 

0.40 

6.14 

266 

7150 

11.32 

-3.16 

11.76 

285 

eiso 

12.41 

-2.71 

12.70 

282 

a i 75 

5.95 

0.23 

5,96 

268 

7174 

1 1 - 44 

-3,23 

l 1 no 

285 

5175 

12 = 29 

-2,16 

1 •> AO 

2S0 

6200 

5.73 

0.26 

5.74 

267 

7200 

11.75 

-*.20 

12.18 

285 

8200 

12.39 

-1.65 

12.50 

277 

6225 

5.72 

0.39 

5.73 

266 

7225 

11.80 

-3.07 

12.27 

284 

8225 

12.55 

-1.29 

12.61 

276 

6250 

5.70 

0.36 

5.71 

266 

7250 

11.89 

-2.97 

12.25 

284 

e250 

12.42 

-0.93 

12.46 

274 

6275 

5.58 

0.38 

5.59 

266 

7275 

11.84 

-2.99 

12.21 

284 

8275 

12.44 

-0.18 

12.44 

271 

6300 

5.52 

0.46 

5.54 

265 

7300 

11.75 

-3.15 

12.16 

285 

8300 

12.65 

0.43 

12.66 

268 

6325 

5.59 

0.61 

5.62 

264 

7325 

11.79 

-3.25 

12.23 

285 

8325 

12.53 

0.70 

12.55 

267 

6350 

5.52 

0.83 

5.58 

261 

7350 

11.86 

-3.21 

12.29 

285 

8350 

12.25 

1.06 

12.30 

265 

6375 

5.23 

1.27 

5.38 

256 

7375 

11.89 

-3.21 

12.32 

285 

8375 

12.24 

1.19 

12.30 

264 

6400 

4.93 

1.61 

5.19 

252 

7400 

11.94 

-3.23 

12.37 

265 

8400 

12.45 

1.31 

12.52 

264 

6425 

4.75 

1.60 

5.01 

251 

742 5 

11.80 

-3.30 

12.26 

285 

8425 

12.40 

1.60 

12.51 

262 

6450 

4.70 

1.31 

4.80 

254 

7450 

11.62 

-3.32 

12.09 

286 

8450 

12.38 

1.92 

12.53 

261 

6475 

4.60 

0.76 

4.66 

260 

7475 

11.34 

-3.46 

11.85 

287 

8475 

12.54 

2.07 

12.71 

260 

6 500 

4.45 

0.38 

4.47 

265 

7500 

11.07 

-3.60 

11.64 

288 

8500 

12.70 

2.33 

12.91 

259 

6525 

4.25 

0.35 

4.26 

265 

7525 

11.14 

-3.48 

1 1.67 

2e7 

8525 

12.06 

2.69 

13 .14 

258 

6550 

3.90 

0.35 

4.00 

265 

7550 

11.19 

-3.43 

11.71 

287 

8550 

12.77 

2.87 

13.09 

257 

6575 

4.10 

0.22 

4.11 

267 

7575 

11.16 

-3.49 

11.69 

287 

8575 

12.64 

3.01 

12.99 

256 

6600 

4.67 

0.01 

4.67 

270 

7600 

11.10 

-3.48 

11.63 

287 

e 60 o 

12.79 

3.31 

13.21 

255 

6625 

5.01 

0.C3 

5.01 

269 

7625 

11.08 

-3.62 

11.66 

288 

8625 

13.17 

3.74 

13.69 

2 54 

6650 

5.33 

0.C2 

5.33 

270 

7650 

11.10 

-3.62 

11.68 

280 

e650 

13.46 

4.10 

14.09 

253 

6675 

5.97 

- 0.12 

5.97 

271 

7675 

11.03 

-3.49 

11.57 

287 

8675 

13.93 

4.55 

14.65 

25? 

6700 

6.67 

-0.C9 

6.67 

271 

7700 

10.63 

-3.50 

11.19 

288 

e7oo 

14.64 

4.71 

15.38 

252 

6725 

7.17 

-0.13 

7.17 

271 

7725 

10.12 

-3.54 

10.72 

299 

e725 

14.80 

4.30 

15.41 

254 

6750 

7.69 

-0.13 

7.69 

271 

7750 

9.85 

-3.52 

10.46 

269 

8750 

14.60 

3.86 

15.11 

255 

6775 

8.16 

-0.32 

8.17 

272 

7775 

9.55 

-3.42 

10.15 

29C 

8775 

14.65 

3.39 

15.04 

257 

6800 

8.53 

-0.52 

8.55 

273 

7800 

9.41 

-3.24 

9.95 

289 

esco 

14.44 

3.09 

14.76 

258 

6825 

8.87 

-0.51 

8.08 

273 

7825 

9.47 

-3.09 

9.96 

288 

6825 

14.10 

3.06 

14.42 

258 

6850 

9.10 

-0.63 

5.12 

274 

7850 

9.50 

-3.07 

9.98 

2P8 

e85o 

14.00 

2.99 

14.32 

250 

6375 

9.50 

-0.81 

9.54 

275 

7075 

9.73 

-3.06 

10.20 

287 

8875 

14.01 

2.72 

14.27 

259 

6900 

9.89 

-0.96 

9.94 

275 

7900 

10.06 

-2.91 

10.47 

286 

8900 

14.03 

2.33 

14.22 

260 

6925 

10.02 

-1.42 

1C. 12 

270 

7925 

10.49 

-2.62 

10.81 

284 

8925 

14.18 

2.03 

14.32 

262 

6950 

10.30 

-1.92 

1C. 48 

280 

7950 

11.01 

-2.29 

11.25 

202 

8950 

14.47 

1.91 

14.59 

262 

6975 

10.68 

-2.33 

10.93 

282 

7975 

11.28 

-2.17 

11.49 

281 

8975 

14.66 

1.96 

14.79 

262 

7000 

10.77 

-2.78 

11.13 

204 

8000 

11.37 

-2.43 

11.62 

202 

9000 

14.73 

2.17 

14.89 

261 

7025 

10.78 

-2.97 

11.18 

285 

0025 

11.75 

-2.78 

12.07 

283 

9025 

14.82 

2.41 

15.02 

261 

7050 

10.77 

-3.12 

11.22 

286 

8050 

12.53 

-2.96 

12.88 

283 

9050 

14.98 

2.46 

15.18 

261 

7075 

10.91 

-3.07 

11.33 

286 

8075 

12.95 

-3.00 

13.29 

283 

9075 

15.13 

2.51 

15.33 

260 

7100 

11.04 

-2.92 

11.42 

285 

8100 

12.74 

-3.05 

13.10 

283 

9100 

15.30 

2.84 

15.64 

259 

7125 

11.09 

-3.02 

11.50 

285 

8125 

12.52 

-A. 96 

12.87 

283 

9125 

15.57 

3.25 

15.91 

250 

ALT 

* ALTITUDE, MX 

= Z0NAL C0HP0NENT, 

WZ * ME R I 0 I 0NAL 

C0MP0NE 

NT, MS « 

MINE SPEED, 

THETA * 

WINO DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 

VEL0CITY PR0FILE 










TEST NUMBER 

2508 

04/25/65 

, 1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FUJR1DA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9150 

15.77 

3.46 

16.15 

257 

10150 

19.07 

1.40 

19.13 

266 

11150 

25.76 

-5.33 

26.31 

282 

9175 

15.91 

3.49 

16.29 

257 

10175 

19.03 

1.49 

19.09 

265 

11175 

25.92 

-5.42 

26.48 

282 

9200 

15.06 

3.06 

16,15 

259 

10200 

18.96 

1.52 

19.02 

265 

11200 

26.22 

-5.38 

26.77 

281 

9225 

15.87 

2.43 

16.06 

261 

10225 

19. 19 

1.50 

19.24 

265 

11225 

26.56 

-5.47 

27.12 

281 

9250 

15.89 

2.19 

16.04 

262 

10250 

19.58 

1.76 

19.66 

265 

11250 

26.87 

-5.56 

27.44 

282 

9275 

16.00 

2.C4 

16.13 

263 

10275 

19.68 

C.05 

19.79 

264 

1 1275 

27.11 

-5.63 

27.69 

282 

9300 

15.94 

1.90 

16.06 

263 

10300 

19.69 

2.22 

19.81 

263 

1 1300 

27.19 

-5.75 

27.79 

282 

9325 

15.94 

1.01 

16.04 

263 

10325 

19.69 

2.31 

19.02 

263 

1 1325 

27.32 

-5.74 

27.92 

262 

9350 

15.85 

1.59 

15.93 

264 

10350 

19.51 

2.20 

19.64 

263 

11350 

27.17 

-5.70 

27.76 

282 

9375 

15.62 

1.42 

15.69 

265 

10375 

19.55 

1.94 

19.65 

264 

11375 

26.85 

-5.76 

27.46 

2 82 

9400 

15.44 

1.10 

15.48 

266 

1 0400 

19.83 

1.58 

19.89 

265 

11400 

26.54 

-5.66 

27.14 

282 

9425 

15.17 

0.79 

15.19 

267 

10425 

20.15 

1.31 

20.20 

266 

11425 

26.45 

-5.54 

27.0 2 

282 

9450 

15.09 

0.68 

15.10 

267 

10450 

20.39 

0.88 

20.41 

267 

11450 

26.43 

-5.42 

26.98 

281 

9475 

15.37 

0.57 

15.30 

268 

10475 

20.44 

41.56 

20.45 

268 

1 1475 

26.40 

-5.38 

26.94 

281 

9500 

15.63 

0.36 

15.63 

269 

10500 

20.59 

0.21 

20.59 

269 

11500 

26.08 

-5.33 

26.62 

281 

9525 

15.58 

0.C9 

15.50 

269 

10525 

20.76 

-0.24 

20.76 

270 

1 1525 

25.72 

-5.29 

26.25 

281 

9550 

15.55 

- 0.12 

15.55 

270 

10550 

20.90 

-0.49 

20.91 

271 

1 1550 

25.41 

-5.32 

25.96 

202 

9575 

15.74 

-0.35 

15.74 

271 

10575 

21.20 

-0.93 

21.22 

272 

11575 

24.85 

-5.41 

25.44 

202 

9600 

15.97 

-0.57 

15.98 

272 

10600 

21.35 

-1.24 

21.38 

273 

11600 

24.62 

-5.64 

25.26 

283 

9625 

16.17 

-0.79 

16.19 

273 

10625 

21.20 

-1.32 

21.24 

273 

l 1625 

24.47 

-5.46 

25.07 

202 

9650 

16.58 

-0.74 

16. 6G 

272 

10650 

21.24 

-1.41 

21.28 

274 

11650 

24.42 

-5.00 

24.93 

281 

9675 

16.94 

-0.76 

16.95 

272 

10675 

21.44 

-1.52 

21.49 

274 

11675 

24.43 

-4.86 

24.91 

281 

9700 

16.92 

-0.96 

16.95 

273 

10700 

21.78 

- 1.86 

21.86 

275 

11700 

24.31 

-4.71 

24.76 

201 

9725 

17.09 

-1.15 

17.13 

274 

10725 

22.17 

-2.33 

22.29 

276 

11725 

24.18 

-4.42 

24.58 

280 

9750 

17.59 

-1.18 

17.63 

274 

10750 

22.52 

-2.62 

22.68 

276 

11750 

23.98 

-4.15 

24.34 

280 

9775 

18.25 

-1.C5 

18.28 

273 

10775 

22.74 

-2.83 

22.92 

277 

11775 

2 3.86 

-3.78 

24.16 

279 

9000 

18.61 

-1.03 

18.64 

273 

10800 

22.67 

-3.25 

22.90 

278 

1 1800 

23.73 

-3.49 

23.99 

278 

9825 

19.01 

- 0.88 

19.03 

272 

10825 

23.01 

-3.56 

23.29 

279 

11825 

23.49 

-3.01 

23.68 

277 

9850 

19.58 

-0,56 

19.50 

271 

10850 

23.44 

-J .61 

23.72 

279 

11850 

2 3.00 

-2.29 

23.11 

276 

9875 

19.67 

-0.25 

19.67 

271 

10875 

23.63 

-3.40 

23.87 

276 

11875 

22.44 

-1.69 

22.50 

274 

9900 

19.58 

0.16 

19.58 

269 

10900 

23.92 

-3.39 

24.16 

278 

11900 

22.38 

- 1.22 

22.42 

273 

9925 

19.43 

0.59 

19.44 

268 

10925 

24.17 

-3.02 

24.47 

279 

11925 

22.56 

-0.56 

22.57 

271 

9950 

19.19 

0.78 

19.21 

267 

10950 

24.53 

-4.05 

24.86 

279 

11950 

22.70 

0.12 

22.70 

270 

9975 

19.21 

0.54 

19.23 

267 

10975 

24.68 

-4.06 

25.01 

279 

11975 

22.04 

0.58 

22.64 

268 

10000 

19.30 

1.16 

19.33 

266 

11000 

24.74 

-4.27 

25.11 

280 

12000 

22.88 

0.89 

22.90 

268 

10025 

19.07 

1.39 

19.12 

266 

11025 

2 5.00 

-4.65 

25.42 

28C 

12025 

22.61 

1 .05 

22.63 

267 

10050 

19.09 

1.57 

15.15 

265 

11050 

25.00 

-4.86 

25.47 

281 

12050 

22.41 

1.29 

22.45 

267 

10075 

19.29 

1.68 

19.36 

265 

1 1075 

25.14 

-4.87 

25.60 

281 

1 2075 

22.56 

1 .47 

22.61 

266 

10100 

19.17 

1.66 

19.24 

26 5 

11100 

25.46 

-5.06 

25.96 

281 

1 2 ICO 

22.05 

1.80 

22.92 

265 

10125 

19.07 

1.47 

19.13 

265 

1 1 125 

25.62 

-5.27 

26.16 

281 

12125 

23.50 

2.16 

23.68 

265 

ALT 

=* ALTITUDE, MX 

= ZPNAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ * MERIDIONAL 

C0MP0NE NT , MS * 

MINE SPEED, 

THETA = 

MIND D1RECT10N 
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F PS-1 6 PADAft/JIMSPHERE WINO VEL0CITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2508 

ALT 

04/25/65 

WX 

, 1300Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
TI-ETA 

, FL0RIUA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

C EG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12150 

24.34 

2.10 

24.43 

265 

13150 

24.79 

-1.16 

24.82 

273 

14150 

19.42 

-6.59 

20.51 

289 

12175 

24.67 

1.72 

24.73 

266 

13175 

24.23 

-0.89 

24.24 

272 

14175 

19.39 

-6.40 

20.41 

288 

12200 

25.12 

1.37 

25.15 

267 

1 3200 

23. Q7 

-0.91 

23.88 

272 

14200 

19.45 

-6.15 

20.39 

287 

12225 

25.66 

1.24 

25.69 

267 

13225 

23.45 

-0.34 

23.47 

272 

14225 

19.36 

-5.98 

20.26 

287 

12250 

26.14 

1.C3 

26.16 

268 

13250 

23.09 

-1.28 

23.12 

273 

14250 

19.14 

-5.91 

20.03 

287 

12275 

26.33 

0.76 

26.34 

268 

13275 

22.98 

-1.82 

23.05 

2 74 

14275 

19.14 

-5.75 

19.99 

287 

12300 

26.57 

0.41 

26.58 

26 9 

13300 

22.54 

-2.09 

22.64 

275 

14300 

19.42 

-5.82 

20.27 

286 

12325 

26.77 

-0.19 

26.77 

270 

13325 

22.07 

-2.44 

22.20 

2 76 

14325 

19.45 

-6.11 

20.39 

287 

12350 

26.92 

-0.37 

26,92 

271 

13350 

21.77 

-c.87 

21.96 

277 

1 4 350 

19.69 

-6.56 

20.76 

288 

12375 

27.12 

-0.e9 

27.13 

272 

1 3375 

21.36 

-3.23 

21.60 

278 

14375 

20.02 

-6.67 

21.10 

288 

12400 

27.12 

-1.47 

27.16 

273 

1 3400 

20.69 

-3.28 

20.95 

279 

144C0 

19.92 

-7.09 

21.15 

289 

12425 

27.28 

-1.27 

27.32 

273 

13425 

20.15 

-3.31 

20.42 

279 

14425 

19.61 

-7.85 

21.12 

292 

12450 

27.45 

-1.74 

27.51 

273 

13450 

20.27 

-3.83 

20.63 

281 

14450 

19.41 

-7.43 

20.78 

291 

12475 

27.60 

-2.54 

27.71 

275 

13475 

20, 58 

-4.21 

2 1.00 

2ei 

14475 

19.20 

-6.75 

20.35 

289 

12500 

27.86 

-3.49 

28.07 

277 

1 3500 

20.94 

-4.35 

2 1.39 

282 

14500 

18.55 

-6.38 

19.62 

289 

12525 

28.03 

-4.10 

28.32 

278 

13525 

21.38 

-4.45 

21.84 

28 2 

14525 

18.10 

-5.98 

19.06 

288 

12550 

28.35 

-4.6 7 

28.73 

279 

13 550 

21.65 

-4.44 

22.10 

281 

14550 

17.61 

-5.77 

18.72 

288 

12575 

28.40 

-5.C8 

28.85 

280 

13575 

22.69 

-5.31 

23.30 

283 

14575 

17.13 

-5.67 

18.04 

288 

12600 

27.87 

-5.10 

28.34 

280 

1 3600 

23.58 

-6.04 

24.34 

284 

14600 

16.79 

-5.33 

17.62 

287 

12625 

27.31 

-5.27 

27.81 

281 

13625 

24.57 

-5.74 

25.23. 

283 

14625 

16.72 

-4.55 

17.33 

285 

12650 

27.00 

-5.21 

27.50 

281 

1 3650 

25.53 

-5.50 

26.11 

282 

14650 

16.57 

-4.01 

17.05 

283 

12675 

26.62 

-4.90 

27.07 

280 

13675 

25.75 

-5.61 

26.35 

282 

14675 

16.43 

-4.14 

16.95 

284 

12700 

26.07 

-4.56 

26.46 

280 

13700 

26.25 

-5.75 

26.87 

282 

14700 

16.74 

-4.03 

17.22 

283 

12725 

25.79 

-4.34 

26.15 

279 

1 3725 

26.90 

-5.52 

27.46 

281 

14725 

16.84 

-3.83 

17.27 

283 

12750 

25.39 

-4.31 

25.75 

279 

13750 

27.30 

-5.62 

27.88 

281 

14750 

16.34 

• -3.20 

16.65 

281 

12775 

24.80 

-3.82 

25.09 

279 

13775 

27.03 

-6.08 

27.71 

282 

14775 

16.00 

-2.36 

16.18 

278 

12800 

24.34 

-2.96 

24.52 

277 

13800 

26.35 

-6.30 

27.09 

283 

14BC0 

15.88 

-1.99 

16.01 

277 

12825 

24.35 

-2. 03 

24.43 

275 

1 3825 

26.04 

-6.30 

26.79 

283 

14825 

15.90 

-1.86 

16.01 

276 

12850 

24.62 

-1.31 

24.65 

273 

13850 

25.58 

-6.52 

26.40 

284 

14 850 

15.82 

-1.61 

15.90 

2 76 

12875 

24.56 

-0.74 

24.57 

272 

13875 

25.05 

-6.84 

25.97 

285 

14875 

15.67 

-1.46 

15.73 

275 

12900 

24.57 

-1.C4 

24.60 

272 

13900 

24.57 

-6.74 

25.48 

2e5 

149C0 

15.52 

-1.34 

15.58 

275 

12925 

24.65 

-1.73 

24.71 

274 

13925 

24.00 

-0.34 

24.96 

286 

14925 

15.38 

-1.02 

15.42 

2 74 

12950 

24.55 

-2.28 

24.66 

275 

13950 

22.95 

-7.24 

24.06 

287 

14950 

15.30 

-0.55 

15.31 

272 

ii* 1 5 


~C •n'r 

. 3u 

Z i i 

1 zziz 

Z2 .21 

7.12 

2 2.'.', 

27*7 

\ 

15.29 

-rt co 

1C ->i 

■>7"> 

13000 

24.00 

-3.33 

24.23 

278 

14000 

21.60 

-7.46 

22.85 

289 

15000 

14.90 

-1.11 

14.94 

274 

13025 

23.74 

-3.67 

24.02 

279 

14025 

21.22 

-7.18 

22.40 

289 

15025 

14.74 

-0.38 

14.74 

271 

13050 

23.84 

-3.51 

24.10 

278 

14050 

20.79 

-6.84 

21.89 

288 

1 5050 

14.71 

0.11 

14.72 

269 

13075 

23.89 

-2.94 

24.07 

277 

14075 

20.10 

-6.75 

21.21 

288 

15075 

14.54 

0.66 

14.56 

267 

13100 

23.98 

-2.47 

24.11 

276 

14100 

19.44 

-6.69 

20.56 

289 

15100 

14.36 

1.31 

14.42 

265 

13125 

24.55 

-1.91 

24.63 

274 

14125 

19.35 

-6.54 

20.43 

288 

15125 

14.43 

1.55 

14.52 

264 

ALT 

= ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ = MERID10NAL 

C0MP0NE NT 

, WS = 

WINC SPEED, 

THETA = WINO DIRECTI 0N 








FPS 

-16 RA0AR/J1MSPHERE WINC 

VEL0C IT Y 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

2508 

04/25/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

TI-ETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15150 

14.52 

1.95 

14.65 

262 

16150 

14.14 

-4.53 

14.85 

288 

17150 

4.76 

-2.90 

5.58 

301 

15175 

14.72 

2.45 

14.93 

260 

16175 

13.87 

-4.51 

14.58 

288 

17175 

4.04 

-3.47 

5.33 

311 

15200 

15.02 

2.66 

15.2f> 

260 

16200 

13.22 

-4.13 

13.85 

287 

172C0 

3.71 

-3.75 

5.27 

315 

15225 

15.19 

2.74 

15.44 

260 

16225 

12.60 

-3.70 

1 3.13 

286 

17225 

3.46 

-3.49 

4.92 

315 

15250 

15.62 

2.80 

15.87 

260 

16250 

12.44 

-3.67 

12.97 

206- 

17250 

3.32 

-3.32 

4.70 

315 

15275 

15.80 

3.C3 

16.09 

259 

16275 

11.86 

-3.37 

12.33 

286 

17275 

3.60 

-3.80 

5.23 

316 

15300 

15.79 

3.C8 

16.09 

259 

16300 

11.00 

-2.60 

11.30 

283 

17300 

3.59 

-3.99 

5.37 

318 

15325 

16.10 

2.81 

16.34 

260 

16325 

10.45 

-1.81 

10.61 

280 

17325 

3.31 

-4.01 

5.20 

320 

15350 

16.29 

2.68 

16.51 

260 

16350 

9.97 

-1.61 

10.10 

279 

17350 

3.46 

-3.87 

5.19 

318 

15375 

16.59 

2.31 

16.75 

262 

16375 

9.61 

-1.02 

9.66 

276 

17375 

3.78 

-3.49 

5.14 

313 

15400 

16.72 

2.32 

16.88 

262 

16400 

9.61 

-0.62 

9.63 

274 






15425 

17.40 

2.75 

17.62 

261 

16425 

9.60 

-0.72 

9.63 

2 74 






15450 

18.32 

3. Cl 

18.57 

260 

16450 

9.40 

-1.12 

9.46 

277 






15475 

18.85 

2.53 

19.02 

262 

16475 

8.87 

-1.21 

8.95 

278 






15500 

19.38 

2.57 

19.55 

262 

16500 

8.52 

-0.90 

8.56 

276 







15525 

19.77 

2.46 

19.92 

263 

16525 

8.39 

-0.69 

8.42 

275 

15550 

20.03 

1.69 

2C.10 

265 

16550 

8.17 

-0.09 

8.21 

276 

15575 

20.21 

1.20 

2C.25 

266 

16575 

8.13 

-1.62 

8.29 

281 

15600 

20.03 

0.21 

20.04 

269 

16600 

7.92 

-1.42 

8.04 

28C 

15625 

19.30 

-0.86 

19.32 

272 

16625 

7.60 

-0.92 

7.66 

277 


15650 

18.26 

-i.e6 

ie.35 

276 

16650 

7.26 

-0.67 

7.29 

275 

15675 

17.10 

-1.81 

17.20 

276 

16675 

6.94 

-0.24 

6.95 

272 

15700 

16.96 

-1.63 

17.04 

275 

16700 

6.96 

-0.14 

6.97 

271 

15725 

17.76 

-2.C9 

17.89 

277 

16725 

6.78 

-0.31 

6.79 

272 

15750 

18.15 

-2.75 

18.36 

278 

16750 

6.64 

-0.34 

6.65 

273 


15775 

18.68 

-3.13 

18.94 

279 

16775 

6.82 

-0.16 

6.82 

271 

15800 

19.11 

-3.C4 

19.35 

279 

16800 

6.97 

-0.29 

6.98 

2 72 

15825 

19.18 

-3.10 

19.43 

279 

16825 

7.11 

-0.48 

7.13 

2 74 

15850 

19.71 

-3.57 

20.03 

280 

16850 

6.94 

-0.37 

6.95 

273 

15875 

19.86 

-3.95 

20.25 

281 

16875 

7.02 

-0.35 

7.03 

273 


15900 

19.87 

-4.C5 

2C.28 

281 

16900 

7.29 

-0.39 

7.30 

273 

15925 

19.97 

-4.53 

20.48 

283 

16925 

7.25 

-i .08 

7.33 

278 

15950 

19.56 

-4.50 

2C.07 

283 

16950 

6.99 

-1.36 

7.12 

281 

15975 

18.98 

-4.72 

19.56 

284 

16975 

6.51 

-1.63 

6.71 

284 

16000 

18.62 

-5.93 

19.54 

287 

17000 

6.34 

-2.14 

6.69 

288 


16025 

18.13 

-6.24 

19.18 

289 

17C25 

6.00 

-2.17 

6.38 

290 

16050 

17.41 

-5.71 

18.32 

288 

17050 

5.78 

-2.05 

6.13 

289 

16075 

16.43 

-5.42 

17.30 

288 

17075 

5.66 

-2.09 

6.03 

29C 

16100 

14.44 

-5.C3 

15.29 

289 

17100 

5.81 

-2.92 

6.50 

296 

16125 

13.72 

-4.72 

14.51 

289 

17125 

5.62 

-2.91 

6.33 

297 


ALT = ALTITUDE, WX = Z0NAL C0MP0NENT, WZ * MERIOI0NAL C0MP0NENT, 


WS * WIND SPEED* THETA a WIND DIRECT 1 0N 
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TABLE I [-94 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHE RE WIND VEL0CITY PReFILE 


ALT 

ieters 

MX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC OEG 

2573 i 

ALT 

METERS 

04/26/65 < 
WX 

M/SEC 

► 1300Z * 
WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
CEG 

FL0RIOA 

ALT 

meters 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

350 

375 

400 

425 

450 

-6.22 

-6.19 

-6.07 

-5.75 

-5.57 

2.43 

2.44 
2.39 
2.27 
2.13 

6.68 

6.65 

6.53 

6.18 

5.97 

ill 

111 

111 

111 

111 

1350 

1375 

1400 

1425 

1450 

-1.85 

-1.48 

-1.20 

-1.29 

-1.34 

-0.11 

-0.17 

-0.41 

-0.89 

-1.11 

1.85 

1.48 

1.27 

1.57 

1.74 

86 

03 

71 

55 

50 

2350 
2 3 75 
2400 
2425 
2450 

-1.94 

-2.31 

-2.97 

-3.61 

-4.05 

-1.51 

-1.64 

-1.75 

-1.79 

-1.87 

2.46 
2.84 
3.44 
4.03 

4.46 

52 

55 

59 

63 

65 

475 

500 

525 

550 

575 

-5.27 

-5.08 

-5.09 

-5.10 

-5.21 

1.87 
1.70 
1.74 
1.76 

1.88 

5.59 

5.36 

5.38 

5.39 
5.53 

109 

108 

109 

109 

110 

1475 

1500 

1525 

1550 

1575 

-1.32 

-1.28 

-1.12 

-0.92 

-0.96 

-0.85 

-0.48 

U.01 

0.51 

0.53 

1.58 
1.36 
1.12 
1.05 
1. 10 

57 

69 

90 

119 

119 

2475 
2 500 
2525 
2550 
2575 

-4.39 

-4.65 

-4.80 

-4.80 

-4.85 

-1.98 

-1.91 

-1.82 

-1.64 

-1.45 

4.82 

5.03 

5.14 

5.07 

5.07 

66 

67 

69 

71 

73 

600 

625 

650 

675 

700 

-5.14 
-5.27 
-5.43 
-5 .48 
-5.63 

1.94 

1.85 

1.94 

1.88 

1.84 

5.50 

5.58 

5.77 

5.79 

5.92 

lie 

109 

109 

109 

106 

160D 

1625 

1650 

1675 

1700 

-1.16 

-1.43 

-1.55 

-1.65 

-1.76 

0.25 

-0.10 

-0.35 

-0.57 

-0.93 

1.20 

1.43 

1.59 

1.75 

1.99 

102 

86 

77 

71 

62 

2600 

2625 

2650 

2675 

2700 

-5.15 

-5.44 

-5.56 

-5.70 

-5.01 

-1.40 

-1.36 

-1.28 

-1.21 

-1.11 

5.33 

5.60 

5.70 

5.82 

5.92 

75 

76 

77 

78 

79 

725 

750 

775 

800 

825 

-5.56 

-5.46 

-5.57 

-5.48 

-5.48 

2.07 

2.04 

1.95 

2.10 

2.07 

5.93 

5.03 

5.91 

5.97 

5.86 

110 

110 

109 

111 

111 

1725 

1750 

1775 

1800 

1025 

-1.80 

-1.81 

-1.63 

-1.45 

-1.41 

-1.15 

-1.04 

-0.89 

-0.88 

-0.86 

2.14 

2.09 

1.86 

1.69 

1.65 

57 
60 
61 

58 
58 

2725 

2750 

2775 

2600 

2825 

-5.76 

-5.60 

-5.42 

-5.04 

-4.60 

-1.10 

-1.16 

-1.28 

-1.61 

-2.01 

5.86 

5.72 

5.57 

5.29 

5.02 

79 

78 

77 

72 

66 

850 

875 

900 

925 

950 

-5.46 

-5.13 

-4.94 

-4.79 

-4.26 

1.87 

1.51 

1.40 

1.66 

1.67 

5.77 

5.35 

5.13 

5.07 

4.58 

109 

106 

106 

109 

111 

1850 

1075 

1900 

1925 

1950 

-1.34 

-1.39 

-1.45 

-1.48 

-1.57 

-0.81 

-0.59 

-0.55 

-0.78 

’-0.91 

1.57 

1.52 

1.55 

1.67 

1.81 

59 
67 
69 
62 

60 

2850 
2875 
2 9C0 
2925 
2950 

-4.38 

-4.18 

-4.07 

-4.03 

-3.91 

-2.23 

-2.13 

-1.89 

-1.54 

-1.36 

4.91 

4.69 

4.49 

4.31 

4.14 

63 

63 

65 

69 

71 

975 

1000 

1025 

1050 

1075 

-4.10 

-4.66 

-5.47 

-5.92 

-5.63 

1.54 

1.64 

1.83 

1.61 

0.95 

4.38 

4.94 

5.77 

6.14 

5.71 

110 

109 

108 

105 

99 

1975 

2000 

2025 

2050 

2075 

-1.75 

-1.96 

-2.09 

-2.28 

-2.44 

-1.13 

-1.30 

-1.24 

-1.16 

-1.01 

2.08 

2.35 

2.43 

2.56 

2.64 

57 

56 

59 

63 

67 

2975 

3000 

2025 

3050 

3075 

-3.75 

-3.60 

-3.56 

-3.63 

-3.77 

-1.36 

-1.28 

-1.24 

-1.15 

-0.92 

3.99 

3.82 

3.77 

3.81 

3.88 

70 

70 

71 

72 
76 

1100 

1125 

1150 

1175 

1200 - 

-5.42 

-5.39 

-4.96 

-4.28 

-3.86 

0.49 

0.59 

0.81 

0.91 

1.26 

5.44 

5.42 

5.03 

4.37 

4.06 

95 

96 
99 

102 

108 

2100 

2125 

2150 

2175 

2200 

-2.55 

-2.54 

-2.41 

-2.30 

-2.17 

-0.02 

-0.77 

-0.75 

-0.78 

-0.80 

2.68 

2.66 

2.52 

2.43 

2.32 

72 

73 
73 
71 
70 

3100 

3125 

3150 

3175 

3200 

-3.77 

-3.69 

-3.71 

-3.61 

-3.49 

-0.74 

-0.72 

-0.74 

-0.61 

-0.59 

3.84 

3.76 

3.78 

3.66 

3.54 

79 

79 
78 

80 
80 

1225 

1250 

1275 

1300 

1325 

-3.85 

-3.81 

-3.11 

-2.38 

-2.03 

1.58 

1.57 

1.15 

0.54 

0.10 

4.16 

4.12 

3.32 

2.44 

2.03 

112 

112 

no 

103 

93 

2225 

2250 

2275 

2300 

2325 

-1.97 

-1.73 

-1.49 

-1.28 

-1.51 

-0.67 

-0.66 

-0.72 

-0.91 

-1.24 

2.08 

1.85 

1.66 

1.57 

1.96 

71 

69 

64 

54 

50 

3225 

3250 

3275 

3300 

3325 

-3.44 

-3.38 

-3.41 

-3.74 

-4.06 

-0.87 

-1.22 

-1.63 

-1.85 

-1.98 

3.55 

3.59 

3.78 

4.17 

4.52 

76 

70 

64 

63 

64 

ALT 

- altituoe, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NENI, 

, WZ * ME R 1 0 1 ZNAL 

C0MP0NENT, WS • 

WINC SP6E0, 

THETA » 

WIND O1RECTI0N 




ALT WX 
METERS M/SEC 

3350 -<..10 
3375 -3.95 
3400 -3.69 
3425 -3.63 
3450 -3.64 


3475 -3.61 
3500 -3.61 
3525 -3.57 
3550 -3.40 
3575 -3,45 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2573 04/26/65, 13002, EASTERN TEST RANGE, 


M/SEC M/SEC 


-2.15 

-2.35 

-2.44 

-2.57 

-2.65 


-2.44 
-2.16 
-1.76 
-1.34 
- I . C6 


4.63 

4.59 

4.43 

4.45 

4.50 


4.36 

4.21 


3.65 

3.61 


THE TA 
DEG 


62 

59 


alt 

METERS 

4350 

4375 

4400 

4425 

4450 


4475 

4500 

4525 

4550 

4575 


H/SEC M/SEC M/SEC 


- 6.00 

-6.14 

- 6.20 

-6.13 

- 6.10 


- 6.02 

-5.99 

-5.93 

-5.88 

-5.90 


-2.13 

- 2.12 

-2.16 

-2.18 

- 2.20 


-2.18 

-1.99 

- 1.66 

-1.40 

-1.23 


THETA 

CEG 


6.37 
6.50 
6. 56 


6.41 

6.31 

6.16 

6.04 

6.03 


FL0RIOA 

ALT 


5 350 
5 375 
5400 
5425 
5450 


5475 

5500 

5525 

5550 

5575 


WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

-1.67 

-0.06 

1.67 

-1.67 

-0.17 

1 . 68 

-1.59 

-0.18 

1.60 

-1.47 

-0.05 

1.47 

-1.37 

0.23 

1.38 

-1.35 

0.48 

1.43 

-1.35 

0.61 

1 .48 

-1.40 

0.65 

1.55 

-1.35 

0.91 

1.63 


THETA 

DEG 


88 

84 

63 

88 

99 


109 

114 

115 
124 
132 


3600 

3625 

3650 

3675 

3700 


3725 

3750 

3775 

3800 

3825 


3850 

3875 

3900 

3925 

3950 


3975 

4000 

4025 

4050 

4075 


4100 

4125 

4150 

4175 

4200 


-3.63 

-3.54 

-3.53 

-3.64 

-3.67 


-3.75 

-3.81 

-3.75 

-3.79 

-3.94 


-4.10 

-4.22 

-4.38 

-4.54 

-4.55 


-4.56 
-4.62 
-4.58 
-4. 68 
-4.93 


-5.11 

-5.19 

-5.33 

-5.46 

-5.51 


-0.74 

3.71 

78 

4600 

-5.73 

-0.97 

5.81 

80 

5600 

-1.24 

1.06 

1.63 

130 

-0.41 

3.57 

03 

4625 

-5.42 

-0.86 

5.49 

01 

5625 

-1.26 

1.02 

1.62 

129 

-0.31 

3.54 

85 

4650 

-5.16 

-0.98 

5.26 

79 

5650 

-1.36 

0.86 

1.60 

122 

-0.38 

3.66 

84 

4675 

-5.13 

-1.01 

5.23 

79 

5675 

-1.56 

0.47 

1.62 

106 

-0.57 

3.72 

81 

4700 

-5. 36 

-0.84 

5.43 

01 

5700 

-1.72 

0.08 

1.73 

93 

-0.92 

3.06 

76 

4725 

-5.55 

-0.69 

5.59 

03 

5725 

-1.81 

-0.25 

1.83 

82 

-1.19 

3.99 

72 

4750 

-5.56 

-0.62 

5.61 

03 

5750 

-1.92 

-0.40 

1.96 

78 

-1.28 

3.96 

71 

4775 

-5.51 

-0.51 

5.53 

05 

5775 

-2.03 

-0.48 

2.08 

77 

-1.55 

4.09 

68 

4800 

-5.25 

-0.50 

5.27 

04 

5800 

-1.89 

-0.55 . 

1.97 

74 

-l.fll 

4.34 

65 

4825 

-4.94 

-0.70 

4.99 

82 

5825 

-1.79 

-0.51 

1.86 

74 

-1.95 

4.54 

64 

4850 

-4.63 

-0.85 

4.71 

79 

5850 

-1.87 

-0.28 

1.90 

81 

-2.26 

4.79 

62 

4875 

-4.25 

-0.92 

4.35 

78 

5875 

-1.78 

-0.12 

1.78 

86 

-2.57 

5.08 

59 

4900 

-3.84 

-1.26 

4.05 

72 

5900 

-1.54 

-0.05 

1.54 

88 

-2.73 

5.30 

59 

4925 

-3.80 

-1.73 

4.17 

65 

5925 

-1.35 

0.07 

1.35 

93 

-2.88 

5.30 

57 

4950 

-4.01 

-1 .90 

4.44 

64 

5950 

-1.16 

0.40 

1.23 

1 09 

-3.0 2 

5.47 

56 

4975 

-3.83 

-1.90 

4.27 

63 

5975 

-0.90 

0.89 

1.32 

132 

-3.11 

5.57 

56 

5000 

-3.43 

-1.81 

3.88 

62 

6000 

-0.63 

1.38 

1.52 

1 55 

-3.19 

5.59 

55 

5025 

-3.07 

-1.73 

3.52 

6C 

6025 

-0.29 

1.67 

1.69 

170 

-3.34 

5.75 

54 

5050 

-2.79 

-1.50 

3.17 

62 

6050 

-0 .18 

1.59 

1.60 

173 

-3.30 

5.93 

56 

5075 

-2.57 

-0.94 

2.74 

70 

6075 

-0.23 

1.41 

1.43 

171 

-2.92 

5.09 

60 

5100 

-2.33 

-0.56 

2.40 

76 

6100 

-0.19 

1.33 

1.35 

171 

-2.55 

5.70 

64 

5125 

-1 . 99 

-0.63 

2.08 

72 

6125 

0.05 

1.34 

1.34 

182 

-2.35 

5.82 

66 

5150 

-1.53 

-0.85 

1.75 

61 

6150 

0.29 

1.30 

1.33 

192 

-2.24 

5.90 

68 

5175 

-1.10 

-0,95 

1.52 

*1 

6175 

0.32 

1.17 

1.21 

1 95 

-2.19 

5.93 

68 

5200 

-1.08 

-0.82 

1.36 

53 

6 2C0 

0.34 

1.12 

1.17 

197 


4225 -5.62 -2. CO 
4250 -5.67 -1.63 
4275 -5.73 -1.44 
4300 -5.77 -1.70 
4325 -5.86 -2.C6 


5.97 70 5225 

5.90 74 5250 

5.91 76 6275 

6.02 73 *300 

6.21 70 5325 


-1.15 -0.67 1.33 
-1.32 -0.64 1.47 
-1.47 -0.52 1.56 
-1.60 -0.27 1.62 
-1.65 -0.05 1.65 


59 6225 0.34 
64 6250 0.23 
7C 6275 0.28 
RO 6300 0.42 
88 6325 0.49 


1.19 1.24 196 
1.23 1.25 190 
1.28 1.31 192 
1.32 1.39 198 
1.36 1.44 200 


* ALTITUDE, WX - Z8NAL CflMPeNENT, WZ 


W I NC SPEED, THETA * WIND D1RECTI0N 


ALT 


MERIDIONAL C0MP0NENT , WS 


TABLE H-94(con't) PAGE 401 

FPS-16 RADAR/JlMSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2573 

04/26/65, 

13002 , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

W Z 

WS 

theta 

ALT 

WX 

W2 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

6350 

0.51 

1.31 

1.40 

201 

7350 

2.87 

0.69 

2.96 

256 

8350 

4.81 

0.39 

4.82 

265 

6375 

0.64 

1.25 

1.40 

207 

7375 

2.97 

0.65 

• 3.04 

258 

e375 

4.98 

0.39 

5.00 

265 

6400 

0.94 

1.28 

1.59 

216 

7400 

3.02 

0.79 

3.12 

255 

8400 

5.13 

0.45 

5.15 

265 

6425 

1.34 

1.15 

1.76 

229 

7425 

2.90 

0.95 

3.06 

252 

8425 

5.17 

0.70 

5.21 

262 

6450 

1.85 

0.86 

2.03 

245 

7450 

2.64 

0.75 

2.75 

254 

8450 

5.21 

1.05 

5.31 

258 

6475 

2.32 

0.82 

2.46 

250 

7475 

2.43 

0.31 

2.45 

263 

8475 

5.54 

1.29 

5.69 

257 

6500 

2.45 

1.21 

2.73 

243 

7500 

2.21 

-0.06 

2.21 

271 

6500 

5.97 

1.25 

6.10 

258 

6525 

2.30 

1.72 

2.87 

233 

7525 

1.82 

-0.59 

1.92 

288 

8525 

6.25 

0.96 

6.33 

261 

6550 

2.22 

1.99 

2.98 

228 

7550 

1.61 

-1.17 

1.99 

306 

e550 

6.50 

0.53 

6.52 

265 

6575 

2.40 

2.17 

3.23 

228 

7575 

1.64 

-1.33 

2.11 

309 

8575 

6.90 

0.10 

6.90 

269 

6600 

2.87 

2.45 

3.77 

229 

7600 

1.74 

-1 .22 

2.12 

305 

8600 

7.20 

-0.17 

7.21 

271 

6625 

3.04 

2.78 

4.12 

22 7 

7625 

1.95 

-1.19 

2.29 

301 

8625 

7.16 

-0.31 

7.17 

272 

6650 

2.86 

3.11 

4.23 

222 

7650 

2.05 

-1.24 

2.39 

301 

8650 

6.79 

-0.52 

6.81 

2 74 

6675 

2.74 

3.24 

4.25 

220 

7675 

2.02 

-1.18 

2.33 

300 

8675 

6.47 

-0.98 

6.54 

278 

6700 

2.63 

3.20 

4.14 

219 

7700 

1.89 

-1.03 

2.15 

299 

8700 

6.35 

-1.44 

6.51 

283 

6725 

2.58 

3.08 

4.02 

22 0 

7725 

1.75 

-1.03 

2.03 

300 

8725 

6.38 

-1.77 

6.62 

285 

6750 

2.72 

3.C5 

4.09 

222 

7750 

1.79 

-1.07 

2.08 

301 

6750 

6.29 

-2.24 

6.67 

289 

6775 

2.83 

3.14 

4.23 

2 22 

7775 

1.88 

-1.01 

2.13 

298 

8775 

6.03 

-2.72 

6.61 

294 

6800 

2.77 

3.11 

4.16 

222 

7600 

1.99 

-1.00 

2.23 

297 

8800 

5.83 

-3.03 

6.57 

297 

6825 

2.63 

2.99 

3.98 

221 

7825 

2.25 

-0.94 

2.44 

293 

8825 

5.58 

-3.44 

6.56 

301 


6850 

2.46 

2.75 

3.69 

222 

7850 

2.44 

-0.84 

2.58 

289 

e850 

5.56 

-3.61 

6.62 

303 

6875 

2.23 

2.35 

3.24 

223 

7875 

2.40 

-0.80 

2.53 

288 

8875 

5.96 

-3.15 

6.75 

298 

6900 

2.24 

2.C8 

3.05 

227 

7900 

2.43 

-0.68 

2.52 

285 

8900 

6.60 

-2.65 

7.11 

292 

6925 

2.64 

2.04 

3.34 

232 

7925 

2.74 

-0.68 

2.82 

2 84 

8925 

6.9? 

-2.28 

7.33 

288 

6950 

2.82 

2.16 

3.55 

232 

7950 

3.06 

-0.82 

3.17 

285 

8950 

7.15 

-1.98 

7.42 

285 

6975 

2.87 

2.21 

3.62 

232 

7975 

3.14 

-0.96 

3.29 

287 

6975 

7.46 

-2.02 

7.73 

285 

7000 

2.98 

2.26 

3.74 

233 

8000 

3.24 

-0.95 

3.38 

286 

9000 

7.87 

-1.94 

8.10 

2 84 

7025 

3.13 

, 2.43 

3.96 

232 

8025 

3.37 

-0.86 

3.48 

284 

5025 

8.22 

-1.36 

8.33 

279 

7050 

3.41 

2.46 

4.21 

234 

8050 

3.49 

-0.79 

3.58 

282 

5050 

8.43 

-1.19 

8.51 

270 

7075 

3.79 

2.29 

4.43 

239 

8C75 

3.55 

-0.73 

3.62 

281 

5075 

8.61 

-1.12 

8.69 

277 

7100 

3.99 

2.15 

4.53 

241 

8100 

3.62 

-0.67 

3.68 

280 

9100 

8.85 

-0.73 

8.88 

275 

7125 

3.95 

1.93 

4.39 

244 

8125 

3.69 

-0.47 

3.72 

277 

5125 

9.01 

-0.79 

9.05 

275 

7150 

3.77 

1.57 

4.09 

247 

8150 

3.70 

-0.24 

3.70 

274 

5150 

9.08 

-1.19 

9.16 

277 

7175 

3.42 

1.18 

3.62 

251 

8175 

3.71 

-0.15 

3.72 

272 

5175 

9.12 

-1.38 

9.22 

278 

7200 

3.24 

0.99 

3.39 

253 

0200 

3.72 

-0.03 

3.72 

270 

5200 

8.89 

-1.43 

9.01 

279 

7225 

3.24 

0.87 

3.35 

255 

8225 

3.73 

0.16 

3.73 

267 

9225 

8.46 

-1.30 

8.56 

279 

7250 

3.32 

0.78 

3.41 

257 

8250 

3.86 

0.30 

3.87 

265 

9250 

8.23 

-1.29 

8.33 

279 

7275 

3.35 

0.80 

3.45 

256 

8275 

4.14 

0.31 

4.15 

266 

9275 

8.05 

-1.43 

8.18 

280 

7300 

3.21 

0.81 

3.31 

256 

8300 

4.29 

0.17 

4.30 

267 

9300 

7.89 

-1.33 

8.00 

279 

7325 

3.00 

0.02 

3.11 

255 

8325 

4.48 

0.22 

4.49 

267 

9325 

7.78 

-1.35 

7.90 

2 80 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ » MERIDIONAL 

C0MP0NENT , 

WS * 

WINC SPEEO, 

THETA = 

WIND OIRECT10N 








FPS 

-16 RADAR/JlMSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 






ALT 

WX 

wz 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2573 

ALT 

04/26/65, 

WX 

1300Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9350 

7.69 

-1.41 

7.81 

280 

10350 

13.57 

-3.63 

14.05 

205 

11350 

17. 10 

0.66 

17.11 

268 

9375 

7.66 

-1.38 

7.78 

280 

10375 

13.69 

-3.32 

14.09 

283 

1 1375 

17.10 

0.76 

17.11 

267 

9400 

7.54 

-1.24 

7.65 

279 

10400 

14.07 

-2.97 

14.38 

282 

114C0 

17.12 

0.98 

17.15 

267 

9425 

7.45 

-1.14 

7.54 

279 

10425 

14.60 

-2.93 

14.89 

281 

11425 

17.03 

1.31 

17.08 

265 

9450 

7.51 

-1.13 

7.59 

278 

10450 

15.14 

-2.96 

15.43 

281 

11450 

16.95 

1.56 

17.02 

265 

9475 

7.48 

-1.C1 

7.54 

277 

10475 

15.52 

-2.72 

15.76 

280 

11475 

17.03 

1.47 

17. C9 

265 

9500 

7.34 

-o.e4 

7.39 

276 

10500 

15.52 

-2.36 

15.70 

278 

11500 

17.25 

1.18 

17.29 

266 

9525 

7.36 

-0.78 

7.40 

276 

10525 

15.24 

-2.16 

15.39 

278 

11525 

17.55 

0.96 

17.57 

267 

9550 

7,54 

-1.20 

7.63 

279 

10550 

15.05 

-2.05 

15.19 

278 

11550 

17.80 

1.12 

17.03 

266 

9575 

7.03 

-1.90 

8.06 

283 

10575 

15.22 

-2.04 

15.36 

277 

11575 

17.86 

1.27 

17.91 

266 

9600 

8.12 

-2.66 

8.54 

288 

10600 

15.51 

-2.27 

15.67 

278 

11600 

17.93 

1.42 

17.98 

265 

9625 

8.35 

-3.27 

8.96 

291 

10625 

15.75 

-2.31 

15.92 

278 

11625 

17.99 

1.56 

18.06 

265 

9650 

8.61 

-3.45 

9.28 

292 

10650 

16.14 

-2.32 

16.30 

278 

11650 

18.06 

1.71 

18.14 

264 

9675 

8.72 

-3.42 

9.37 

291 

10675 

16.40 

-2.44 

16.58 

278 

11675 

18.13 

1.85 

18.22 

2 64 

9700 

8.74 

-3.51 

9.42 

292 

10700 

16.71 

-2.60 

16.91 

279 

11700 

18.19 

2.00 

18.30 

264 

9725 

8.90 

-3.87 

9.71 

293 

10725 

17.02 

-2.74 

17.24 

279 

11725 

18.26 

2.14 

18.38 

263 

9750 

9.15 

-4.17 

10.06 

294 

10750 

17.24 

-2.65 

17.44 

279 

11750 

18.33 

2.29 

18.47 

263 

9775 

9.31 

-4.24 

10.23 

294 

10775 

17.46 

-2.63 

17.65 

278 

11775 

18.39 

2.43 

18.55 

262 

9800 

9.32 

-4.43 

10.32 

295 

10800 

17.62 

-2.69 

17.02 

278 

11800 

18.46 

2.58 

18.64 

2 62 

9825 

9.32 

-4.65 

1C. 42 

296 

10825 

17.76 

-2.60 

17.95 

278 

11825 

18.52 

2.72 

18.72 

261 

9850 

9.32 

-4.80 

10.48 

297 

10850 

17.62 

-2.39 

17.78 

278 

11850 

18.59 

2.87 

18.81 

261 

9875 

9.70 

-4.94 

10.89 

297 

10875 

17.35 

-2.15 

17.48 

277 

11875 

18.66 

3.01 

18.90 

261 

9900 

10.07 

-4.87 

11.19 

296 

10900 

17.22 

-1.91 

17.33 

276 

11900 

18.72 

3.16 

18.99 

2 60 

9925 

10.18 

-4.88 

11.29 

295 

10925 

17.16 

-1.65 

17.24 

275 

11925 

18.79 

3.30 

19.08 

260 

9950 

10.26 

-5.15 

11.48 

296 

10950 

17.07 

-1.45 

17.13 

275 

11950 

18.86 

3.45 

19.17 

259 

9975 

10.31 

-5.34 

11.62 

297 

10975 

16.96 

-1.20 

17.00 

2 74 

11975 

18.92 

3.59 

19.26 

259 

10000 

10.64 

-5.21 

11.85 

296 

11000 

16.93 

-0.84 

16.95 

273 

12000 

18.99 

3.74 

19.35 

2 59 

10025 

10.97 

-4.92 

12.03 

294 

11025 

16.92 

-0.58 

16.93 

272 

12025 

19.06 

3.88 

19.45 

258 

10050 

11.36 

-4.91 

12.38 

293 

11050 

16.95 

-0.41 

16.95 

271 

12050 

19.12 

4.03 

19.54 

258 

10075 

11.87 

-5.22 

12.97 

294 

11075 

17.01 

-0.28 

17.01 

271 

12075 

19.19 

4.18 

19.64 

258 

10100 

12.29 

-5.51 

13.47 

294 

11100 

17.04 

-0.31 

17.04 

271 

12100 

19.25 

4.32 

19.73 

257 

10125 

12.64 

-5.45 

13.77 

293 

11125 

17.02 

-0.26 

17.02 

271 

12125 

19.32 

4.47 

19.03 

257 

10150 

12.78 

-5.32 

13.85 

292 

11150 

17.05 

-0.14 

17.05 

270 

12150 

19.39 

4.61 

19.93 

256 

10175 

12.93 

-5.26 

13.96 

292 

11175 

17.17 

-0.11 

17.17 

270 

12175 

19.45 

4.76 

20.03 

256 

10200 

13.07 

-5. 17 

14.06 

291 

11200 

17.17 

-0.04 

17.17 

270 

12200 

19.52 

4.90 

20.13 

256 

10225 

13.14 

-5.C9 

14.09 

291 

11225 

17.17 

0.06 

17.17 

270 

1 2225 

19.59 

5.05 

20.23 

255 

10250 

13.22 

-5. CO 

14. 14 

291 

11250 

17.22 

0.18 

17.22 

269 

1 2250 

19.65 

5.19 

20.33 

255 

10275 

13.18 

-4.84 

14.04 

290 

11275 

17.18 

0.29 

17.19 

269 

1 2275 

19.72 

5.34 

20.43 

255 

10300 

13.26 

-4.44 

13.98 

288 

11300 

17.08 

0.54 

17.09 

268 

1 2300 

19.78 

5.48 

20.5 3 

254 

10325 

13.47 

-3.96 

14.04 

286 

11325 

17.10 

0.71 

17.12 

267 

12325 

19.85 

5.63 

20.63 

2 54 
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TABLE 11-94 (con't) 


FPS 

TEST NUMBER 


ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

12350 

19.92 

5.77 

2C.74 

254 

1^3 1 5 

19.70 




12400 

19.86 

6.24 

20.81 

252 

12425 

20.31 

6.50 

21.32 

252 

12450 

20.67 

6.52 

21.68 

252 

12475 

21.19 

6.49 

22.16 

253 

12500 

21.67 

6.62 

2 2.66 

253 

12525 

22.44 

6.86 

23.47 

253 

12550 

23.38 

6.95 

24.39 

253 

12575 

24.02 

6.67 

£4.93 

254 

12600 

24.70 

6.04 

25.43 

256 

12625 

25.36 

4.70 

25.80 

259 

12650 

25.42 

3.28 

25.63 

262 

12675 

25.26 

2.72 

25.41 

264 

12700 

25.15 

2.28 

25.26 

265 

12725 

24.88 

1.46 

24.92 

266 

12750 

24.47 

0.78 

24.49 

268 

12775 

24.14 

0.39 

24.15 

269 

12000 

23.92 

-0.02 

2 3 . 92 

270 

12825 

23.82 

-0.3 3 

23.82 

271 

12850 

23.59 

-0.66 

2 3.60 

271 

12875 

23.05 

-1.22 

23.08 

273 

12900 

22.81 

-1.90 

22.09 

275 

12925 

22.63 

-2.C9 

22.73 

275 

12950 

22.05 

-1.99 

22.14 

275 

12975 

21.79 

-2.24 

21.91 

276 

13000 

21.42 

-2.69 

21.59 

277 

13025 

20.91 

-2.85 

21.11 

278 

13050 

20.67 

-2.71 

2C.85 

277 

13075 

20.35 

-2.69 

20.53 

277 

13100 

19.92 

-2.61 

2C.09 

277 

13125 

19.51 

-2.55 

19.67 

277 

13150 

19.27 

-2.68 

19.46 

278 

13175 

18.81 

-2.43 

18.97 

277 

13200 

18.52 

-1.87 

18.61 

276 

13225 

18.03 

-1.34 

18.08 

274 

13250 

19.00 

-0.82 

19.02 

272 

13275 

18.84 

-0.59 

18.85 

272 

13300 

18.71 

-0.39 

18.71 

271 

13325 

18.53 

-0.C8 

18.53 

270 


ALT » ALTITUDE, WX =* Z0NAL C0MP0NE NT * 


16 RAOAR/J1MSPHERE WINO VEL0CITY PR0FILE 
573 04/26/65, 13002, EASTERN TEST RANGE 


ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

13350 

18.23 

0.04 

18.23 

27C 

i ai7«; 

17.QA 

0,06 

17 0* 

270 

13400 

17.51 

0.17 

17.51 

269 

13425 

17.29 

0.55 

17.30 

268 

13450 

17.46 

1.22 

17.50 

266 

13475 

17.40 

1.74 

17.48 

264 

13500 

17.17 

2.22 

17.31 

262 

13525 

17.16 

2.63 

17.36 

261 

1 3550 

17.44 

3.03 

17.70 

260 

13575 

17.94 

3.48 

18.27 

259 

13600 

10.69 

3.09 

19.09 

258 

13625 

19.62 

4.38 

20.10 

257 

13650 

20.22 

4.98 

20.82 

2 56 

13675 

20.55 

5.37 

21.24 

255 

13700 

21.06 

5.58 

21.79 

255 

1 3725 

21.82 

5.65 

22.54 

255 

1 3750 

22.62 

5.41 

23.26 

256 

13775 

23.33 

4.97 

23.85 

258 

1 3800 

23.87 

4.52 

24.29 

259 

1 3825 

24.52 

4.04 

24.85 

260 

13850 

25.07 

3.52 

25.32 

262 

13875 

25.51 

3.77 

25.78 

261 

13900 

25.92 

3.77 

26.10 

261 

13925 

25.92 

3.00 

26.10 

263 

13950 

25.92 

2.06 

2 6.00 

265 

13975 

25.62 

1.01 

25.64 

268 

14000 

25.21 

0.19 

25.22 

269 

14025 

24.68 

-0.32 

24.68 

271 

14050 

24.34 

-0.51 

24.34 

271 

14075 

24.06 

-0.47 

24.07 

271 

14100 

23.76 

-0.25 

23.76 

270 

14125 

23.62 

-0.34 

23.62 

271 

14150 

23.46 

-0.54 

23.46 

271 

14175 

23.36 

-0.45 

23.36 

271 

14200 

23.22 

-0.33 

23.23 

271 

14225 

23.45 

-0.07 

23.45 

270 

14250 

24.52 

0.09 

24.52 

270 

14275 

25.32 

0.04 

25.32 

270 

14300 

25.85 

0.07 

25.85 

270 

14325 

26.02 

-0.61 

26.03 

271 

HZ * MERIDI0NAL 

C 0MP0NE NT , HS - 

WIND SPEED 


FL0RIOA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

14350 

25.82 

-1.87 

25.89 

274 

14375 

25.74 

-2.70 

25.88 

276 

14400 

25.46 

-2.95 

25.63 

276 

14425 

25.26 

-2.73 

25.41 

276 

14450 

25.27 

-2.61 

25.40 

276 

14475 

25.16 

-2.51 

25.29 

2 75 

14500 

24.77 

-2.17 

24.87 

275 

14525 

24.33 

-2.09 

24.42 

275 

14550 

23.34 

-2.46 

23.47 

276 

14575 

21.92 

-3.20 

22.15 

278 

14600 

20.87 

-3.73 

21.20 

280 

14625 

20.07 

-4.09 

20.48 

281 

14650 

19.62 

-4.75 

20.19 

283 

14675 

19.06 

-5.04 

19.72 

285 

14700 

10.53 

-4.84 

19.15 

204 

14725 

18.72 

-4.48 

19.25 

203 

14750 

19.36 

-3.68 

19.75 

201 

14775 

19.95 

-3.74 

20.30 

280 

14800 

20.12 

-3.75 

20.47 

280 

14825 

20.22 

-3.64 

20.55 

280 

14850 

20.75 

-3.37 

21.02 

279 

14875 

20.96 

-3.32 

21.22 

279 

14900 

21.46 

-3.56 

21.75 

279 

14925 

21.79 

-3.52 

22.07 

279 

14950 

21.31 

-3.51 

21.60 

279 

14975 

21.06 

-3.69 

21.38 

280 

15000 

20.98 

-3.90 

21.34 

280 

15025 

21.16 

-4.08 

21.55 

281 

15050 

21.28 

-4.30 

21.71 

281 

15075 

21.14 

-4.22 

21.55 

281 

15100 

20.89 

-4.31 

21.33 

281 

15125 

20.55 

-4.37 

21.01 

282 

15150 

19.82 

-4.24 

20.27 

282 

15175 

19.25 

-4.51 

19.77 

283 

15200 

19.09 

-4.73 

19.67 

284 

15225 

18.64 

-4.41 

19.16 

283 

15250 

18.66 

-3.82 

19.05 

281 

15275 

18.73 

-3.64 

19.08 

281 

15300 

18.64 

-3.67 

19.00 

281 

15325 

18.21 

-3.27 

18.50 

2 BO 


, THETA * WIND DIRECTION 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY PReFILE 
T NUMBER 2573 04/26/65, 13002, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

HX 

HZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15350 

17.39 

-2.43 

17.56 

278 

15375 

16.97 

-2.02 

17.09 

277 

15400 

16.27 

-1.89 

16.36 

276 

15425 

15.69 

-1.38 

15.75 

275 

15450 

16.07 

-1.30 

16.12 

274 

15475 

16.82 

-1.52 

16.89 

275 

15500 

16.83 

-1.98 

16.95 

276 

15525 

16.92 

-2.C5 

17.04 

277 

15550 

17.46 

-1.47 

17.53 

275 

15575 

17.35 

-1.10 

17.30 

273 

15600 

17.08 

-1.C5 

17.11 

273 

15625 

17.13 

-1.60 

17.20 

275 

15650 

17.17 1 

-1.94 

17.28 

276 

15675 

17.18 

-1.85 

17.28 

276 

15700 

16.99 

-1.77 

17.08 

276 


15725 

16.74 

-1.94 

16.86 

276 

15750 

16.62 

-2.19 

16.76 

277 

15775 

16.48 

-1.85 

16.58 

276 

15800 

16.08 

-1.89 

16.19 

277 

15825 

15.67 

-2.24 

15.83 

278 


15850 

15.88 

-2.08 

16.02 

277 

15875 

16.31 

-2.C9 

16.44 

277 

15900 

16.39 

-2.12 

16.52 

277 

15925 

16.35 

-2.60 

16.56 

279 

15950 

16.44 

-3.24 

16.76 

281 


15975 

16.20 

-3.65 

16.61 

203 

16000 

15.87 

-4.15 

16.40 

284 

16025 

15.45 

-4.69 

16.14 

287 

16050 

15.35 

-5.08 

16.17 

288 

16075 

15.75 

-4.89 

16.49 

287 


16100 

16.06 

-4.58 

16.70 

286 

16125 

16.32 

-4.74 

17.00 

286 

16150 

16.22 

-4.89 

16.94 

207 

16175 

16.20 

-5.02 

16.96 

287 

16200 

16.04 

-5.49 

16.96 

289 


16225 

16.14 

-5.65 

17.10 

289 

16250 

16.64 

-5.88 

17.65 

289 

16275 

16.39 

-6.21 

17.53 

291 

16300 

16.04 

-6.32 

17.24 

291 

16325 

16.20 

-5.78 

17.20 

289 

ALT 

* ALTI 

[TUDE, HX 

= Z0NAL 

C0MP0I 


ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

16350 

16.27 

-4.93 

17.00 

287 

16375 

16.54 

-4.18 

17.06 

284 

16400 

17.10 

-3.33 

17.42 

281 

16425 

17.83 

-2.79 

18.05 

279 

16450 

18.23 

-2.29 

18.37 

277 

16475 

18.41 

-2.14 

18.54 

276 

16500 

19.03 

-1.74 

19.11 

275 

16525 

19.42 

-1.61 

19.48 

275 

16550 

19.40 

-2.21 

19.53 

276 

16575 

19.44 

-2.58 

19.61 

277 

16600 

19.27 

-3.24 

19.54 

279 

16625 

19.17 

-3.93 

19.57 

281 

16650 

19.28 

-4.34 

19.77 

282 

16675 

19.34 

-4.00 

19.93 

2e4 

16700 

19.01 

-4.64 

19.57 

284 

16725 

18.72 

-4.33 

19.22 

283 

16750 

18.62 

-4.20 

19.09 

283 

16775 

18.82 

-4.12 

L9.27 

282 

16000 

19.02 

-4.14 

19.47 

282 

16825 

18.71 

-4.06 

19.14 

2B2 


16850 

18.35 

-4.12 

18.81 

202 

16875 

18.00 

-4.60 

18.58 

284 

16900 

17.29 

-4.74 

17.93 

285 

16925 

16.22 

-4.03 

16.92 

286 

16950 

15.90 

-4 .66 

16.57 

286 


16975 

16.11 

-4.73 

16.79 

2e6 

17000 

16.15 

-4.70 

16.82 

286 

17025 

15.62 

-4.30 

16.20 

285 

17050 

14.96 

-4.11 

15.51 

?85 

17C75 

14.55 

-3.47 

14.96 

283 


17100 

14.24 

-3.85 

14.75 

285 

17125 

13.43 

-4.85 

14.28 

290 


HZ * MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS = WIND SPEED, 


FL0RIOA 

ALT 

METERS 


TEE T A * 


HX HZ 

M/SEC M/SEC 


WINO OIR6CTI0N 


THETA 

OEG 


TABLE 11-95 PAGE 403 

FPS-16 RADAR /JIM SPHERE WIND VEL3CITY PweflLt 


AL f 

MX 

WZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

C652-1 

ALT 

04/27/65 

MX 

, 1300Z, 

wz 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE, 
the t a 

, FLORIDA 
ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

Mb TtRS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEO 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

m/sec 

C EG 

36U 

5.07 

6.03 

9.30 

212 

.550 

* . - 8 

2.98 

f .55 

t 37 

2550 

5.03 

1.16 

5.16 

257 

5/5 

5.27 

8.09 

9.65 

2 i 3 

15/5 

4.42 

2.75 

5.20 

'i 38 

2575 

5.11 

1.47 

5.32 

2 54 

SOU 

6.32 

8.06 

9. 6 6 

213 

. 600 

4.30 

2.59 

5.C2 

239 

2600 

5.01 

1.44 

5.21 

2 54 

625 

5. 30 

5.28 

9.83 

212 

1625 

4.C2 

2.48 

4. 72 

238 

2625 

4.82 

1 .43 

5.03 

253 

63U 

5.68 

8.27 

10.15 

215 

.650 

4. CO 

2.68 

4.81 

2 36 

2650 

4.88 

i • 55 

5.12 

252 

67b 

6.24 

8.09 

10.22 

217 

1675 

4.22 

2.63 

4.97 

238 

2675 

5.01 

1.52 

5.24 

253 

7UO 

5.36 

8.12 

9.74 

213 

i 700 

4.22 

2.57 

4.94 

238 

2700 

4.88 

1.52 

5.11 

253 

725 

4.35 

7.94 

9.0b 

209 

1725 

4 « iO 

2.66 

5.06 

238 

2725 

4.67 

„ .80 

5.00 

249 

?50 

4.17 

7.74 

8.79 

208 

i.750 

4. i4 

2.42 

4.97 

241 

2750 

4.76 

1.95 

5.14 

248 

7/5 

4, <»4 

7.48 

8.70 

211 

i 775 

4. 12 

2.37 

4.75 

240 

2775 

4.75 

1.77 

5.07 

249 

you 

4. 58 

5.96 

8.33 

213 

1800 

3.56 

2.55 

4.71 

237 

2800 

4.59 

1.90 

4.97 

247 

azb 

4.72 

6.64 

8.15 

215 

1825 

3.70 

2.21 

4. 31 

239 

2825 

4.62 

2.22 

5.12 

244 

aso 

4. 75 

6.28 

7.87 

217 

. 850 

3.43 

1.92 

3.93 

241 

2950 

4.78 

i • 89 

5.14 

248 

0/5 

4. 37 

5.89 

7.33 

216 

1875 

3. 74 

1.98 

4.23 

242 

2875 

5.07 

1.47 

5.28 

Z54 

you 

4.30 

5.93 

7.33 

216 

1900 

4.18 

1.78 

4.54 

247 

2900 

5.50 

1.18 

5.63 

258 

925 

4.32 

5.99 

7.38 

216 

1925 

4.31 

1.48 

4. 56 

251 

2925 

5.88 

0.69 

5.92 

263 

950 

4. 10 

6.00 

7.27 

214 

i 950 

4.57 

1.48 

4. 80 

2 52 

2950 

5.94 

0.28 

5.94 

267 

975 

4. iO 

5.88 

7.17 

215 

1975 

4.59 

I .40 

4.g0 

253 

2975 

5.82 

0.06 

5.62 

269 

1000 

3.94 

5. 52 

6.78 

215 

2000 

4.39 

1 .20 

4. 55 

255 

5000 

5.88 

-0.18 

5.88 

272 

102b 

3.90 

5.36 

6.63 

216 

2025 

4.55 

1.22 

4.71 

255 

3025 

5.55 

-0.46 

5. ,57 

275 

1050 

4.04 

5.18 

6.57 

218 

2C50 

4.65 

1.06 

4.77 

257 

3050 

4.83 

-0.32 

4.84 

274 

1075 

3.89 

4.79 

6.17 

219 

2075 

4.44 

1.11 

4.58 

256 

3075 

4.47 

■0.28 

4.48 

266 

1 100 

3.95 

4.69 

6.13 

220 

2100 

4.52 

1.43 

4.74 

252 

3100 

4.42 

0.92 

4.52 

258 

l 125 

4.21 

4.65 

6.27 

222 

2125 

4.67 

1.44 

4.89 

25 3 

3125 

4.25 

1.24 

4.43 

254 

1150 

4.20 

4.54 

6.19 

223 

2150 

4.47 

1.28 

4.65 

i 54 

3150 

4.16 

.1.29 

4.35 

253 

11 75 

4.17 

4.70 

6.28 

221 

2175 

4.55 

1.30 

4.73 

2 54 

3175 

4.43 

1.09 

4.56 

256 

1200 

4. 04 

4.79 

6.27 

220 

2200 

4.69 

1.33 

4.88 

254 

3200 

4.74 

0.76 

4.80 

261 

1225 

3.88 

4.84 

6.20 

218 

2225 

4.54 

1.19 

4.70 

255 

3225 

5.18 

0.38 

5.20 

266 

1250 

3.93 

4.81 

6.21 

219 

2250 

4.63 

1.32 

4.82 

254 

3250 

b .76 

-0.08 

5.76 

271 

1275 

3.67 

4.65 

5.92 

218 

2275 

4.82 

1.31 

4.99 

255 

3275 

6.15 

-0.61 

6.18 

275 

1300 

3.57 

4.76 

5.95 

217 

c3Q0 

4.63 

1.13 

4.77 

256 

3300 

6.30 

-0.89 

6.36 

278 

1 325 

3.64 

4.80 

6.03 

217 

2325 

4.57 

1.17 

4.72 

255 

3325 

6.34 

-0.77 

6. 38 

277 

1350 

3.76 

4.69 

6.01 

219 

2 350 

4. 75 

1.15 

4.89 

256 

3350 

6.28 

-0.75 

6.33 

277 

1175 

4.43 

4.65 

6.42 

223 

^ 375 

4.73 

1.03 

4. 84 

*258 

3375 

6.09 

-0.63 

6.13 

276 

1^00 

4. 89 

4.43 

6.60 

228 

1.400 

4.88 

1.13 

C .C1 

257 

3400 

5.97 

-0.21 

5.97 

2 72 

1425 

4.90 

4.31 

6.52 

228 

2425 

5.C5 

1.27 

5.21 

2 56 

3425 

6.07 

-0.20 

6.07 

272 

1450 

4.98 

4.18 

6.51 

2 30 

2*50 

4.99 

1.13 

c .ll 

257 

3450 

6.12 

-0.46 

6.14 

274 

1475 

4.97 

3.77 

6.24 

233 

2475 

5.11 

1.21 

5.25 

257 

3475 

5.96 

-0.37 

5.97 

273 

1500 

4.84 

3.62 

6.05 

233 

2500 

5.30 

1.23 

5.44 

257 

3500 

5.63 

-0.16 

5.63 

271 

1525 

«..89 

3.46 

5.99 

235 

<l525 

5.17 

0.99 

5.27 

<• 59 

3525 

5.36 

-0.12 

5.36 

271 

A L 1 

= ALTITUDE. MX 

= Z0NAL 

C0MP3NENT, 

mZ * meridional 

C0MP0MNT 

» mS = 

MNC SPEEC, 

ThETA = V*IND DIRECTI0N 




ALT 

MX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/ J 1MSPHERE HIND 
2652-1 04/27/65, 1300Z, 

ALT MX MZ 

VELOCITY 

EASTERN 

MS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

, FLORIDA 

alt 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/StC 

DEG 

Mt TER5 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

355U 

5.44 

U. 17 

5.44 

268 

4550 

4.93 

2.44 

5. 50 

244 

5550 

12.66 

-0.15 

12.66 

270 

3575 

5.48 

0.93 

5.56 

260 

4575 

5 . 1 4 

2.46 

c • 7 1 

2 44 

5575 

13.05 

-0.51 

13.06 

272 

36oO 

5.67 

1.63 

5.90 

2 54 

4600 

5.27 

2.78 

6 * C4 

242 

5600 

13.54 

-i.Ol 

13.58 

274 

3625 

5.68 

2.16 

6.07' 

249 

-625 

5.60 

3.29 

6.67 

240 

5625 

14.03 

-1.43 

14.10 

276 

3650 

5.23 

2.62 

5.85 

243 

4650 

6.41 

3.48 

7.29 

241 

5650 

14.20 

-1.86 

14.32 

277 

367b 

5. 10 

2.94 

5.89 

240 

4675 

7.C4 

3.10 

7.69 

2*6 

5675 

14.26 

-2.26 

14. 44 

279 

3 700 

5.04 

3.01 

5.87 

2 39 

4700 

7.47 

2.78 

7.97 

249 

5700 

14.41 

-2.61 

14.64 

2 80 

3 725 

4.75 

3.01 

5.62 

237 

4725 

7.94 

2.89 

8.45 

2 50 

5725 

14.31 

-2.86 

14.59 

281 

3760 

*.83 

3.20 

5.79 

236 

4750 

0.45 

2.96 

8.96 

250 

5750 

14.31 

-3.13 

14.65 

2 82 

3 7/ b 

5.35 

3.41 

6.35 

237 

4775 

3.72 

3.11 

9.26 

250 

5775 

14.07 

-3.70 

14.55 

2 85 

3800 

5.69 

3.53 

6.70 

238 

4 8C0 

8.81 

3.51 

9.48 

248 

5800 

13.60 

-3.99 

14.17 

286 

3825 

5.85 

3.71 

6.92 

23? 

4825 

8.11 

3.08 

3.77 

249 

5825 

13.71 

-3.56 

14.16 

284 

3 8 5 0 

6.26 

3.95 

7.40 

239 

4850 

8.20 

2.69 

8.63 

252 

5850 

14.16 

-3.03 

14.48 

282 

3875 

7.00 

4.08 

8.10 

240 

4875 

9. 29 

2.83 

9.81 

253 

5875 

14.30 

-2.83 

14.57 

281 

3900 

7.51 

4.21 

8.61 

2 4 i 

4900 

9.67 

2.37 

9.96 

256 

5900 

14.03 

-2.69 

14.28 

281 

392b 

7.63 

4.46 

8.84 

239 

4925 

9.43 

2.03 

9.64 

258 

5925 

13.73 

-2.54 

13.96 

280 

39bU 

7.75 

4.73 

9.08 

238 

4950 

9.29 

2.05 

9.61 

257 

5950 

13.63 

-2.37 

13.83 

280 

39 75 

7. 79 

4.77 

9.14 

2 38 

<*975 

9.26 

2.07 

9.58 

257 

5975 

13.71 

-2.05 

13.86 

270 

4000 

7.45 

4.78 

8.85 

237 

5000 

9.47 

1.88 

9.66 

259 

6000 

13.86 

-1.78 

13.97 

277 

4025 

7.13 

4.96 

8.68 

235 

5025 

9.41 

1.59 

9. 54 

260 

6025 

14.28 

-1.64 

14.37 

276 

4050 

7.08 

5.08 

8.71 

234 

5050 

9.21 

1.55 

9.34 

260 

6050 

14.89 

-1.29 

14.94 

275 

407b 

7.18 

5.07 

8.79 

235 

5C75 

9.C6 

l.t; 

9.21 

260 

6075 

15.15 

-0.97 

15.19 

273 

4100 

7.05 

5.07 

8.68 

234 

5100 

9.C6 

1.70 

9.22 

259 

6100 

15.19 

-0.77 

15.21 

273 

4 12b 

6.73 

5.21 

8.51 

232 

5125 

8.91 

1.63 

9.06 

259 

6125 

15.24 

-0.41 

15.25 

271 

4150 

6.53 

5.31 

8.42 

231 

5150 

8.56 

1.44 

8.68 

260 

6150 

15.29 

-0.12 

15.29 

270 

41 75 

6.06 

5.20 

7.99 

229 

5175 

8.41 

1.55 

9.55 

2 59 

6175 

15.25 

0.12 

15.25 

269 

4200 

5.21 

5.01 

7.23 

226 

5200 

8.45 

1.62 

3.64 

258 

6200 

14.96 

0.20 

14.96 

269 

4225 

4.60 

5.29 

7.01 

221 

= 225 

e.^a 

1.95 

9.60 

257 

6225 

14.63 

0.12 

14.63 

269 

4250 

4.55 

5.71 

7.30 

2 1 8 

;250 

8.22 

2.03 

8.47 

256 

6250 

14.48 

-0.06 

14.40 

2 70 

42 7b 

4.68 

5.80 

7.46 

2 i 9 

^2 75 

8. 15 

1.96 

8.38 

256 

6275 

14.34 

-0.13 

14.34 

2 70 

4300 

4.82 

5.68 

7.45 

220 

3300 

8.28 

1.83 

8.48 

257 

6300 

14.42 

-0.07 

14.42 

270 

4 42 5 

4.97 

5.39 

7.33 

222 

3325 

8.69 

1.81 

8.88 

258 

6325 

14.54 

-0.19 

14.54 

271 

4 450 

5.27 

5.U2 

7.29 

226 

3350 

9. i 5 

1.73 

9.31 

259 

6350 

14.58 

-0.25 

14.58 

271 

4 475 

6.24 

4.37 

6.82 

230 

s375 

9. 1 

1.47 

9.62 

261 

6375 

14.65 

-0.22 

14.66 

271 

4400 

5.11 

3.68 

6.29 

2 34 

5400 

9.72 

1.30 

9.80 

262 

6400 

14.61 

-0.26 

14.61 

271 

4425 

6.11 

3.24 

6.05 

237 

54?5 

10. C6 

1.26 

10.14 

263 

6425 

14.51 

-0.29 

14.52 

2 71 

4450 

4.95 

2.67 

5.63 

241 

5450 

10.57 

1.15 

10.63 

264 

6450 

14.80 

-0.36 

14.80 

271 

44 75 

4. 71 

2.11 

5.16 

246 

d475 

li .09 

i .04 

11.13 

264 

6475 

15.46 

-0.36 

15.46 

271 

4500 

4.53 

2.02 

4.96 

246 

5500 

11.E6 

0.70 

11 . 88 

2 66 

6500 

15.76 

-0.14 

15.76 

270 

4 525 

4.62 

2.27 

5.15 

244 

5525 

12.41 

0.18 

12.41 

£69 

6525 

16.03 

0.08 

16.04 

2 70 

ALT 

= ALTITUDE, MX 

= l 0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = meridional 

C0MP0NENT 

, MS = M 

IND SPEED, 

THETA = M 

INO OIRECTI0N 
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ALT 

MEIERS 

6 350 
6575 
tv MX) 
6625 
6650 


6675 
6 700 
6725 
6750 
6 7 75 


6800 

6825 

6850 

6875 

6900 


6925 

6950 

6975 

7000 

7025 


7050 
7075 
7 iOO 
7125 
7130 


7175 

7200 

7225 

7230 

7275 


7 300 
7 325 
7 350 
7 3 75 
7*00 


7*25 

7*50 

7*75 

7500 

7325 


AL 


ALT 

Mfc TERS 

9550 

9375 

9600 

9625 

9650 


9675 
9700 
9725 
9750 
9 7 75 


9800 

9825 

9830 

98/3 

9900 


9325 

9950 

9975 

10000 

10025 


10050 
10075 
UUUU 
10-23 
101 3U 


lot 73 
10 200 
10225 
10230 
102 73 


10300 
10325 
10330 
103 73 
10*00 


10*25 
10*30 
10* 73 
10500 
10325 


WX 

H/SEC 

16. *5 
16.79 
16.89 
16. 70 
16.91 


17.31 
1 7. *7 
1 7.60 
17. 70 
17.61 


1 7.63 
17.81 
18.02 
18.27 
18.39 


TABLE 11-95 (con't) 

FPS-16 RAD AR/JIP SPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


wz 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2652-1 

ALT 

04/27/65, 

WX 

1300Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

test RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

wZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

0.27 

16.45 

269 

7550 

23.12 

3.0* 

23.32 

262 

8550 

29.12 

-3.40 

29.32 

276 

0. *8 

16.80 

268 

7575 

23. *7 

2.99 

23.66 

263 

8575 

29.45 

-3.62 

29.67 

277 

0.61 

16.90 

268 

7600 

23.68 

2.87 

23.86 

263 

6600 

29.39 

-3.51 

29.60 

277 

0.63 

16.71 

268 

7625 

23.7* 

2.76 

23.90 

263 

8625 

ZV./B 

-3.06 

29.44 

l It 

0.80 

16.93 

267 

7650 

23.92 

2.57 

2*. 06 

2 fc* 

8650 

29.28 

-2.81 

29.41 

275 

1 . 01 

17.3* 

266 

7675 

23.73 

2.28 

23.84 

26* 

8675 

29.18 

-2.28 

29.26 

27* 

0.99 

17.50 

267 

7700 

23.39 

2.27 

23.50 

26* 

8700 

29.23 

-1.05 

29.29 

273 

0 . 98 

17.63 

267 

7725 

23. !5 

2.31 

23.27 

26* 

8725 

29.06 

-2.19 

29.1* 

27* 

1.00 

0.92 

17 .7J 

267 

7750 

22 .8* 

2.41 

22.96 

2 6* 

8750 

28.92 

-1.92 

28.98 

27* 

17.6* 

267 

7775 

22.76 

2.02 

22.85 

265 

8775 

28.85 

-1.83 

28.91 

273 

1 .0* 

17.67 

266 

7800 

2 3 . C* 

1.11 

23.07 

267 

8800 

28 .56 

-2.11 

28.6* 

2 7* 

1.27 

17.85 

266 

7825 

23. C9 

0.61 

23. 10 

268 

8825 

28.40 

-2.43 

26.50 

275 

1.32 

18.07 

266 

7850 

22.63 

0.51 

22 .6* 

269 

8850 

28.47 

-2.B1 

28.61 

275 

1.36 

10.32 

266 

7875 

22.15 

0.42 

22. 15 

269 

8875 

26.71 

-3.01 

28.87 

2 76 

l . *7 

18.65 

265 

7900 

21.89 

0.43 

21.89 

269 

8900 

28 .96 

-3.42 

29.16 

277 


18.75 1.51 
18.81 1.59 
19.13 1.55 
19.3* 1.53 
19.3* 1.76 


18.81 265 
18.88 265 
19.21 265 
19. *0 265 
19. *2 265 


7925 21.61 
7950 21.22 
7975 21.30 
bOOO 21.82 
6025 22.39 


0.35 21.61 
0.27 21.22 
0.59 21.31 
0.96 21.8* 
0.9* 22. *1 


269 

269 

-'68 

267 

267 


8925 29.20 
8950 29.36 
8975 29.53 
9000 29.80 
9025 30.0* 


-3. *6 29. *0 
-3.89 29.62 
-*.57 29.88 
-4.93 30.20 
-*.9* 30.** 


277 

277 

279 

279 

279 


19.2* 

2.0* 

19.35 

26* 

8050 

19.20 

2.20 

19.33 

263 

8075 

19.23 

2.35 

19.37 

263 

8100 

19.25 

2.66 

19. 44 

2to2 

8125 

19.49 

2.85 

19.70 

261 

8150 

19.56 

2.96 

19.78 

261 

8175 

19.51 

2.97 

19.7* 

261 

8200 

19.63 

3.11 

19.87 

261 

6225 

19. 7* 

3.25 

20.01 

260 

6250 

20.02 

3.29 

20.29 

260 

8275 

20.46 

3.39 

20.73 

260 

6300 

20.61 

3.45 

20.90 

260 

6325 

20.60 

3.65 

21.00 

260 

8350 

21.00 

3.3* 

21.26 

261 

6375 

21.35 

3.38 

21.62 

261 

64C0 


22.80 

0.02 

22.82 

268 

9050 

23.22 

0.68 

23.23 

268 

9075 

23.85 

0.53 

23.86 

269 

9100 

2*. 38 

0. *1 

24.38 

269 

9125 

2*. 93 

0.10 

2*.93 

270 

9150 

25.53 

-0.32 

25.53 

271 

9175 

2 5.99 

-0.67 

26.00 

271 

9200 

26.37 

-0.76 

26.38 

271 

9225 

26.62 

-0.78 

26.63 

271 

9250 

26.81 

-0.86 

26.83 

2 72 

9275 

27. C* 

-1.16 

27. C7 

272 

9300 

27.47 

-1.37 

27.51 

273 

9325 

27.75 

-1.46 

27. 79 

273 

9350 

27.71 

-1.78 

27.77 

273 

9375 

27.89 

-1.87 

27.96 

2 7* 

9*00 


30.09 

30.12 

30.17 

30.28 

30.52 


30.51 

30.5* 

30.49 

30.6* 

30.83 


31.01 

31.16 

31.0* 

31.03 

31.20 


-4.92 

- 4.98 

-5.45 

-5.89 

-5.8* 


-5.90 

-6.06 

-6.30 

-6.37 

-6.60 


-6.71 

-6.98 

-7.17 

-7.23 

-7.65 


30.49 

30.53 

30.65 

30.85 

31.08 


31.07 

31.13 

31.13 

31.30 

31.53 


31.73 

31.93 

31.86 

31.86 

32.12 


279 

279 

280 
261 
281 


281 

201 

281 

282 

282 


282 

282 

283 

283 

28* 


21.7* 

3.37 

22.00 

261 

6*25 

28.1* 

-2.06 

28.22 

21.96 

2.97 

22.16 

262 

8*50 

28.2* 

-2.29 

28. 33 

22.13 

3.00 

22.33 

262 

8*75 

28. 24 

-2.06 

28.42 

22.35 

3.13 

22.57 

26 2 

6 50U 

28.6* 

-2.17 

26. 72 

22.69 

3.17 

22.91 

262 

8525 

28.88 

-2.87 

29.02 


2 7* 
27* 
27* 
2 7* 
275 


9*25 

31 . *6 

-7.81 

32.42 

28* 

9*50 

31.70 

-7.99 

32.69 

2 8* 

9*75 

31.73 

-8.01 

32.73 

2 8* 

9500 

31.79 

-8.05 

32.79 

2 8* 

9525 

32.03 

-8.21 

33.06 

2 8* 


T - AL T l TUOE » WX * l 0NAL C0MP0NENT, w l MERID10NAL C0KP0NENT, WS « WIND SPEED. THETA * WIND DIRECTION 


FPS-16 RAuAR / JIM SPHERE WINE' VEL0CITY PRBFILE 


M X 

WZ 

TEST NUMBER 
THETA 

2652 - 1 04/27/65, 

ALT WX 

, 1300Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL2R 10A 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SED 

M/SEC 

h/SEC 

DEG 

METERS 

M/SlC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

PETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

32.18 

-8 . *3 

33.27 

28* 

10550 

*1.05 

-12.4* 

*2.89 

287 

11550 

39.37 

-9.78 

*0.57 

28* 

32 • 33 

-8.7* 

33.49 

285 

10575 

*0.91 

-12.30 

*2.71 

287 

11575 

39.29 

-9.12 

*0.3* 

2 83 

32.6 7 

-3.96 

33.88 

285 

1U600 

*0.97 

-12.38 

*?.eo 

2 87 

11600 

39.53 

-9.48 

*0.65 

283 

3 3 . OO 

-9. *6 

3*. 33 

286 

1 U62S 

*1.11 

-12.13 

*7.86 

2 86 

11625 

39.60 

-10.16 

*0. 88 

2 8* 

33.08 

-10.1* 

34.60 

287 

10650 

*0.90 

-11.57 

*2.51 

286 

11650 

39.** 

-10.00 

*0.69 

2 8* 

33.00 

-10.41 

34.60 

207 

10675 

*0.47 

-11.27 

*2.01 

285 

11675 

39.42 

-9.86 

40.63 

28* 

32.83 

-10.2* 

34.39 

287 

10700 

*0. : * 

-11.07 

*1.63 

285 

11700 

38.93 

-9.98 

40.19 

28* 

32. 7* 

-10.23 

34.30 

287 

10725 

39. 83 

-10.7* 

*1.26 

285 

11725 

38.6* 

-10.27 

39.98 

285 

32.57 

-10.38 

34.18 

287 

10750 

40.C8 

-10.80 

*1.51 

265 

1 1750 

38.80 

-10.31 

40.15 

2 85 

32.58 

-10. 58 

34.26 

288 

107 75 

39.92 

-10.9* 

*1 . 39 

285 

11775 

39.06 

-10.73 

*0. 51 

205 

32. 72 

-11.2* 

3*.59 

289 

10800 

39.60 

-10.58 

*0.99 

285 

11800 

39.** 

-10.58 

*0.83 

285 

32.82 

-11.82 

3*.89 

290 

10825 

39.67 

-10.01 

40.91 

2 84 

11325 

39.86 

-10.27 

*1.16 

28* 

32 • 67 

-12. 12 

34.8* 

290 

10850 

39.^7 

-10.1* 

41.14 

2 84 

11850 

*0.18 

-10.65 

*1.57 

285 

32.36 

-12.33 

34.63 

291 

10875 

39.69 

-10.45 

41.24 

2 84 

11875 

*0.37 

-10.69 

*1.76 

2 85 

32.36 

-12.43 

34.66 

291 

10900 

39.77 

-10.30 

41.08 

284 

11900 

*0 •* 5 

-10.77 

*1.66 

285 

32 . 35 

-12.51 

34.69 

291 

1092 -> 

39.85 

-9.ee 

41.06 

2 84 

11925 

*0.16 

-10.43 

*1.49 

28* 

32 . *1 

-12 . 88 

3*.B8 

? 9 1 

10950 

39. 66 

-9.85 

41.06 

2e4 

11950 

40.19 

-10.35 

*1.50 

2 8* 

3 3.13 

-13.46 

35.76 

292 

1U975 

39.45 

-9.97 

4C.69 

c84 

11975 

*0.08 

-10.70 

*1.48 

2 85 

33.8* 

-13.80 

36.5* 

292 

11000 

39. ;6 

-9.65 

40.43 

284 

12000 

39.92 

-9.94 

41.14 

2 6* 

34.21 

-14.22 

37.05 

1 92 

11C25 

39. f 0 

-10. Cl 

40.75 

2 84 

12025 

*0.01 

-9.40 

*1.10 

2 83 

3*. 03 

-1*. 51 

37.73 

292 

l i (1 50 

39.19 

-10.36 

40.54 

285 

12050 

39.61 

-9.86 

*0.82 

28* 

35.90 

-15.29 

39.02 

29.3 

1 1 0 7 3 

38. HO 

-10.02 

40.07 

284 

12075 

39.47 

-9.53 

40.60 

283 

36.9 3 

-15.8* 

*0.18 

293 

li too 

3 8 . ; 6 

-10.12 

39.96 

2 64 

12100 

39.71 

-9.11 

*0.7* 

283 

3 7.52 

-15.9* 

*0. 76 

29 v 

11125 

38.55 

-9.99 

39.82 

284 

12125 

39.86 

-9.44 

*0.96 

283 

37. 77 

-15.96 

*1.01 

293 

ll 150 

38. ‘-7 

-9.47 

39.72 

2 84 

1 21 c 0 

*0.19 

-9.34 

*1.26 

283 

3 7.87 

-15.17 

*0.79 

.92 

n 175 

3 8.' 3 

-9. 3* 

39.65 

2 83 

12175 

*0.39 

-9.17 

*1.42 

283 

J 7. 62 

-1* . 68 

*0. 39 

291 

1 1 200 

38. :0 

-9.69 

39.68 

; 84 

12200 

*0.2 5 

-8.90 

*1.22 

282 

3 7.5* 

-14.33 

4(1. 18 

29i 

1.726 

38. • 2 

-9.8* 

39. 76 

2p* 

12225 

*0.01 

-8.67 

*0.9* 

28/ 

38. 1* 

-14.10 

4U.67 

290 

1.25 0 

38.7* 

-9.76 

39.57 

28* 

12250 

39.62 

-8.76 

*0.57 

282 

38. 78 

-l*. 11 

*1.27 

290 

i ; 275 

38.02 

-9.05 

39. C8 

263 

12275 

38.96 

-8.39 

39.86 

202 

39. 30 

-14.2* 

*1.80 

290 

11300 

3 7.75 

-8,40 

3«. 68 

? 62 

12300 

39.02 

-8.10 

39.85 

282 

39.61 

-13.99 

* t .00 

289 

it 32 6 

37.46 

-8.51 

34.42 

i 8 3 

12325 

39.29 

-8.22 

*0.1* 

282 

39.89 

-13.8? 

*2.22 

i 89 

1 i ?5U 

37. 4 

-7.95 

3P • 3 8 

2 82 

12350 

38.87 

-7.43 

39.57 

281 

*0. 32 

-13.93 

*2.66 

269 

It 375 

37, R* 

-8.00 

3P.t8 

282 

12375 

38.99 

-7.41 

39.69 

2 81 

*0.90 

-13.8* 

*3.18 


l.*00 

37.65 

-8.05 

3 3.69 

:t2 

12400 

39.30 

-7.9* 

*0. 10 

281 

*1.32 

-13.71 

*3.53 

288 

11*25 

38.1 7 

-8.09 

39.02 

282 

12*25 

39.55 

-7.98 

*0. 3* 

201 

*1.31 

-13. 52 

*3.46 

^88 

1.450 

38.91 

-8.71 

39. b7 

282 

12*50 

39.8 3 

-7.21 

*0.48 

280 

*1.36 

-13.47 

*3.50 

268 

1.475 

39. 16 

-8.95 

*0.27 

283 

12*75 

39.58 

-7.22 

*0.23 

2 80 

*1 . 30 

-13. UR 

*3.32 

267 

1 . 500 

39.^8 

-8.97 

*0. 30 

283 

12500 

39.3* 

-7.99 

*0. 1* 

281 

*1 . 17 

-12.55 

*3.0* 

287 

1 162 5 

39. '* 

-9.28 

40.42 

2 63 

12525 

39.18 

-7.76 

39. 9* 

281 
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TABLE 11-95 (con't) 

F PS - 16 RAOAR/J1MSPHERE MINE VEL0C1TY PROFILE 





TEST NUMBER 

1652-1 04/ 2 7/65 i 

, 1 3C0Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

F18RIDA 





AL 1 

MX 

wz 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

wz 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

Ml 

MS 

THETA 

MEIERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEg 

MlTERS 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12550 

38.79 

-7.55 

39.51 

281 

13550 

39.65 

-8.54 

40.56 

282 

14550 

37.29 

-3.00 

37.41 

274 

125/5 

38.48 

-6.95 

39.10 

280 

13575 

39.45 

-7.61 

4C.18 

281 

14575 

36.44 

-1.05 

36.45 

271 

IZ6UO 

3/. 92 

-7.59 

38.67 

281 

13600 

39.55 

-8.37 

40.43 

2 82 

14600 

35.26 

-0.25 

35.27 

270 

12625 

38.01 

-7.40 

38.72 

281 

13625 

39. J 4 

-10.16 

40.63 

2 84 

14625 

3 3.95 

-0.81 

33.96 

271 

12650 

38.56 

-6.01 

39.03 

279 

136?0 

39.68 

-7.28 

40.34 

280 

14650 

32.77 

-0.49 

32.78 

271 

126/5 

38. 69 

-6.38 

39.22 

279 

13675 

40. C9 

-6.38 

40.59 

279 

14675 

32.40 

-i.57 

32.44 

273 

12 / ou 

38.19 

-7.07 

38.83 

280 

137C0 

40. C3 

-7.95 

40.81 

281 

14700 

32.75 

-3.24 

32.91 

275 

12 /25 

3T.56 

- / . 35 

38.27 

281 

13725 

40.44 

-7.68 

41.16 

281 

14725 

33.04 

-2.79 

33.15 

275 

12 / SO 

37.27 

-6.88 

37.90 

280 

13750 

40.49 

-7.66 

41.20 

2 61 

14750 

32.33 

-3.28 

32.50 

2 76 

12 t T 5 

36. 78 

-7.08 

37.45 

281 

13775 

40.] 8 

-7.76 

40.92 

281 

14775 

31.50 

-4.70 

31.85 

278 

12800 

36.53 

-6.69 

37.14 

280 

13800 

40.32 

-7.52 

41. Cl 

2 eo 

14800 

30.72 

-5.47 

31.20 

280 

12825 

36. 55 

-7.65 

37.35 

282 

13825 

40.40 

-7.30 

41.05 

280 

14825 

29.64 

-4.16 

29.93 

278 

12350 

36.13 

-8.98 

37.27 

2 34 

13850 

40.44 

-6.05 

40. 89 

278 

14850 

29.10 

-3.46 

29.31 

277 

128 Z5 

35.93 

-7.50 

36.70 

282 

i3e75 

4 0. .10 

-5.48 

40.57 

278 

14875 

28.55 

-4.62 

28.93 

279 

12900 

35.89 

-7.45 

36.65 

282 

1 3900 

39.92 

-5.74 

4C.33 

278 

14900 

27.40 

-4.19 

27.72 

270 

12925 

35.92 

-8.12 

36.83 

283 

13925 

39.93 

-4.74 

40.21 

277 

14925 

26.63 

-3.86 

26.91 

278 

12950 

36. 71 

-8.52 

37.69 

283 

1 3950 

40.01 

-4.84 

40.30 

277 

14950 

25.89 

-4.65 

26.30 

280 

12 9/5 

37.06 

-8.23 

37.97 

2 82 

13975 

40.09 

-4.19 

40.31 

276 

14975 

25.38 

-5.33 

25.94 

282 

1 3 OuO 

36. 71 

-8.53 

37.69 

283 

14000 

40.26 

-3.82 

40.44 

275 

15000 

25.23 

-4.71 

25.67 

280 

13025 

36.75 

-8.74 

37.78 

283 

14025 

40.57 

-5.16 

40.90 

277 

15025 

25.00 

-4.44 

25.39 

280 

13050 

3 7.10 

-8.12 ' 

37.97 

282 

14050 

40.42 

-5.43 

4C.78 

277 

15050 

24.09 

-2.79 

24.25 

2 76 

130/5 

37.26 

-B.59 

38.24 

283 

14075 

39. n 

-7.04 

39.74 

280 

15075 

23.66 

-1.87 

23.74 

274 

13100 

33.00 

-8.10 

38.85 

282 

14100 

40.36 

-3.20 

4C.49 

274 

15100 

22.87 

-2.32 

22.99 

276 

13 125 

38.64 

-7.72 

39.41 

281 

14125 

40.70 

-2.86 

40.80 

2 74 

15125 

22.25 

-1.90 

22.33 

275 

13150 

38.91 

-8.17 

39.75 

282 

14150 

40.27 

-4.53 

40.53 

276 

15150 

22.53 

-0.05 

22.53 

270 

13175 

38.97 

-8.24 

39.83 

282 

14175 

40.00 

-4.08 

40.28 

276 

15175 

22.56 

0.72 

22.57 

268 

13200 

38.97 

-8.97 

39.99 

283 

14200 

39.84 

-3.39 

39.98 

275 

15200 

22.50 

1.67 

22.56 

266 

13225 

39.15 

-7.98 

39.96 

281 

14225 

39.52 

-3.04 

39.64 

274 

15225 

23.13 

2.36 

23.25 

2 64 

13250 

39. 58 

-6.56 

40.12 

279 

14250 

39.19 

-2.97 

39.31 

2 74 

15250 

23.17 

i.80 

23.24 

265 

132/5 

39.45 

-8.42 

40.34 

282 

14275 

39.33 

-3.68 

39.50 

275 

15275 

23.03 

2.55 

23.17 

263 

13300 

39.49 

-8.90 

40.48 

282 

14300 

39.65 

-3.83 

40.03 

275 

15300 

22.73 

3.86 

23.06 

260 

13325 

39.66 

-6.88 

40.25 

2 80 

14325 

40. Cl 

-3.63 

40.18 

275 

15325 

22.89 

3.47 

23.15 

261 

13350 

39. 10 

-7.51 

39.81 

281 

14350 

40. C8 

-4.10 

40.29 

276 

15350 

23.31 

3.79 

23.61 

261 

133/5 

39.00 

-7.92 

39.80 

281 

14375 

39.76 

-4.76 

40.05 

277 

15375 

23.33 

4.09 

23.69 

260 

i unn 

4V.1R 

-7 . s* 

4Q-Q1 

?«1 

14400 

39. 14 

-4.26 

39.37 

276 

15400 

23.36 

3.94 

23.69 

260 

13425 

39. 22 

-8.65 

40.17 

282 

14425 

30.88 

-4.28 

39.11 

276 

15425 

23.21 

3.93 

23.54 

260 

13450 

39.40 

-7.30 

40.07 

280 

14450 

38.53 

-4.10 

38.75 

2 76 

15450 

24.02 

6.60 

24.91 

2 54 

13475 

39.49 

-8.17 

40.33 

281 

14475 

38.11 

-3.33 

38.26 

275 

15475 

24.38 

7.47 

25.50 

253 

13500 

39.65 

-9.31 

40.72 

283 

14500 

37.61 

-2.89 

37.72 

274 

15500 

25.25 

7.14 

26 .24 

254 

13525 

39.92 

-8.72 

40.86 

282 

14525 

37.57 

-3.28 

37.72 

275 

15525 

26.22 

6.74 

27.07 

2 55 

ALT 

* ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT , 

M Z = MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, MS * 

MIND speed. 

THETA = 

WIND DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE MIND 

VEL0CITY 

PROFILE 









TEST NUMBER 

2652-1 04/27/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ME TtRS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/sec 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

15550 

26. 71 

5.54 

27.28 

258 

16550 

20.71 

5.27 

21.37 

256 

17550 

8.20 

7.54 

11.14 

227 

155/5 

2 /.Ol 

5.14 

27.49 

2 59 

16575 

19.94 

6.37 

20.93 

2 52 

17575 

7.69 

8.24 

11.27 

223 

156U0 

2 /. 92 

6.29 

28.62 

257 

16600 

17.98 

5.75 

18.88 

252 

17600 

7.55 

8.87 

11.65 

220 

15625 

28.95 

6.06 

29.57 

258 

16625 

17.19 

5.38 

18.01 

252 

17625 

7.52 

9.05 

11.77 

220 

15650 

29.83 

5.65 

30.36 

259 

16650 

17. C4 

6.58 

18.26 

249 






156 Z5 

30.43 

4.00 

30.69 

262 

16675 

15. 83 

5.18 

16.66 

252 






15 700 

30.01 

3.09 

30.17 

264 

16700 

15.24 

4.87 

16.00 

252 






L5725 

28.30 

2.77 

28.44 

264 

16725 

1 3.99 

4.53 

14.70 

2 52 






15750 

28. 09 

1.96 

28.16 

266 

1 6750 

13.19 

3.37 

13.62 

255 






15775 

26.95 

1.08 

26.97 

267 

16775 

12.72 

3.28 

13.14 

255 






15800 

25.56 

-0.85 

25.57 

272 

16800 

12.14 

3.63 

12.68 

253 






15825 

24.69 

-0.31 

24.69 

271 

lt>825 

11.06 

3.75 

12.44 

2 52 






15850 

23.95 

-0.37 

23.96 

271 

16850 

11.32 

4.15 

12. C5 

250 






158/5 

23. 06 

0.72 

23.07 

268 

16875 

11.54 

4.09 

12.24 

250 






15900 

22.18 

2.47 

22.32 

263 

16900 

n.26 

4.37 

12. C7 

249 






15925 

21.15 

2.22 

21.27 

264 

16925 

10.59 

4.08 

11.35 

249 






15950 

19.82 

3.37 

20.10 

260 

16950 

10.30 

4. 19 

11.12 

248 






159/5 

18.82 

3.64 

19.17 

259 

16975 

10.15 

4.71 

11.19 

245 






16000 

18.54 

3.43 

18.85 

259 

17000 

9.71 

3.41 

10.29 

250 






16025 

18.28 

4.10 

18.73 

257 

17025 

9.19 

5.71 

10.02 

238 






16050 

17.65 

4.73 

18.28 

255 

17050 

8.62 

5.97 

10.49 

235 






L60/5 

17.45 

4.69 

18.07 

255 

17075 

8.00 

4.61 

9.23 

240 






16100 

17.91 

5.92 

18.87 

252 

17100 

8.23 

6.55 

10.52 

231 






16125 

18.09 

7.50 

19.58 

247 

17125 

8.29 

6.93 

10.80 

2 30 






16150 

17.85 

6.48 

18.99 

250 

17150 

7.84 

6.26 

10.04 

231 






16L/5 

17.38 

5.38 

18.19 

253 

17175 

7.92 

7.96 

11.23 

225 






16200 

18.09 

6.59 

19.25 

250 

17200 

7.92 

6.51 

10.25 

230 






16225 

18.80 

6.91 

20.03 

250 

17225 

8.30 

6.67 

10.65 

231 






16250 

19.06 

7.65 

20.53 

248 

17250 

8.66 

7.76 

11.63 

228 






162 75 

19.14 

6.67 

20.27 

251 

1 7275 

8.54 

7.30 

11.23 

229 






16300 

19.13 

6.41 

20.18 

251 

17300 

8.00 

6.97 

11.23 

231 






16325 

20.43 

6.23 

21.36 

2 53 

17325 

9.37 

7.40 

11.94 

231 






16350 

20.81 

5.09 

21.43 

256 

17350 

9.41 

7.17 

11.03 

232 






16375 

20.76 

4.50 

21.24 

258 

17375 

9.11 

7.25 

11.64 

231 






16400 

20.92 

5.00 

21.51 

256 

17400 

9.28 

7.99 

12.25 

229 






16425 

21.25 

6.59 

22.25 

253 

1 7425 

9.39 

7.09 

11.76 

233 






16450 

21.42 

6.16 

22.29 

254 

17450 

9.50 

5.65 

11.16 

238 






16475 

21.72 

4.90 

22.26 

257 

17475 

9.32 

5.81 

10.98 

238 






165UU 

22.18 

6.16 

23.03 

254 

17500 

9.56 

6.68 

11.66 

235 






16525 

21.99 

6.51 

22.94 

2 53 

1 7525 

9.13 

7.37 

11.73 

231 
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TABLE 11-96 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

525 

-0.77 

8.86 

8.90 

550 

-0.49 

8.66 

0.67 

575 

-0.64 

7.97 

8.00 

600 

-0.68 

7.56 

7.59 

625 

-0.29 

7.17 

7.18 

650 

0.41 

6.64 

6.66 

675 

1.01 

6.26 

6.34 

700 

1.19 

6.21 

6.32 

725 

1.57 

6.38 

6.57 

750 

2.07 

6.31 

.6.64 

775 

2.11 

6.C7 

6.43 

800 

2.02 

6.28 

6.60 

825 

2.28 

6.39 

6.79 

850 

2.38 

6.12 

6.56 

875 

2.73 

6.85 

7.37 


900 

3.53 

6.51 

7.75 

925 

3.45 

6.84 

7.66 

950 

3.89 

7.31 

8.28 

975 

3.86 

6.93 

7.94 

1000 

3.85 

6.53 

7.58 

1025 

4.11 

5.98 

7.26 

1050 

4.37 

5.58 

7.09 

1075 

4.30 

5.e6 

7.27 

1100 

3.55 

5.35 

6.42 

1125 

3.65 

5.81 

6.06 


ST NUMBER 

2579 

04/27/65 

THETA 

ALT 

WX 

DEG 

METERS 

M/SEC 

175 

1525 

5.25 

177 

1550 

4.43 

1 Z5 

1575 

3. 58 

175 

1600 

3.80 

178 

1625 

3.00 


183 

1650 

3.55 

189 

1675 

3.34 

191 

1700 

2.73 

194 

1725 

3.02 

198 

1750 

2.79 


199 

1775 

3.44 

198 

1900 

3.58 

199 

1825 

3.37 

201 

1850 

3.59 

202 

1875 

3.07 


207 

1900 

3.90 

207 

1925 

4.09 

208 

1950 

2.98 

209 

1975 

3.66 

210 

2000 

4.08 


214 

2025 

4.49 

210 

2050 

4.32 

216 

2075 

4.41 

213 

2100 

6.05 

212 

2125 

5.61 


0219Z, EASTERN TEST RANGE, 
WZ WS THETA 

M/SEC M/SEC DEG 

3.96 6.58 233 

3.74 5.80 230 

£.64 4.7S 23i 

3.30 5.03 2 29 

3.89 4.91 217 


3.83 5.22 223 
4.17 5.34 219 
3.51 4.45 218 
3.34 4.50 222 
3.00 4.09 223 


2.19 4.07 237 
2.52 4.30 235 
1.84 3.04 241 
1.76 4.00 244 
2.11 3.73 235 


1.31 4.11 251 
1.95 4.53 244 
2.33 3.70 232 
2.21 4.28 239 
2.30 4.69 240 


1.84 4.85 248 
2.03 4.77 245 
1.49 4.65 251 
1.12 6.15 259 
1.96 5.94 251 


IDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

2525 

5.14 

1.94 

5.49 

2550 

5.63 

2.26 

6.07 

2 575 

5-25 

2.50 

5 ; *1 

2600 

5^78 

1.86 

6.07 

2625 

5.59 

2.35 

6.07 


2650 

5.45 

2.11 

5.85 

2675 

5.94 

2.02 

6.28 

2700 

5.02 

2.50 

5.61 

2 725 

5.59 

2.56 

6.15 

2750 

5.99 

2.86 

6.64 

2775 

5.83 

2.69 

6.42 

2800 

6.24 

3.33 

7.08 

2825 

6.21 

3.42 

7.09 

2850 

6.81 

3.14 

7.50 

2875 

6 .13 

3.50 

7.06 


2 9C0 

6.28 

3.18 

7.04 

2925 

6.57 

3.46 

7.43 

2950 

6.15 

4.00 

7 . 34 

2975 

6.73 

3.45 

7.56 

3000 

6.38 

3.74 

7.39 


3025 

6.14 

4.11 

7.39 

3050 

6.23 

3.83 

7.31 

3075 

5.23 

3.99 

6.58 

3100 

5.20 

3.85 

6.46 

2125 

4.85 

3.87 

6.20 


1150 

3.26 

5.76 

6.62 

209 

1175 

3.42 

4.78 

5.88 

215 

1200 

2.87 

5.20 

5.93 

209 

1225 

2.65 

4.62 

5.33 

210 

1250 

3.59 

4.83 

6.02 

216 


2150 

4.91 

1.70 

5.19 

251 

2175 

5.01 

1.81 

6.09 

253 

2200 

5.92 

2.15 

6.30 

2 50 

2225 

5.99 

1.25 

6.12 

258 

2250 

6.36 

1.36 

6.50 

258 


3150 

4.23 

3.81 

5.70 

3175 

4.85 

3.86 

6.20 

3200 

4.74 

3.01 

5.61 

3225 

4.84 

2.84 

5.61 

3250 

4.77 

2.80 

5.54 


1275 

3.60 

4.55 

5.80 

218 

1300 

3.71 

3.75 

5. 28 

225 

1325 

3.75 

4.45 

5.62 

220 

1350 

3.95 

4.09 

5.68 

224 

1375 

4.42 

4.28 

6.15 

226 


2275 

6.37 

1.93 

6.65 

253 

2300 

6.01 

1.79 

6.27 

253 

2325 

6.25 

1.82 

6.51 

2 54 

2350 

6.13 

1.86 

6.41 

253 

2375 

5.93 

1.27 

6.06 

250 


3275 

4.56 

2.43 

5.16 

3300 

4.51 

2.54 

5.18 

3325 

4.91 

2.55 

5.53 

3350 

4.27 

2.58 

4.99 

3375 

4.09 

2.33 

4.70 


1400 

4.02 

4.95 

6.38 

219 

1425 

3.74 

3.96 

5.45 

223 

1450 

4.34 

3.54 

5.60 

231 

1475 

3.77 

4. CO 

5.50 

223 

1500 

3.99 

3.83 

5.53 

226 


2400 

6. 85 

1.40 

6.99 

258 

2425 

6.52 

2.19 

6. 87 

251 

2450 

5.94 

1.52 

6.13 

255 

2475 

6.06 

1.86 

6.34 

253 

2500 

5.18 

2.71 

5.85 

242 


3400 

4.35 

3.04 

5.31 

3425 

4.33 

2.93 

5.23 

3450 

4.39 

3.01 

5.32 

3475 

4.44 

3.57 

5.70 

35CO 

4.17 

3.72 

5.59 


ALT » ALTITUDE, WX = ZONAL C 0MP0NE NT , WZ - MERIDIONAL COMPONENT, WS » WINC SPEED, THETA * WINO DIRECTION 


AL T 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/JIMSPHERE WINO 
2579 04/27/65, 0219Z, 

ALT WX WZ' 

VEL0C IT Y 
EASTERN 
WS 

PR0F ILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FL8R1DA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

3525 

4.66 

3.78 

6.01 

231 

4525 

7.14 

1.70 

7.34 

2 56 

5525 

9.85 

1.89 

10.03 

3550 

5.28 

3.58 

6.38 

236 

4550 

7.38 

1.59 

7.55 

258 

5550 

10.09 

1.62 

10.22 

3575 

5.31 

3.29 

6.25 

238 

4575 

7.77 

2.60 

8.19 

251 

5575 

10.04 

1.41 

10.14 

3600 

6.35 

3.39 

7.20 

242 

4600 

8.46 

3.11 

9.02 

250 

5600 

10.06 

0.93 

10.10 

3625 

6.27 

3.24 

7.05 

242 

4625 

9.31 

2.65 

9.68 

2 54 

5625 

9.64 

0.45 

,9.65 

3650 

6.62 

2.e9 

7.22 

24 6 

4650 

9. 12 

3.37 

9.72 

250 

5650 

9.63 

0.21 

9.63 

3675 

6*44 

2.90 

7.06 

246 

4675 

9.24 

3.35 

9.83 

250 

5675 

10.00 

0.12 

10.01 

3700 

6.24 

2.36 

6.67 

24 9 

4700 

9.89 

3.31 

10.43 

251 

5700 

10.99 

0.74 

11.02 

3725 

6.62 

2.75 

7.17 

247 

4725 

9.19 

3.09 

9.70 

251 

5725 

11.82 

0.65 

11.83 

3750 

6.56 

2.33 

6.96 

250 

4750 

9.52 

3.00 

10.00 

252 

5750 

12.04 

0.63 

12.05 

3775 

7.06 

1.79 

7.28 

256 

4775 

9.96 

3.16 

10.45 

252 

5775 

12.28 

0.44 

12.29 

3800 

6.86 

2.85 

7.43 

247 

4800 

9.78 

2.99 

10.23 

253 

5800 

12.36 

0.39 

12.37 

3025 

6.80 

2.60 

7.28 

249 

4825 

9.66 

3.50 

10.20 

250 

5825 

12.73 

0.29 

12.73 

3850 

6.92 

2.29 

7.29 

252 

4850 

9.58 

3.36 

10.16 

2 50 

5850 

12.65 

0.63 

12.67 

3875 

6.17 

2.11 

6.52 

251 

4075 

9.27 

3.56 

9.93 

249 

5875 

12.85 

0.85 

12 . 88 

3900 

5.00 

1.65 

6.03 

254 

4900 

8.74 

3.91 

9.57 

246 

5900 

12.99 

0.80 

13.01 

3925 

5.37 

1 .66 

5.69 

251 

4925 

9.44 

3.88 

10.20 

247 

5925 

13.15 

1.21 

13.21 

3950 

5.42 

2.C9 

5.81 

249 

4950 

9.32 

3.94 

10.12 

247 

5950 

13.87 

0.84 

13.89 

3975 

5.92 

1.78 

6.18 

253 

4975 

8.90 

3.52 

9.57 

248 

5975 

13.45 

0.32 

13.46 

4000 

5.73 

1.36 

5.89 

257 

5000 

8.55 

3.42 

9.21 

248 

eoco 

13.69 

1.15 

13.74 

4025 

5.76 

1.99 

6.09 

251 

5025 

8.55 

3.03 

9.07 

2 50 

6025 

14.32 

1.09 

14.37 

4050 

5.98 

1.59 

6.19 

255 

5050 

8.52 

2 .96 

9.02 

251 

6050 

14.16 

0.25 

14.16 

4075 

6.08 

0.87 

6.14 

262 

5075 

0.15 

3.40 

0.83 

247 

6075 

14.21 

0.18 

14.21 

4100 

5.84 

1.21 

5.96 

258 

5100 

8.70 

3.43 

9.35 

248 

6100 

14.43 

0.04 

14.43 

4125 

6.79 

1.47 

6.95 

258 

5125 

8.22 

3.49 

8.93 

247 

6125 

14.59 

-0. 38 

14.59 

4150 

7.09 

1.58 

7.26 

257 

5150 

7.77 

3.04 

8.35 

248 

6150 

13.94 

-0.86 

13.96 

4175 

7 .08 

1.67 

7.27 

257 

5175 

8.53 

2.74 

8.95 

252 

6175 

13.64 

-0.44 

13.64 

4200 

7.60 

1.74 

7.80 

257 

5200 

8.53 

1.89 

B.73 

257 

6200 

13.26 

-0.60 

13.27 

4225 

7.78 

1 .03 

7.84 

262 

5225 

8.16 

1.34 

8.27 

261 

6225 

12.88 

-0.73 

12.91 

4250 

7.39 

0.56 

7.41 

266 

5250 

7.60 

1.67 

7.78 

257 

6250 

13.24 

-0.38 

13.24 

4275 

7.01 

0.59 

7.03 

265 

5275 

7.44 

1.34 

7.55 

260 

6275 

13.02 

-0.02 

13.02 

4300 

7.47 

0.88 

7.53 

263 

5300 

7.27 

1.31 

7.38 

260 

6300 

13.21 

-0.05 

13.21 

4325 

7.13 

0.91 

7.18 

263 

5325 

7.09 

1.89 

7.33 

255 

6325 

13.38 

-0.10 

13.38 

4350 

7.59 

1.36 

7.71 

260 

5350 

7.22 

1.91 

7.47 

255 

6350 

13.65 

-0.11 

13.65 

4375 

7.74 

2.19 

0.04 

254 

5375 

7.24 

1.55 

7.40 

258 

6375 

13.48 

-0.63 

13.49 

4400 

7.10 

1 . 97 

7.37 

254 

5400 

7.02 

1.79 

7.25 

256 

6400 

12.94 

-0.22 

12.95 

4425 

7.7 1 

2.24 

0.03 

254 

5425 

7.61 

1.83 

7.83 

256 

6425 

12.93 

-0.35 

12 . 84 

4450 

7.75 

1.57 

7.91 

258 

5450 

8.61 

i .76 

8.79 

258 

6450 

12.17 

-0.56 

12.19 

4475 

7.2 5 

l . 56 

7.41 

258 

5475 

9.00 

2.12 

9.25 

257 

6475 

12.42 

-0.28 

12.43 

4500 

7.08 

1.97 

7.35 

254 

5500 

9.42 

2.00 

9.63 

258 

6 SCO 

12.82 

-1.05 

12.86 


THETA 

DEG 

249 
248 
9 44 
252 
247 


249 

251 

243 
245 

244 


245 

24? 

241 

245 

240 


243 

24? 

237 

243 

239 


2 36 
238 

232 

233 
231 


228 

231 

237 

239 

239 


242 
240 
242 
2 39 
240 


235 
2 36 
235 
231 
228 


THETA 

DEG 

259 

261 

262 

265 

267 


269 
269 
266 
2 67 
267 


268 

268 

269 

267 

266 


266 

265 

266 
768 
265 


265 

269 

269 

270 

271 


273 

272 

272 

273 
271 


270 

270 

270 

270 

272 


271 

271 

272 
271 
275 


ALT 


ALTITUDE. WX = ZONAL COMPONENT, WZ 


MERIDIONAL COMPONENT, WS “ WINC SPEED, THETA = WIND DIRECTION 



TABLE 11-96 (con't) PAGE 407 

FPS-1& RAD4R/JIMSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2579 

04/27/65, 

0219Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





alt 

WX 

WZ 

ws 

THETA 

ALT 

WX 

n Z 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6525 

12. 46 

-I.C5 

12.51 

275 

7525 

20.95 

-6 . B4 

22.04 

288 

8525 

27.50 

-3.94 

27.78 

278 

6550 

12.73 

-0.92 

12.76 

274 

7550 

21.34 

-7.11 

22.49 

288 

8550 

27.11 

-3.87 

27.39 

278 

6575 

12.59 

-1.31 

12.66 

276 

7575 

21.88 

-7.06 

22.99 

288 

8575 

27.09 

-4.46 

27.46 

279 

6600 

12.14 

-1.28 

12.21 

276 

7600 

21.97 

-7.38 

23.18 

288 

86C0 

26.66 

-4.73 

27.08 

280 

6625 

12.27 

-1.41 

12.35 

276 

7625 

22.00 

-7.23 

23. 16 

288 

8625 

26.40 

-4.56 

26.79 

280 

6650 

12.49 

-1.63 

12.60 

277 

7650 

22.36 

-6.97 

23.42 

287 

8650 

26.47 

-4.62 

26.87 

280 

6675 

12.85 

-1.77 

12.97 

278 

7675 

22.37 

-7.39 

23.56 

288 

8675 

26.43 

-4.73 

26.85 

280 

6700 

13.07 

-2.16 

13.24 

279 

7700 

22.25 

-7.27 

23.41 

28B 

8700 

26.23 

-5.18 

26.73 

281 

67?5 

13.15 

-2.23 

13.34 

279 

7725 

22.32 

-6.67 

23.29 

286 

e725 

25.83 

-5.37 

26.38 

2 82 

6750 

13.59 

-2.22 

13.77 

279 

7750 

22.52 

-6.68 

23.49 

286 

e750 

25.75 

-5.53 

26.34 

282 


6775 

13.42 

-2.42 

13.63 

280 

7775 

22.46 

-6.70 

23.44 

286 

8775 

25.95 

-6.34 

26.71 

2 84 

6800 

13.61 

-2.83 

13.90 

282 

7800 

22.79 

-6.17 

23.61 

285 

88C0 

25.92 

-7.17 

26.90 

285 

6825 

14.09 

-3.70 

14.57 

285 

7825 

23.47 

-6.04 

24.23 

284 

8825 

25.67 

-7.70 

26.80 

287 

6850 

14.06 

-4.26 

14.69 

287 

7950 

23.54 

-6.04 

24.30 

284 

8850 

25.65 

-8.04 

26 . 88 

287 

6875 

14.48 

-4.55 

15.18 

287 

7875 

23.04 

-5.94 

23.80 

284 

8875 

26.04 

-8.30 

27.33 

288 


6900 

14.73 

-5.42 

15.69 

290 

7900 

23.05 

-5.75 

23.75 

284 

8900 

25.88 

-8.93 

27.38 

209 

6925 

14.89 

-6.19 

16.13 

292 

7925 

23.12 

-5.83 

23.85 

204 

e925 

25.33 

-9.43 

27.03 

290 

6950 

15.18 

-6.67 

16.58 

294 

7950 

22.82 

-5.71 

23.52 

284 

8950 

25.12 

-9.66 

26.92 

291 

6975 

15.58 

-7.C9 

17.11 

294 

7975 

23.04 

-5.34 

23.65 

283 

8975 

25. OB 

-10.12 

27.05 

292 

7000 

15.96 

-7.32 

17.56 

294 

8000 

23.34 

-5.45 

23.97- 

283 

50C0 

24.54 

-10.76 

26.79 

293 


7025 

16.33 

-7.54 

17.99 

295 

8025 

23.33 

-5.07 

23.87 

282 

9025 

23.98 

rl0.76 

26.29 

2 94 

7050 

16.50 

-7.46 

18.11 

294 

8050 

23.77 

-4.60 

24.22 

281 

9050 

24.08 

-10.41 

26.23 

293 

7075 

16.33 

-7.16 

17.84 

293 

8075 

24.32 

-5.02 

24.83 

281 

9075 

24.37 

-10.58 

26.56 

293 

7100 

16.45 

-7.01 

17.89 

293 

8100 

24.17 

-4.81 

24.64 

201 

9100 

24.46 

-10.88 

26.77 

294 

7125 

16.58 

-7.18 

18.07 

293 

8125 

24.43 

-4.30 

24.81 

280 

5125 

24.49 

-10.24 

26.55 

293 


7150 

16.88 

-7.13 

18.33 

293 

8150 

25.05 

-4.22 

25.40 

279 

9150 

24.61 

-9.62 

26.43 

291 

7175 

16.98 

-7.13 

18.41 

293 

8175 

25.30 

-4.26 

25.65 

279 

9175 

24.70 

-9.80 

26.65 

291 

7200 

16.93 

-7.35 

18.46 

293 

8200 

26.33 

-4.31 

26.68 

279 

S2C0 

24.62 

-9.67 

26.45 

291 

7225 

16.83 

-7.85 

10.57 

295 

8225 

27.34 

-4.67 

27.73 

280 

9225 

24.27 

-9.23 

25.97 

291 

7250 

16.67 

-8.C3 

18.51 

296 

8250 

27.15 

-4.69 

27.55 

200 

9250 

24.28 

-9.42 

26.05 

291 


7275 

17.26 

-7.91 

18.99 

294 

8275 

27.08 

-4.31 

27.42 

279 

9275 

24.33 

-9.61 

26.16 

291 

7300 

17.59 

-8.13 

19.38 

295 

8300 

27.57 

-4.29 

27.90 

279 

9300 

24.09 

-9.94 

26.06 

292 

7325 

17.77 

-7.95 

19.47 

294 

8325 

27.56 

-4.53 

27.93 

279 

5325 

23.81 

-10.47 

26.01 

294 

7530 

1C .37 

7. 04 

17. 7C 

272 

2250 

2 7 . 0 

-52 

27- 27 

2"»Q 

OlRfl 

11 AO 

-i n ao 

7A . OQ 

7 04 

7375 

18.89 

-7.74 

20.41 

292 

8375 

28.02 

-4.31 

28.35 

2 79 

9375 

23.80 

-10.66 

26.08 

294 


7400 

19.04 

-7.28 

2C.42 

291 

8400 

28.49 

-4.54 

28.05 

279 

9400 

23.78 

-10.94 

26.13 

294 

7425 

19.28 

-6.91 

2C.48 

290 

8425 

28.34 

-4.43 

28.68 

279 

5425 

23.39 

-11.08 

25.88 

2 95 

7450 

19.63 

-6.82 

20.78 

289 

8450 

28.17 

-4.05 

28.46 

276 

9450 

23.32 

-10.84 

25.72 

295 

7475 

20.02 

-6.55 

21.07 

288 

8475 

28.35 

-3.90 

28.62 

278 

5475 

23.79 

-10.78 

26.12 

294 

7500 

20.52 

-6.37 

21.49 

287 

8500 

28.27 

-3.96 

28.55 

278 

9500 

23.60 

-11.36 

26.19 

296 

ALT 

= ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ * MEfUOI 0NAL 

COMPONENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 

VEL0C ITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

2579 

04/27/65, 

r 0219Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

DEG 

9525 

23.14 

-11.66 

25.91 

297 

10525 

26.13 

-18.81 

32.19 

306 

11525 

33.22 

-23.01 

40.41 

305 

9550 

23.17 

-11.24 

25.76 

296 

10550 

26.27 

-18.98 

32.40 

306 

11550 

32.86 

-22.68 

39.93 

3 04 

9575 

23.43 

-11.40 

26.06 

296 

10575 

26.48 

-19.34 

32.79 

306 

11575 

33.51 

-22-35 

40.28 

304 

9600 

23.15 

-12.24 

26.19 

298 

10600 

26.57 

-20.00 

33.26 

307 

11600 

33.98 

-22.28 

40.63 

303 

9625 

22.94 

-12.18 

25.97 

298 

10625 

26.69 

-19.93 

33.31 

307 - 

11625 

34.35 

-22.45 

41 .04 

303 


9650 

23.38 

-11.86 

26.21 

297 

10650 

27.07 

-19.75 

33.51 

3C6 

11650 

34.39 

-22.20 

40.94 

303 

9675 

23.40 

-12.21 

26.39 

297 

10675 

27.07 

-20.25 

33.81 

307 

11675 

34.24 

-21.37 

40.63 

302 

9700 

22.97 

-12.30 

26.06 

298 

10700 

27.04 

-21.22 

34.37 

308 

11700 

34.09 

-21.70 

40.41 

302 

9725 

22.81 

-11.87 

25.71 

297 

10725 

27.00 

-21.95 

34.79 

3C9 

11725 

34.34 

-21.41 

40.47 

302 

9750 

21.02 

-10.83 

23.65 

297 

10750 

26.93 

-22.34 

34.99 

310 

11750 

34.58 

-21.70 

40.82 

302 


9775 

21.03 

-11.39 

23.91 

298 

10775 

27.19 

-22.57 

35.33 

310 

11775 

34.37 

-21.61 

40.60 

302 

9800 

22.46 

-12.47 

25.69 

299 

10800 

27.22 

-22.75 

35.47 

310 

1 1 SCO 

34.03 

-20.87 

39.92 

301 

9825 

22.05 

-12.21 

25.20 

299 

10825 

27.65 

-23.10 

36.03 

310 

11825 

33.74 

-20.40 

39.43 

301 

9850 

22.32 

-12.52 

25.59 

299 

10850 

28.24 

-23.22 

36.56 

309 

11850 

33.72 

-20.00 

39.21 

300 

9875 

21.91 

-12.58 

25.27 

300 

10875 

28.19 

-23.27 

36.55 

309 

11875 

33.65 

-20.12 

39.20 

301 


9900 

21.45 

-12.62 

24.89 

300 

10900 

28.26 

-22.82 

36.32 

309 

11900 

33.46 

-20.28 

39.12 

301 

9925 

21.51 

-12.40 

24.82 

300 

10925 

29.01 

-22.05 

36.93 

308 

11925 

33.17 

-20.09 

38.78 

301 

9950 

21.66 

-12.42 

24.97 

300 

10950 

29.27 

-23.40 

37.47 

3C8 

11950 

32.99 

-20.25 

38.71 

301 

9975 

21.88 

-12.77 

25.33 

300 

10975 

29.07 

-23.07 

37.11 

308 

11975 

33.23 

-20.05 

38.81 

301 

10000 

21.79 

-12.75 

25.24 

300 

L 1000 

29.61 

-22.65 

37.28 

307 

12000 

33.41 

-19.96 

38.92 

301 


10025 

22.16 

-12.58 

25.48 

299 

11025 

30.49 

-22.86 

38.11 

307 

12025 

33.42 

-20.14 

39.02 

301 

10050 

22.56 

-12.06 

25.97 

300 

11050 

30.93 

-22.81 

38.43 

306 

12050 

33.58 

-19.98 

39.07 

301 

10075 

22.55 

-13.35 

26.21 

300 

11075 

31.00 

-22.60 

38.36 

306 

12075 

33.88 

-19.59 

39.14 

300 

10100 

22.85 

-13.44 

26.51 

300 

moo 

31.08 

-22.41 

38.31 

306 

12100 

34.26 

-19.35 

39.35 

2 99 

10125 

23.43 

-13.53 

27.06 

300 

11125 

31.29 

-22.13 

38.32 

3C5 

12125 

34.27 

-19.47 

39.42 

299 

10150 

23.87 

-13.73 

27.54 

300 

11150 

31.01 

-22.42 

38.26 

206 

12150 

34.39 

-19.53 

39.55 

299 

10175 

23.86 

-13.85 

27.58 

300 

11175 

30.40 

-22.51 

37.83 

306 

12175 

35.03 

-19.26 

39.97 

299 

10200 

24.07 

-13.92 

27.80 

300 

11200 

30.43 

-22 . 25 

37.69 

306 

12200 

35.60 

-19.06 

40.38 

298 

10225 

24.68 

-14.45 

28.59 

300 

11225 

30.57 

-22.36 

37.88 

306 

12225 

36.22 

-19.00 

40.90 

298 

10250 

25.02 

-14.78 

29.06 

300 

11250 

30.64 

-22.31 

37.90 

306 

12250 

36.50 

-19.21 

41.24 

298 

10275 

25.25 

-15. C6 

29.40 

301 

11275 

30.31 

-22.15 

37.54 

306 

12275 

36.12 

-19.39 

40.99 

298 

10300 

25.71 

-15.74 

30.14 

301 

11300 

30.50 

-21.95 

37.58 

306 

12300 

35.75 

-19.31 

40.63 

298 

10325 

25.78 

-15.91 

3C.30 

301 

11325 

31.08 

-21.89 

38.02 

305 

12325 

35.47 

-19.09 

40.28 

298 

10350 

25.77 

-15.70 

30.18 

301 

11350 

31.39 

-21.99 

30.33 

305 

12350 

35.28 

-19.20 

40.17 

298 

10375 

26.02 

-15.80 

30.44 

301 

11375 

31.74 

-22.07 

30.66 

305 

12375 

35.12 

-19.32 

40.08 

2 99 


10400 

25.90 

-16.68 

3C.81 

30 3 

11400 

31.81 

-22.32 

38.86 

305 

12400 

34.84 

-19,18 

39.77 

299 

10425 

25.41 

- 17.C6 

3C.61 

304 

11425 

32.04 

-22.77 

39.31 

305 

12425 

34.80 

-18.91 

39.60 

298 

10450 

25.66 

-16.99 

30.78 

303 

11450 

32.81 

-22.86 

39.99 

305 

12450 

35.03 

-18.89 

39.80 

298 

10475 

25.83 

-17.54 

31.22 

304 

11475 

33.14 

-22.88 

40.27 

304 

12475 

35.48 

-18.95 

40.23 

298 

10500 

25.81 

-13.38 

31.68 

305 

1 1500 

33.36 

-22.99 

40.52 

304 

12500 

3 5.95 

-18.56 

40.46 

2 97 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

COMPONENT, 

WZ = MERIDIONAL 

C0MP0NENT, 

i WS * W1 

[ NC SPEED, 

THETA - 

WIND OIRECTI 0N 
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TABLE 11-96 icon't) 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VE10C ITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2579 

ALT 

06/27/65, 

WX 

0219Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIOA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

meters 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12525 

36.22 

-18.37 

6C.61 

297 

13525 

35.56 

-2.25 

35.63 

273 

16525 

20.62 

1.16 

20.65 

267 

1255G 




297 

13550 

35.66 

-I .97 

35.69 

273 

16550 

in 1 s 

1.20 

20.19 

2“ 

12575 

36.10 

-18.69 

60.56 

297 

13575 

35.91 

-1.91 

35.96 

273 

16575 

20.03 

1.67 

20.08 

266 

12600 

36.17 

-18.77 

60.75 

297 

13600 

36.37 

-1.71 

36.61 

273 

16600 

20.16 

2.19 

20.28 

266 

12625 

36.27 

-18.66 

6C.79 

297 

1362 5 

36.97 

-1.52 

37.00 

272 

16625 

20.08 

2.76 

20.27 

262 

12650 

36.26 

-18.71 

60.78 

297 

13650 

37.76 

-1.58 

37.77 

272 

16650 

20.19 

3.57 

20.50 

260 

12675 

36.08 

-18.91 

6C.76 

297 

13675 

38.52 

-1.86 

38.57 

273 

16675 

20.61 

6.65 

20.86 

258 

12700 

36.06 

-18.79 

60.65 

297 

13700 

39.83 

-1.66 

39.86 

272 

16 700 

20.59 

6.61 

21.05 

250 

12725 

36.11 

-19.16 

60.88 

298 

13725 

60.50 

-2.22 

60.56 

273 

16725 

20.79 

6.72 

21.32 

257 

12750 

36.12 

-19.26 

60.96 

298 

1 3750 

60.75 

-3.01 

60.86 

276 

16750 

21.21 

5.98 

22.06 

256 

12775 

36.23 

-18. e6 

60.86 

297 

13775 

61.62 

-2.75 

61.72 

276 

16775 

21.35 

6.26 

22.25 

253 

12800 

36.26 

-19.76 

60.81 

297 

13800 

62. 26 

-3.07 

62.35 

276 

16800 

21.56 

7.03 

22.68 

2 52 

12825 

36.15 

-18.18 

60.66 

297 

1 3025 

62.63 

-3.69 

62.79 

275 

16825 

22.01 

7.53 

23.26 

251 

12950 

35.99 

-17.73 

6C.12 

296 

1 3850 

63.01 

-3 i 50 

63.15 

276 

16850 

22.26 

6.68 

23.26 

253 

12975 

35.66 

-17.76 

39.86 

296 

1 3075 

63.23 

-3.62 

63.39 

275 

16875 

22.65 

5.96 

23.23 

255 

12900 

35.16 

-17.26 

39.17 

296 

13900 

63.60 

-6.95 

63.68 

276 

16900 

22.60 

5.07 

23 . 16 

257 

12925 

36.62 

-16.89 

38.52 

296 

1 3925 

63.79 

-5.83 

66.18 

277 

16925 

22.71 

6.02 

23.0 6 

260 

12950 

33.93 

-16.88 

37.90 

296 

1 3950 

66.60 

-6.36 

66.85 

278 

16950 

22.87 

3.32 

23.11 

262 

12975 

33.53 

-16.57 

37.60 

296 

13975 

65.25 

-7.06 

65.79 

279 

16975 

22.55 

2.69 

22 .68 

2 66 

13000 

33.25 

-16.52 

37.13 

296 

16000 

65.68 

-7.66 

66.12 

279 

1 5000 

21.51 

1 .60 

21 .57 

2 66 

13025 

33.21 

-16.38 

37.03 

296 

16025 

66.88 

-8.56 

65.68 

281 

1 5025 

20.28 

0.97 

20.30 

267 

13050 

33.07 

-16.01 

3 6.76 

296 

16050 

63.52 

-9.10 

66.66 

282 

1 5050 

19.61 

1.56 

19.67 

2 65 

13075 

32.68 

-15.51 

36.17 

295 

16075 

62.01 

-9.06 

62.97 

282 

1 5075 

19.28 

2.13 

19.39 

2 66 

13100 

32.60 

-16.76 

35.60 

296 

16100 

60.07 

r9.51 

61.18 

2P3 

15100 

19.07 

1.92 

19.17 

266 

13125 

32.06 

-13.99 

36.96 

293 

16125 

38.36 

-9.65 

39.56 

286 

15125 

19.11 

2.63 

19.29 

262 

13150 

31.58 

-13.23 

36.26 

293 

16150 

36.93 

-8.81 

37.96 

283 

15150 

18.92 

3.61 

19.23 

260 

13175 

31.36 

-12.38 

33.70 

291 

16175 

35.28 

-8.15 

36.21 

283 

15175 

18.15 

3.57 

18.50 

259 

13200 

31.53 

-11.15 

33.66 

2 89 

16200 

33.76 

-7.86 

36.67 

283 

15200 

17.68 

6.02 

18.13 

257 

13225 

31.96 

-10.22 

33.55 

288 

1622 5 

31.99 

-6.95 

32.73 

282 

15225 

17.66 

3.98 

17.90 

257 

13250 

32.01 

-9.75 

33.66 

287 

16250 

30.11 

-5.60 

30.59 

280 

15250 

17.16 

3.67 

17.69 

258 

13275 

31.97 

-8.87 

33.18 

285 

16275 

28.66 

-6.56 

29.01 

279 

15275 

17.50 

3.58 

17.87 

258 

13300 

32.37 

-7.99 

33.36 

286 

16300 

27.05 

-3.90 

27.33 

278 

1 5 300 

18.02 

3.61 

10.36 

259 

13325 

32.82 

-7.19 

33.59 

282 

16325 

26.26 

-3.78 

26.51 

278 

15325 

18.10 

3.56 

18.66 

259 

13350 

33.28 

-6.63 

33.89 

281 

16350 

25.05 

-3.65 

25.28 

278 

15350 

18.20 

3.87 

18.61 

258 

1 3375 

33.37 

-6.10 

33.93 

280 

16375 

26.01 

-2.63 

26.16 

276 

15375 

10.30 

3.26 

18.58 

260 

13600 

33.65 

-5.19 

36.05 

279 

16600 

23.63 

-2.28 

23.56 

275 

15600 

18.21 

2.63 

18.60 

262 

13625 

33.06 

-6.16 

36.10 

277 

16625 

22.60 

-1.61 

22.65 

273 

15625 

18.36 

2.97 

18.58 

261 

13650 

36.18 

-3.63 

36.35 

276 

16650 

21.78 

-0.07 

21.80 

272 

15650 

10.67 

2.73 

18.67 

261 

13675 

36.61 

-3.05 

36.55 

275 

16675 

20.96 

-0.37 

20.96 

271 

15675 

18.65 

1.97 

18.76 

266 

13500 

35.08 

-2.58 

35.17 

276 

16500 

20.75 

0.27 

20.75 

269 

15500 

18.82 

1 .89 

18.92 

266 


ALT “ ALT1TUOE, WX * Z 0NAL C0MP0NENT, WZ * HERIDI0NAL C0MP8NENT , MS « WINC SPEED, THETA » WIND DIRECT! 0N 






FPS 

-16 RADAR/JIMSPHERE WIND 

VEL0C ITY 

PR0F IL E 





TEST NUMBER 

2579 

06/27/65, 

02 19 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

15525 

18.87 

1.21 

18 . 91 

266 

16525 

15.37 

6.05 

16.52 

268 

15550 

16.76 

0.67 

18.77 

268 

16550 

15.31 

6.51 

16.66 

267 

15575 

18.81 

0.55 

16.82 

268 

16575 

15.33 

6.23 

16.55 

268 

15600 

10.67 

0.66 

18.68 

260 

16600 

15.57 

5.71 

16.58 

250 

15625 

17.61 

0.59 

17.62 

266 

1 6625 

15.91 

5.67 

16.89 

25C 

15650 

16.79 

0.96 

16.81 

267 

16650 

16.55 

6.05 

17.62 

250 

15675 

16.02 

1.C2 

16.05 

266 

16675 

17.31 

5.02 

18.26 

251 

15700 

15.27 

1.15 

15.32 

266 

16700 

17.60 

5.36 

18.29 

253 

15725 

16.22 

1.66 

16.29 

266 

16725 

16.66 

5.32 

17.67 

252 

15750 

13.56 

2.01 

13.71 

261 

16750 

15.63 

5.03 

16.68 

269 

15775 

12.65 

2.80 

12.95 

257 

16775 

16.59 

6.77 

16.09 

265 

15800 

12.60 

3.26 

13.03 

255 

16800 

16.06 

6.93 

15.68 

266 

15825 

13.01 

3.51 

13.67 

255 

16825 

13.68 

7.29 

15.50 

26 2 

15850 

13.32 

2.70 

13.59 

258 

16850 

13.67 

7.99 

15.86 

26C 

15875 

13.62 

1 .99 

13.76 

261 

16875 

13.58 

8.31 

15.91 

238 

15900 

16.39 

1.86 

16.51 

263 

16900 

13.57 

8.72 

16. 13 

217 

15925 

16.68 

2.12 

16.63 

261 

16925 

13.67 

8.99 

16.20 

236 

15950 

16.23 

2.99 

16.56 

258 

16950 

13.30 

9.60 

16.29 

235 

15975 

13.62 

3.56 

16.07 

255 

16975 

13.26 

9.80 

16.69 

233 

16000 

13.52 

3.es 

16.07 

256 

17000 

12.97 

L0.22 

16.52 

212 


16025 

13.76 

6.17 

16.36 

253 

17025 

12.03 

10.66 

16.67 

23C 

16050 

12.80 

6.60 

13.53 

251 

17050 

12.83 

10.71 

16.71 

2 30 

16075 

13.06 

6.88 

13.92 

269 

17075 

12.71 

10.66 

16.59 

23C 

16100 

13.27 

6.55 

16.03 

251 

17100 

12.77 

10.69 

16.65 

210 

16125 

13.13 

6.16 

13.78 

252 

17125 

12.78 

10.69 

16.67 

230 

16150 

12.98 

6.53 

13.76 

251 






16175 

12.90 

6.10 

13.59 

251 






16200 

13.02 

6.25 

13.70 

252 






16225 

12.96 

6.16 

13.66 

251 






16250 

12.76 

6.60 

13.50 

251 







16275 

13.06 

6.66 

13.86 

25C 

16300 

13.26 

6.68 

13.96 

251 

16325 

13.12 

6.60 

13.86 

251 

16350 

13.16 

5 . C 2 

16.07 

269 

16375 

13.36 

5.73 

16.56 

267 


16600 

13.93 

6.12 

15.21 

266 

16625 

16.6 1 

6.22 

15.69 

266 

16650 

16.73 

6.52 

16.11 

266 

16675 

16.98 

6.71 

16.62 

266 

16500 

15.31 

6.20 

16.52 

268 


FL0R IDA 
ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WZ 

M/SEC 


WS THETA 

M/SEC DEG 


ALT * ALTITUDE, WX = Z0NAL C0 MPKNC NT , WZ = ME R I D 1 0NAL C0MP0NENT, WS = WINC SPEED, THETA * WIND DIRECTION 



TABLE 11-97 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WlNO VEL 0 CITY PReFILE 
TEST NUMBER 2652-4 04/27/65, ifcOOZ, EASTERN TEST RANGE, FL 0R I DA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

m/sec 

CEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

275 

2.77 

6.89 

7.42 

202 

1275 

5.56 

2.59 

6.13 

245 

2275 

6.02 

2.14 

6.39 

300 

2.06 

7.22 

7.51 

196 

1300 

5.79 

2.39 

6.27 

247 

2300 

6.06 

2.07 

6.40 

325 

1.53 

7.79 

7.94 

191 

1325 

5.94 

2.44 

6.42 

247 

2325 

6.08 

2.03 

6.41 

350 

1.84 

8.15 

8.35 

193 

1350 

5.90 

2.57 

6.44 

246 

2350 

6.24 

1.95 

6.54 

375 

2.02 

8.22 

8.47 

194 

1375 

5.78 

2.82 

6.43 

244 

2375 

6.11 

1.91 

6.40 

400 

1.93 

7.84 

8.08 

194 

1400 

5.61 

2.86 

6.30 

243 

2400 

5.93 

2.03 

6.27 

425 

2.16 

6.91 

7.24 

197 

1425 

5.44 

2.72 

6.08 

243 

2425 

6.07 

2.09 

6.42 

450 

2.57 

6.46 

6.96 

202 

1450 

5.46 

2.74 

6.10 

243 

2450 

6.12 

2.02 

6.45 

475 

3.34 

6.78 

7.56 

206 

1475 

5.52 

2.76 

6.16 

243 

2475 

6.16 

2.14 

6.52 

500 

4.08 

6.58 

7.75 

212 

1500 

5.47 

2.70 

6.10 

244 

2500 

6.16 

2.34 

6.59 

525 

3.76 

5.44 

6.62 

214 

1525 

5.43 

2.73 

6.08 

243 

2525 

5.97 

2.53 

6.48 

550 

3.08 

5.C8 

5.94 

211 

1550 

5.24 

2.77 

5.93 

242 

2550 

5.76 

2.82 

6.42 

575 

3.01 

5.67 

6.42 

208 

1575 

4.84 

2.79 

5.58 

240 

2575 

5.74 

3.03 

6.49 

600 

3.37 

7.11 

7.87 

205 

1600 

4.61 

2.83 

5.41 

238 

2600 

5.75 

2.93 

6.45 

625 

3.89 

8.06 

8.95 

206 

162 5 

4.48 

2.83 

5.30 

238 

2625 

5.74 

2.34 

6.40 


650 

3.92 

7.75 

8.69 

207 

1650 

4.35 

2.93 

5.24 

236 

2650 

6.04 

2.80 

6.66 

675 

3.55 

7.29 

8.11 

206 

1675 

4.34 

3.08 

5.32 

2 34 

2675 

6.38 

2.65 

6.91 

700 

3.24 

7.26 

7.95 

204 

1700 

4.40 

3.13 

5.40 

234 

27C0 

6.50 

2.44 

6.94 

725 

3.35 

7.35 

8.08 

204 

1725 

4.38 

3.31 

5.49 

233 

2725 

6.56 

2.31 

6.96 

750 

3.70 

7.17 

8.07 

207 

1750 

4.40 

3.41 

5.56 

232 

2750 

6.68 

2.09 

7.00 

775 

3.77 

6.60 

7.60 

209 

1775 

4.68 

3.37 

5.77 

2 34 

2775 

6.75 

1.78 

6.98 

800 

3.94 

6.10 

7.26 

213 

1800 

4.89 

3.42 

5.97 

235 

2 0CO 

6.61 

1.61 

6.80 

825 

4.10 

5.91 

7.19 

215 

1825 

4.82 

3.36 

5.88 

235 

2825 

6.46 

1.48 

6.63 

850 

4.21 

5.96 

7.29 

215 

1850 

4.88 

3.20 

5.83 

237 

2850 

6.35 

1.24 

6.47 

875 

4.50 

6.27 

7.72 

215 

1875 

4.94 

2.97 

5.76 

2 39 

2875 

6.10 

0.77 

6.15 

900 

4.83 

6.32 

7.96 

217 

1900 

4.91 

2.77 

5.64 

24C 

2900 

5.85 

0.44 

5.87 

925 

4.90 

5.98 

7.73 

219 

1925 

4.84 

2.73 

5.56 

240 

2925 

5.62 

0.32 

5.63 

950 

4 .69 

5.54 

7.26 

220 

1950 

4.89 

2.60 

5.54 

242 

2950 

5.29 

0.20 

5.30 

975 

4.63 

5.28 

7.02 

221 

1975 

5.20 

2.32 

5.69 

246 

2975 

5.06 

0.02 

5.06 

1000 

4.66 

5.23 

7.01 

221 

2000 

5.50 

2.11 

5.89 

249 

3000 

4.94 

-0.04 

4.94 

1025 

4.80 

5.11 

7.01 

223 

2025 

5.68 

1.99 

6.01 

251 

3025 

4.74 

0.05 

4.74 

1050 

5.09 

4.67 

6.91 

227 

2050 

5.77 

1.92 

6.08 

251 

3050 

4.41 

0.31 

4.42 

1075 

5.43 

4.40 

6.99 

231 

2075 

5.74 

1.84 

6.03 

252 

3075 

4.19 

0.85 

4.27 

1100 

5.75 

4.29 

7.17 

233 

2100 

5.69 

1.75 

5.95 

253 

3100 

4_n«; 

1 




Zw 

T.CT 



3.06 

1.76 

5.92 

252 

3125 

3.87 

1.61 

4.19 

1150 

5.76 

3.59 

6.79 

238 

2150 

5.71 

1.79 

5.98 

252 

3150 

3.74 

2.01 

4.25 

1175 

5.69 

3.41 

6.64 

239 

2175 

5.79 

1.80 

6.06 

253 

3175 

3.84 

2.10 

4.37 

1200 

5.60 

3.30 

6.50 

239 

2200 

5.79 

1.79 

6.06 

253 

3200 

4.06 

1.89 

4.48 

1225 

5.46 

3.23 

6.34 

239 

2225 

5.87 

1.93 

6.18 

252 

3225 

4.08 

1.83 

4.48 

1250 

5.45 

2.99 

6.22 

241 

2250 

5.95 

2.15 

6.33 

250 

3250 

4.03 

1.77 

4.40 

ALT 

= altitude, WX 

* ZONAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDIONAL 

COMPONENT , 

WS = 

WINC SPEEO, 

THETA = 

WIND DIRECT I 0N 
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theta 

DEG 

250 

251 

251 

252 
252 


251 

251 

251 

251 

249 


247 

244 

242 

243 
243 


245 

247 

249 

250 
252 


255 

256 

257 
259 
263 


265 

267 

268 
270 
270 


269 

266 

258 

247 


242 

241 

245 

246 
246 






FPS 

-16 RADAR/ J1MSPHER6 WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 






ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2652-4 

ALT 

04/27/65, 

WX 

1600Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL Eft I DA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3275 

4.00 

1.66 

4.34 

247 

4275 

5.92 

6.28 

8.63 

223 

5275 

9.88 

3.00 

10.32 

253 

3300 

3.99 

1.47 

4.25 

250 

4300 

5.97 

6.00 

8.47 

225 

5300 

9.94 

3.05 

10.40 

253 

3325 

3.96 

1.38 

4.19 

251 

4325 

5.84 

5.55 

8.06 

226 

5325 

9.94 

3.19 

10.44 

252 

3350 

3.95 

1.75 

4.32 

246 

4350 

5.71 

5.37 

7.84 

227 

5350 

10.11 

3.40 

10.67 

251 

3375 

4.31 

1.99 

4.75 

24 5 

4375 

5.44 

5.49 

7.73 

225 

5375 

9.96 

3.64 

10.62 

250 


3400 

4.82 

1.83 

5.16 

249 

4400 

5.26 

5.30 

7.47 

225 

5400 

9.88 

3.96 

10.64 

248 

3425 

5.17 

1.77 

5.47 

251 

4425 

5.32 

5.14 

7.40 

2 26 

5425 

10.07 

4.30 

10.95 

247 

3450 

5.21 

2.09 

5.62 

248 

4450 

5.30 

5.14 

7.39 

226 

5450 

10.14 

4.52 

11.10 

246 

3475 

5.06 

2.66 

5.71 

242 

4475 

5.41 

4.88 

7.29 

226 

5475 

10.23 

4.48 

11.17 

246 

3500 

4.97 

3.19 

5.90 

237 

4500 

5.79 

4.54 

7.35 

232 

55C0 

10.31 

4.48 

11 .24 

246 

3525 

4.97 

3.65 

6.17 

234 

4525 

6.00 

4.12 

7.28 

235 

5525 

10.29 

4.38 

11.19 

2 47 

3550 

5.04 

4.07 

6.48 

231 

4550 

5.58 

3.61 

6.65 

237 

5550 

10.33 

4.49 

11.27 

246 

3575 

5.09 

4.32 

6.68 

229 

4575 

5.25 

3.45 

6.29 

236 

5575 

10.32 

4.72 

11.35 

245 

3600 

5.04 

4.48 

6.75 

228 

4600 

5.39 

3.30 

6.32 

238 

5600 

10.24 

4.63 

11.24 

245 

3625 

4.91 

4.71 

6.00 

226 

4625 

5.66 

3.33 

6.57 

2 39 

5625 

10.27 

4.55 

11.24 

246 


3650 

5.08 

4.87 

7.04 

226 

4650 

6.21 

3.33 

7.05 

242 

5650 

10.39 

4.64 

11.37 

246 

3675 

5.59 

4.89 

7.43 

229 

4675 

6.91 

3.15 

7.60 

245 

5675 

10.43 

4.67 

11 .43 

246 

3700 

5.98 

5.06 

7. 84 

230 

4700 

7.47 

3.14 

8.10 

247 

5700 

10.33 

4.34 

11.21 

247 

3725 

6.37 

5.45 

8.38 

229 

4725 

7.91 

2.99 

8.45 

249 

5725 

10.54 

3.94 

11.25 

249 

3750 

6.90 

5.81 

9.02 

230 

4750 

7.67 

2.38 

8.03 

253 

5750 

10.82 

3.54 

11. 3B 

252 

3775 

7.14 

6.31 

9.53 

228 

4775 

8.19 

2.04 

8.44 

256 

5775 

10.68 

3.20 

11.15 

253 

3800 

7.17 

6.67 

9.79 

227 

4800 

9.50 

1.81 

9.67 

259 

5800 

10.53 

3.44 

11.08 

252 

3825 

7.10 

6.84 

9.86 

226 

4825 

9.88 

1.43 

9.98 

262 

5825 

10.90 

3.93 

11.59 

250 

3850 

7.20 

7.10 

10.11 

225 

4850 

9.95 

1.11 

10.01 

263 

5850 

11.86 

4.21 

12.59 

250 

3875 

7.43 

7.23 

1C. 37 

226 

4875 

9.83 

0.97 

9.88 

264 

5875 

12.60 

4.54 

13.39 

250 

3900 

7.20 

7.C9 

10.10 

225 

4900 

9.76 

1.06 

9.82 

264 

5900 

13.04 

4.45 

13.78 

251 

3925 

6.81 

6.89 

9.69 

224 

4925 

9.74 

1.37 

9.84 

262 

5925 

13.76 

4.10 

14.36 

253 

3950 

6.55 

6.82 

9.46 

224 

4950 

9.73 

1.72 

9.88 

260 

5950 

14.68 

3.81 

15.16 

255 

3975 

6.27 

6.79 

9.24 

223 

4975 

9.64 

1.93 

9.83 

258 

5975 

15.53 

3.36 

15.89 

258 

4000 

6.13 

6.90 

9.23 

221 

5000 

9.54 

2.19 

9.79 

257 

6 000 

15.86 

2.93 

16.13 

259 

4025 

6.09 

7.C8 

9.34 

221 

5025 

9.53 

2. 28 

9.80 

256 

6025 

16.04 

2.32 

16.21 

262 

4050 

6.24 

7.20 

9.53 

221 

5C50 

9. 39 

2.33 

9.67 

256 

6050 

16.27 

2.13 

16.41 

262 

4075 

6.51 

7.54 

9.96 

221 

5075 

9.23 

2.51 

9.57 

255 

6075 

16.40 

2.11 

16.54 

262 

4100 

6.68 

7.69 

1C. 19 

221 

5100 

9.01 

2.60 

9.38 

254 

6100 

16.35 

1.93 

16.46 

263 

4125 

6.50 

7.65 

10.04 

220 

5125 

8.90 

2.63 

9.28 

253 

6125 

16.55 

1.78 

16.65 

264 


4150 

6.05 

7.83 

9.90 

217 

5150 

9.03 

2.62 

9.40 

254 

6 150 

16.92 

1.74 

17.01 

264 

4175 

5.96 

7.87 

9.88 

217 

5175 

9.27 

2.73 

9.66 

253 

6175 

17.08 

1.51 

17.14 

265 

4200 

6.08 

7.57 

9.71 

219 

5200 

9.50 

2.77 

9.90 

254 

6200 

17.26 

1.37 

17.32 

265 

4225 

6.11 

7.03 

9.31 

221 

5225 

9. 58 

2.69 

9.95 

254 

6225 

17.31 

1.68 

17.39 

2 64 

4250 

6.02 

6.57 

8.91 

222 

5250 

9.73 

2.82 

10.13 

254 

6250 

17.11 

2.07 

17.23 

263 


ALT • ALTITUDE. WX - Z0NAL C0MP0NE NT , WZ - HERIDI0NAL C0MP0NENT, WS » WINC SPEEO, THETA « WIND DIRECTI0N 



PAGE 410 


TABLE 11-97 fcon't) 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 2652-4 04/27/65, 1600Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6275 

17.06 

2.29 

17.21 

262 

7275 

17.38 

3.53 

17.74 

258 

8275 

26.66 

-3.23 

26.85 

277 


16.99 

2^32 

17.14 

262 

7300 

17.65 

3.42 

17.98 

259 

6 3C0 

27.39 

-3.19 

27.57 

276 

6325 

16.82 

2.42 

17.00 

262 

7325 

17.98 

2.84 

18.20 

261 

e 32a 

27.37 

-3.27 

28.06 

2 77 

6350 

16.86 

2.34 

17.02 

262 

7350 

18.27 

2.77 

18.48 

261 

8350 

28.25 

-3.22 

28.44 

276 

6375 

16.98 

2.21 

17.12 

262 

7375 

18.58 

2.74 

18.79 

261 

e375 

28.54 

. -3.33 

28.74 

276 

6400 

16.95 

2.16 

17.08 

263 

7400 

19.01 

2.59 

19.19 

262 

e40o 

28.76 

-3.48 

28.97 

277 

6425 

17.13 

2. Cl 

17.25 

263 

7425 

19.30 

2.79 

19.50 

262 

8425 

29.44 

-3.57 

29.65 

277 

6450 

17.34 

1.96 

17.45 

263 

7450 

19.41 

2.97 

19.63 

261 

8450 

30.00 

-3.94 

30.26 

277 

6475 

17.23 

1.93 

17.34 

263 

7475 

19.79 

3.25 

20.05 

260 

8475 

30.13 

-4.04 

30.40 

277 

6500 

17.19 

1.67 

17.27 

264 

7500 

20.05 

3.33 

20.32 

260 

esoo 

30.16 

-3.85 

30.41 

. 277 

6525 

17.21 

1.41 

17.27 

265 

7525 

20.22 

3.56 

20.53 

260 

8525 

30.11 

-3.75 

30.34 

277 

6550 

17.08 

1.21 

17.12 

266 

7550 

20.44 

3.85 

20.80 

259 

8550 

30.21 

-3.87 

30.46 

277 

6575 

16.81 

1.00 

16.84 

266 

7575 

20.47 

4.01 

20.86 

259 

8575 

30.19 

-4.21 

30.48 

278 

6600 

16.74 

0.94 

16.77 

267 

7600 

20.66 

4.16 

21.08 

258 

8600 

29.99 

-4.37 

30.30 

278 

6625 

16.66 

0.94 

16.68 

267 

7625 

21.07 

3.94 

21.43 

259 

8625 

29.71 

-4.00 

29.98 

277 

6650 

16.51 

1.03 

16.54 

266 

7650 

21.47 

3.47 

21.75 

261 

8650 

29.68 

-3.99 

29.95 

277 

6675 

16 .41 

1.20 

16.46 

266 

7675 

21.81 

3.32 

22.06 

261 

8675 

29.62 

-4.08 

29.90 

278 

6700 

16.35 

1.33 

16.41 

265 

7700 

21.86 

^.94 

22.06 

262 

e7C0 

29.44 

-4.03 

29.72 

278 

6725 

16.35 

1.29 

16.40 

265 

7725 

21.49 

2.61 

21.65 

263 

e725 

29.32 

-4.00 

29.59 

276 

6750 

16.26 

1.32 

16.31 

265 

7750 

21.29 

2.41 

21.43 

263 

e750 

29.38 

-4.07 

29.66 

278 

6775 

16.18 

1.42 

16.24 

265 

7775 

21.53 

1.98 

21.62 

265 

8775 

29.37 

-4.23 

29.67 

278 

6800 

16.16 

1.24 

16.20 

265 

7800 

21.89 

1.35 

21.94 

266 

8 800 

29.08 

-4.13 

29.37 

278 

6825 

15.96 

1.27 

16.01 

265 

7825 

22.1 2 

0.79 

22.13 

268 

8825 

28.98 

-3.97 

29.25 

278 

6850 

15.82 

1.55 

15.90 

264 

7850 

21.98 

0.77 

21.99 

268 

8850 

29.02 

-3.74 

29.26 

277 

6875 

15.84 

1.59 

15.92 

264 

7875 

21.73 

0.22 

21.73 

2 69 

8875 

28.86 

-3.60 

29.08 

277 

6900 

16.00 

1.68 

16.09 

264 

7900 

21.74 

0.15 

21.74 

269 

8900 

28.32 

-4.01 

28.61 

270 

6925 

16.04 

1.73 

16.13 

264 

7925 

21.94 

0.10 

21.94 

270 

8925 

27.73 

-4.21 

28.05 

278 

6950 

15.96 

1.62 

16.04 

264 

7950 

22.43 

-0.39 

22.44 

271 

8950 

27.07 

-4.12 

27.38 

270 

6975 

16.13 

1.83 

16.24 

263 

7975 

22.92 

-0.31 

22.92 

271 

e975 

26.48 

-4.21 

26.82 

279 

7000 

16.13 

2.28 

16.29 

262 

8000 

23.14 

-0.50 

23.15 

271 

9000 

25.82 

-3.99 

26.13 

279 

7025 

15.94 

2.67 

16.16 

260 

8025 

23.38 

-0.60 

23.39 

271 

9025 

24.93 

-3.74 

25.21 

278 

7050 

15.99 

2.91 

16.25 

259 

8050 

23.75 

-0.37 

23.75 

271 

5050 

24.30 

-3.95 

24.62 

279 

7075 

16.14 

3.14 

16.44 

259 

8075 . 

24.06 

-0.67 

24.07 

271 

5075 

24.08 

-4.23 

24.45 

280 

7100 

16.15 

3.32 

16.48 

258 

8100 

24.51 

-1.36 

24.55 

273 

5100 

23.90 

-4.52 

24.33 

281 

7125 

16.08 

3.38 

16.43 

258 

8125 

24.90 

-1.73 

24.96 

274 

5125 

23.59 

-4.96 

24.11 

282 

7150 

16.09 

3.52 

16.47 

257 

8150 

25.24 

-1.90 

25.31 

274 

5150 

23.29 

-5.23 

23.87 

282 

7175 

16.04 

3.75 

16.47 

257 

0175 

25.60 

-2.16 

25.69 

275 

5175 

2 3.00 

-5.35 

23.61 

283 

7200 

16.22 

3.68 

16.63 

257 

8200 

25.83 

-2.53 

25.95 

275 

5200 

22.67 

-5.66 

23.36 

2 84 

7225 

16.62 

3.70 

17.03 

257 

8225 

25.98 

-2.89 

26.14 

276 

5225 

22.50 

-6.09 

23.31 

285 

7250 

17.01 

3.66 

17.40 

258 

8250 

26.15 

-3.17 

26.34 

2 77 

5250 

22.67 

-6.42 

23.56 

286 

ALT 

» ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NENI, 

WZ * MERIDI0NAL 

COMPONENT 

, WS = 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/ JlMSPHERE WINO 

VEL0CITY 

PROF ILE 










TEST NUMBER 

2652-4 

04/27/65, 

, 1600Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M /SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CFG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9275 

22.83 

-6.66 

23.79 

286 

10275 

34.01 

-9.78 

35.39 

296 

11275 

38.81 

-11.01 

40.34 

2B6 

9300 

22.95 

-6.63 

23.89 

286 

10300 

34.09 

-9.88 

3 5.50 

286 

11300 

38.83 

-10.73 

40.28 

285 

9325 

23.14 

-6.70 

2A.09 

286 

10325 

34.51 

-10.39 

36.04 

207 

1 1325 

38.88 

-10.69 

40.33 

285 

9350 

23.35 

-6.99 

2A.37 

286 

10350 

35.01 

-10.42 

36.53 

286 

1 1350 

39.16 

-10.29 

AO. 49 

285 

9375 

23.36 

-6.83 

24.34 

286 

10375 

35.44 

-9.96 

36.82 

286 

11375 

39.35 

-9.86 

40.57 

28A 

9400 

23.68 

-6.46 

2 A. 54 

285 

10400 

35.48 

-9.89 

36.84 

285 

114C0 

39.23 

-10.04 

40.49 

28A 

9425 

23.95 

-6.45 

2 A . 8 1 

285 

10425 

35.49 

-10.28 

36.95 

286 

11425 

39.28 

-9.91 

AO. 51 

2 8 A 

9450 

23.90 

-6.64 

2A.B9 

285 

10450 

35.57 

-10.29 

37.02 

286 

11450 

39.25 

-9.38 

AO. 36 

283 

9475 

24.12 

-6.46 

2A.97 

285 

10475 

35.74 

-10.35 

37.20 

286 

11A75 

38.83 

-9.32 

39.93 

283 

9500 

23.97 

-6.C8 

2A.73 

284 

10500 

36.02 

-10.64 

37.56 

286 

1 1500 

38.71 

-8.75 

39.68 

283 

9525 

23.55 

-5.91 

2A.2B 

284 

10525 

35.97 

-10.36 

37.43 

296 

11525 

38.66 

-8.42 

39.56 

282 

9550 

23.56 

-5.79 

2A.26 

284 

10550 

36.03 

-10.24 

37.46 

286 

11550 

38.62 

-8.28 

39.50 

282 

9575 

24.15 

-5.70 

2A.82 

283 

10575 

36.47 

-10.30 

37.90 

286 

11575 

38.83 

-7.90 

39.63 

281 

9600 

24.70 

-5.70 

25.35 

283 

10600 

36.80 

-10.10 

38.16 

285 

11600 

38.96 

-8.13 

39.00 

282 

9625 

25.14 

-6.08 

25.67 

283 

10625 

36.77 

-10.34 

38.19 

286 

1 1625 

30.96 

-8.08 

39.79 

282 

9650 

25.94 

-6.52 

26. 7A 

284 

10650 

36.74 

-10.68 

38.26 

286 

11650 

38.98 

-8.15 

39.8 3 

282 

9675 

26.75 

-6.58 

27.55 

284 

10675 

36.00 

-10.80 

38.43 

286 

11675 

39.16 

-8.10 

39.99 

281 

9700 

27.14 

-6.27 

27.86 

283 

10700 

37.08 

-10.94 

38.66 

2 86 

117C0 

39.23 

-8.11 

AO. 05 

281 

9725 

27.35 

-6.60 

28.14 

283 

10725 

37.29 

-10.63 

38.77 

2 86 

11725 

39.12 

-7.97 

39.92 

281 

9750 

27.84 

-7.34 

28.80 

205 

10750 

37.38 

-10.37 

38.79 

285 

11750 

39.25 

-7.68 

39.99 

281 


9775 

28. AA 

-7.47 

25. A 1 

285 

10775 

37.29 

-10.37 

30.70 

285 

11775 

39.56 

-7.85 

40.33 

281 

9800 

28.77 

- 7 • A 8 

2S.72 

28A 

10800 

37.16 

-9.98 

38.48 

285 

118C0 

39.63 

-8.09 

40.44 

281 

9825 

29.03 

-7.79 

3C.06 

205 

10925 

37.34 

-9.97 

38.65 

205 

11925 

39.40 

-8.24 

40.25 

282 

9850 

29. A9 

-7.75 

3C.A9 

285 

10850 

37.57 

-10.08 

38.90 

285 

11850 

39.34 

-7.53 

40.06 

281 

9075 

29. 9A 

-7.7A 

3C.92 

23A 

10875 

37.73 

-10.25 

39.10 

205 

11875 

39.47 

-6.56 

40.01 

279 

9900 

30.31 

-7.77 

31.29 

28 A 

10900 

30.21 

-11.00 

39.76 

206 

11900 

39.61 

-6.00 

40.06 

278 

9925 

30.57 

-7.83 

31.56 

204 

10925 

30.83 

-11.72 

40.56 

207 

11925 

39.48 

-6.02 

39.94 

278 

9950 

30.95 

-0.C6 

31.99 

204 

10950 

30.71 

-11.29 

40. 32 

206 

11950 

39.23 

-6.22 

39.72 

279 

9975 

31.18 

-7.63 

32.10 

204 

10975 

38.51 

-11.06 

40.06 

286 

11975 

39.25 

-5.05 

39.68 

278 

10000 

31.70 

-7.82 

32.65 

284 

11000 

38.63 

- 1 i .46 

4U.29 

2 06 

12000 

39.51 

-5.69 

39.92 

278 

10025 

32.31 

-8.26 

33.35 

28A 

11025 

30.59 

-11.49 

40.27 

286 

12025 

39.63 

-5.81 

40.06 

278 

10050 

32.67 

-8.23 

33.69 

284 

11050 

38.63 

-11.52 

4U.32 

286 

12050 

40.05 

-5.53 

40.43 

278 

10075 

32.84 

-a. A3 

33.91 

294 

11075 

38.72 

-11.33 

40.35 

296 

12075 

40.23 

-6.25 

40.71 

279 

10100 

32.62 

-9.CA 

33.85 

285 

11100 

39.02 

-U.00 

40.82 

207 

1 2 ICO 

40.22 

-6.78 

40.79 

279 

10125 

32.81 

-9.08 

3A.04 

285 

11125 

38.97 

-11.47 

40.62 

206 

12125 

40.31 

-6.29 

40.80 

279 

10150 

33.06 

-8.90 

3A.24 

285 

11150 

30.75 

-10.51 

40.15 

285 

12150 

40.15 

-5.38 

40.51 

277 

10175 

33.27 

-9.C9 

3A , A 9 

285 

1 1178 

38.72 

-11. 3A 

40.35 

206 

12175 

40.10 

-5.03 

40.42 

2 77 

10200 

33.19 

-0.77 

3A.3 3 

285 

11200 

38. B1 

-11.38 

40. 44 

296 

122C0 

40.06 

-A. 77 

40.36 

277 

10225 

33.36 

-8.9A 

3A.53 

285 

11225 

38.78 

-11.04 

40.32 

206 

12225 

39.98 

-A. 30 

40.21 

2 76 

10250 

33.99 

-9.71 

35.35 

286 

11250 

38.59 

-11.19 

40.18 

206 

12250 

39.74 

-4.33 

39.98 

2 76 

ALT 

= AL T 1 

[TUDE, WX 

» ZONAL 

COMPONENT, 

WZ = MERIDIONAL 

C0MH0NE N f 

. hS * Ml 

INC SPEED, 

THETA = 

WINO DIRECTION 




TABLE 11-97 (con't) 

F P S-l 6 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2652-4 

ALT 

04/27/65, 

WX 

1600Z, 

wz 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE 
THETA 

, FL0RIDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OFG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

12275 

40.16 

-4.37 

4C.39 

276 

1 3275 

42.60 

-3.48 

42.74 

274 

14275 

40.81 

-5.33 

41.16 

12300 

40.49 

-4.14 

4C.71 

276 

13300 

42.65 

-4.26 

42.86 

276 

14300 

40*48 

-4.68 

40.75 

12325 

40.58 

-3.74 

4C.75 

275 

1 3325 

42.80 

-4.16 

43.00 

275 

14325 

39.96 

-3.78 

40. 14 

12350 

40.69 

-3.33 

4C.82 

274 

1 3350 

42.39 

-4.41 

43.11 

276 

14350 

39.48 

-3.79 

39 . 66 

12375 

40.86 

-3.28 

41.00 

274 

13375 

43.18 

-4.57 

43.42 

276 

14375 

38.73 

-2.64 

38.82 

12400 

40.91 

-3.59 

41.07 

275 

1 3400 

43.56 

-4.99 

43.85 

276 

14400 

37.77 

-0.59 

37.78 

12425 

40.80 

-3.77 

4C.98 

275 

13425 

43.80 

-4.98 

44.08 

276 

14425 

37.13 

-1.22 

37. 15 

12450 

41.12 

-3.35 

41.25 

274 

13450 

44.18 

-4.99 

44.46 

276 

1A450 

36.52 

0.07 

36.52 

12475 

41.46 

-3.38 

41.60 

274 

13475 

44.38 

-5.87 

44.77 

277 

14475 

35.78 

0.52 

35.79 

12500 

41.51 

-3.42 

41.65 

275 

13500 

44.78 

-5.24 

45.09 

276 

14 500 

35.14 

1.19 

35.16 

12525 

41.70 

-3.39 

41.84 

274 

13525 

45.05 

-5.89 

45.43 

277 

14525 

34.37 

3.33 

34.58 

12550 

41.75 

-2.95 

41.85 

274 

13550 

44.77 

-6.95 

45.31 

279 

14550 

33.68 

1 .88 

33.73 

12575 

41.45 

-2.40 

41.52 

273 

13575 

44.22 

-6.42 

44.68 

278 

14575 

33.36 

0.77 

33.37 

12600 

41.28 

-3.22 

41.41 

274 

13600 

43.80 

-7.61 

44.46 

280 

14600 

33.22 

1.16 

33.24 

12625 

41.18 

-3.31 

41.32 

274 

1 3625 

43.42 

-7.53 

44.07 

280 

14625 

32.87 

-0.80 

32.88 

12650 

40.93 

-3.30 

41.06 

274 

13650 

42.76 

-7.43 

43.40 

280 

14650 

32.99 

0.77 

33.00 

12675 

40.93 

-2.85 

41.03 

274 

13675 

42.78 

-6.83 

43.32 

279 

14675 

33.08 

-0.32 

33.09 

12700 

41.42 

-4.C3 

41.61 

275 

13700 

42.47 

-7.33 

43.09 

2ec 

14700 

32.90 

-1.84 

32.95 

12725 

42.01 

-3.47 

42.16 

275 

1 3725 

41. 87 

-6.79 

42.42 

279 

14725 

32.30 

-1.10 

32.32 

12750 

42.15 

-2.51 

42.23 

273 

13750 

41.36 

-6.04 

41.80 

278 

14750 

31.69 

-2.20 

31.76 

12775 

42.09 

-3.64 

42.24 

275 

13775 

40.76 

-6.65 

41.30 

279 

1 4775 

31.66 

-1.98 

31.72 

12800 

42.01 

-3.28 

42.14 

274 

13800 

40.15 

-5.89 

40.58 

278 

148C0 

31.29 

-2.01 

31 .36 

12825 

41.89 

-3.72 

42.05 

275 

13825 

39.77 

-5.85 

40120 

278 

14825 

31.01 

- 1 . 50 

31 . 04 

12850 

41.79 

-4.22 

42.01 

276 

13850 

39.78 

-3.37 

40.14 

277 

14350 

30.18 

-2.09 

30 .26 

12875 

41.84 

-3.20 

41.97 

274 

13875 

39.96 

-5.46 

40.33 

2 78 

14875 

30.09 - 

-2.58 

30.20 

12900 

42.01 

-2.94 

42.11 

274 

13900 

40.04 

-5.56 

40.43 

278 

14900 

29.94 

-2.97 

30.09 

12925 

41.94 

-4.30 

42.16 

276 

13925 

39.81 

-5.66 

40.21 

278 

14925 

29.22 

-2.37 

29. 31 

12950 

42.09 

-4.44 

42.32 

276 

13950 

39.89 

-5.67 

40.29 

278 

14950 

28.63 

-1.78 

28.68 

12975 

42.02 

-4.C2 

42.21 

275 

13975 

40.02 

-5.67 

40.41 

276 

14975 

27.60 

-4.33 

27.93 

13000 

41.98 

-3.98 

42.17 

275 

14000 

40.14 

-5.38 

.40.50 

277 

15000 

27.18 

-3.36 

27.39 

13025 

42.21 

-3.31 

42.34 

274 

14025 

40.25 

-5.60 

40.64 

278 

15025 

26.15 

-3.06 

26.33 

13050 

42.15 

-3.20 

42.27 

274 

14050 

40.32 

-5.60 

40.71 

278 

15050 

25.45 

-3.95 

25.75 

13075 

42.23 

-3.56 

42.38 

275 

14075 

40.27 

-5.62 

40.66 

278 

15075 

25.50 

-2.76 

25.65 

13100 

42.52 

-2.80 

42.61 

274 

14100 

40.30 

-6.30 

40.79 

279 

15100 

25.25 

-2.67 

25. 39 

13125 

42.56 

-1.54 

42.60 

272 

14125 

40.19 

-6.15 

40.66 

278 

1 5125 

24. R6 

-2.43 

24. qft 

13150 

42.55 

-4.38 

42.78 

276 

14150 

40.00 

-6.10 

40.46 

278 

15150 

24.22 

-2.75 

24.37 

13175 

42.71 

-4.16 

42.91 

275 

14175 

39.86 

-5.03 

40.18 

277 

15175 

23.28 

-2.57 

23.42 

13200 

42.60 

-3.C5 

42.71 

274 

14200 

40.11 

-6.43 

40.62 

279 

152C0 

22.03 

-2.36 

22.16 

13225 

42.61 

-4.48 

42.85 

276 

14225 

40.63 

-6.01 

41.07 

270 

15225 

21.52 

-1 . 14 

21.55 

13250 

42.77 

-3.44 

42.91 

274 

14250 

40.72 

-5.21 

41.05 

277 

15250 

21.21 

-0.45 

21.22 

ALT 

« ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ = MERIDI0NAL C0MP0NENT 

, WS * WIND SPEED, 

THETA * WINO 0 l RECTI 0N 



ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 
THETA 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 
2652-4 04/27/65, 1600Z, 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

profile 

TEST RANGE 
THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

15275 

20.08 

-0.22 

20.08 

27C 

16275 

18.84 

2.11 

18.96 

26 3 

15300 

19.90 

-0.C5 

15.90 

270 

16300 

17.55 

4.03 

18.00 

257 

15325 

19.97 

0.49 

19.98 

26 8 

16325 

17.24 

4 .17 

17.74 

256 

15350 

19.70 

1.54 

19. 1 6 

265 

16350 

17.26 

4.21 

17.77 

256 

15375 

19.90 

2.55 

20.06 

262 

16375 

17.05 

5.22 

17.83 

253. 

15400 

20.53 

3.17 

2C.77 

261 

16400 

16.48 

5.02 

17.23 

253 

15425 

20.7 8 

2.39 

20.91 

263 

16425 

16.1 1 

5.68 

17.08 

250 

15450 

21.29 

3. 12 

21.51 

261 

1 6450 

16.41 

6.79 

17.76 

247 

15475 

21.92 

4.34 

22.34 

259 

16475 

16.41 

8.21 

18.35 

243 

15500 

22.01 

3.C5 

22.22 

262 

16500 

16.25 

6.91 

16.54 

241 

15525 

22.60 

3.37 

22.85 

261 

16525 

16.31 

8.93 

18.60 

241 

15550 

23.15 

4.10 

23.51 

260 

16550 

17.13 

9.62 

19.65 

240 

15575 

23.14 

3.33 

23.38 

262 

16 575 

17.36 

9.38 

19.73 

241 

15600 

23.60 

3.85 

23.91 

261 

16600 

17.49 

10.21 

20.26 

240 

15625 

24.31 

4.11 

24.65 

26C 

16625 

18.42 

9.99 

20.95 

241 

15650 

24.35 

4.22 

24.71 

260 

16650 

IB. 42 

7.49 

19.88 

248 

15675 

24.68 

5.12 

25.20 

258 

16675 

18.23 

6.74 

19.44 

249 

15700 

25.10 

5.24 

25.65 

258 

16700 

18.53 

8.95 

20.57 

244 

15725 

25.94 

4.56 

26.34 

260 

16725 

18.58 

8.38 

20.38 

246 

15750 

26.48 

5.48 

27.04 

258 






15775 

27.21 

5.33 

27.73 

259 

15800 

27.61 

4.48 

27.97 

261 

15825 

28.30 

4.32 

2e.63 

261 

15850 

28.54 

2.61 

28.66 

265 

15875 

29.06 

1.95 

29.13 

266 

15900 

29.37 

1.93 

29.44 

266 

15925 

29.02 

0.B6 

29.03 

268 

15950 

29.12 

0.41 

29.13 

269 

15975 

29.31 

1.20 

29.34 

2 67 

16000 

29.25 

0.31 

29.25 

269 

16025 

28.81 

0.C6 

2e. 81 

270 

16050 

27.14 

-0.77 

27.15 

271 

16075 

26.11 

-0.75 

26.12 

271 

16100 

25.29 

0.24 

25.29 

269 

16125 

24.92 

-0.39 

24.92 

271 

16150 

24.86 

-0.41 

24.86 

271 

16175 

23.37 

-0.22 

23.37 

270 

16200 

20.55 

0.78 

2C.56 

268 

16225 

20.24 

1.35 

20.29 

266 

16250 

19.32 

1.74 

19.39 

265 


FL 8R I DA 
ALT 

METERS 


HZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


* ALTITUDEt WX 


Z0NAL C0MP0NENT, 


PAGE 411 


THETA 

DEG 

277 
276 
275 
275 
2 7 A 


271 

272 
270 
269 
268 


263 

267 

268 
268 
271 


268 

270 

273 
272 

274 


273 

273 

273 

274 

275 


275 

274 

273 

279 

277 


276 
279 
276 
2 76 

?7S 


276 

276 

276 

273 

271 


THETA 

DEG 


ALT 


MERIDI0NAL C0MP0NE NT, WS 


WIND SPEED, THETA = WINO DIRECTJ0N 
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TABLE 11-98 


FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE WINO VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

2652-5 

ALT 

04/27/65 

WX 

. 1712Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

IETERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

250 

2.87 

8.97 

9.42 

198 

1250 

5.81 

3.07 

6.57 

242 

2250 

6.52 

2.75 

7.08 

247 

2 i 5 

2.95 

S . 27 

8 • 7 o 

199 

1275 

5.92 

5.10 

o.©» 

24 i 

a t'y 

6.62 

2.56 

r.iu 


300 

2.76 

7.61 

8.09 

200 

1300 

6.11 

3.18 

6.89 

24 2 

2300 

6.67 

2.48 

7.12 

249 

325 

2.73 

7.71 

8.18 

199 

1325 

6.22 

3.33 

7.06 

242 

2325 

6.75 

2.44 

7.17 

250 

350 

2.74 

7.70 

8.18 

199 

1350 

6.14 

3.46 

7.04 

240 

2350 

6.83 

2.45 

7.26 

250 

375 

2.03 

7.16 

7.45 

196 

1375 

6.03 

3.51 

6.98 

240 

2375 

6.75 

2.51 

7.20 

249 

400 

1.87 

6.80 

7.05 

195 

1400 

6.14 

3.67 

7.15 

239 

•24C0 

6.72 

2.62 

7.21 

248 

425 

2.07 

6.51 

6.63 

197 

1425 

6.27 

3.84 

7.35 

238 

2425 

6.83 

2.95 

7.44 

246 

450 

1.80 

6.42 

6.67 

195 

1450 

6.21 

3.78 

7.26 

238 

2450 

6.83 

3.27 

7.57 

244 

475 

2.17 

6.57 

6.92 

198 

1475 

6.03 

3.87 

7.16 

237 

2475 

6.71 

3.34 

7.50 

243 

500 

2.72 

6.C9 

6.67 

204 

1500- 

5.83 

4.05 

7. 10 

235 

2500 

6.77 

3.19 

7.48 

245 

525 

2.94 

5.50 

6.23 

206 

1525 

5.80 

4.11 

7.11 

234 

2525 

6.86 

3.14 

7.55 

245 

550 

2.93 

5.C7 

5.86 

210 

1550 

5.82 

4.22 

7. 19 

234 

2550 

6.92 

3.11 

7.59 

246 

575 

3.29 

4.77 

5.80 

214 

1575 

5.90 

4.21 

7.25 

234 

2575 

7.03 

3.12 

7.69 

246 

600 

3.73 

5.45 

6.60 

214 

1600 

5.90 

4 .0 7 

7.17 

235 

2600 

6.90 

3.19 

7.60 

245 

625 

3.79 

5.87 

6.98 

213 

1625 

5.80 

3.83 

6.95 

236 

2625 

6.76 

3.27 

7.51 

244 

650 

4.12 

5.55 

6.91 

216 

1650 

5.87 

3.65 

6.91 

238 

2650 

6.81 

3.42 

7.62 

243 

675 

4.46 

5.22 

6.86 

220 

1675 

6.05 

3.45 

6.97 

240 

2675 

6.85 

3.41 

7.65 

243 

700 

4.52 

5.23 

6.91 

221 

1700 

6.40 

3.07 

7.10 

244 

2700 

6.78 

3.37 

7.57 

243 

725 

4.74 

4.56 

6.86 

223 

1725 

6.73 

* • 68 

7.24 

248 

2725 

6.86 

3.26 

7.59 

244 

750 

4.93 

5.08 

7.08 

224 

1750 

6.62 

2.42 

7.05 

250 

2750 

6.85 

3.06 

7.51 

246 

775 

4.85 

5.39 

7.24 

222 

1775 

6.33 

2.26 

6.72 

250 

2775 

6.77 

2.94 

7.38 

246 

800 

4.91 

5.47 

7.35 

2 22 

1800 

6. 13 

2.19 

6.51 

250 

2800 

6.81 

2.72 

7.34 

248 

825 

4.66 

5.89 

7.63 

219 

1825 

5.98 

2.31 

6.41 

249 

2825 

6.75 

2.47 

7.18 

250 

850 

4.92 

6.06 

7.80 

219 

1850 

6.20 

*2.39 

6.64 

249 

2850 

6.62 

2.27 

7.00 

251 

875 

5.37 

6.16 

8.17 

221 

1875 

6.72 

2.49 

7.17 

249 

2875 

6.28 

2.35 

6.71 

249 

900 

5.66 

6.40 

8.56 

221 

1900 

7.03 

2.79 

7.57 

248 

2900 

5.84 

2.36 

6.30 

248 

925 

5.83 

6.41 

8.67 

222 

1925 

6.81 

2.89 

7.40 

247 

2925 

5.72 

1.86 

6.02 

252 

950 

5.80 

6.47 

8.69 

222 

1950 

6.51 

2.82 

7.09 

246 

2950 

5.81 

1.59 

6.02 

255 

975 

5.63 

6.56 

8.65 

220 

1975 

6.44 

2.89 

7.06 

246 

2975 

5.78 

1.61 

6.00 

254 

1000 

5.57 

6.20 

8.34 

222 

2000 

6.48 

2.92 

7.11 

246 

3000 

5.64 

1.56 

5.86 

254 

1025 

5.95 

5.85 

8.34 

225 

2025 

6.65 

2.83 

7.22 

247 

3025 

5.36 

1.47 

5.56 

254 

1050 

6.53 

5.36 

8.45 

230 

2050 

6.73 

2.79 

7.28 

247 

3050 

4.93 

1.40 

5.12 

2 54 

1075 

6.74 

5.C8 

8.44 

233 

2075 

6.75 

2.85 

7.33 

247 

3075 

4.75 

1.33 

4.93 

254 

1100 

7.10 

5.C5 

8.71 

234 

2100 

6.73 

2.95 

7.35 

246 

3 ICO 

4.78 

1.40 

4.98 

254 

1125 

7.40 

4.66 

8.74 

238 

2125 

6.58 

3.08 

7.27 

245 

3125 

4.73 

1.73 

5.03 

250 

1150 

7.14 

4.20 

0.29 

239 

2150 

6.42 

3.22 

7.10 

243 

3150 

4.62 

2.07 

5.06 

246 

1175 

6.82 

3.70 

7.76 

241 

2175 

6.43 

3.21 

7.19 

243 

3175 

4.68 

2.38 

5.25 

243 

1200 

6.36 

3.28 

7.16 

243 

2200 

6.46 

3.06 

7.15 

244 

32CO 

4.68 

2.71 

5.41 

240 

1225 

5.88 

3.C8 

6.64 

242 

2225 

6.45 

2.91 

7.08 

246 

3225 

4.52 

2.99 

5.42 

2 36 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

» Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NE NT , WS - 

W1NC SPEED, 

THETA » 

WIND DIRECT I 0N 




f PS- 1 6 RADAR/ JIMSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

MX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2652-5 

ALT 

04/27/65, 

WX 

1712Z, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL 0R IDA 
ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3250 

4.48 

3.19 

5.50 

234 

4250 

6.66 

4.43 

7.99 

2 36 

5250 

10.33 

0.32 

10.34 

268 

3275 

4.59 

3.18 

5.58 

235 

4275 

6.46 

4.59 

7.93 

234 

5275 

10.22 

0.60 

10.24 

266 

3300 

4.78 

3.07 

5.69 

237 

4300 

6. 19 

4.72 

7.78 

233 

5300 

9.88 

0.69 

9.91 

266 

3325 

4.84 

2.93 

5.66 

239 

4325 

5.25 

4.08 

6.65 

232 

5325 

9.64 

0.70 

9.66 

266 

3350 

4.89 

2.69 

5.58 

241 

4350 

5.53 

3.81 

6.72 

235 

5350 

9.33 

0.84 

9.37 

265 


3375 

5.04 

2.50 

5.62 

243 

4375 

6.61 

3.05 

7.65 

240 

5375 

9.07 

0.95 

9.12 

264 

3400 

5.11 

2.49 

5.69 

244 

4400 

7.34 

3.80 

8.27 

242 

54C0 

9.15 

1.34 

9.25 

261 

3425 

5.27 

2.57 

5.87 

244 

4425 

7.85 

3.53 

8.61 

246 

5425 

9.12 

1.81 

9.29 

259 

3450 

5.56 

2.57 

6.12 

245 

4450 

7.29 

2.90 

7.85 

248 

5450 

9.21 

2.04 

9.44 

257 

3475 

6.08 

2.34 

6.52 

249 

4475 

7.44 

2.56 

7.86 

251 

5475 

9.20 

2.21 

9.46 

256 


3500 

6,64 

2.10 

6.S7 

252 

4500 

8.05 

2.20 

8.34 

255 

5 500 

9.10 

2.48 

9.44 

255 

3525 

7.07 

2.22 

7.41 

252 

4525 

0.45 

1.93 

8.67 

257 

5525 

8.98 

2.64 

9.36 

253 

3550 

7.38 

2.64 

7.04 

250 

4550 

8.71 

1.73 

B.88 

2 59 

5550 

0.72 

3.02 

9.23 

251 

3575 

7.48 

2.98 

8.06 

240 

4575 

8.83 

1.52 

8.96 

260 

5575 

8.75 

3.50 

9.42 

248 

3600 

7.63 

3. Cl 

8.21 

248 

4600 

9.06 

1.32 

9.16 

262 

5600 

8.88 

3.82 

9.66 

2 47 


3625 

7.74 

3. CO 

8.30 

249 

4625 

9.37 

0.86 

9.41 

264 

5625 

8.99 

3.97 

9.83 

246 

3650 

7.74 

3.12 

0.34 

248 

4650 

9.60 

It .6 1 

9.62 

266 

5650 

9.15 

4.03 

10.00 

246 

3675 

7.67 

3.29 

8.35 

247 

4675 

10.09 

U .62 

10.11 

266 

5675 

9.49 

4.09 

10.33 

246 

3700 

7.42 

3.68 

8.28 

243 

4700 

10.30 

0.38 

10.30 

268 

5700 

9.77 

4.12 

10.60 

247 

3725 

7.48 

4.09 

8.52 

241 

4725 

10.29 

0.06 

10.29 

269 

5725 

9.87 

4.32 

10.77 

246 

3750 

7.86 

4.34 

8.98 

241 

4750 

10.46 

-0.12 

10.47 

270 

5750 

9.80 

4.42 

10.75 

246 

3775 

6.20 

4.66 

9.43 

240 

4775 

10.45 

-0.28 

10.45 

271 

5775 

9.64 

4.48 

10.63 

245 

3800 

8.44 

4.96 

9.79 

239 

4800 

10.73 

-0.47 

10.74 

272 

5800 

9.74 

4.50 

10.73 

245 

3825 

8.39 

4.96 

9.75 

239 

4825 

11.18 

-0.63 

11.19 

273 

5825 

9.93 

4.44 

10.88 

246 

3850 

8.25 

5.07 

9.69 

238 

4850 

11.24 

-0.63 

11.26 

273 

5850 

10.00 

4.45 

10.95 

246 

3875 

8.27 

5.30 

9.R2 

237 

4875 

11.10 

-0.62 

11.12 

273 

5875 

9.90 

4.35 

10.89 

246 

3900 

8.35 

5.43 

9.96 

237 

4900 

11.07 

-0.62 

11.08 

2 73 

5900 

10.09 

4.40 

11.01 

246 

3925 

8.35 

5.51 

10.00 

236 

4925 

n.02 

-0.80 

11.05 

274 

5925 

10.71 

4.91 

11.70 

245 

3950 

8.09 

5.62 

9.05 

235 

4950 

10.77 

-0.73 

10.79 

274 

5950 

11.58 

5.44 

12.79 

245 

3975 

7.99 

5.91 

9.94 

233 

4975 

10.63 

-0.61 

10.65 

273 

5975 

12.19 

5.25 

13.28 

247 

4000 

8.39 

5.61 

10.09 

236 

5000 

10.49 

-0.53 

10.50 

273 

6000 

12.56 

4.84 

13.46 

249 

4025 

0.87 

5.C2 

1C. 19 

240 

5025 

10.35 

-0.21 

1U. 35 

271 

6025 

13.00 

4.56 

13.85 

251 

4050 

9.00 

4.79 

1C. 20 

242 

5050 

10.29 

-0.16 

10.29 

271 

6050 

13.46 

4.25 

14.12 

252 

4075 

B .67 

4.77 

9.89 

241 

5075 

10.25 

-0.10 

10.25 

27C 

6075 

13.73 

3.89 

14.27 

2 54 

4100 

0.16 

4.94 

9.54 

239 

5100 

10.10 

0.02 

10.10 

2 70 

6100 

14.38 

3.36 

14.76 

257 

4125 

7.84 

5.C2 

9.31 

237 

5125 

9.77 

0 .05 

9.77 

2 7C 

6125 

14.79 

3.06 

15.10 

258 

4150 

7.66 

4.87 

9.08 

237 

5150 

9.96 

-0.26 

9.96 

271 

6150 

14.88 

2.86 

15.15 

259 

4175 

7.34 

4.83 

6.78 

236 

5175 

9,93 

-0.61 

9.94 

273 

6175 

14.84 

2.95 

15.13 

259 

4200 

7.22 

4.69 

8.61 

237 

5200 

10.00 

-0.3 3 

10.01 

272 

6200 

14.49 

3.48 

14.90 

256 

4225 

7.02 

4.45 

8.31 

237 

5225 

10.36 

0.10 

10.36 

269 

6225 

14.28 

3.71 

L4. 76 

255 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

■ Z0NAL 

C0MPZNENT, 

WZ =■ HER 

I D | BN AL 

C BMP 0NE NT 

» WS * w 

INC SPEED, 

THETA - 

WINO OIRECTI0N 
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TABLE 11-98 (con't) 

FPS-16 RADAR/JIMS PHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2652-5 

04/27/65, 

1712Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6250 

14.32 

3.84 

14.83 

255 

7250 

18.35 

5.51 

19.16 

253 

8250 

26.74 

-0.20 

26.74 

270 

6275 

14.63 

4.26 

15.29 

254 

7275 

18.41 

5.40 

19.18 

253 

e27S 

27.00 

-0.51 

27.00 

271 

6300 

14.93 

4.50 

15.60 

253 

7300 

18.30 

5.39 

19.08 

253 

8300 

27.27 

-0.72 

27.28 

271 

6325 

14.88 

4.36 

15.50 

253 

7325 

18.55 

5.33 

19.30 

2 54 

8325 

27.45 

-0.62 

27.45 

271 

6350 

15.07 

4.48 

15.72 

253 

7350 

19.08 

5.06 

19.74 

255 

6350 

27.50 

-0.75 

27.51 

271 


6375 

15.27 

4.47 

15.91 

253 

7375 

19.99 

4.82 

20.56 

256 

8375 

27.46 

-1.03 

27.48 

272 

6400 

15.11 

4.24 

15.70 

254 

7400 

21.29 

4.40 

21.74 

258 

e400 

27.43 

-1.27 

27.46 

2 72 

6425 

14.96 

4.26 

15.55 

254 

7425 

21.72 

4.15 

22.11 

259 

8425 

27.45 

-1.47 

27.49 

273 

6450 

15.11 

4.46 

15.76 

253 

7450 

21.75 

4.29 

22.17 

259 

e450 

27.34 

-1.52 

27.39 

273 

6475 

15.13 

4.18 

15.69 

254 

7475 

21.75 

4.18 

22.15 

259 

8475 

27.38 

-2.04 

27.46 

2 74 


6500 

15.05 

4.13 

15.61 

254 

7500 

21.59 

4.14 

21.99 

259 

8500 

27.45 

-2.30 

27.54 

275 

6525 

15.09 

4.28 

15.69 

254 

7525 

21.76 

4.10 

22.14 

259 

6525 

27.66 

-2.49 

27.77 

275 

6550 

15.25 

4.33 

15.86 

254 

7550 

21.92 

3.80 

22.25 

260 

8550 

27.44 

-2.57 

27.56 

275 

6575 

15.35 

4.45 

15.98 

254 

7575 

21.73 

3.58 

22.03 

260 

8575 

27.00 

-2.07 

27.08 

2 74 

6600 

15.27 

4.22 

15.85 

254 

7600 

21.55 

3.59 

21.85 

260 

8600 

26.92 

-2.09 

27.00 

2 74 


6625 

15.38 

4.28 

15.97 

254 

7625 

21.43 

3.61 

21.73 

260 

8625 

26.96 

-2.03 

27.03 

274 

6650 

15.40 

4.33 

15.99 

254 

7650 

21.42 

3.58 

21.72 

260 

8650 

27.26 

-1.85 

27.32 

2 74 

6675 

15.32 

4.28 

15.90 

254 

7675 

21.34 

3.44 

21.62 

261 

8675 

27.18 

-1.82 

27.24 

274 

6700 

15.46 

4.42 

16.08 

254 

7700 

21.09 

3.41 

2 1.36 

261 

8700 

26.74 

-1.40 

26.77 

273 

6725 

15.60 

4.40 

16.21 

254 

7725 

20.92 

3.55 

21.22 

260 

8725 

26.39 

-1.98 

26.46 

274 


6750 

15.86 

4.28 

16.42 

255 

7750 

20.80 

3.42 

21.08 

260 

8750 

25.67 

-1.87 

25.73 

2 74 

6775 

16.25 

3.93 

16.72 

256 

7775 

20.59 

3.48 

20.89 

260 

8775 

24.88 

-1.36 

24.91 

273 

6800 

16.63 

3.98 

17.10 

256 

7600 

20.51 

3.61 

20.82 

260 

8800 

24.14 

-1.64 

24.20 

274 

6825 

16.75 

4.23 

17.27 

256 

7825 

20.80 

3.72 

21.13 

260 

e625 

23.41 

-1.96 

23.49 

275 

6850 

16.67 

4.48 

17.26 

255 

7850 

21.10 

3.84 

21.45 

259 

8850 

22.71 

-2.07 

22.80 

275 


6875 

16.57 

4.53 

17.17 

255 

7875 

21.47 

3.52 

21.76 

260 

e875 

21.94 

-1.54 

21.99 

274 

6900 

16.79 

4.44 

17.36 

255 

7900 

21.98 

3.46 

22.25 

261 

8900 

20.97 

-1.20 

21.00 

273 

6925 

16.99 

4.50 

17.58 

255 

7925 

22.39 

3.48 

22.65 

261 

8925 

20.08 

-1.73 

20.16 

275 

6950 

16.82 

4.64 

17.45 

254 

7950 

22.82 

3.05 

23.02 

262 

8950 

19.50 

-1.90 

19.59 

275 

6975 

16.85 

4.89 

17.54 

254 

7975 

23.19 

2.67 

23.34 

263 

8975 

19.40 

-1.93 

19.58 

275 


7000 

16.58 

4.97 

17.31 

253 

8000 

23.50 

2.29 

23.62 

264 

9000 

20.11 

-2.50 

20.27 

277 

7025 

16.44 

5.22 

17.25 

252 

8025 

23.73 

1.71 

23.79 

266 

9025 

20.56 

-2.69 

20.73 

277 

7050 

16.84 

5.C6 

17.58 

253 

8050 

23.71 

1.41 

23.75 

266 

5050 

20.91 

-3.10 

21.14 

278 

7075 

17.14 

5. 06 

17.87 

253 

8075 

23.62 

1.21 

23.65 

267 

5075 

21.25 

-3.64 

21.56 

280 


so 

s . 3a 

1 a . ifc 

741 

8100 

23.81 

0.33 

23.83 

268 

9100 

21.66 

-3.68 

21.97 

279 

7125 

18.18 

5.C9 

18.88 

254 

8125 

24.49 

0.70 

24.50 

268 

5125 

21.96 

-3.27 

22.20 

278 

7150 

18.32 

5.12 

19.02 

254 

8150 

25.02 

0.67 

25.03 

268 

9150 

22.59 

-3.85 

22.92 

279 

7175 

18.34 

5.28 

19.09 

254 

8175 

25.35 

0.27 

25.35 

269 

9175 

23.14 

-4.55 

23.59 

281 

7200 

18.51 

5.32 

19.26 

254 

8200 

25.85 

0.14 

25.85 

269 

5200 

23.17 

-4.42 

23.59 

281 

7225 

18.43 

5.45 

19.22 

253 

8225 

26.31 

0.22 

26.32 

269 

5225 

23.16 

-4.39 

23.57 

281 

ALT 

* ALT ITU06, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS - 

WINC SPEED, 

THETA * 

WINO DIRECTI0N 




FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE WIND VE L0C IT Y PR0FILE 






TEST NUMBER 

2652-5 

04/27/65, 

1712Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9250 

23.33 

-4.34 

23.73 

280 

10250 

32.14 

-8.78 

33.32 

285 

11250 

38.32 

-7.66 

39.07 

281 

9275 

23.45 

-4.57 

23.89 

281 

10275 

32.55 

-9.06 

33.79 

285 

11275 

38.45 

-7.82 

39.24 

281 

9300 

23.57 

-4.49 

24.00 

281 

10300 

33.16 

-9.08 

34. 38 

265 

11300 

38.68 

-7.31 

39.36 

280 

9325 

23.53 

-4.26 

23.91 

28C 

10325 

33.34 

-9.63 

34.71 

236 

11325 

38.54 

-6.80 

39.13 

280 

9350 

23.61 

-4.44 

24.02 

280 

10350 

33.83 

-9.96 

35.26 

286 

11350 

30.41 

-6.88 

39.02 

280 


9375 

23.76 

-4.38 

24.16 

280 

10375 

34.28 

-9.78 

35.65 

286 

11375 

38.66 

-6.79 

39.25 

280 

9400 

23.82 

-4.32 

24.21 

280 

10400 

34. 15 

-9.94 

35.57 

206 

1 1400 

38.57 

-6.50 

39.12 

279 

9425 

23.95 

-4.19 

24.31 

280 

10425 

34.21 

-10.19 

35.69 

286 

11425 

38.52 

-6.20 

39.02 

279 

9450 

24.14 

-4.39 

24.54 

280 

10450 

34.38 

-10.36 

35.91 

287 

11450 

30.80 

-6.45 

39.33 

279 

9475 

24.87 

-5.04 

25.38 

281 

10475 

34.63 

-10.49 

36.18 

287 

11475 

39.00 

-5.87 

39.44 

278 


9500 

25.24 

-5.35 

25.80 

282 

10500 

34.94 

-10.73 

36.55 

287 

11500 

39.40 

-5.51 

39.78 

278 

9525 

25.30 

-5.56 

25.90 

282 

10525 

35.17 

-10.83 

36.80 

287 

11525 

40.11 

-6.19 

40.59 

279 

9550 

25.52 

-5.77 

26.17 

283 

10550 

35.25 

-11.00 

36.92 

287 

11550 

40.51 

-6.47 

41.02 

279 

9575 

25.76 

-5.03 

26.41 

283 

10575 

35.45 

-11.46 

37.25 

200 

11575 

40.57 

-6.22 

41.04 

279 

9600 

25.64 

-5.82 

26.30 

283 

10600 

35.72 

-11.80 

37.62 

288 

11600 

40.72 

-5.84 

41.14 

278 


9625 

25.45 

-5.83 

26.11 

283 

10625 

35.98 

-12.07 

37.95 

288 

11625 

40.92 

-6.38 

41.41 

2 79 

9650 

25.30 

-5.56 

25.90 

282 

10650 

36.28 

-12.11 

38.25 

288 

11650 

40.82 

-6.79 

41.38 

279 

9675 

25.50 

-5.45 

26.08 

282 

10675 

36.74 

-12.00 

38.65 

288 

11675 

40.80 

-6.31 

41.28 

279 

9700 

26.04 

-5.67 

26.64 

282 

10700 

36.92 

-11.70 

38.73 

287 

11700 

40.85 

-6.24 

41.32 

278 

9725 

26.43 

-5.46 

26.99 

281 

10725 

37.18 

-11.65 

38.96 

287 

11725 

41.32 

-6.84 

41.88 

279 


9750 

26.61 

-5.45 

27.16 

281 

10750 

37.61 

-11. 3B 

39.29 

287 

11750 

41.66 

-7.04 

42.26 

279 

9775 

27.27 

-6.24 

27.97 

283 

10775 

38.24 

-11.15 

39.84 

286 

11775 

41.59 

-6.92 

42.16 

279 

9800 

28.00 

-6.72 

28.00 

283 

10800 

38.66 

-11.08 

40.22 

286 

11800 

41.56 

-6.81 

42.11 

279 

9825 

28.20 

-6.75 

29.00 

283 

10825 

38.67 

-10.91 

40.18 

206 

11825 

41.56 

-6.97 

42.14 

279 

9850 

28.41 

-6.81 

29.22 

283 

10850 

38.90 

-10.87 

40.39 

205 

11850 

41.74 

-7.01 

42.33 

279 

9875 

28.84 

-6.90 

29.65 

283 

10075 

38.98 

-10.57 

40.38 

285 

11875 

41.96 

-7.18 

42.57 

280 

9900 

29.60 

-7.16 

3C.45 

283 

10900 

38.96 

-10.67 

40.40 

285 

11900 

42.01 

-6.98 

42.59 

279 

9925 

29.81 

-7.31 

30.69 

204 

10925 

39.00 

-10.22 

40.32 

204 

11925 

41.99 

-6.40 

42.40 

278 

9950 

29.64 

-7.45 

30.56 

284 

10950 

38.95 

-9.72 

40.14 

2 84 

11950 

41.81 

-6.89 

42.37 

279 

9975 

29.91 

-7.74 

30.90 

284 

10975 

39.09 

-9.76 

40.29 

2 84 

11975 

41.59 

-6.59 

42.11 

279 

10000 

30.03 

-7.82 

31.03 

284 

11000 

38.89 

-9.64 

40.07 

284 

12000 

41.62 

-6.98 

42.20 

279 

10025 

30.04 

-7.86 

31.05 

284 

11025 

3 8.64 

-9.48 

39.79 

204 

12025 

41.87 

-7.33 

42.51 

280 

10050 

30.19 

-7.81 

31.18 

284 

11050 

38.71 

-9.35 

39.83 

283 

12050 

41.99 

-6.35 

42.47 

278 

10075 

30.41 

-8.14 

31.48 

285 

11075 

38.59 

-9.07 

39.64 

283 

12075 

42.04 

-6.51 

42.55 

279 

10100 

30.82 

-8.52 

31.97 

285 

11100 

38.53 

-8.85 

39.53 

283 

12100 

42.05 

-6.96 

42.62 

279 


10125 

31.13 

-8.55 

32.28 

285 

11125 

38.40 

-8.65 

39.36 

283 

12125 

42.16 

-7.45 

42.81 

280 

10150 

31.19 

-0.42 

32.31 

285 

11150 

38.50 

-7.90 

39.31 

201 

12150 

42.30 

-7.67 

42.99 

280 

10175 

31.37 

-8.46 

32.49 

285 

11175 

38.82 

-8.06 

39.65 

282 

12175 

42.13 

-7.27 

42.76 

280 

10200 

31.49 

-8.18 

32.53 

264 

11200 

38.70 

-8.28 

39.58 

282 

122C0 

41.78 

-6.85 

42.33 

279 

10225 

31.69 

-8.02 

32.69 

284 

11225 

38.45 

-7.63 

39.20 

281 

12225 

41.62 

-7.37 

42.2 7 

280 


ALT 
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TABLE 11-98 (con l t) 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

2652-5 

04/27/65, 

1712Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

TFETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12250 

41.76 

-7. Cl 

42.34 

279 

13250 

47.56 

-3.10 

47.66 

274 

1 4750 

38.90 

-4.16 

39.1? 

?T A 

12275 

41.98 

-6.59 

42.49 

279 

13275 

47.49 

-2.36 

47.55 

273 

14275 

39.48 

-4.22 

39.70 

276 

12300 

42.22 

-6.62 

42.74 

279 

13300 

47.71 

-2.17 

47.76 

272 

14300 

39.77 

-3.44 

39.92 

275 

12325 

42.42 

-5.47 

42.77 

277 

13325 

48.00 

-2.43 

48.06 

273 

14325 

39.53 

-3.01 

39.65 

274 

12350 

43.01 

-4.53 

43.24 

276 

13350 

47.92 

-2.47 

47.98 

273 

14350 

39.41 

-2.88 

39.51 

274 

12375 

42.98 

-4.26 

43.19 

275 

13375 

47.64 

-3.85 

47.79 

274 

14375 

39.41 

-1.32 

39.44 

272 

12400 

42.73 

-3.95 

42.91 

275 

13400 

47.41 

-3.57 

47.54 

274 

14400 

38.87 

-0.31 

30.87 

270 

12425 

43.05 

-4.C5 

43.24 

275 

13425 

46.99 

-4.73 

47.23 

276 

14425 

38.14 

-1.18 

38.16 

272 

12450 

43.18 

-3.31 

43.31 

274 

13450 

46.68 

-5.96 

47.06 

277 

14450 

37.86 

-1.39 

37.89 

272 

12475 

43.43 

-2.98 

43.53 

274 

13475 

46.29 

-5.99 

46.68 

277 

14475 

37.62 

-1.60 

37.65 

272 

12500 

43.69 

-3.34 

43.82 

274 

13500 

45.62 

-5.85 

45.99 

277 

14500 

37.66 

-1.25 

37.68 

2 72 

12525 

43.62 

-3.20 

43.74 

274 

1 3525 

45.17 

-5.95 

45.56 

277 

14525 

37.41 

-0.16 

37.41 

270 

12550 

43.63 

-2.45 

43.70 

273 

13550 

45.08 

-6.70 

45.58 

278 

14550 

37.23 

0.60 

37.24 

269 

12575 

43.60 

-2.75 

43.69 

273 

13575 

44.62 

-6.70 

45.12 

278 

14575 

37.22 

0.69 

37.23 

269 

12600 

43.46 

-3.00 

43.56 

274 

13600 

43.90 

-6.01 

44.31 

278 

14600 

37.14 

0.99 

37.15 

268 

12625 

43.63 

-2.55 

43.71 

273 

13625 

43.25 

-6.45 

43.73 

278 

14625 

36.94 

0.95 

36.95 

268 

12650 

43.95 

-2.70 

44.03 

273 

13650 

42.98 

—6 .89 

43.52 

279 

14650 

36.16 

0.58 

36.16 

269 

12675 

44.44 

-2.69 

44.53 

274 

13675 

42.77 

-6.74 

4 3.30 

279 

14675 

35.23 

0.97 

35.25 

268 

12700 

44.98 

-2.90 

45.07. 

273 

13700 

42.21 

-7.02 

42.79 

279 

14700 

35.27 

0.79 

35.28 

269 

12725 

45.20 

-2.68 

45.28 

273 

1 372 5 

41.34 

-7.15 

41.95 

280 

14725 

3 5.00 

1.03 

35.02 

268 

12750 

45.10 

-2.55 

45.18 

273 

13750 

40.72 

-6.72 

41.27 

279 

14750 

34.51 

1.11 

34.52 

268 

12775 

45.01 

-2.70 

4 5.09 

273 

1 3775 

40.43 

-7.24 

41.07 

280 

14775 

33.84 

-0.59 

33.84 

271 

12800 

45.01 

-3.C6 

45.11 

274 

13800 

40.72 

-7.54 

41.42 

280 

14800 

33.09 

-0.89 

33.10 

271 

12825 

45.23 

-2.86 

45.32 

273 

13825 

40.58 

-7.22 

41.22 

280 

14825 

31.92 

-0.59 

31.93 

271 

12850 

45.29 

-2.75 

45.37 

273 

13850 

39.81 

-7.30 

40.47 

280 

14850 

31.21 

-0.98 

31.22 

272 

12875 

45.19 

-2.62 

45.26 

273 

13875 

39.13 

-6.85 

39.73 

280 

14875 

30.35 

-1.47 

30.39 

273 

12900 

45.05 

-2.85 

45.14 

273 

13900 

38.98 

-6.02 

39.44 

279 

14900 

29.05 

-2.01 

29.12 

274 

12925 

44.89 

-2.C9 

44.94 

272 

13925 

39.24 

-6.13 

39.71 

279 

14925 

27.68 

-1.62 

27.73 

273 

12950 

44.90 

-1.44 

44.92 

272 

13950 

39.17 

-5.90 

39.61 

278 

14950 

26.94 

-1.56 

26.99 

273 

12975 

45.42 

-1.60 

45.45 

272 

13975 

39.21 

-6.21 

39.70 

279 

14975 

25.44 

-2.47 

25.56 

275 

13000 

46.07 

-1.77 

46.10 

272 

14000 

38.94 

-6.36 

39.45 

279 

15000 

24.58 

-0.58 

24.59 

271 

13025 

45.86 

-1.98 

45.92 

272 

14025 

38.64 

-5.29 

39.00 

278 

15025 

24.25 

-0.02 

24.25 

270 

13050 

45.92 

-1.80 

45.96 

272 

14050 

38.55 

-5.35 

38.92 

2 78 

15050 

23.14 

0.10 

23.14 

270 

13075 

46.05 

-1.86 

46.09 

272 

14075 

38.29 

-5.70 

38.71 

278 

15075 

23.01 

0.67 

23.02 

268 

13100 

45.76 

-2.42 

45.82 

273 

14100 

38.40 

-5.21 

38.75 

278 

15100 

22.66 

0.94 

22.68 

267 

13125 

45.77 

-2.77 

45.85 

273 

14125 

38.74 

-3.83 

38.93 

275 

15125 

22.38 

1.15 

22.41 

267 

13150 

45.75 

-2.45 

45.82 

273 

14150 

39.05 

-3.94 

39.24 

276 

15150 

22.21 

1.24 

22.25 

267 

13175 

45.85 

-2.88 

45.94 

273 

14175 

38.89 

-5.00 

39.21 

277 

15175 

21.85 

1.42 

21.90 

266 

13200 

45.96 

-2.70 

46.04 

273 

14200 

38.57 

-4.69 

38.86 

277 

15200 

21.98 

1.86 

22.06 

265 

13225 

47.05 

-2.22 

47.10 

272 

14225 

38.61 

-3.52 

38.77 

275 

15225 

21.96 

2.05 

22.05 

2 64 


ALT * ALTITUOE, WX * Z0NAL C0MP0NE NT * WZ * MERID10NAL C0MP0NENT, WS * WINC SPEED, THETA * WIND DIRECTI 0N 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15250 

21.91 

1.97 

22.00 

265 

15275 

21.78 

2.47 

21.92 

263 

15300 

21.77 

3.06 

21.99 

262 

15325 

21.55 

3.35 

21.61 

261 

15350 

21.05 

3.49 

21.34 

260 

15375 

20.37 

3.19 

2C.62 

261 

15400 

19.64 

4.41 

20,13 

257 

15425 

20.31 

4.58 

20.82 

257 

15450 

21.14 

3.90 

21.50 

259 

15475 

21.52 

3.e7 

21.86 

260 

15500 

21 .63 

4.83 

22.16 

257 

15525 

22.02 

4.22 

22.42 

259 

15550 

22.56 

2.99 

22.76 

262 

15575 

23.09 

3.75 

23.39 

261 

15600 

23.06 

4.44 

23.48 

259 

15625 

23.48 

3.39 

23.72 

262 

15650 

24.07 

3.38 

24.31 

262 

15675 

24.31 

3.77 

24.60 

261 

15700 

24.60 

3.80 

24.89 

261 

15725 

24.82 

3.37 

25.05 

262 

15750 

24.96 

3.56 

25.21 

262 

15775 

25.04 

4.10 

25.37 

261 

15800 

26.37 

2.40 

26.49 

264 

15825 

27.02 

1.67 

27.07 

266 

15850 

27.34 

1.62 

27.39 

266 

15875 

27.59 

0.47 

27.60 

269 

15900 

27.09 

-0.30 

27.09 

270 

15925 

25.91 

0.C9 

25.91 

27C 

15950 

24.63 

-0.28 

24.63 

270 

15975 

23.83 

0.34 

23.83 

269 

16000 

23.37 

0.30 

23.37 

269 

16025 

23.29 

-0.51 

2 3.29 

271 

16050 

22.44 

0. 10 

22.44 

27C 

16075 

21.61 

-0.48 

21.61 

271 

16100 

21.57 

-0.32 

21.58 

271 

16125 

ZC.99 

0.46 

2C.99 

269 

ALT 

* ALT 

ITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE 


TEST NUMBER 2652-5 
ALT 


04/27/65, 17122, 


EASTERN TEST RANGE, 
THETA 


METERS M/SEC 


WZ - MER1OI0NAL C0MP0NENT, WS = WINC SPEED, 


FL0R IDA 

ALT WX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 


THETA = WIND DIRECTI 0N 


WS THETA 

M/SEC DEG 


ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

300 

2.32 

325 

2.80 

350 

3.17 

375 

3.84 

400 

4.64 


425 

5.31 

450 

5.80 

475 

6.08 

500 

6.24 

525 

6.29 


550 

6.07 

575 

5.93 

600 

6.19 

625 

6.60 

650 

6.96 

675 

7.25 

700 

7.27 

725 

6.99 

750 

6.74 

775 

6.64 


800 

6.68 

825 

7.02 

850 

7.25 

875 

7.21 

900 

7.09 


925 

6.93 

950 

6.97 

975 

6.94 

1000 

6.93 

1025 

7.31 


1050 

7.96 

1075 

8.28 

1100 

8.02 

1125 

7.74 

U5U 

1.31 


1175 

7.33 

1200 

7.35 

1225 

7.33 

1250 

7.57 

1275 

7.97 


WZ WS 
M/SEC M/SEC 

5.73 6.18 
5.14 5.85 
4.87 5.01 
4.87 6.20 
4.89 6.75 


4.50 7.22 
4.e8 7.58 
4.78 7.74 
4.83 7.89 
4.58 8.02 


4.93 7.82 
4.88 7.68 
4.98 7.95 
5.C3 8.30 
5. 04 8.60 


5. CO 8.81 
4.97 8.81 
4.59 8.59 
4.99 8.39 
5. Cl 8.32 


5.C6 8.38 
5.08 8.66 
5. CO 8.81 
4.96 8.75 
5.C3 8.70 


5.22 8.68 
5.43 8.83 
5.46 8.83 
5.26 0.70 
5.21 8.98 


5.25 9.53 
5.15 9.75 
5.C5 9.48 
4.98 9.20 

5.UI 1.U3 


4.53 8.83 

4.86 8.81 

4.86 8.80 

4.87 9.00 

4.88 9.34 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHEKE WINC VELOCITY PROFILE 


TEST NUMBER 

2652-9 

04/27/65, 

2420 Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





THETA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

202 

1300 

8.07 

4.74 

9.36 

239 

2300 

11.56 

2.36 

11.80 

258 

208 

1325 

7.99 

4.49 

9.16 

240 

2325 

10.64 

2.15 

10.86 

258 

213 

1350 

7.82 

4.29 

8.92 

241 

2350 

10.13 

2.37 

10.40 

257 

218 

1375 

7.93 

4.18 

8.97 

242 

2375 

9.81 

2.67 

10.16 

255 

223 

1400 

8.42 

4.23 

9.42 

243 

2400 

9.53 

2.80 

9.93 

253 

227 

1425 

8.71 

4.40 

9.76 

243 

2425 

9.66 

2.63 

10.01 

255 

230 

1450 

3.72 

4.64 

9.88 

242 

2450 

10.55 

2.51 

10.84 

2 56 

232 

1475 

8.85 

4.89 

10.11 

241 

2475 

11.19 

2.84 

11.55 

256 

232 

1500 

9.14 

5.00 

10.42 

241 

2500 

10.82 

3.00 

11.22 

254 

231 

1525 

9. 14 

5.03 

10.43 

241 

2525 

10.72 

2.81 

11.08 

255 

231 

1550 

9.04 

5.07 

10.36 

241 

2550 

10.33 

2.23 

10.57 

258 

230 

1575 

9.07 

4.97 

10.34 

241 

2575 

9.40 

1 . 37 

9.58 

259 

231 

1600 

9.04 

4.74 

10.21 

242 

2600 

9.77 

1.49 

9. 08 

261 

232 

1625 

9.20 

4.75 

10.36 

24 2 

2625 

10.36 

1.20 

10.43 

263 

234 

1650 

9.55 

5.11 

10.83 

242 

2650 

9.79 

1.61 

9.92 

260 

235 

1675 

9.69 

5.16 

10.98 

242 

2675 

9.18 

1.27 

9.27 

262 

235 

1700 

9.74 

4.82 

10.87 

243 

2700 

9.20 

0.30 

9.21 

268 

234 

1725 

10.34 

4.88 

11.43 

245 

2725 

10.35 

0.73 

10.38 

266 

233 

1750 

11.26 

4.86 

12.26 

246 

2750 

10.69 

0.73 

10.72 

266 

233 

1775 

11.55 

4.38 

12.35 

249 

2775 

10.90 

-0.28 

10.90 

271 

233 

1800 

11.06 

4 .14 

11.81 

249 

2800 

11.99 

-0.52 

12.00 

2 72 

234 

1825 

10.56 

4.28 

11.40 

248 

2825 

12.75 

0.76 

12.78 

266 

235 

1850 

10.20 

4.35 

11.09 

247 

2850 

12.99 

2.66 

13.26 

258 

235 

1875 

10.28 

4.23 

11.11 

247 

2875 

13.39 

3.21 

13.77 

2 56 

234 

1900 

10.82 

4.34 

11.66 

248 

2900 

13.63 

2.99 

13.95 

257 

233 

1925 

11.45 

4.71 

12.38 

247 

2925 

13.70 

2.70 

13.97 

259 

232 

1950 

11.89 

4.77 

12.81 

248 

2950 

14.16 

2.81 

14.44 

259 

232 

1975 

11.69 

4.28 

12.44 

25C 

2975 

14.65 

2.91 

14.94 

259 

233 

2C00 

11.35 

3.62 

11.91 

252 

3000 

14.62 

2.93 

14.91 

258 

234 

2025 

11.36 

3.22 

11.81 

254 

3025 

14.64 

3.00 

14.94 

258 

236 

2050 

11.68 

3.06 

12.08 

255 

3050 

14.76 

2.82 

15.02 

259 

238 

2075 

12.07 

2.75 

12.38 

257 

3075 

14.87 

2.44 

15.07 

260 

238 

2100 

11.93 

2.47 

12.18 

258 

3100 

14.91 

2.24 

15.07 

261 

237 

2125 

11.82 

2.42 

12.07 

258 

3125 

14.89 

2.07 

15.03 

262 

*JC 

4 1 .3U 

11 . 00 

* • 31 

U.l? 

* 70 

:i 3u 

13.UO 

l . y\j 

i3.ii 

dOJ 

236 

2175 

12.03 

2.61 

12.31 

2 58 

3175 

15.22 

1.56 

15.30 

264 

236 

2200 

12.42 

2.72 

12.71 

257 

3200 

14.91 

1.43 

14.98 

264 

236 

2225 

12.91 

2.68 

13.19 

258 

3225 

14.74 

2.21 

14.90 

261 

237 

2250 

13.14 

2.71 

13.42 

258 

3250 

15.05 

2.84 

15.31 

259 

238 

2275 

12.80 

2.79 

13.10 

258 

3275 

15.14 

2.87 

15.41 

2 59 


alt * ALTITUDE, WX = Z0NAL C0MP0NE NT , W l = MERIDIONAL COMPONENT, W$ * WINC SPEED, THETA = WlNO DIRECTION 


« 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WlNO VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2652-9 04/27/65, 2220Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

ws 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

3300 

15.48 

2.91 

15.76 

259 

4300 

11.38 

3.57 

11.93 

252 

5300 

18.15 

2.60 

3325 

15.88 

3. 18 

16.20 

258 

4325 

11.28 

3.41 

1 1.79 

253 

5325 

18.87 

3.12 

3350 

15.56 

3. Cl 

15.84 

259 

4350 

11.28 

3.65 

11.85 

252 

5350 

19.17 

4.42 

3375 

15.54 

2,64 

15.77 

260 

4375 

11.23 

3.90 

11.88 

251 

5375 

19.09 

5.97 

3400 

15.87 

3.26 

16.20 

258 

4400 

11.15 

3.93 

11.82 

250 - 

5400 

18.71 

6.02 

3425 

15.64 

4.29 

16.22 

254 

4425 

11.13 

3.69 

11.73 

251 

5425 

18.97 

5.76 

3450 

15.13 

4.52 

15.79 

253 

4450 

11.08 

3.59 

11.65 

252 

5450 

20.14 

5.78 

3475 

15.03 

4.48 

15.68 

253 

4475 

11.23 

3.34 

11.71 

*53 

5475 

20.53 

5.89 

3500 

15.30 

4.31 

15.89 

254 

4500 

11.33 

3.12 

11.76 

254 

5500 

20.04 

6.51 

3525 

15.35 

4.24 

15.93 

254 

4525 

11.56 

3.36 

12.04 

254 

5525 

19.84 

6.95 

3550 

15.33 

4.22 

15.90 

254 

4550 

11.74 

3.31 

12.20 

254 

5550 

20.07 

7.20 

3575 

14.57 

4.80 

15.34 

252 

4575 

11.66 

3.11 

12.06 

255 

5575 

19.62 

7.63 

3600 

13.18 

5.94 

14.46 

246 

4600 

11.74 

3.05 

12.13 

255 

5600 

18.37 

7.70 

3625 

11.61 

6.62 

13.37 

240 

4625 

11.92 

2.93 

12.27 

256 

5625 

17.63 

7.33 

3650 

9.84 

6.74 

11.93 

235 

4650 

12.10 

2.88 

12.43 

2 56 

5650 

17.55 

6.96 

3675 

8.52 

6.99 

11.02 

230 

4675 

12.18 

2.81 

12.50 

257 

5675 

17.61 

6.64 

3700 

7.41 

7.30 

10.40 

225 

4700 

12.17 

*.78 

12.48 

257 

5700 

17.41 

6.13 

3725 

6.90 

7.31 

10.05 

223 

4725 

12.10 

2.80 

12.42 

257 

5725 

17.13 

5.47 

3750 

6.70 

7.30 

9.91 

222 

4750 

12.11 

2.75 

12.42 

257 

5750 

17.07 

5.36 

3775 

6.44 

7.15 

9.62 

222 

4775 

12.13 

2.74 

12.44 

257 

5775 

16.79 

5.31 

3800 

6.18 

6.59 

9.04 

223 

4800 

12.06 

2.67 

12.35 

257 

5800 

16.38 

5.00 

3825 

6.02 

6.C8 

e.56 

225 

4825 

12.26 

*.64 

12.54 

258 

5825 

15.02 

5.07 

3850 

5.99 

5.95 

8.45 

225 

4850 

12.52 

2.64 

12.79 

258 

5850 

15.37 

5.30 

3875 

6.02 

6. Cl 

8.50 

225 

4875 

12.53 

*.62 

12.80 

258 

5875 

15.11 

5.33 

3900 

6.46 

6. Cl 

8.82 

227 

4900 

12.70 

2.37 

12.92 

259 

5900 

15.05 

5.32 

3925 

7.01 

6. Cl 

9.23 

229 

4925 

13.12 

2.19 

13.30 

26C 

5925 

15.32 

5.26 

3950 

7.08 

5.95 

9.25 

230 

4950 

13.38 

1.94 

13.52 

262 

5950 

15.38 

5.48 

3975 

7.01 

5.77 

9.08 

230 

4975 

13.57 

1.72 

13.68 

263 

5975 

15.24 

5.46 

4000 

7.45 

5.80 

9.44 

232 

5000 

13.60 

1.83 

13.72 

262 

6000 

15.38 

5.30 

4025 

7.97 

5.77 

5.84 

234 

5025 

13.54 

1.85 

13.66 

262 

6025 

15.57 

5.50 

4050 

8.33 

5.57 

1C. 02 

236 

5050 

14.01 

1.56 

14.10 

263 

6050 

15.66 

5.22 

4075 

8.68 

5. 19 

1C. 12 

239 

5075 

14.26 

i.30 

14.32 

*65 

6075 

15.45 

5.10 

4100 

9.01 

4.94 

1C. 28 

241 

5100 

14.11 

1.21 

14.16 

265 

6100 

15.20 

5.14 

4125 

9.31 

4.78 

10.47 

243 

5125 

14.39 

0.96 

14.42 

266 

6125 

15.26 

4.79 

4150 

9.56 

4.67 

1C. 64 

244 

5150 

14.82 

0.75 

14.84 

267 

6150 

15.13 

4.84 

4175 

9 .94 

4.45 

10.89 

246 

5175 

15.36 

0.92 

15.39 

266 

6175 

15.16 

5.03 

4200 

10.42 

4. 15 

11.21 

248 

5200 

15.99 

1.19 

16.03 

266 

6200 

15.27 

5.10 

4225 

10.84 

4. Cl 

11.55 

250 

5225 

16.58 

2.25 

16.73 

262 

6225 

15.42 

5.16 

4250 

11.09 

3.81 

11.72 

251 

5250 

16.91 

2.91 

17.16 

260 

6250 

15.52 

5.21 

4275 

11.31 

3.73 

11.91 

252 

5275 

17.25 

*.59 

17.44 

261 

6275 

15.34 

5.34 

ALT 

* ALT1 

:tude, wx 

= Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, 

, WS = W 

INC SPEED, 

THETA = 

WlNO DIRECTI 0N 


WS 

M/SEC 

18.34 

19.13 

19.67 

20.00 

19.66 


19.82 

20.96 

21.36 

21.07 

21.03 


21.32 

21.05 

19.92 

19.10 

18.88 


18.02 

18.45 

17.98 

17.89 

17.61 


17.13 

16.61 

16.25 

16.02 

15.97 


16.20 

16.33 

16.19 

16.26 

16.52 


16.51 

16.27 

16.04 

15.99 

15.89 


15.97 

16.10 

16.26 

16.37 

16.24 


THETA 

DEG 

262 

260 

257 

252 

252 


253 
2 54 
2 54 
252 
2 50 


250 

249 

247 

247 

248 


249 

250 
252 
252 
252 


253 

252 

251 

250 

250 


251 

250 

250 

251 
250 


251 

252 

251 

252 
252 


251 

251 

251 

251 

251 


I 
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alt 

METERS 

MX 

M/SEC 

WZ 

m/sec 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WlNO VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2652-9 04/27/65* 22201, EASTERN TEST RANGE* 

wS THETA ALT MX MZ MS THETA 

M/SEC OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 

FL0R IOA 
ALT 

meters 

WX 

M/SEC 

WZ 

m/sec 

WS THETA 

M/SEC DEG 

6xnn 

6325 

6350 

6375 

6400 

15.21 

14.98 

14.55 

14.53 

15.00 

5.28 
5.41 
5.55 
5.63 
6. Cl 

16.10 

15.93 

15.57 

15.59 

16.16 

251 

250 

249 

249 

240 

7300 

7325 

7350 

7375 

7400 

15.72 

16.31 

17.39 

18.44 

19.23 

-2.50 

-3.57 

-4.81 

-5.56 

-6.05 

15.92 

16.69 

18.04 

19.26 

20.16 

279 

282 

285 

237 

2e7 

8300 

e3Z5 

8350 

8375 

8400 

19.05 

19.14 

19.17 

19.05 

18.92 

-7.58 

-r.64 

-7.35 

-7.15 

-7.32 

20.50 

*0.61 

20.53 

20.34 

20.28 

292 
*92 
291 
290 
2 91 

6425 

6450 

6475 

6500 

6525 

15.18 

14.91 

14.80 

15.04 

15.35 

6.13 

5.95 

6.C5 

6.23 

5.89 

16.37 

16.05 

15.99 

16.28 

16.44 

248 

248 

248 
247 

249 

7425 

7450 

7475 

7500 

7525 

19.81 

19.77 

19.60 

19.65 

19.60 

-6.49 

-6.86 

-7.15 

-7.51 

-7.76 

20.84 

20.93 

20.87 

21.04 

21.08 

288 

289 

290 

291 
291 

.8425 

8450 

8475 

8500 

e525 

18.84 

18.99 

18.89 

18.68 

10.62 

-7.09 

-7.02 

-7.07 

-6.83 

-6.78 

20.13 

20.25 

20.17 

19.69 

19.82 

290 

290 

290 

290 

290 

6550 

6575 

6600 

6625 

6650 

15.64 

15.68 

15.27 

14.84 

14.52 

5.24 

4.84 

4.27 

3.76 

3.06 

16.53 

16.41 

15.86 

15.31 

14.83 

251 

253 

254 
256 
258 

7550 

7575 

7600 

7625 

7650 

19. 34 
19.28 
19.55 
19.68 
19.99 

-7.87 

-8.00 

-8.18 

-8.23 

-7.94 

20.38 

20.88 

21.19 

21.33 

21.50 

292 

292 

293 
293 
291 

8550 

e575 

8600 

8625 

8650 

19.09 

17.64 

17.47 

17.08 

17.00 

-6.91 

-6.62 

-6.37 

-6.38 

-6.36 

19.36 

18.84 

18.60 

18.23 

18.15 

291 

290 

290 

290 

290 

6675 

6700 

6725 

6750 

6775 

13.75 

13.49 

13.59 

13.34 

13.15 

2.32 

1.62 

1.28 

1.47 

1.49 

13.94 

13.58 

13.65 

13.42 

13.23 

260 

263 

264 
263 
263 

7675 

7700 

7725 

7750 

7775 

20.36 

20.44 

20.35 

20.01 

19.78 

-7.56 

-7.46 

-7.49 

-7.55 

-7.48 

21.72 

21.76 

21.68 

21.39 

21.14 

290 

290 

290 

290 

291 

8675 

8700 

8725 

8750 

6775 

17.17 

17.11 

17.26 

17.56 

17.53 

-6.23 

-6.34 

-6.44 

-6.05 

-5.80 

18.26 

18.25 

18.42 

18.57 

18.47 

290 

290 

290 

289 

288 

6800 

6825 

6850 

6875 

6900 

13.21 

13.53 

14.00 

13.93 

13.85 

1.24 

0.93 

0.87 

0.71 

0.19 

13.27 

13.56 

14.03 

13.95 

13.86 

264 

266 

266 

267 

269 

7800 

7825 

7850 

7875 

7900 

19.53 
19. 12 
18.60 
18.39 
18.68 

-7.46 

-7.86 

-B.26 

-8.55 

-8.73 

20.90 

20.67 

20.35 

20.28 

20.62 

291 

292 

294 

295 
295 

8800 

8825 

8850 

8875 

e9oo 

17.51 

17.69 

17.78 

17.80 

18.09 

-5.78 

-5.90 

-5.13 

-5.21 

-5.54 

18.44 

18.50 

18.51 
18.55 
18.92 

288 

267 

286 

286 

287 

6925 

6950 

6975 

7000 

7025 

13.84 

13.90 

14.09 

14.09 

14.12 

-0.01 
-0 .02 
-0.22 
-0.54 
-0.B4 

13.84 

13.90 

14.10 

14.10 

14.14 

270 

270 

271 

272 

273 

7925 

7950 

7975 

acoo 

8025 

19.07 

19.44 

19.90 

19.81 

19.59 

-8.76 

-8.58 

-8.56 

-6.85 

-8.77 

20.98 

21.25 

21.66 

21.69 

21.46 

294 

294 

293 
*94 

294 

e925 

8950 

e975 

5000 

9025 

18.57 

18.62 

10.66 

18.95 

19.01 

-6.11 

-6.40 

-6.39 

-6.43 

-6.54 

19.55 

19.69 

19.73 

20.01 

20.11 

288 

289 

289 

289 

289 

7050 

7075 

7100 

7125 

7150 

13.89 

13.79 
14.29 

14.80 
14.98 

-1.35 

-2.21 

-2.78 

-3.25 

-3.41 

13.96 

13.96 

14.56 

15.15 

15.36 

275 

279 

281 

282 

283 

8050 

8075 

8100 

8125 

8150 

19.79 

19.94 

19.85 

19.53 

19.65 

-8.50 

-6.46 

-6.62 

-8.55 

-6.12 

21.54 

21.66 

21.64 

21.32 

21.26 

293 

293 

293 

293 

292 

5050 

9075 

51C0 

5125 

5150 

18.89 

18.81 

18.80 

18.72 

18.78 

-6.28 

-6.21 

-5.87 

-5.41 

-5.71 

19.90 

19.81 

19.70 

19.48 

19.63 

288 
288 
287 
2 86 
287 

7175 

7200 

7225 

7250 

7275 

14.69 

14.63 

14.71 

14.82 

15.28 

-3.24 

-2.95 

-2.78 

-2.61 

-2.21 

15.04 
14.92 
14.97 

15.05 
15.44 

282 

281 

280 

280 

270 

8175 

8200 

8225 

8250 

8275 

19.74 

19.62 

19.51 

19.34 

19.20 

-8.12 

-6.18 

-7.67 

-7.36 

-7.58 

21.34 

21.26 

20.96 

20.70 

20.64 

29* 

292 

291 

*91 

291 

5175 
5 2C0 
5225 
5250 
5275 

18.77 

18.78 
18.77 
19.04 
19.30 

-5.74 

-5.68 

-5.93 

-6.15 

-6.31 

19.63 

19.62 

19.68 

20.01 

20.30 

287 

287 

287 

288 
288 

ALT - AL T ITUOE » WX 

* ZSSNAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERIDIONAL C0MP0NENT* MS * W1NC SPEED* 

THETA » WIND DIRECTION 



ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

M Z 

M/SEC 

EPS-16 RADAR/ JIMSPHERE WIND 
TEST NUMBER 2652-9 04/27/65* 2220Z. 

MS THETA ALT WX hZ 

M/SEC OEG METERS M/SEC M/SEC 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE 
WS THETA 

M/SEC CEG 

, FL0RIOA 
ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

9300 
9 325 
9350 
9375 
9400 

19.32 

19.52 

19.54 

19.47 

19.71 

-6.32 

-6.32 

-6.21 

-6.27 

-6.45 

20.33 

20.51 

20.51 

2C.45 

20.74 

288 

288 

287 

288 
288 

1 C 300 
10325 
10350 
10375 
10400 

20.97 

21.11 

21.28 

21.10 

21.27 

-5.82 

-5.57 

-5.60 

-5.58 

-5.27 

21.76 

21.83 

22.01 

21.83 

21.91 

285 

285 

285 

205 

284 

113C0 
1 1325 
11350 
11375 
1 1400 

20.27 

19.70 

19.84 

19.76 

19.26 

-1.82 

-1.25 

-1.50 

-1.35 

-1.17 

20.35 

19.74 

19.90 

19.81 

19.30 

275 

273 
2 74 

274 
273 

9425 

9450 

9475 

9500 

9525 

19.81 
19.78 
19.64 
19 .87 
19.89 

-6.44 

-6.72 

-6.60 

-6.84 

-7.14 

2C.83 

2C.89 

2C.72 

21.02 

21.14 

288 

289 

288 

289 

290 

10425 

10450 

1C475 

10500 

10525 

21.53 

21,94 

22.06 

22.10 

22.24 

-5.41 

-6.01 

-5.84 

-5.51 

-5.44 

22.20 

22.74 

22.82 

22.77 

22.90 

* 84 
*85 
205 
*84 
*04 

11425 
11450 
11475 
1 1500 
11525 

19.28 

19.32 

19.02 

18.74 

18.54 

-2.21 

-2.13 

-1.65 

-1.81 

-1.70 

19.41 

19.43 

19.09 

18.83 

18.62 

276 
2 76 
275 
275 
275 

9550 

9575 

9600 

9625 

9650 

19.58 

19.48 

19.34 

19.26 

19.20 

-7.23 

-7.55 

-7.32 

-7.33 

-7.47 

2C.R7 

2C.89 

20.68 

2C.61 

2C.60 

290 
29L 

291 
291 
291 

10550 

10575 

10600 

10625 

10650 

22.47 

22.65 

22.49 

22.03 

22.02 

-5.65 

-6.03 

-5.59 

-5.79 

-6.10 

23.17 

23.44 

23.17 

22.78 

22.84 

284 

285 
204 
285 
235 

11550 

11575 

11600 

11625 

11650 

18.66 

19.07 

19.92 

19.98 

19.70 

-2.03 

-2.34 

-2.36 

-2.52 

-2.25 

18.77 

19.21 

20.06 

20.14 

19.83 

276 

277 
277 
277 
276 

9675 

9700 

9725 

9750 

9775 

19.22 

19.34 

19.83 

19.94 

19.75 

-7.27 

-7.36 

-7.30 

-7.19 

-7.05 

2C.55 

2C.69 

21.13 

21.20 

2C.97 

291 

291 

290 

290 

289 

10675 

10700 

10725 

10750 

10775 

22.18 

22.14 

22.17 

22.23 

22.30 

-5.45 

-5.51 

-5.38 

-5.68 

-5.61 

22.84 

22.81 

22.81 

22.94 

22.99 

284 

284 

2e3 

284 

2e4 

11675 
11700 
11725 
11750 
1 1775 

2 0.30 
20.20 
20.12 
20.91 
21.57 

-1.58 

-1.50 

-2.39 

-2.24 

-0.82 

20.36 

20.26 

20.26 

21.03 

21.58 

274 

274 

277 

276 

272 

9800 

9825 

9850 

9875 

9900 

20.06 

20.17 

20.12 

2C.2B 

20.25 

-6.65 
-6.8 6 
-6.47 
-6.27 
-6.49 

21.13 

21.31 

21.13 

21.23 

21.26 

288 

289 

268 

287 

288 

10800 

10825 

10850 

10875 

1O9O0 

21.93 
21.64 
22.07 

22.94 
23.45 

-5.19 

-5.38 

-4.30 

-3.05 

-*.69 

22.53 

22.30 

22.48 

23.14 

23.61 

*83 
2e4 
2 81 
277 
276 

1 16C0 
11825 
11050 
11075 
1 1 900 

21.94 

22.22 

22.51 

22.49 

22.54 

-1.21 

-2.25 

-2.35 

-2.74 

-3.54 

21.97 

22.33 

22.64 

22.66 

22.82 

273 

276 

276 

277 
279 

9925 

9950 

9975 

10000 

10025 

20.06 

20.16 

20.35 

20.57 

20.60 

-6.25 

-6.18 

-6.05 

-6.88 

-6.12 

21.01 

21.08 

21.47 

21.69 

21.49 

287 

287 

288 
288 
286 

10925 
10950 
10975 
1 1000 
11025 

22.97 

21.72 

21.01 

21.23 

21.26 

-*.67 
-2.79 
-2.60 
-2.23 
-* » 24 

23.13 

21.89 

21.17 

21.35 

21.37 

276 

277 
277 
276 
*76 

11925 

11950 

11975 

12000 

12025 

22.79 

22.62 

23.21 

24.14 

24.50 

-3.01 
-3.20 
. -3.72 
-3.94 
-4.51 

22.99 

22.64 

23.51 

24.46 

24.91 

277 

278 

279 
279 
2 80 

10050 

10075 

10100 

10125 

10150 

20.4 1 
20.48 
20.54 
20.34 
20.18 

-6.11 

-6.36 

-6.13 

-5.54 

-5.70 

21.31 

21.44 

21.44 

21.19 

20.97 

286 

287 

206 

286 

286 

11050 

11075 

11100 

11125 

11150 

20.92 

20.50 

20.05 

19.83 

19.82 

-2.25 
-2 • 39 
-*.67 
-3.01 
-3.29 

21.04 
20.64 
20.22 

20.05 
20.09 

276 

276 

277 
*78 
279 

1*050 

12075 

12100 

12125 

12150 

24.79 
25.10 
25.09 
2 5.00 
25.33 

-3.14 

-2.72 

-3.71 

-3.27 

-3.08 

24.99 

25.25 

25.37 

25.21 

25.52 

277 

276 

278 

277 
277 

10175 

10200 

10225 

10250 

10275 

2C.29 

2C.59 

20.52 

20.59 

21.05 

-5.67 
-6.14 
-5. SI 
-5.64 
-6.C2 

21.06 

21.49 

21.36 

21.35 

21.89 

285 
296 

286 

285 

286 

11175 
1 1200 
11225 
11250 
11275 

19.71 

20.07 

20.23 

19.90 

20.29 

-3.01 
-*.22 
-2.07 
-*.21 
-* .03 

19.94 
20.19 
20.33 
20.03 
20. 39 

*78 

276 

*76 

276 

276 

12175 
12200 
1 2225 
12250 
1 2275 

25.85 

25.75 

25.40 

25.53 

25.66 

-3.68 

-4.84 

-4.35 

-3.59 

-3.60 

26.11 

26.20 

25.77 

25.78 
, 25.93 

278 

280 

280 

278 

278 

ALT * ALTITUDEi wx * /anal component 

, WZ * ME R 1 0 I 0NAL 

C0MR0NE 

NT, 'MS * 

WINC SPEED 

1, THETA » 

WIND DIRECTION 





TABLE 11-99 (con't) PAGE 417 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WINO VELOCITY PR2FILE 






TEST NUMBER 

2652-9 

04/27/65, 

2220Z • 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

alt 

HX 

WZ 

WS 

TEE T A 

ALT 

wx 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12300 

25.07 

-3.85 

26.15 

270 

13300 

34.67 

-3.75 

34. B8 

276 

143CO 

45.64 

-6.79 

46.34 

278 

12325 

25.68 

-3.05 

2 5.96 

278 

13325 

35.25 

-4.29 

35.51 

277 

14325 

44.79 

-7.17 

45.36 

279 

12350 

25.33 

-4.41 

25.71 

280 

13350 

36.54 

-4.08 

36.77 

276 

14350 

43.41 

-6.28 

43.86 

278 

12375 

25.34 

-4.55 

25.74 

230 

13375 

37.53 

-3.83 

37.72 

276 

14375 

42.09 

-5.48 

42.45 

277 

12400 

25.36 

-4.52 

25.76 

280 

13400 

38.04 

-4.68 

38.33 

277 

144C0 

40.23 

-5.39 

40.59 

2 77 


12425 

25.61 

-5.52 

26.19 

282 

13425 

39.08 

-3.76 

39.26 

275 

14425 

39.83 

-5.57 

40.21 

278 

12450 

25.52 

-4.69 

25.95 

280 

13450 

39.04 

-3.38 

39.19 

275 

14450 

39.95 

-5.43 

40.32 

278 

12475 

25.27 

-3.55 

25.52 

270 

13475 

39. 12 

-4.12 

39.34 

276 

14475 

40.21 

-6.59 

40.75 

2 79 

12500 

25.30 

-3.45 

25.54 

270 

13500 

40.92 

-4.10 

41.13 

276 

14500 

40.57 

-4.93 

40.87 

2 77 

12525 

25.42 

-3.71 

25.69 

270 

13525 

42.42 

-4.65 

42.67 

276 

14525 

39.92 

-2.17 

39.98 

273 


12550 

25.43 

-4.86 

25.89 

281 

1 3550 

43.64 

-5.64 

44.01 

277 

14550 

38.41 

-1.94 

38.45 

273 

12575 

25.45 

-5.18 

25.97 

281 

1 3575 

43.97 

-5.84 

44.36 

277 

14575 

36.80 

-2.89 

36.91 

274 

12600 

25.32 

-4. 07 

25.64 

279 

1 3600 

43.99 

-6.94 

44.54 

279 

14600 

36.20 

-1.77 

36.24 

273 

12625 

25.32 

-4.72 

25.76 

280 

13625 

44.39 

-6.97 

44.93 

279 

14625 

35.57 

-1.15 

35.59 

2 72 

12650 

25.73 

-4.91 

26.20 

281 

1 3650 

44.87 

-5.91 

45.25 

277 

1 4650 

34.45 

-3.09 

34.59 

275 


12675 

25.68 

-4.46 

26.07 

280 

1 3675 

45.59 

-5.90 

45.97 

277 

14675 

34.11 

-4.17 

34.37 

2 77 

12700 

25.89 

-5.51 

2 6.47 

202 

1 3700 

46.62 

-5.85 

46.98 

277 

14700 

34.88 

-3.62 

35.07 

276 

12725 

25.86 

-5.15 

26.37 

261 

13725 

47.34 

-4.94 

47.60 

276 

14725 

35.26 

-4.58 

35.56 

277 

12750 

26.60 

-5.13 

27.09 

281 

13750 

47.31 

-5.54 

47.63 

276 

14750 

34.99 

-5.89 

35.48 

279 

12775 

27.76 

-6.14 

28.43 

282 

13775 

47.76 

-4.49 

47.97 

275 

14775 

34.25 

-5.28 

34.66 

279 


12800 

29.31 

-6.82 

30.10 

283 

1 3800 

48.62 

-3.24 

48.73 

274 

148C0 

34.20 

-7.03 

34.91 

261 

12825 

29.69 

-6.89 

3C.48 

283 

1 3825 

48.71 

-3.61 

48.85 

274 

14825 

33.15 

-6.70 

33.82 

281 

12850 

29.79 

-6.62 

30.52 

282 

13850 

48.74 

-4.24 

48.92 

275 

14850 

31.41 

-5.85 

31.95 

200 

12875 

29.87 

-6.59 

3C.59 

282 

13875 

49.24 

-4.50 

49.44 

275 

14875 

30.42 

-6.37 

31.08 

282 

12900 

29.84 

-6.40 

3C.52 

282 

13900 

49.45 

-3.47 

49.57 

274 

14 900 

30.02 

-5.91 

30.60 

281 


12925 

29.35 

-6.52 

30.07 

282 

13925 

49.34 

-3.06 

49.44 

273 

14925 

30.26 

-5.87 

30.82 

281 

12950 

29.47 

-6.63 

3C.21 

282 

13950 

49.16 

-3.33 

49.27 

274 

14950 

29.70 

-5.06 

30.13 

279 

12975 

29.69 

-5.72 

30.24 

281 

13975 

49.24 

-2.93 

49.33 

273 

14975 

29.25 

-4.03 

29.52 

278 

13000 

29.98 

-5.72 

3C.52 

281 

14000 

49.30 

-3.24 

49.41 

274 

150C0 

28.35 

-3.58 

28.57 

277 

13025 

30.38 

-4.84 

30.77 

279 

14025 

49.15 

-3.95 

49.31 

274 

15025 

27.93 

-3.51 

26.15 

277 


13050 

30.78 

-5.C8 

31.20 

279 

14050 

49.20 

-2.72 

49.27 

273 

15050 

27.65 

-3.18 

27.03 

276 

13075 

31.01 

-6.42 

31.67 

281 

14075 

49.53 

-2.51 

49.59 

273 

15075 

27.46 

-1.15 

27.49 

272 

13100 

30.76 

-5.64 

31.28 

280 

14100 

49.77 

-3.43 

49.88 

2 74 

15100 

27.25 

-0.88 

27.27 

272 

13125 

30.59 

-5.71 

31.12 

280 

14125 

49.30 

-4.28 

49.48 

275 

15125 

25.91 

-3.02 

26.08 

276 

I J1!>U 

Ji.U 

-0.3/ 

3 1-.OC 

40 i 

i-,130 

40.37 

O.CO 

40.77 

277 

15150 

25.5? 

-2 ,':3 

•»« 4 1 

174 


13175 

32.17 

-5.17 

32.58 

279 

14175 

48.34 

-6.65 

48.80 

278 

15175 

25.18 

-0.66 

25.18 

271 

13200 

32.44 

-5.39 

32.88 

279 

14200 

48.01 

-5.62 

48.33 

276 

15200 

24.35 

-0.96 

24.37 

272 

13225 

32.64 

-5.40 

33.08 

279 

14225 

47.55 

-5.50 

47.86 

276 

15225 

24.09 

-1.13 

24.11 

2 72 

13250 

33.16 

-3.53 

33.35 

276 

14250 

46.55 

-6.2 8 

46.97 

277 

15250 

24.17 

-0.01 

24.17 

2 70 

13275 

33.89 

-4.18 

34.15 

277 

14275 

45.84 

-6.99 

46.37 

278 

15275 

24.03 

-0.15 

24.03 

270 

ALT 

* ALTITUOE, WX 

* ZONAL 

C0MP0NENT, 

WZ * HER 101 0NAL 

COMPONENT 

, WS * 

WINC SPEEO, 

THETA * 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/J1HSPHERE WIND 

VELOC IT Y 

PR0F ILE 










TEST NUMBER 

2652-9 04/27/65, 

22 20 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS M/SEC 

h/sec 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15300 

24.42 

-0.35 

24.42 

271 










15325 

25.09 

0.13 

25.09 

269 










15350 

25.20 

-0.46 

25.20 

271 










15375 

25.46 

-0.11 

25.46 

270 










15400 

25.63 

1.42 

25.67 

267 











15425 

25.51 

5.67 

26.13 

257 

15450 

25.46 

6.97 

26.40 

254 

15475 

25.52 

5.20 

26.06 

258 


15500 25. A* 6.03 26.14 256 

ALT - ALTITUDE, WX * ZONAL C0MP0NENT, 


WZ = MERIDIONAL COMPONENT, MS * WIND SPEED, THETA - WIND DIRECTION 
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TABLE 11-100 


ALT 

METERS 

325 

375 

400 

425 


450 

475 

500 

525 

550 


575 

600 

625 

650 

675 


700 

725 

750 

775 

300 


325 

850 

875 

900 

925 


950 

975 

1000 

1025 

1050 


1075 

1100 

1125 

1150 

1175 


1200 

1225 

1250 

1275 

1300 


ALT 


ALT 

METERS 

3325 

3350 

3375 

3400 

3425 


3450 

3475 

3500 

3525 

3550 


3575 

3600 

3625 

3650 

3675 


3700 

3725 

3750 

3775 

3300 


3825 

3350 

3075 

3900 

3925 


3950 

3975 

4000 

4025 

4050 


4075 

4100 

4125 

4150 

4175 


4200 

4225 

4250 

4275 

4300 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 




TEST NUMBER 

2652-10 04/27/65, 

2 3 14 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 




THETA 

MX 

WZ 

ws 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

C EG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

5.28 

-5.15 

7.36 

314 

1325 

9.57 

-2.16 

9.81 

283 

2325 

9.98 

-1.32 

10.06 

277 




312 

1350 

9.35 

-i .O'? 

9.50 

28C 

2350 

1 G . 2 1 

1.27 

10.29 

277 

7.08 

-5.99 

9.27 

310 

1375 

9.23 

-1.63 

9.37 

280 

2375 

10.26 

-1.30 

10.35 

277 

8.13 

-6.78 

1C. 58 

310 

1400 

0.90 

-1.13 

8.97 

277 

2400 

1C. 09 

-1.34 

10.18 

277 

8.66 

-7.32 

11.34 

310 

1425 

8.77 

-U .67 

8.79 

274 

2425 

10.10 

-1.12 

10.16 

276 

8.46 

-7.56 

11.35 

312 

1450 

9.33 

-0.48 

9.34 

273 

2450 

9.86 

-0.85 

9.89 

275 

8.43 

-7.70 

11.42 

312 

1475 

9.66 

-0.01 

9.66 

2 7C 

2475 

9.46 

-0.41 

9.47 

272 

8.70 

-7.87 

11.73 

312 

1500 

9.38 

0.26 

9.38 

268 

2500 

9.29 

0.51 

9.30 

267 

9.18 

-7.99 

12.18 

311 

1525 

9.23 

U .04 

9.23 

270 

2525 

9.27 

1.03 

9.32 

263 

9 . B 6 

-8.35 

12.92 

310 

1550 

8.92 

-0.11 

8.92 

271 

2550 

9.34 

1.10 

9.41 

263 

10.02 

-8.48 

13.13 

310 

1575 

8.57 

0.34 

8.58 

268 

2575 

9.55 

1.20 

9.63 

263 

1C. 05 

-8.21 

12.98 

309 

1600 

8.25 

0.94 

8.30 

263 

2600 

9.71 

1.24 

9. 79 

263 

9.81 

-8.C2 

12.67 

309 

1625 

7.84 

1.33 

7.95 

260 

2625 

9.80 

0.95 

9.84 

264 

9.68 

-3. Cl 

12.56 

309 

1650 

7.44 

1.59 

7.61 

258 

2650 

9.92 

0.39 

9.93 

268 

10.16 

-8.C9 

12.99 

308 

1675 

7.17 

i .54 

7.33 

258 

2675 

10.05 

0.40 

10.06 

267 

10.68 

-9. 14 

13.43 

307 

1700 

7. 17 

1.34 

7.29 

259 

2700 

10.46 

0.98 

10.51 

2 64 

11.02 

-6.19 

13.73 

306 

1725 

7.39 

1.34 

7.51 

259 

2725 

10.76 

1.61 

10.88 

2 61 

10.91 

-7.99 

13.52 

306 

1750 

7.69 

1.57 

7.85 

258 

2750 

10.49 

2.21 

10.72 

258 

10.54 

-7.65 

13.03 

306 

1775 

7.93 

1.70 

8.11 

258 

2775 

10.04 

3.13 

10.52 

252 

10.62 

-7.39 

12.94 

305 

1000 

0.03 

1.55 

8.18 

259 

28C0 

9.36 

3.91 

10.15 

247 

11.25 

-7.20 

13.36 

302 

1825 

8,20 

1.57 

8.34 

259 

2825 

9.21 

4.01 

10.05 

246 

11.56 

-7.27 

13.65 

302 

1850 

8. 16 

1.89 

8.38 

257 

2850 

9.52 

3.95 

10.30 

247 

11.42 

-7.20 

13.50 

302 

1875 

8.21 

2.10 

8.47 

255 

2875 

9.28 

3.78 

10.02 

240 

11.31 

-7.09 

13.34 

302 

1900 

0.22 

1.93 

8.44 

257 

2900 

9.04 

3.75 

9.78 

247 

11.34 

-6.96 

13.31 

301 

1925 

8.22 

1.69 

8.39 

258 

2925 

9.03 

3.90 

9.83 

2 46 

11.66 

-6.90 

13.55 

300 

1950 

8.47 

1.57 

8.61 

259 

2950 

9.07 

3.79 

9.63 

247 

11.98 

-7.03 

13.89 

300 

1975 

8.94 

1.66 

9.09 

259 

2975 

9.09 

3.57 

9.77 

240 

12.22 

-6.99 

14.08 

300 

2000 

9.62 

1.78 

9.78 

259 

3000 

6.88 

2.89 

9. 33 

252 

12.46 

- 6 .e 2 

14.21 

299 

2025 

9.76 

1.70 

9.91 

260 

3025 

8.61 

2.34 

8.92 

255 

12.31 

-6.24 

13.81 

297 

2050 

9.61 

1.22 

9.69 

263 

3050 

8.59 

2.76 

9.02 

252 

12.26 

-5.66 

13.50 

295 

2075 

9.42 

0.61 

9.44 

266 

3075 

8.55 

3.19 

9.13 

249 

12.39 

-5.34 

13.49 

293 

2100 

9.18 

0.57 

9.20 

266 

3 ICO 

8.53 

3.42 

9.19 

248 

12.81 

-5.17 

13.81 

292 

2125 

9.31 

0.57 

9.33 

266 

3125 

8.63 

3.78 

9.42 

246 

12.43 

-4.40 

13.18 

289 

2150 

9.34 

0.23 

9.34 

268 

3150 

8.10 

4.07 

9.06 

243 

11.11 

-3.54 

11.66 

287 

2175 

9.25 

-0.19 

9.25 

271 

3175 

7.44 

4.36 

8.63 

239 

10.50 

-3.48 

11.06 

288 

2200 

9.57 

-0.87 

9.61 

275 

3 2C0 

7.18 

4.22 

8.33 

239 

10.94 

-3.64 

11.53 

28B 

2225 

9.81 

-1.39 

9.91 

278 

3225 

6.88 

3.87 

7.89 

2 40 

11.88 

-3.19 

12.30 

285 

2250 

9.71 

-1.61 

9.84 

279 

3250 

6.89 

3.84 

7.89 

241 

12.10 

-2.08 

12.44 

283 

2275 

9.70 

-1.71 

9.85 

200 

3275 

7.36 

3.69 

8.23 

243 

10.86 -2.91 

* ALTITUOE, WX 

11.24 
a Z0NAL 

285 2300 9.92 -1.58 

C0MP0NE NT t WZ = MERI0I8NAL C0MP0NEN 

FPS-16 RAOAR/JIMSPHERE WIND 
TEST NUMBER 2652-10 04/27/65, 2314Z, 

10.04 279 

T, WS * WlNC SPEED, 

VEL0CITY PR0FILE 
EASTERN TEST RANGE, 

3300 7.53 3.55 

THETA * WIND DIRECTI0N 

, FL0RIOA 

8.32 

245 

WX 

WZ 

WS 

THFTA 

ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

7.66 

3.37 

8.37 

246 

4325 

16.10 

0.63 

16.12 

268 

5325 

11.33 

1.06 

11.38 

264 

7.07 

3.C8 

8.45 

248 

4350 

15.13 

-0.09 

15.13 

270 

5350 

10.95 

0.53 

10.96 

267 

8.09 

2.89 

8.59 

250 

4375 

13.78 

-0.28 

13.79 

271 

5375 

11.39 

0.21 

11.39 

269 

8.59 

2 .83 

9.04 

252 

4400 

13.27 

-0.3 3 

13.28 

271 

5400 

11.75 

0.23 

11.75 

2 69 

9.18 

2.82 

9.61 

253 

4425 

13.55 

-0.61 

13.56 

272 

5425 

1 1 .62 

0.49 

11.63 

267 

9.58 

2.56 

9.92 

255 

4450 

14.15 

-1.28 

14.21 

275 

5450 

11.79 

0.36 

11 .79 

268 

9.72 

2.36 

1C. 00 

256 

4475 

14.47 

-1 .65 

14.56 

276 

5475 

12.27 

0.13 

12.27 

269 

9.91 

2.23 

10.16 

257 

4500 

14.59 

-1.57 

14.67 

276 

5 5C0 

12.41 

-0.23 

12.41 

271 

9.95 

1 . 72 

1C. 10 

260 

4525 

14.53 

-1.21 

14.58 

275 

5525 

12.61 

-0.63 

12.63 

273 

9.78 

1.77 

9.94 

260 

4550 

14.39 

-0.44 

14.39 

272 

5550 

13.37 

-1.03 

13.41 

2 74 

10.04 

1.87 

1C .21 

259 

4575 

14.39 

-0.61 

14.41 

272 

5575 

13.91 

-1.07 

13.95 

274 

10.18 

1.33 

1C. 27 

262 

4600 

13.86 

-0.50 

13.87 

212 

5600 

14.02 

0.03 

14.02 

270 

9.77 

1 .18 

9.84 

263 

4625 

13.90 

0.29 

13.90 

269 

5625 

15.04 

1.08 

15.08 

2 66 

9.67 

1.43 

9.78 

261 

4650 

14.24 

0.77 

14.26 

267 

5650 

15.36 

1.47 

15.43 

264 

9.75 

1.67 

9.90 

260 

4675 

13.99 

0.86 

14.02 

2 66 

5675 

15.08 

1.38 

15.14 

265 

9.76 

1.68 

9.90 

26C 

4700 

13.62 

1.06 

13.66 

265 

5700 

14.49 

0.77 

14.51 

267 

9.70 

1.63 

9.84 

260 

4725 

13.40 

1.27 

13.54 

264 

5725 

13.77 

-0.25 

13.77 

271 

9.71 

1.53 

9.83 

261 

4750 

13.53 

1.13 

13.57 

265 

5750 

14.10 

-0.74 

14.12 

273 

9.80 

1.06 

9.85 

264 

4775 

13.67 

1.15 

13.72 

265 

5775 

14.49 

-0.64 

14.51 

272 

10.02 

0.43 

1C. 03 

267 

4800 

13.60 

1.24 

13.65 

265 

5800 

14.34 

-0.68 

14.35 

273 

10.56 

-0.32 

10.57 

272 

4825 

13.07 

1.33 

13.13 

264 

5825 

14.85 

-1.61 

14.93 

276 

10.51 

-0.71 

10.53 

274 

4850 

12.78 

1.73 

12.90 

262 

5850 

16.18 

-2.02 

16.30 

277 

10.53 

-0.C7 

10.53 

2 7 0 

4B75 

1 3.00 

1.83 

1 3.12 

262 

5875 

17.44 

-1.42 

17.49 

2 74 

11.07 

0.78 

11.10 

266 

4900 

13.07 

1.56 

13.16 

263 

5 9C0 

18.27 

-1.19 

18.30 

274 

10.61 

1.25 

1C. 68 

263 

4925 

12.57 

1.58 

12.67 

26 3 

5925 

18.72 

-1.25 

18.76 

2 74 

9.96 

1.88 

1C. 14 

259 

4950 

12.05 

1 .60 

12.17 

262 

5950 

18.90 

-1.24 

10.95 

274 

10.00 

2.21 

1C. 24 

257 

4975 

11.78 

1.74 

11.91 

261 

5975 

19.10 

-1.08 

19.21 

273 

10.57 

2.20 

1C. 80 

268 

5000 

11.65 

1.89 

11.00 

261 

6000 

19.40 

-U.87 

19.42 

272 

11.54 

2.33 

11.77 

268 

5025 

11.67 

1.56 

11.77 

262 

6025 

19.44 

-0.62 

19.45 

27? 

11.98 

2.16 

12.17 

260 

5050 

11.84 

1.43 

11.93 

263 

6050 

19.59 

-0.38 

19.60 

271 

12.23 

i . e9 

12.38 

261 

5C75 

11.96 

1.86 

12.11 

261 

6075 

19.84 

-0.08 

19.04 

270 

13.56 

1.79 

13.68 

262 

5100 

11.77 

1.85 

11.92 

261 

6100 

20.16 

0.14 

20.16 

269 

15.14 

1.53 

15.22 

264 

5125 

10.75 

1.78 

10.90 

240 

6125 

20.59 

0.11 

20.59 

270 

15.63 

1.62 

15.71 

264 

5150 

10.44 

<.01 

10.63 

259 

6150 

20.57 

-0.04 

20.57 

270 

15.86 

1.69 

15.95 

264 

5175 

11.09 

1.87 

11.25 

260 

6175 

20.57 

0.04 

20.57 

270 

16.00 

0.72 

16.02 

267 

5200 

11.05 

1 .66 

11.18 

261 

6 2C0 

20.59 

0.07 

20.69 

270 

15.64 

0.11 

15.64 

269 

5225 

11.04 

1.5? 

11.15 

262 

6225 

20.44 

-0.19 

20.44 

270 

15.31 

0.41 

15.32 

268 

5250 

11.03 

1.08 

11.08 

264 

6250 

20.39 

-0.16 

20.39 

270 

15.52 

0.3 1 

15.53 

269 

5275 

10.92 

1.20 

10.99 

264 

6275 

20.30 

0.04 

20.30 

270 

16.16 

0.62 

16.17 

260 

5300 

11.39 

1.59 

11.50 

262 

6 3C0 

20.04 

0.09 

20.04 

270 


T = ALT1TU0E, WX * Z 3NAL C0MP2NE NT , WZ = MERIDIONAL C0MP0NFNT, wS = WlNC SPEED, THETA = WIND DIRECTION 



PAGE 419 


TABLE 11-100 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2652-10 

04/27/65, 

2314Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL 0R I DA 





ALT 

WX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

M 1 

MS 

Tt-ETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

MfcTERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

C EG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6325 

19.51 

0.C6 

19.51 

270 

7325 

9.28 

-4.31 

10.2* 

295 

8325 

12.19 

-3.32 

12.78 

287 

6350 

19.22 

0.10 

15.22 

27C 

7350 

9.67 

-*.69 

10.56 

2 96 

8350 

12.16 

-3.60 

12.68 

286 

6375 

19.24 

-0.C5 

19.24 

27 C 

7375 

9.64 

-5.04 

10.88 

297 

8375 

12.44 

-3.91 

13.04 

287 

6400 

19.11 

-0.17 

19.11 

27C 

7400 

9.56 

-5.45 

11.00 

299 

6400 

13.03 

-4.11 

13.67 

287 

6425 

19.16 

0.C5 

19.16 

270 

7425 

9.31 

-5.69 

10.91 

301 

8425 

13.57 

-4.17 

14.20 

287 

6450 

19.55 

0.10 

15.55 

269 

7*50 

9.05 

-5.88 

10.79 

303 

8450 

13.77 

-4.26 

14.42 

287 

6475 

19.72 

0.20 

15.73 

269 

7*75 

8.94 

-5.97 

10.75 

304 

8475 

13.75 

-4.24 

14.39 

287 

6500 

19.79 

0.21 

19.79 

269 

7500 

9.00 

-5.72 

10.67 

302 

85CO 

13.67 

-4.39 

14.36 

288 

6525 

19.98 

0.13 

19.98 

269 

7525 

9.09 

-5.37 

10.56 

300 

8525 

13.59 

-4.34 

14.27 

288 

6550 

20.12 

0.06 

2C.12 

270 

7550 

9.22 

-5.16 

10.57 

299 

8550 

13.64 

-4.10 

14.24 

287 

6575 

20.19 

0.C3 

2C.19 

270 

7575 

9.63 

-5.13 

10.91 

298 

8575 

13.83 

-4.13 

14.44 

266 

6600 

20.19 

0.21 

2C.20 

269 

7600 

10.06 

-5.08 

11.27 

297 

8600 

14.01 

-3.91 

14. 54 

285 

6625 

19.91 

0.31 

19.92 

269 

7625 

10.40 

-4.83 

1 1.*7 

295 

8625 

14.04 

-3.74 

14.53 

285 

6650 

19.58 

0.36 

19.50 

269 

7650 

10.77 

-*.80 

11.79 

294 

0650 

14.13 

-3.62 

14.50 

284 

6675 

19.42 

0.13 

19.42 

269 

7675 

11.23 

-5.0* 

12.31 

294 

8675 

14.29 

-3.45 

14.70 

283 


6700 

18.94 

-0.36 

16.95 

271 

7700 

11.79 

-5.42 

12.96 

2 94 

8700 

14.16 

-3.23 

14.52 

283 

6725 

18.50 

-0.56 

18.51 

272 

7725 

12.24 

-5.63 

13. *8 

295 

8725 

14.13 

-2.76 

14.40 

281 

6750 

18.69 

-0.83 

10.71 

272 

7750 

12.34 

-S.70 

13.59 

295 

8750 

14.40 

-2.76 

14.66 

281 

6775 

18.48 

-1.51 

18.54 

274 

7775 

12.30 

-5.70 

13.56 

295 

8775 

14.73 

-2.65 

14.97 

280 

6300 

17.77 

-2.C6 

17.89 

276 

7800 

12.41 

-5.47 

13.56 

294 

8600 

14.87 

-3.02 

15.17 

281 

6825 

17.21 

-2.17 

17.35 

277 

7825 

12.38 

-5.29 

13.46 

293 

8825 

14.88 

-3.52 

15.29 

283 

6350 

16.04 

-2.31 

16.20 

278 

7850 

12.21 

-5.32 

13.32 

293 

e850 

14.95 

-3.40 

15.33 

283 

6375 

14.45 

-2.55 

14.68 

280 

7875 

12.04 

-5.34 

13.17 

294 

e875 

15.15 

-3.57 

15.57 

283 

6900 

13.47 

-2.56 

13.71 

281 

7900 

12.05 

-5.25 

13.14 

293 

e9oo 

15.84 

-4.23 

16.39 

285 

6925 

12.83 

-2.22 

13.02 

230 

7925 

12.28 

-5.34 

13.39 

293 

€925 

16.27 

-4.68 

16.93 

286 

6950 

12.03 

-1.75 

12.15 

278 

7950 

12.28 

-5.44 

13.43 

294 

6950 

16.36 

-4.59 

16.99 

285 

6975 

11.20 

-1.57 

11.31 

278 

7975 

12.17 

-5.37 

13.30 

294 

8975 

16.86 

-4.10 

17.36 

283 

7000 

10.79 

-1.54 

1C. 90 

278 

8000 

12.20 

-5.23 

13.27 

293 

9000 

17.32 

-4.03 

17.79 

283 

7025 

1C. 68 

-1.33 

1C. 77 

277 

0025 

12.32 

-5.28 

13.41 

293 

9025 

17.56 

-4.08 

10 .03 

283 

7050 

10.48 

-1.40 

1C. 57 

277 

8050 

12.35 

-5.20 

1-3.40 

293 

9050 

17.78 

-*.01 

18.23 

283 

7075 

10.16 

-1.97 

1C. 35 

291 

8075 

12.10 

-*.85 

13.03 

292 

9075 

17.82 

-3.9* 

10.25 

282 

7100 

10.68 

-2.26 

1C. 91 

282 

8100 

11.98 

-*.3* 

12.74 

290 

9100 

17.67 

-*.01 

18.12 

283 

7125 

11.31 

-2.61 

11.60 

283 

8125 

11.70 

-*.10 

12.40 

2 89 

9125 

17.57 

-*.10 

18.04 

283 

7, en 

in a a 


11.41 

?m 

8150 

11.18 

-*.02 

11.88 

29C 

9150 

17.11 

-3.92 

17.55 

283 

7175 

10.11 

-3.83 

10.82 

291 

8175 

10.78 

-3.77 

11.42 

289 

51/5 

16.50 

-5. » 1 

tO.K 

cot 

7200 

9.89 

-3.69 

1C. 55 

290 

8200 

10.74 

-3.68 

11.36 

289 

92CO 

16.43 

-3.65 

16.83 

202 

7225 

9.63 

-3.54 

1C. 26 

290 

8225 

10.91 

-3.7* 

11.54 

289 

9225 

16.31 

-3.85 

16.76 

283 

7250 

9.21 

-3.66 

9.91 

291 

8250 

11.35 

-3.68 

11.93 

2ee 

9250 

16.08 

-3.78 

16.52 

283 

7275 

9.06 

-4.11 

9.95 

294 

8275 

11.94 

-3.76 

12.52 

297 

5275 

15.97 

-3.75 

16.40 

283 

7300 

9.12 

-4.19 

10.03 

294 

8300 

12.23 

-*.06 

12.88 

288 

9300 

15.95 

-3.78 

16.39 

283 

ALT 

= ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERID10NAL 

C0MP0NENT 

, MS = 

MINE SPEED, 

THETA = 

WIND 0IRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 

VEL0C IT Y 

PReFILE 










TEST NUMBER 

2652-10 

04/27/65, 

2314Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

MZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M /SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

C EG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9325 

16.02 

-3.76 

16.45 

283 

10325 

21.68 

-2.71 

21.85 

277 

1 1325 

19.36 

-1 . 36 

19.40 

274 

9350 

16.35 

-3.81 

16.79 

283 

10350 

21.34 

-2.47 

21.48 

2 76 

11350 

19.61 

-1.68 

19.68 

275 

9375 

16.62 

-3.73 

17.03 

282 

10375 

21.23 

-2.52 

21.38 

277 

11375 

19.70 

-2.03 

19.80 

276 

9400 

16.47 

-3.93 

16.94 

203 

10400 

21.33 

-2.64 

21.49 

277 

1 1400 

19.57 

-2.34 

19.71 

277 

9425 

16.42 

-3.91 

16.88 

283 

10425 

21.72 

-2.39 

21.85 

276 , 

11425 

19.49 

-2.61 

19.66 

277 

9450 

16.38 

-3.31 

16.71 

281 

1C450 

22.22 

-2.12 

22.33 

275 

11450 

19.39 

-2.54 

19.56 

277 

9475 

16.23 

-3.11 

16.53 

281 

10475 

22.20 

-2.14 

22.30 

275 

11475 

19.21 

-2.58 

19.38 

277 

9500 

16.34 

-3.21 

16.65 

281 

10500 

22.03 

-c.08 

22.12 

275 

1 1500 

19. 13 

-2.57 

19.30 

277 

9525 

16.69 

-3.19 

16.99 

281 

1C525 

21.90 

-2.20 

22.01 

276 

11525 

19.46 

-2.75 

19.65 

278 

9550 

16.95 

-3.21 

17.25 

281 

10550 

21.89 

-2.17 

22.00 

275 

11550 

19.77 

-2.73 

19.96 

278 

9575 

17.10 

-3.42 

17.44 

281 

10575 

22. 14 

- i . 93 

22.22 

275 

11575 

20.10 

-2.41 

20.25 

277 

9600 

17.36 

-3.65 

17.74 

282 

10600 

22.39 

-1.74 

22.46 

274 

11600 

20.65 

-2.58 

20.81 

277 

9625 

17.35 

-3.71 

17.74 

282 

10625 

22.42 

-1.70 

22.49 

274 

11625 

20.88 

-2.51 

21.03 

277 

9650 

17.39 

-3.74 

17.79 

282 

10650 

22.44 

-1.70 

22.50 

274 

11650 

21.21 

-2.48 

21.35 

2 76 

9675 

17.64 

-3.96 

18.08 

282 

10675 

22.45 

-1.51 

22.50 

2 74 

11675 

21.73 

-2.40 

21.86 

276 

9700 

17.85 

-4.13 

18.32 

203 

10700 

22.56 

-1.37 

22.61 

273 

11700 

21.73 

-2.25 

21.85 

276 

9725 

18.13 

-4.16 

ie .60 

283 

10725 

22.73 

-1.32 

22.77 

273 

11725 

22.06 

-2.34 

22.19 

276 

9750 

18.36 

-4.C8 

18.81 

282 

10750 

22.92 

-1.23 

22.95 

273 

11750 

22.47 

-2.42 

22.60 

276 

9775 

18.54 

-3.88 

18.94 

282 

10775 

22.92 

-1.35 

22.96 

273 

11775 

22,38 

-2.43 

22.51 

276 

9800 

18.08 

-3.97 

19.29 

282 

10800 

22.83 

-1.27 

22.87 

273 

118C0 

22.22 

-2.42 

22.35 

276 

9825 

19.26 

-3.90 

19.65 

281 

10825 

22.65 

-1.21 

22.68 

273 

11825 

22.28 

-2.50 

22.42 

2 76 

9850 

19.53 

-3.71 

19.87 

281 

10850 

22.22 

-1.46 

22.27 

274 

11850 

22.40 

-2.62 

22.56 

276 

9875 

19.75 

-3.70 

2C.09 

290 

10875 

22.03 

-1.36 

22.07 

273 

11875 

22.63 

-2.66 

22.79 

276 

9900 

19.98 

-3.78 

2C.33 

281 

10900 

21.94 

-1.61 

21.99 

274 

1 1900 

2 3.04 

-2.74 

23.20 

277 

9925 

20.11 

-3.77 

2C.46 

280 

10925 

21.69 

-1 .94 

21.78 

275 

11925 

23.41 

-2.90 

23.59 

277 

9950 

20.06 

-3.72 

2C.40 

280 

10950 

21.29 

-1.73 

21.36 

274 

11950 

23.83 

-2.79 

23.99 

276 

9975 

20.22 

-3.64 

2C.55 

280 

1097 5 

20.85 

-i .68 

20.91 

274 

1 1975 

24.38 

-2.45 

24.50 

276 

10000 

20.69 

-3.46 

2C.98 

279 

IIOOO 

20.40 

-1.89 

20.48 

275 

12000 

24.88 

-2.45 

25.00 

275 

10025 

20.83 

-3.47 

21.12 

279 

11025 

20.33 

-1.96 

20.43 

275 

12025 

25.14 

-2.61 

25.27 

276 

10050 

20.80 

-3.28 

21.05 

279 

11050 

20.35 

-2.08 

20.46 

276 

12050 

25.50 

-2.72 

25.65 

2 76 

10075 

20.92 

-3.10 

21.15 

278 

11G75 

20.55 

-2.01 

20.65 

275 

12075 

25.82 

-2.61 

25.95 

276 

10100 

20.78 

-3.20 

21.03 

279 

11100 

20.82 

-1.72 

20.89 

275 

12100 

25.87 

-2.00 

25.94 

274 

10125 

20.65 

-3.28 

20.91 

279 

11125 

21.03 

-1.62 

21.09 

274 

12125 

25.94 

-1.78 

26.00 

274 

10150 

20.94 

-3.C4 

21.16 

278 

11150 

21.14 

-1.72 

21.21 

274 

12150 

26.06 

-2.05 

26.15 

274 

10175 

21-10 

-2.66 

21.26 

277 

11175 

20.98 

-1 .63 

21.04 

274 

12175 

26. 14 

-2.04 

26.22 

2 74 

10200 

21.23 

-2.61 

21.39 

277 

11200 

20.63 

-1.53 

20.69 

274 

12200 

25.96 

-2.02 

26.04 

2 74 

10225 

21.28 

-2.76 

21.46 

277 

11225 

19.95 

-1.54 

20.01 

274 

12225 

26.01 

-2.21 

26.10 

275 

10250 

21.18 

-3.13 

21.41 

278 

11250 

19.40 

-1.37 

19.45 

274 

12250 

26.48 

-1.87 

26.55 

274 

10275 

21.48 

-3.20 

21.71 

278 

11275 

19.20 

-1.42 

19.25 

274 

12275 

26.65 

-1.60 

26.70 

273 

10300 

21.78 

-3.C2 

21.99 

278 

11300 

19.21 

-1.39 

19.26 

274 

12300 

27.04 

-1.51 

27.08 

2 73 


ALT = ALTITUDE, WX = Z0NAL C0MP0NENT, WZ = MERIDI0NAL C 0MP0NE NT , MS = MINE SPEED, THETA = WIND DIRECTI gN 



PAGE 420 


alt 

METERS 

12325 

12350 

12375 

12*00 

12*25 


12*50 

12*75 

12500 

12525 

12550 


12575 

12600 

12625 

12650 

12675 


12700 

12725 

12750 

12775 

12900 


12825 
12950 
12875 
12 900 
12925 


12950 

12975 

13000 

13025 

13050 


13075 

13100 

13125 

13150 

13175 


13200 

13225 

13250 

13275 

13300 


ALT 


TABLE 11-100 (con't) 

FPS-16 RADAR/JINS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 



WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2652-10 

ALT 

04/27/65, 

WX 

231*2, 

WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

?7 . 3* 

-1 .*3 

27.38 

273 

1 332 5 

*0.38 

-1.31 

*0.*0 

272 

1*325 

*1.71 

-5.63 

*2.08 

27.66 

-1.6* 

27.71 

273 

13350 

*0.51 

-1.82 

*0.55 

272 

1*350 

*1.33 

-5.93 

*1.76 



28.63 

2M 

13375 

HU. HU 

-i.03 

HU. 95 

2 f 2 

1*3 » -j 


6 . u i 

Hi • uo 


-2.13 

29.13 

27* 

13*00 

*1.33 

-1.28 

*1.35 

272 

1**00 

39.78 

-5.96 

*0.22 

29.3* 

-2.03 

29. *1 

27* 

13*25 

*1.72 

-1.3* 

*1.7* 

272 

1**25 

39.30 

-5.76 

39.72 


-1.60 

29.58 

273 

13*50 

*1.96 

-1.63 

*1.99 

272 

1**50 

39.03 

-5.70 

39. *5 


-1.32 

29.71 

272 

13*75 

*2. 16 

-1.66 

*2.20 

272 

1**75 

38 . *6 

-5.93 

36.91 


-1.16 

29.99 

272 

13500 

*2.56 

-1.56 

*2.59 

272 

1*500 

38.01 

-5.87 

38. *6 


-1.50 

3C.01 

273 

13525 

*2.58 

-1.66 

*2.61 

272 

1*525 

3 8.00 

-5.86 

38. *5 

29.99 

-1.71 

3C.0* 

273 

13550 

*2.35 

- i . 55 

*2.38 

272 

1*550 

38.63 

-5 .*3 

39.00 


-1.92 

3C. 1* 

273 

1 3575 

*2.73 

-1.03 

*2.75 

271 

1*575 

38.80 

-*.65 

39 .08 



3C.3S 

27* 

13600 

*2.98 

-1.2* 

*3.00 

271 

1*600 

38.6* 

-3.69 

38 • 62 


-2.89 

30.81 

275 

1 3625 

*3.06 

- i . *3 

*3.09 

272 

1*625 

38.58 

-2. *7 

38.65 


-2.81 

3C.86 

275 

1 3650 

*3. *7 

-1.66 

*3.50 

272 

1*650 

38. *6 

-1.71 


30.31 

-2.93 

3C.*5 

275 

1 3675 

*3.73 

-1.89 

*3.77 

272 

1*675 

38.78 

-1.55 

38 .82 



3C. 37 

275 

1 3700 

*3.96 

-1.66 

*3.99 

272 

1*700 

39.0* 

-2.09 

39.10 

30.55 

-2.83 

30.68 

275 

1 3725 

**. 19 

-1.61 

**.22 

272 

1*725 

38.83 

-3. *6 




31.10 

275 

13750 

**.*0 

-1.17 

**.*2 

271 

1*750 

38.02 

-*.89 




31.55 

275 

1 3775 

**.96 

-U.57 

**.97 

271 

1*775 

38.83 

-5.62 


31.93 

-2.00 

32.05 

275 

13800 

*5.30 

-U.51 

*5.31 

270 

1*000 

38.10 

-*.88 

38 . *1 

32.27 

-2.88 

32 .*0 

275 

1 3825 

*5.33 

-0.99 

*5.3* 

271 

1*825 

36.75 

-3.77 

36.9* 

32.51 

-2.72 

32.62 

275 

13850 

*5.63 

-1.07 

*5.6* 

271 

1*050 

35.19 

-2.30 

35 • 2 6 

33.0 3 

-2.86 

33.16 

275 

1 3875 

*5.92 

-1.0 3 

*5.93 

271 

1*875 

3*;3* 

-1.2* 

3* . 36 

33 .** 

-2.99 

33.58 

275 

13900 

*6.19 

-u • *8 

*6.20 

270 

1*900 

33.36 

-0.85 

33.37 

33.71 

-3.C8 

33.85 

275 

13925 

*6.37 

-0.33 

*6.37 

270 

1*925 

32.06 

0.2* 

32 .06 

33.83 

-3.C* 

33.97 

275 

13950 

*6.1* 

-0.63 

*6.15 

271 

1*950 

31.1* 

1.66 

31.18 

33.7 5 

-2.09 

33.88 

275 

13975 

*6.05 

-0.19 

*6.05 

2 70 

1*975 

30. *2 

2.33 

30.50 

3*. 51 

-2.52 

3*. 60 

27* 

1*000 

*6.13 

-0.86 

*6. 1* 

271 

15000 

29.92 

2.32 

30.01 

35.51 

-2 .*8 

35.60 

27* 

1*025 

*5.77 

-1.73 

*5.81 

272 

15025 

29.69 

2.2* 

29 . 78 

36.06 

-2.68 

36.16 

27* 

1*050 

*5.37 

-2.32 

*5. *3 

273 

15050 

29.3* 

2.18 

29. *2 

36.8* 

-2. *8 

36.93 

27* 

1*075 

**.05 

-2.7* 

**.93 

273 

15075 

29.05 

2.7* 

29.18 

37.29 

-2.18 

37.36 

273 

1*100 

**.*7 

-3.68 

**.62 

275 

15100 

29.31 

3.60 

29 . 53 

37 .9* 

-L .95 

37.99 

273 

1*125 

**.30 

-*.3* 

**.52 

275 

15125 

29.61 

*.l* 

29.90 

38.92 

-1.77 

38.96 

272 

1*150 

*3.88 

-* . 31 

**.09 

275 

15150 

29.76 

*.92 

30.17 

39.39 

-1.** 

39. *1 

272 

1*175 

*3.58 

-*.62 

*3.82 

276 

15175 

29.55 

5.69 

30.10 

39.61 

-1.32 

39.63 

272 

1*200 

*3.07 

-5.3* 

*3.*0 

277 

15200 

29.38 

6.3* 

30.05 

39.76 

-1.33 

39.79 

272 

1*225 

*2.90 

-3.12 

*3.20 

277 

15225 

29.06 

6.01 

29.67 

39.78 

-1.28 

39.80 

272 

1*250 

*2.62 

-5.26 

*2.9* 

277 

15250 

2 9.07 

6.90 

29 . 88 

39.97 

-I.C8 

39.90 

271 

1*275 

*2.30 

-5.5* 

*2.67 

277 

1 5275 

29.23 

7.25 

30.11 

*0.26 

-1.10 

*0.27 

271 

1*300 

*1.96 

-5. *9 

*2.32 

277 

15300 

29.1* 

7.10 

30.01 


« ALTITUOE, WX « Z0NAL COMPONENT, WZ « MERIDI0NAL C0MP0N6NT, WS - WINC SPEED, THETA - WINO DIRECTI 0N 


FPS-16 RADAR/JlMSPHERE WIND VE10CITY PR0FILE 


TEST NUMBER 2652-10 04/27/65, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

15325 

29.** 

7 . 11 

30.29 

256 

16325 

17.37 

1 5350 

29. *1 

6.87 

3C.20 

257 

16350 

17.50 

15 375 

29.38 

7.28 

3C.27 

256 

16375 

17.6* 

15*00 

29.53 

7.53 

3C. *8 

255 

16*00 

18.0* 

15*25 

29.66 

8.27 

30.80 

25* 

16*25 

18.18 

15*50 

29.33 

8. *7 

3C.53 

25* 

16*50 

10.3* 

15*75 

29.03 

6.65 

30.29 

253 

1 6*T5 

18.68 

15500 

29.09 

8.37 

3C.27 

25* 

16500 

18.87 

15525 

29.16 

8 . 10 

3C.26 

25* 

16525 

19. 18 

15550 

29.38 

7.99 

30. *5 

255 

1 6550 

19.78 

15575 

29.33 

8.27 

3C.*7 

25* 

16575 

20.15 

15600 

29. *5 

8.93 

3C.77 

253 

16600 

20.58 

15625 

30.02 

8.88 

31.31 

253 

16625 

20.63 

15650 

30.23 

8.C9 

31.29 

255 

16650 

20.78 

15675 

28.22 

6. 19 

28.89 

257 

16675 

21.33 

15700 

27.19 

5.21 

27.69 

259 

16700 

21.38 

15725 

28.7* 

*.7* 

29.13 

260 

16725 

22.57 

15750 

29.13 

* . *6 

29. *7 

261 

16750 

22.80 

15775 

28.96 

3. *9 

29.17 

26 3 

16775 

22.76 

15800 

28.85 

2.65 

20.97 

265 

16800 

22.66 

15825 

28.32 

2.57 

28. *3 

265 

16825 

21.87 

15850 

27.63 

1.8* 

27.69 

266 

16850 

21.82 

15875 

26.75 

1.C2 

26.77 

268 

16875 

21.50 

15900 

26. *6 

1.21 

26. *B 

267 

16900 

20.67 

15925 

25.57 

0.95 

25.58 

269 

16925 

19.96 

15950 

2*. 73 

-0.03 

2*. 73 

270 

16950 

18.81 

15975 

23.5* 

-1.20 

23.57 

273 

16975 

17.98 

16000 

22.81 

-1.31 

22.0* 

273 

1 7000 

17.09 

16025 

22.15 

-0.35 

22.15 

271 

17C25 

16.6* 

16050 

21.2* 

0. * 7 

21.25 

269 

17C50 

16.28 

16075 

20. *6 

0.C1 

2C.*6 

270 

1 7075 

16.06 

16100 

19.11 

-1.27 

19.15 

27* 

17100 

15.66 

16125 

18. *5 

-i.eo 

18.52 

275 

17125 

15.65 

16150 

18.3* 

-1.50 

18. *0 

27* 

17150 

16.26 

16175 

10.17 

— 1 . * 3 

18.22 

27* 

17175 

16.50 

16200 

18.3* 

-1.12 

18.38 

273 

17200 

16.50 

16225 

18.20 

-0.59 

18.21 

2 72 

17225 

16.69 

16250 

17.67 

-0.36 

17. 6B 

271 

1 7250 

17.28 

16275 

17.2* 

-0.20 

17.2* 

27C 

17275 

17.79 

16300 

17.18 

-0.21 

17.18 

271 

1 7300 

18.3* 


2 3 1 * Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL 0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

-0.18 

17.37 

270 

1 7325 

18.60 

10.89 

21.55 

0.30 

17.51 

269 

17350 

18.95 

10.4* 

21.6* 

0.62 

17.65 

268 

1 7375 

10.92 

8.31 

20.66 

0.29 

18.0* 

269 

174C0 

18.23 

7.01 

19.53 

0.0* 

16.18 

270 

17*25 

17.51 

6.** 

18.66 

0.15 

18.3* 

269 

17*50 

16.97 

6.01 

18.00 

0.72 

18.70 

268 

17*75 

16.3* 

5.43 

17.22 

0.92 

18.89 

267 

17500 

15.88 

*.ll 

16.40 

0.6* 

19. 19 

268 

L 7 525 

14.93 

3.*1 

15.31 

1.32 

19.82 

266 

17550 

13.09 

1.7* 

13.21 

1.05 

20.18 

267 

17575 

12.47 

0.59 

12.49 

l.*l 

20.63 

266 

17600 

12.68 

0.23 

12.68 

i . 72 

20.70 

265 

1 7 62 5 

12.72 

-0.01 

12.72 

i.59 

20.85 

265 

1 7650 

11.81 

-0.79 

11.8* 

2.02 

21.43 

26* 

17675 

11.1* 

-1.13 

11.20 

1.5* 

21.43 

266 

17700 

10.7* 

-1.29 

10.81 

3.53 

22.8* 

261 

17725 

10.87 

-1.79 

11.02 

*.36 

23.21 

259 

17750 

10.97 

-1.50 

11.07 

3.80 

23.08 

260 

1 7775 

10.76 

-1.37 

10.85 

3.36 

22.91 

261 

17800 

10.55 

-l.*3 

10.65 

3. *8 

22.1* 

261 

17825 

10.42 

-1.17 

10.49 

3.79 

22.1* 

260 

17850 

10.39 

-1.05 

10.45 

J . 30 

21.76 

261 

17875 

10.** 

-1.00 

10.48 

3.67 

21.00 

260 

17900 

10.55 

-0.62 

10.57 

*.16 

20. 39 

258 

17925 

10.28 

-0.31 

10.29 


5.45 

19.58 

25* 

7.77 

19.59 

2*6 

8.96 

19.29 

2*2 

9.57 

19.19 

2*0 

9.82 

19.01 

2 39 


9.6* 

18.7* 

239 

lu.28 

18.73 

237 

11.7* 

19.56 

233 

11.86 

20.13 

23* 

11.96 

20. 38 

23* 


11.86 

20.32 

23* 

11.38 

20.20 

236 

11.68 

20.97 

235 

12.03 

21.47 

236 

lu.37 

21.32 

239 


I, wS « WINC SPEED, THETA « WIND DIRECTI0N 


THETA 

DEG 

277 

278 
2 73 
278 
278 


278 

279 
279 
2 79 
278 


277 

275 

273 

272 

272 


273 

275 

277 

278 
277 


276 

27* 

272 

271 

269 


267 

265 

265 

265 

266 


26* 
263 
262 
260 
2 59 


258 

258 

256 

256 

256 


THETA 

DEG 

239 

2*1 

2*6 

2*9 

250 


250 

251 
255 
257 
262 


267 

269 

270 
27* 
276 


277 
279 

278 

277 

278 


276 

276 

275 

273 

272 
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TABLE 11-101 






FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE mino 

VEL0CITY 

PReF ILE 






ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
MS THETA 

M/SEC OEG 

2581 04/29/65, 

ALT MX 

METERS M/SEC 

OlOOZ, 

HZ 

M/SEC 

EASTERN 

MS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
OEG 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THfcTA 

OEG 

925 

950 

975 

1000 

1025 

7.26 

7.08 

6.82 

6.47 

6.34 

0.05 
0.C2 
0.02 
0 . C 3 
0.14 

7.26 

7.08 

6.82 

6.47 

6.34 

269 

270 
270 
27C 
269 

1925 

1950 

1975 

2000 

2025 

9.14 

9.10 

9.11 
9.14 
9.04 

0.52 

0.48 

0.55 

0.54 

0.53 

9.15 

9.12 

9.13 

9.16 
9.05 

267 

267 

266 

266 

266 

2925 

2950 

2975 

3000 

3025 

16.34 

16.45 

16.75 

17.08 

17.30 

-1.97 

-2.02 

-1.81 

-1.48 

-1.38 

16.45 

16.57 

16.85 

17.15 

17.36 

277 
2 77 
2 76 
275 
2 74 

1050 

1075 

1100 

1125 

1150 

6.25 

5.88 

5.83 

5.93 

6.01 

0.18 

0.12 

0.15 

0.25 

0.53 

6.25 

5.88 

5.83 

5.94 

6.04 

268 

269 

268 

267 

265 

2050 

2075 

2100 

2125 

2150 

8.96 

9.07 

9.22 

9.28 

9.19 

0.58 

0.47 

0.40 

0.50 

0.61 

8.97 

9.08 

9.23 

9.30 

9.21 

266 

267 

267 

267 

266 

3050 

3075 

31C0 

3125 

3150 

17.55 

17.70 

17.90 

18.38 

10.68 

-1.24 

-1.21 

-1.03 

-0.66 

-0.29 

17.59 

17.74 

17.93 

18.39 

18.68 

2 74 
274 
273 
272 
271 

1175 

1200 

1225 

1250 

1275 

fc.29 

6.47 

6.69 

6.85 

6.82 

0.77 

0.76 

0.42 

-0.06 

-0.29 

6.34 

6.51 

6.71 

6.85 

6.82 

263 
263 
266 
270 
27 2 

2175 

2200 

2225 

2250 

2275 

9.16 

9.51 

9.79 

9.87 

10.04 

0.49 

-0.01 

-0.35 

-0.33 

-0.63 

9.17 

9.51 

9.80 

9.88 

10.06 

267 

270 

272 

272 

273 

3175 

3200 

3225 

3250 

3275 

18.60 

18.56 

18.66 

18.63 

18.54 

-0.02 

0.12 

0.21 

0.20 

0.44 

18.60 

18.56 

18.66 

18.63 

18.54 

270 

269 

269 

269 

268 

1300 

1325 

1350 

1375 

1400 

6.64 

6.47 

6.51 

6.46 

6.30 

-0.37 

-0.18 

-0.C2 

-0.C6 

0.07 

6.65 

6.47 

6.51 

6.46 

6.30 

273 

271 

270 

270 

269 

2300 

2325 

2350 

2375 

2400 

10.28 

10.60 

10.89 

10.99 

11.16 

-1.08 

-1.08 

-0.94 

-0.76 

-0.59 

10.34 

10.65 

10.93 

11.02 

11.18 

276 

276 

275 

274 

273 

3300 

3325 

3350 

3375 

3400 

18.44 

18.25 

18.05 

17.69 

17.72 

0.65 
0.90 
1.28 
1 .51 
1.75 

18.45 

18.27 

18.09 

17.76 

17.81 

268 
267 
266 
265 
2 64 

1425 

1450 

1475 

1500 

1525 

6.26 

6.43 

6.83 

7.22 

7.68 

0.22 • 

0.45 

0.54 

0.41 

0.49 

6.27 

6.45 

6.85 

7.23 

7.70 

268 

266 

265 
267 

266 

2425 

2450 

2475 

2500 

2525 

11.53 

11.90 

12.18 

12.52 

13.01 

-0.91 

-i.31 

-1.61 

-2.04 

-2.21 

11.56 

11.97 

12.28 

12.69 

13.20 

274 

276 

277 
279 
279 

3425 

3450 

3475 

3500 

3525 

18.00 

18.01 

18.03 

18.09 

18.13 

1.95 

2.17 

2.61 

3.12 

3.40 

18.11 
18.14 
18.22 
18.36 
IB. 44 

264 

263 

262 

260 

259 

1550 

1575 

1600 

1625 

1650 

8.14 

8.54 

8.98 

9.21 

9.23 

0.65 

0.73 

0.61 

0.44 

0.43 

8.17 

8.57 

5.00 

9.22 

9.24 

265 

265 

266 
267 
267 

2550 

2575 

2600 

2625 

2650 

13.49 

13.74 

13.99 

14.40 

14.53 

-2.22 

-2.18 

-1.79 

-1.61 

-1.87 

13.67 

13.91 

14.11 

14.49 

14.65 

279 

279 

277 

276 

277 

3550 

3575 

3600 

3625 

3650 

18.31 

18.60 

18.78 

18.72 

18.48 

3.41 

3.55 

3.76 

3.85 

4.13 

18.63 
18.94 
19. 15 
19.11 
18.93 

259 

259 

258 

258 

257 

1675 

1700 

1725 

8.97 

8.63 

8.42 

0.53 

0.67 

0.76 

8.99 

8.66 

8.46 

266 

265 

265 

2675 

2700 

2725 

14.63 

14.89 

15.08 

-1.99 

-2.06 

-2.28 

14.77 

15.03 

15.25 

1 S . 

278 

278 

278 

779 

3675 

37C0 

3725 

2750 

18.36 

18.30 

18.18 

18.13 

4.52 

4.60 

4.76 

5.16 

18.91 

18.87 

18.79 

18.85 

256 

256 

255 

254 

1750 

1775 

B.AO 

8.49 

u . e * 
0.96 

8.54 

263 

2775 

i5l29 

-2.47 

15.49 

279 

3775 

18.44 

5.36 

19. 2U 

<::>«♦ 

1800 

1825 

1850 

1875 

1900 

8.66 

8.71 

8.75 

8.77 

8.92 

o.ei 

0.66 

0.57 

0.36 

0.41 

8.70 

8.73 

8.77 

8.78 
8.93 

264 

265 

266 
267 
267 

2800 

2825 

2850 

2075 

2900 

15.43 

15.52 

15.65 

15.68 

15.96 

-2.37 

-2.14 

-2.14 

-2.20 

-2.10 

15.61 

15.67 

15.79 

15.83 

16.10 

279 

278 

278 

278 

277 

3800 

2825 

3850 

3875 

2900 

18.69 

18.82 

19.02 

19.04 

19.06 

5.44 

5.58 

5.47 

5.46 

5.46 

19.47 

19.63 

19.79 

19.81 

19.83 

254 

253 

254 
254 
254 

ALT - ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

, HZ - MER IDI0NAL 

C0MP0NENT, MS - 

MINE SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTI 0N 




ALT 

METERS 


F PS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


MX 

M/SEC 


HZ 

M/SEC 


MS 

M/SEC 


TEST NUMBER 2581 
THETA 
DEG 


ALT 

METERS 


04/29/65, 01002, EASTERN TEST RANGE, FL0RIOA 


H/SEC 


M2 

M/SEC 


MS 

M/SEC 


THETA 
C EG 


ALT 

METERS 


M/SEC M/SEC 


MS 

M/SEC 


THETA 

DEG 


3925 

3950 

3975 

4000 

4025 

19.08 

19.10 

19.13 

19.15 

19.17 

5.46 

5.46 

5.45 

5.45 

5.45 

19.85 

19.87 

19.89 

19.91 

19.93 

254 

254 

254 

254 

254 

4925 

4950 

4975 

5000 

5025 

19.62 

19.77 

19.83 

19.83 

19.84 

2.16 

2.23 

2.26 

2.35 

2.63 

19.74 

19.89 

19.95 

19.97 

20.02 

264 

263 

263 

263 

262 

5925 

5950 

5975 

4000 

6025 

22.02 

22.54 

23.49 

24.13 

24.28 

6.77 

7.50 

7.71 

7.64 

7.57 

23.04 

23.76 

24.73 

25.31 

25.43 

253 

251 

252 
252 
252 

4050 

4075 

4100 

4125 

4150 

19.19 

19.21 

19.23 

19.25 

19.27 

5.44 

5.44 

5.44 
5.44 
5.43 

19.94 

19.96 

19.98 

20.00 

20.02 

254 

254 

254 

254 

254 

5050 

5075 

5100 

5125 

5150 

19.84 

19.92 

20.05 

20.16 

20.19 

2.64 

2.58 

2.95 

3.34 

3.33 

20.02 

20.09 

20.27 

20.43 

20.46 

262 

262 

261 

260 

260 

6050 

6075 

6100 

6125 

6150 

24.10 

24.16 

24.29 

24.08 

23.86 

7.71 

7.92 

8.24 

8.83 

9.61 

25.38 

25.42 

25.65 

25.65 

25.73 

252 

252 

251 

250 

248 

4175 

4200 

4225 

4250 

4275 

19.29 

19.31 

19.33 

19.35 

19.44 

5.43 

5.43 

5.43 

5.42 

5.42 

2C.04 

2C.06 

2C.08 

20.10 

20.19 

254 

254 

254 

254 

254 

5175 

5200 

5225 

5250 

5275 

20.37 

20.74 

20.99 

21.26 

21.20 

3.10 

2.93 

4.80 

2.67 

2.56 

20.60 

20.95 

21.18 

21.43 

21.36 

261 

262 

262 

263 

263 

6175 

6200 

6225 

6250 

6275 

23.86 

23.98 

24.12 

24.16 

24.15 

10.24 

10.73 

11.03 

10.93 

10.85 

25.96 

26.27 

26.52 

26.53 
26.47 

247 

246 

245 

245 

246 

4300 

4325 

4350 

4375 

4400 

19.23 

18.89 

18.87 

18.73 

18.64 

5.53 

5.63 

5.60 

5.70 

5.99 

20.01 

19.71 

19.68 

19.58 

19.58 

254 

253 

253 

253 

252 

5300 

5325 

5350 

5375 

5400 

21.15 

21.37 

21.26 

21.07 

21.05 

2.63 

2.68 

2.87 

2.85 

3.03 

21.32 

21.54 

21.45 

21.26 

21.27 

263 

263 

262 

262 

262 

63CO 

6325 

6350 

6375 

6400 

24.12 

24.12 

24.01 

23.81 

23.60 

10.74 

10.44 

10.40 

10.36 

10.32 

26.40 

26.29 

26.17 

25.96 

25.76 

246 

246 

246 

246 

246 

4425 

4450 

4475 

4500 

4525 

18.94 

19.26 

19.77 

20.39 

20.68 

6.00 

5.74 

5.41 

4.87 

4.35 

19.87 

20.09 

20.49 

20.96 

21.13 

252 

253 

254 
256 
258 

5425 

5450 

5475 

5500 

5525 

21.12 

21.22 

21.23 

21.17 

21.30 

3.55 

3.46 

3.31 

3.21 

3.26 

21.42 

21.50 

21.49 

21.41 

21.55 

260 

261 

261 

261 

261 

6425 
6450 
6475 
6 500 
6525 

23.44 

23.36 

23.31 
23.63 

24.31 

10.52 

10.50 

9.95 

9.43 

8.78 

25.69 

25.61 

25.34 

25.44 

25.85 

246 

246 

247 

248 
250 

4550 

4575 

4600 

4625 

4650 

20.74 

20.82 

20.68 

20.59 

20.67 

4.C5 

3.80 

3.44 

3.11 

3.11 

21.13 

21.17 

2C.96 

20.82 

20.90 

259 

259 

260 
261 
261 

5550 

5575 

5600 

5625 

5650 

21.34 

21.19 

21.16 

21.08 

20.95 

3.15 

2.91 

3.07 

3.32 

3.55 

21.57 

21.39 

21.38 

21.34 

21.25 

261 

262 

262 

261 

260 

6550 

6575 

6600 

6625 

6650 

24.51 

24.86 

25.63 

26.18 

26.77 

8.04 

7.38 
6.70 
6.13 

5.39 

25.79 

25.94 

26.49 

26.89 

27.31 

252 
2 53 
255 

257 

258 

4675 

4700 

4725 

4750 

4775 

20.76 

20.61 

20.39 

20.22 

19.94 

3.20 
3. CO 
2.62 
2.67 
2.28 

21.00 

20.82 

20.58 

20.40 

20.07 

261 

262 

262 

262 

263 

5675 

5700 

5725 

5750 

5775 

20.93 
20.77 
20.64 
20.69 
20. 56 

3.55 

3.67 

3.96 

4.34 

4.78 

21.23 

21.09 

21.01 

21.14 

21.11 

260 

260 

259 

258 

257 

6675 

6700 

6725 

6750 

6775 

27.47 
28.20 

28.47 

28.55 

28.56 

4.37 

3.55 

2.96 

2.61 

2.49 

27.82 

28.42 

28.63 

28.67 

28.67 

261 

263 

264 

265 
265 

4800 

4825 

4850 

4975 

4900 

20.04 

20.05 
19.90 
19.92 
19.69 

2.11 

2.10 

2.18 

2.24 

2.17 

20.15 

2C.16 

20.02 

20.04 

19.81 

264 

264 

264 

263 

264 

5800 
5B2 5 
5850 
5875 
5900 

20.60 

21.03 

21.66 

22.05 

22.02 

5.07 

5.27 

5.41 

5.66 

6.04 

21.22 

21.68 

22.32 

22.77 

22.83 

256 

256 

256 

255 

254 

6800 

6625 

6850 

6875 

6900 

28.53 
28.86 
28.97 
2 8.99 
29.32 

2.17 

1.38 

1.55 

1.29 

1.06 

28.61 
2 8.92 

29.01 

29.02 
29.34 

265 

266 
267 

267 

268 


ALT - ALTITUDE, WX - ZONAL C0MP0NENT, WZ - ME R I D 1 0N AL C0MP0NENT, MS - MINE SPEED, THETA * MIND DIRECTION 



TABLE 11-101 (con't) 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

6925 

29.66 

0.71 

29.67 

268 

7925 

33.99 

6950 

29.87 

0.43 

29.87 

269 

7950 

34.16 

6975 

30.04 

0.29 

3C.04 

269 

7975 

34.08 

7000 

29.97 

0.41 

29.98 

269 

8C00 

33.71 

7025 

29.59 

0.60 

29.60 

269 

8025 

33.53 

7050 

29.31 

0.66 

29.31 

269 

8050 

33.50 

7075 

29.25 

0.86 

25.26 

268 

8075 

33.23 

7100 

29.22 

1.C4 

29.24 

268 

8100 

33.09 

7125 

29.14 

0.95 

29.16 

268 

8125 

33.09 

7150 

29.00 

1.C4 

29.02 

260 

8150 

33.13 

7175 

28.88 

1.35 

28.91 

267 

8175 

33.17 

/ 200 

28.82 

1.34 

26.05 

267 

8200 

32.98 

7225 

28.63 

1.34 

26.66 

267 

8225 

32.78 

7250 

28.52 

1.49 

28.55 

267 

0250 

32.73 

7275 

28.71 

1.31 

26.74 

267 

8275 

32.51 

7300 

28.87 

1.15 

28.69 

268 

8300 

32.30 

7325 

28.92 

1.14 

28.95 

266 

8325 

32.85 

7350 

28.90 

1.31 

26.93 

267 

8350 

33.57 

7375 

20.79 

1.72 

28.64 

266 

8375 

34.06 

7400 

28 .62 

1.83 

28.66 

266 

8400 

34.72 

7425 

28.36 

1.77 

28.42 

266 

042 5 

35.03 

7450 

28.09 

1.93 

28.16 

266 

0450 

34.79 

7475 

28.18 

1.78 

28.23 

266 

8475 

34.88 

7500 

20.23 

2.C4 

28.30 

266 

8500 

35.33 

7525 

28.20 

2.09 

28.28 

266 

8525 

35.82 

7550 

28.65 

1.85 

28.71 

266 

0550 

36.30 

7575 

29.42 

1.49 

25.46 

267 

0575 

36.45 

7600 

29.93 

0.93 

29.95 

268 

8600 

36.36 

7625 

30.23 

0.64 

30.23 

269 

8625 

36.46 

7650 

30.80 

0.35 

30.80 

269 

8650 

36.57 

7675 

31.34 

0.C7 

31.34 

270 

8675 

36.44 

7700 

31.62 

-0.C2 

31.62 

270 

8700 

36.63 

7725 

32.00 

-0.36 

32.01 

270 

8725 

37.19 

7750 

32.40 

-0.44 

32.40 

271 

8750 

37.45 

7775 

32.95 

0.C5 

32.95 

270 

8775 

37.47 

7800 

33.44 

0.20 

33.44 

269 

8800 

37.61 

7825 

33.91 

0.67 

33.91 

269 

8825 

37.53 

7850 

34.19 

1.45 

34.22 

267 

8050 

37.59 

7875 

34.20 

1.71 

34.25 

267 

8875 

37.62 

7900 

34.05 

1.57 

34.08 

267 

8900 

37.48 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= Z3NAL 

C 0MP0NE NT , 

WZ * MERICIBNAL 


WIND DIRECTION 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 2561 04/29/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE. 

W$ THETA ALT WX W2 WS THETA 

M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 

35.02 270 10925 38.19 -0.65 38.19 271 

34.64 269 1C950 38.31 -1.33 36.33 2 72 

34.72 268 10975 38.04 -1.51 38.07 272 

34.70 269 11000 38.04 -1.79 38.08 272 

34.54 270 11025 38.21 -1.74 38.25 272 


ALT 


ALTITUDE, WX 


Z3NAL COMPONENT, WZ 


ME R I D 1 BN AL C 0MPBNENT , MS 


WINE SPEED. THETA = WIND DIRECTION 


TABLE 11-101 (con't) 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VELOCITY PRCFILE 






TEST NUMBER 

2581 

04/29/65, 

oiooz. 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THFTA 

ALT 

WX 

MZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

m/sec 

M/SEC 

CFG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12925 

51.67 

o.eo 

51.67 

269 

13925 

54.26 

- l .59 

54.32 

273 

14925 

44.10 

-4.17 

44.30 

275 

12950 

51.79 

0.72 

51.79 

269 

13950 

54.00 

-1.97 

54.04 

272 

14950 

44.10 

-5.44 

44.43 

277 

12975 

52.25 

0.52 

52.25 

269 

1 3975 

53.71 

-i.66 

53.73 

272 

14975 

43.78 

-6.40 

44.24 

278 

13000 

52.37 

0.88 

52.38 

269 

14C00 

53.07 

-0.61 

53.08 

270 

15000 

43.11 

-7.54 

43.77 

280 

13025 

52.29 

0.95 

52.29 

269 

14C25 

52.59 

0.25 

52.59 

270 

15025 

42.26 

-8.08 

43.03 

281 

13050 

52.23 

0.21 

52.23 

270 

14C50 

52.22 

0.28 

52.22 

269 

15050 

4C.84 

-6.74 

41.39 

279 

13075 

51.97 

0.64 

51.98 

269 

14C75 

51.68 

0.97 

51.69 

269 

15075 

39.98 

-7.53 

40.68 

280 

13100 

52.04 

1.35 

52.06 

2&e 

14100 

51.15 

1.98 

51.18 

268 

15100 

38.72 

-8.44 

39.63 

282 

13125 

52.30 

1.23 

52.31 

268 

14125 

50.87 

2.93 

50.96 

267 

15125 

38.33 

-6.13 

38.81 

279 

13150 

52.37 

1.50 

52.39 

268 

14150 

50.67 

2.99 

50.76 

2 66 

15150 

38.19 

-6.15 

38.68 

279 


13175 

52.16 

1.54 

52.10 

268 

14175 

50.63 

3.54 

50.76 

266 

15175 

37.55 

-6.40 

38.09 

279 

13200 

51.94 

0.99 

51.95 

269 

14200 

50.50 

3.17 

50.60 

266 

15200 

36.91 

-5.70 

37.34 

279 

13225 

51.97 

1.25 

51.98 

268 

14225 

50.09 

3.30 

50.20 

266 

1 5225 

35.81 

-4.29 

36.07 

277 

13250 

52.10 

-0.C7 

52.10 

27C 

14250 

49.87 

4.26 

50.05 

265 

15250 

34.80 

-2.67 

34.90 

274 

13275 

52.09 

-0.15 

52.09 

270 

14275 

49.49 

4.04 

49.66 

265 

15275 

34.46 

-2.58 

34.56 

274 


13300 

52.23 

0.36 

52.24 

269 

14300 

48.90 

3.38 

49.02 

266 

15300 

33.87 

-2.13 

33 .94 

273 

13325 

52.27 

0.22 

52.27 

270 

14325 

47.61 

3.16 

47.71 

266 

1 5 325 

33.20 

-1.21 

33.22 

272 

13350 

52.56 

0.92 

52.57 

269 

14350 

46.70 

3.61 

46.84 

265 

1 5350 

32.25 

1.42 

32.29 

267 

13375 

52.94 

0.11 

52.94 

270 

14375 

45.92 

2.47 

45.98 

267 

15375 

32.29 

2.28 

32.37 

266 

13400 

53.12 

-0.93 

53.13 

271 

14400 

45.33 

2.73 

45.41 

266 

15400 

32.51 

2.73 

32.63 

265 

13425 

53.19 

-0.14 

53.19 

270 

14425 

44.92 

1.90 

44.96 

267 

15425 

32.64 

3.13 

32.78 

264 

13450 

53.08 

0.62 

53.08 

269 

14450 

43.91 

0.39 

43.92 

269 

15450 

32.42 

3.23 

32.58 

264 

13475 

52.81 

-0.35 

52.82 

270 

14475 

42.81 

0.28 

42. -81 

269 

15475 

31.92 

3.33 

32.10 

2 64 

13500 

52.40 

-0.05 

52.40 

270 

14500 

41.78 

0.22 

41.78 

269 

15500 

31.06 

4.41 

31.37 

262 

13525 

52.55 

0.38 

52.55 

269 

14525 

41.95 

-1.18 

41.97 

271 

15525 

30.76 

4.39 

31.07 

262 


13550 

52.77 

-1.17 

52.78 

271 

14550 

41.68 

-1.20 

41.70 

271 

15550 

30.66 

3.62 

00 

o 

263 

13575 

52.89 

-1.48 

52.91 

271 

14575 

41.46 

-0.11 

41.46 

270 

15575 

30.99 

3.83 

31.22 

263 

13600 

53.13 

-0.72 

53.13 

271 

14600 

41.35 

0.69 

41.36 

269 

156C0 

31.48 

4.80 

31.84 

261 

13625 

53.33 

-1.20 

53.34 

271 

14625 

41.90 

0.73 

41.91 

269 

15625 

31.72 

4.62 

32.05 

262 

13650 

53.24 

-1.29 

53.25 

271 

14650 

42.13 

0.76 

42.14 

269 

15650 

31.66 

3.77 

31.89 

263 


13675 

52.95 

-I.C9 

52.96 

271 

14675 

41.97 

0.39 

41.97 

269 

15675 

31.99 

4.86 

32.36 

261 

13700 

52.98 

-1.30 

52.99 

271 

14700 

41.81 

0.15 

41.81 

270 

15700 

31.89 

4.64 

32.23 

262 

1 

** . ■yu 

-1 . 

AR. PA 

771 

1 4725 

41.81 

-0.86 

41.81 

271 

15725 

31.19 

6.06 

31.78 

259 

13750 

53.39 

-1.47 

53.41 

271 

14750 

41.94 

-2.28 

42.01 

273 

15750 

31. 5B 

0.05 

32.59 

260 

13775 

53.36 

-1.44 

53.38 

271 

14775 

42.48 

-2.39 

42.55 

273 

15775 

31.92 

7.45 

32.78 

257 


13800 

53.59 

-1.29 

53.61 

271 

14800 

42.68 

-2.63 

42.76 

273 

158C0 

32.86 

6.82 

33.56 

258 

13825 

53.77 

-1.C5 

53.78 

271 

14825 

42.93 

-2.66 

43.01 

273 

15825 

33.52 

7.21 

34.29 

258 

13850 

53.79 

-0.70 

53.80 

271 

14850 

43.02 

-2.97 

43.12 

274 

15850 

33.86 

6.72 

34.52 

259 

13875 

54.14 

-1.39 

54.16 

271 

14875 

43.89 

-3.79 

44.05 

275 

15875 

33.58 

6.02 

34.11 

260 

13900 

54.38 

-2.01 

54.42 

272 

14900 

44.09 

-3.82 

44.26 

275 

15900 

33.39 

7.00 

34.11 

258 


ALT = ALTITUDE, MX = ZONAL COMPONENT, M l - MERIOI0NAL C0MP0NENT, MS * WINC SPEED, THETA * HIND DIRECT! 0N 


FPS-16 RADAR/JIMSPHERE HIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2581 

04/29/65, 

OIOOZ, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

MZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

15925 

33.76 

6.75 

34.43 

258 

16925 

23.07 

9.06 

24.79 

248 

15950 

33.85 

6.69 

34.51 

259 

16950 

20.52 

6.71 

2 1.59 

252 

15975 

33.32 

6.67 

33.98 

258 

16975 

20. 17 

6.52 

21.20 

252 

16000 

33.04 

5.85 

33. 55 

260 

17000 

21.76 

5.81 

22.52 

255 

16025 

32.82 

7.25 

33.61 

257 

17025 

21.62 

6.75 

22.65 

252 t 

16050 

32.02 

3 . 13 

33.03 

256 

17C50 

21.37 

fa. 34 

22.29 

253 

16075 

31.93 

6.64 

32.62 

258 

17075 

20.84 

4.19 

21.26 

258 

16100 

31.42 

0.55 

32.56 

255 

17100 

19.91 

3.33 

20.18 

260 

16125 

31.24 

8.25 

32.31 

255 

17125 

19.02 

3.91 

19.41 

258 

16150 

31.09 

8.23 

32.16 

255 

17150 

17.41 

5.14 

18.15 

253 


16175 

31.18 

7.37 

32.04 

257 

17175 

16.64 

5.49 

17.52 

252 

16200 

3C.65 

8.11 

31.71 

255 

17200 

16.05 

7.79 

17.85 

244 

16225 

30.38 

7.C2 

31.18 

257 

17225 

16.24 

7.78 

18.01 

244 

16250 

30.31 

6.10 

30.92 

258 

17250 

16. 10 

8.03 

17.99 

243 

16275 

29.25 

7.25 

3C. 13 

256 

17275 

15.77 

6.50 

17.05 

247 


16300 

28.56 

7.43 

29.51 

255 

17300 

15.95 

5.89 

17.01 

250 

16325 

28.50 

9.C7 

29.91 

252 

17325 

16.29 

6.03 

17.37 

249 

16350 

28.59 

8.53 

29.83 

253 

17350 

16.56 

5.26 

17.38 

252 

16375 

27.90 

8.89 

29.29 

252 

17375 

16.82 

6.05 

17.68 

250 

16400 

27.05 

11.48 

29.38 

247 

17400 

17.17 

6.71 

18.44 

248 


16425 

27.74 

9.84 

29.43 

250 

17425 

17.53 

6.19 

18.60 

250 

16450 

27.87 

9.C5 

29.30 

252 

17450 

17.58 

6.37 

18.70 

250 

16475 

27.52 

10.69 

29.53 

249 

17475 

17.45 

7.23 

18.89 

247 

16500 

27.34 

11. C7 

29.50 

248 

17500 

17.19 

5.68 

18.10 

252 

16525 

26.66 

9.22 

28.21 

251 

17525 

17.50 

6.41 

18.63 

250 


16550 

26.06 

12. C2 

28.70 

245 

17550 

17.51 

8.48 

19.46 

244 

16575 

26.32 

12.60 

29.18 

244 

17575 

17.35 

8.79 

19.45 

243 

16600 

26.50 

10.85 

28.64 

248 

17600 

17.25 

6.77 

18.53 

248 

16625 

26.68 

10.85 

28.80 

248 

17625 

18.47 

fa. 14 

19.47 

251 

16650 

26.61 

11.57 

29.01 

246 

17650 

18.72 

6.86 

19.94 

2 50 


16675 

26.89 

11.12 

29.09 

247 

17675 

18.90 

6.49 

19.99 

251 

16700 

26.70 

12.27 

29.38 

245 

17700 

18.80 

6.06 

19.76 

252 

16725 

25.88 

13.19 

29.05 

243 

17725 

18.25 

4.91 

18.90 

255 

16750 

25.39 

12.26 

28.20 

244 

17750 

18.15 

4.59 

18.72 

256 

16775 

25.29 

12.38 

28. 15 

244 

17775 

17.91 

4.49 

18.46 

256 


16800 

25.19 

11.92 

27.87 

244 

17800 

17.73 

5.56 

18.58 

252 

16825 

24.95 

12.70 

27.99 

243 

17825 

17.22 

5.09 

17.95 

253 

16850 

24.36 

12. C4 

27.17 

244 

17850 

17.30 

3.59 

17.67 

258 

16875 

23.82 

11.61 

26.49 

244 

1 7075 

17.26 

2.45 

17.44 

262 

16900 

22.99 

11.53 

25.72 

243 

17900 

17.17 

i.92 

17.28 

263 

ALT 

3 ALTITUDE, WX 

=* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * MERI 

IDI 0NAL 

COMPONENT i 

, WS * 

WINC SI 


FLORIDA 

ALT 

METERS 

17925 

17950 


THETA = 


MX 

M/SEC 

16.80 

16.66 


WZ 

M/SEC 

2.17 

2.42 


MS THETA 

M/SEC DEG 

16.94 262 

16.84 262 


WIND DIRECTI0N 
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ALT 

MX 

METERS 

M/SEC 

275 

3.64 

3CC 

3 »68 

325 

3.09 

350 

2.22 

375 

1.67 

400 

1.41 

425 

1.20 

450 

1.12 

475 

1.20 

500 

1.14 

525 

0 .87 

550 

0.50 

575 

0.14 

600 

-0.11 

625 

-0.31 

650 

-C .30 

675 

0.08 

700 

0.57 

725 

0.88 

750 

1.24 


775 

1.50 

800 

1.69 

825 

1.97 

850 

2.18 

875 

2.40 


900 

2, 

.61 

925 

2, 

.77 

950 

2. 

.95 

975 

3 . 

.13 

1000 

3, 

.32 


1025 

3.62 

1050 

3.92 

1075 

4.15 

1100 

4.46 

1125 

.5.16 


1150 

6.15 

1175 

6.94 

1200 

7.76 

1225 

8.61 

1250 

9.12 


MZ 

M/SEC 

-10. 49 
-10-75 
-11.19 
-11.69 
-11.79 


-11.08 
-12. Cl 
-12.13 
-12.03 
-11.74 


-11.47 

-11.26 

-10.91 

-10.54 

-10.29 


-9.94 

-9.00 

-9.70 

-9.51 

-9.51 


-9.40 

-8.91 

-8.33 

-7.99 

-7.85 


-7.90 

-7.94 

-7.99 

-7.e4 

-7.71 


-7.58 

-7.33 

-7.16 

-6.90 

-6.48 


-5.90 

-5.40 

-4.77 

-3.72 

-2.70 


ALT - ALTITUDE, MX 


TABLE 11-102 


FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE WlNO VEL0CITV PReFILE 



TEST NUMBER 

2576 

04/29/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 




MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

11.11 

341 

1275 

9.22 

-1.64 

9.36 

280 

2275 

16.71 

2.54 

16.90 

11.3? 

341 

i mn 

q in 

-A # ft 3 

q_ 

??«= 

2 3 cio 

16^71 



11.61 

344 

1325 

9.59 

-U .72 

9.61 

274 

2325 

16.65 

2.04 

16.78 

11.90 

349 

1350 

9.92 

-0.97 

9.97 

275 

2350 

16.68 

1.70 

16.76 

11.91 

352 

1375 

9.88 

-1.09 

9.94 

276 

2375 

16.79 

1.26 

16.84 

11.96 

353 

1400 

9.50 

-1.19 

9.58 

277 

2400 

16.95 

0.91 

16.97 

12.07 

354 

1425 

9.40 

-1.55 

9.53 

279 

2425 

17.39 

0.32 

17.39 

12.18 

355 

1450 

9.54 

-1.82 

9.71 

281 

2450 

17.93 

-0.37 

17.94 

12.09 

354 

1475 

9.97 

-2.02 

10.17 

281 

2475 

18.25 

-0.70 

18.27 

11.80 

354 

1500 

10.56 

-2.15 

10.78 

281 

2500 

18.61 

-0.97 

16.64 

11,51 

355 

1525 

11.04 

-2.22 

11.26 

281 

2525 

19.08 

-1.39 

19.13 

11.28 

357 

1550 

11.41 

-2.11 

11.60 

280 

2550 

19.72 

-1.66 

19. 79 

10.91 

359 

1575 

11.70 

-1.78 

11.83 

278 

2575 

20.60 

-1.65 

20.67 

10.54 

0 

1600 

11.79 

-1.35 

11.87 

276 

2600 

21.13 

-1.43 

21 . 17 

10.29 

2 

1625 

11.98 

-0.88 

12.01 

274 

2625 

21.28 

-1.06 

21.31 

9.94 

2 

1650 

12.30 

-0.76 

12.32 

273 

2650 

21.49 

-0.98 

21.51 

9.81 

359 

1675 

12.74 

-0 .81 

12.76 

273 

2675 

21.66 

-1.05 

21 .68 

9.72 

356 

1700 

13.32 

-1.00 

13.35 

274 

2700 

21.94 

-1.00 

21 .97 

9.56 

354 

1725 

13.83 

-1.28 

13.89 

275 

2725 

21.97 

-0.89 

21 .99 

9.59 

352 

1750 

14.31 

-1.20 

14.36 

275 

2750 

21.54 

-0.49 

21 .55 

9.52 

351 

1775 

14.88 

-0.75 

14.90 

273 

2775 

21.40 

0.26 

21.40 

9.07 

349 

1800 

15.43 

-0.32 

15.44 

271 

2800 

21.66 

1.06 

21.69 

8.56 

347 

1825 

16.00 

-0.04 

lb. 00 

270 

2825 

21.85 

1.44 

21.89 

8.28 

345 

1050 

16.46 

^.30 

16.46 

269 

2850 

21.84 

1.61 

21.90 

0.21 

343 

L875 

16.53 

0.68 

16.54 

267 

2875 

21.66 

1.63 

21.72 

8.32 

342 

1900 

16.40 

1.24 

16.45 

265 

2900 

21.38 

1.70 

21.44 

8. <.1 

341 

1925 

16.47 

1.78 

16.57 

264 

2925 

21.33 

1.85 

21.41 

8.51 

340 

1950 

16.65 

2.07 

16.78 

263 

2950 

21.50 

1.96 

21.59 

8.44 

338 

1975 

16.62 

2.35 

16.79 

262 

2975 

21.61 

1 .90 

21.70 

8.39 

336 

2000 

16.56 

2.60 

16.76 

261 

3000 

21.67 

1.83 

21.75 

8.40 

334 

2025 

16.55 

2.70 

16.77 

261 

3025 

21.69 

1.77 

21.76 

8.31 

332 

2050 

16.54 

2.84 

16.78 

260 

3050 

21.53 

1.82 

21 .61 

8.28 

330 

2C75 

16.61 

3.01 

16.88 

260 

3075 

21.69 

1.88 

21.77 

6.21 

327 

2100 

16.52 

3.18 

16.82 

259 

3100 

22.15 

2.22 

22.26 

8.29 

321 

2125 

16.54 

3.25 

16.86 

259 

3125 

22.23 

2.65 

22.39 

8.53 

314 

2150 

16.68 

*.20 

16.98 

259 

3150 

22.29 

2.96 

22.49 

8.79 

308 

2175 

16.79 

3.06 

17.07 

259 

3175 

22.61 

3.15 

22.83 

9.11 

301 

2200 

16.81 

2.95 

17.07 

260 

3200 

22.99 

3.29 

23.22 

9.38 

293 

2225 

16.70 

2.77 

17.01 

260 

3225 

23.22 

3.31 

23.46 

9.51 

286 

2250 

16.79 

2.60 

16.99 

261 

3250 

23.36 

3.20 

23.59 


• Z0NAL C0MP0NEN1, M2 - ME R 1 0 1 0NAL C 0MP0NE NT t MS ■ W|NC SPEED, THETA * MIND DIRECTIBN 


ALT 

MX 

HZ 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

3275 

23.68 

2.82 

3300 

23.93 

2.21 

3325 

23.88 

1.93 

3350 

23.94 

1.70 

3375 

23.89 

1.57 


3400 

24 .00 

1.24 

3425 

24.56 

0.64 

3450 

24.61 

0.37 

3475 

24.58 

0.C7 

3500 

25.22 

-0.42 


3525 

25.64 

-0.83 

3550 

25.86 

-1.30 

3575 

26.19 

-1.64 

3600 

26.54 

-1.85 

3625 

26.74 

-2. Cl 

36 50 

26.75 

-1.92 

3675 

27.06 

-1.87 

3700 

27.20 

-1.96 

3725 

27.20 

-2.C4 

3750 

27.20 

-2. Cl 


3775 

27.19 

-1.97 

3800 

27.28 

-1.86 

3825 

27.39 

-1.59 

3850 

27.68 

-1.27 

3875 

27.92 

-1.13 


3900 

28.25 

-1.19 

3925 

28.40 

-1.C7 

3950 

26.12 

-0.74 

3975 

27.98 

-0.42 

4000 

27.87 

-0.16 


4025 

27.85 

0.20 

4050 

27 .95 

0.72 

4075 

28.09 

I.C5 

4100 

28.01 

1.12 

4125 

27.84 

1.32 


4150 

27.83 

1.45 

4175 

27.69 

1.56 

4200 

27.67 

1.72 

4225 

27.64 

1.91 

4250 

27.81 

2.07 

ALT 

» AL T 1 

[TUDE, M 


F PS- 

TEST NUMBER 2 
MS THETA 

M/SEC DEG 

23.85 263 

24.03 265 

23.96 265 

24.00 266 

23.94 266 


24.03 267 

24.57 268 

24.61 269 

24.58 270 

25.22 271 


25.65 272 
25.89 273 
26.24 273 
26.61 274 
26.81 274 


26.82 274 

27.13 274 

27.27 274 

27.27 274 

27.28 274 


27.27 274 
27.34 274 
27.44 273 
27.71 272 
27.95 272 


28.27 272 
28.42 272 
28.13 271 
27.98 271 
27.87 270 


27.85 269 
27.96 268 
28.10 268 
28.03 268 
27.87 267 


27.86 267 
27,73 267 
27.72 266 
27.70 266 
27.89 266 


« Z0NAL C0MP0NENT, 


16 RADAR/ J1MSPHERE MIND 
576 04/29/65, 13002, 

ALT MX HZ 

METERS M/SEC M/SEC 


4275 

28.04 

2.06 

4300 

20.04 

2.21 

4325 

27.98 

£.44 

4150 

27.73 

£.44 

4375 

27.76 

2.44 


4400 

27.93 

2.51 

4425 

27.81 

2.58 

4450 

27.83 

£.75 

4475 

27.74 

2.76 

4500 

27.65 

2.74 


4525 

27.71 

2.89 

4550 

27.86 

3.05 

4575 

27.79 

3.00 

4600 

27.92 

3.07 

4625 

28.06 

3.21 

4650 

27.92 

3.33 

4675 

27. B9 

3.61 

4700 

27.62 

3.03 

4725 

27.56 

3.89 

4750 

27.75 

3.93 


4775 

27.90 

3.99 

4800 

27.94 

3.98 

4825 

27.98 

3.95 

4850 

28.23 

3.95 

4875 

28.40 

3.67 


4900 

28.48 

3.46 

4925 

28.50 

3.41 

4950 

28.58 

j.12 

4975 

28.41 

J.61 

5000 

28.03 

3.96 


502 5 

27.70 

4.40 

5050 

27.61 

4.84 

5075 

27.79 

6.02 

5100 

27.80 

h . 86 

5125 

27.99 

4.75 


5150 

20. 37 

4.85 

5175 

28.73 

3.21 

5200 

29.13 

5.35 

5225 

29.49 

5.08 

5250 

29.79 

3.05 


« MERIDUNAL C0MP0NE 


VE10CITY PR2FILE 
EASTERN TEST RANGE, 
MS THETA 

M/SEC CEG 

28.11 266 

28.13 265 

28.09 265 

27.84 265 

27.87 265 


27.94 265 
27.93 264 
27.96 264 
27.68 264 
27.78 264 


27.66 264 
28.02 264 
27.96 264 
28.09 264 
28.24 263 


20.11 263 
28.13 262 
27.89 262 
27.83 262 
28.03 262 


28.18 262 

28.23 262 

28.26 262 

28.51 262 

28.64 262 


20.69 263 

28.70 263 
28.77 263 
28.63 763 
28.30 262 


28.04 261 
28.03 26C 
28.24 260 
2 8.22 260 
28.39 260 


26.79 260 
29.20 260 
29.62 259 
29.93 260 
30.22 260 


, MS - MINC SPEED, 


FL0R IDA 


ALT 

MX 

MZ 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

5275 

30.32 

5.08 

5 3C0 

30.73 

5.37 

5325 

30.97 

5.36 

5350 

31.21 

4.96 

5375 

31.24 

4.85 


5400 

31.09 

4.82 

5425 

30.98 

4.66 

5450 

31.00 

4.64 

5475 

31.03 

4.63 

5500 

31.13 

4.30 

5525 

31.25 

3.96 

5550 

31.31 

3.66 

5575 

31.43 

2.97 

5600 

31.75 

2.00 

5625 

31.85 

1 .56 

5650 

32.06 

1.32 

5675 

32.30 

1.62 

5700 

32.27 

2.30 

5725 

32.37 

2.82 

5750 

32.31 

3.31 

5775 

32.11 

3.81 

5800 

32.08 

4.53 

5825 

32.20 

5.14 

5850 

32.38 

5.60 

5875 

32.49 

6.17 

5900 

32.33 

6.76 

5925 

32.28 

6.97 

5950 

32.51 

6.93 

5975 

32.73 

7.10 

6000 

33.26 

6.97 

6025 

33.94 

6.56 

6050 

34.06 

6.19 

6075 

33.91 

6.02 

6 100 

33.82 

5.79 

6125 

33.44 

5.83 

6150 

3 3.00 

5.96 

6175 

32.89 

5.59 

6200 

32.93 

5.59 

6225 

32.93 

5.80 

6 250 

32.96 

5.41 


THETA * WIND DIRECTI 0N 


MS 

M/SEC 

30.74 
31.19 
31 .43 

31.60 

31.61 


31 .46 
31.33 
31.35 
31.37 
31 .43 


31 .50 
31.52 
31.57 
31.81 
31.89 


32.09 

32.34 

32.35 
32.49 
32.48 


32.34 

32.40 

32.60 

32.06 

33.08 


33.03 

33.02 

33.24 

33.49 

31.98 


34.57 

34.62 

34.44 

34.31 

33.95 


33.54 

33.36 

33.40 

33.44 

33.42 


THETA 

DEG 

261 

262 

263 

264 

265 


267 

269 

271 

272 

273 


274 

275 
2 74 
274 
273 


272 

273 
273 
272 
271 


269 

267 

266 

266 

265 


265 

265 

265 

265 

265 


265 
265 
265 
2 64 
263 


2 62 
262 
262 
262 
262 


THETA 

DEG 

260 

260 

260 

261 

261 


261 

261 

261 

261 

262 


263 
263 
2 64 
266 
267 


267 

267 

266 

265 

264 


263 

262 

261 

260 

259 


258 

258 

258 

258 

258 


259 

260 
260 
260 
260 


260 

260 

260 

260 

260 



TABLE 11-102 (con't) PAGE 425 

FPS-16 RADAR/JIMS PM ERE MINO VEL0CITY PReFILE 






TEST NUMBER 

2576 

04/29/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THET- 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6275 

33.26 

4.80 

33.61 

262 

7275 

39.17 

-1.69 

39.21 

272 

e275 

37.46 

6.15 

37.96 

260 

6300 

33.76 

4.44 

34.05 

262 

7300 

38.98 

-1.51 

39.01 

272 

8300 

37.74 

5.98 

38.21 

261 

6325 

34.15 

4.29 

34.42 

263 

7325 

38.96 

-1.63 

39.00 

27 2 

8325 

37.56 

6.61 

38.14 

2 60 

6350 

34.28 

4.16 

34.53 

263 

7350 

39.34 

-1.35 

39.36 

272 

8350 

37.45 

7.05 

38.11 

259 

6375 

34.29 

4.26 

34.56 

263 

7375 

39.53 

-1.63 

39.57 

272 

8375 

37.51 

7.07 

38.17 

259 


6400 

34.48 

4.75 

34.80 

262 

7400 

39.53 

-1.96 

39.57 

273 

e4Co 

37.29 

7.23 

37.98 

259 

6425 

34.62 

5 .02 

34.98 

262 

7425 

39.51 

-0.98 

39.52 

271 

e425 

37.24 

7.32 

37.96 

259 

6450 

34.53 

4.84 

34.86 

262 

7450 

39. 4B 

-1.43 

39.50 

272 

8450 

37.46 

7.24 

38.15 

259 

6475 

34.45 

4.94 

34.80 

262 

7475 

39.54 

-1.74 

39.58 

272 

8475 

37.47 

7.45 

38.21 

259 

6500 

34.50 

5.17 

34.89 

261 

7500 

39.51 

-0.87 

39.52 

271 

esoo 

37.46 

7.22 

38.15 

259 


6525 

34.55 

5.C6 

34.92 

261 

7525 

39.43 

-0.73 

39.44 

271 

e525 

37.84 

7.20 

38.52 

259 

6550 

34.62 

5.C4 

34.98 

262 

7550 

39.71 

0.08 

39.71 

270 

8550 

37.92 

7.67 

38.68 

258 

6575 

34.84 

5.C4 

35.20 

262 

7575 

40.28 

0.27 

40.28 

269 

8575 

37.75 

8.02 

38.59 

258 

6600 

34.80 

5.C2 

35.16 

262 

7600 

40.80 

-0.32 

40.80 

27C 

8600 

38.30 

7.74 

39.07 

258 

6625 

34.67 

4.53 

34.97 

262 

7625 

41.29 

0.04 

41.29 

270 

e625 

38.61 

7.39 

39.31 

259 


6650 

34.82 

4.54 

35.11 

262 

7650 

41.50 

0.54 

41.51 

269 

8650 

38.71 

7.69 

39.47 

259 

6675 

34.75 

5.19 

35.14 

261 

7675 

41.95 

0.22 

41.95 

270 

e675 

38.32 

7.89 

39.13 

258 

6700 

34.88 

5.67 

35.34 

261 

7700 

42.25 

0.07 

42.25 

270 

8700 

38.03 

7.33 

38.73 

259 

6725 

35.26 

5.63 

35.71 

261 

7725 

41.82 

1.18 

41.84 

268 

8725 

38.26 

7.25 

38.94 

2 59 

6750 

35.55 

4.88 

35.89 

262 

7750 

41.24 

2.29 

41.30 

267 

8750 

38.10 

7.59 

38.85 

259 


6775 

35.85 

4.82 

36.17 

262 

7775 

40.92 

2.63 

41.00 

266 

8775 

37.94 

6.71 

38.53 

260 

6800 

36.08 

5.13 

36.45 

262 

7800 

40.52 

2.16 

40.50 

267 

8800 

37.70 

6.41 

38.32 

260 

6825 

36.19 

4.88 

36.52 

262 

7825 

40.24 

2.19 

40.30 

267 

8825 

37.64 

6.64 

38.22 

260 

6850 

36.30 

4.98 

36.64 

262 

7850 

40.14 

2.59 

40.22 

266 

8850 

37.66 

6.44 

38.21 

260 

6875 

36.35 

5.23 

36.73 

262 

7875 

39.71 

3.01 

39.82 

265 

8875 

37.50 

6.26 

38.02 

260 


6900 

36.50 

5.57 

36.93 

261 

7900 

39.18 

2.87 

39.28 

266 

8900 

37.55 

5.91 

38.01 

261 

6925 

36.52 

5.30 

36.90 

262 

7925 

39.06 

2.94 i 

39.17 

265 

8925 

37.61 

5.94 

38.07 

261 

6950 

36.39 

4.97 

36.73 

262 

7950 

39.23 

3.19 

39.36 

265 

8950 

37.39 

6.12 

37.89 

261 

6975 

36.56 

4.89 

36.89 

262 

7975 

39.13 

3.10 

39.25 

265 

8975 

37.45 

6.17 

37.96 

260 

7000 

36.77 

4.12 

37.00 

263 

8000 

38.63 

3.28 

38.76 

265 

9000 

37.88 

6.19 

38.38 

261 


7025 

36.92 

3.66 

37.10 

264 

8025 

38.43 

3.38 

38.58 

265 

9025 

38.06 

6.30 

38.50 

260 

7050 

36.90 

3.55 

37.07 

264 

8050 

30.19 

3.53 

38.35 

265 

9050 

38.33 

6.54 

38.88 

260 

7075 

37.01 

3.17 

37.15 

265 

0075 

38.04 

4.58 

38.32 

263 

9075 

38.62 

6.29 

39.13 

261 

7125 

37 !40 

2.62 

37.49 

266 

8125 

37^38 

4.24 

37.62 

263 

9125 

40 04 

5.06 

40 • 36 

263 


7150 

37.70 

1.55 

37.73 

267 

8150 

37.00 

4.33 

37.25 

263 

9150 

40.43 

5.24 

40.77 

262 

7175 

38.11 

0.98 

38.13 

268 

8175 

37.24 

5.12 

37.59 

262 

9175 

40.62 

5.45 

40.98 

262 

7200 

38.47 

0.32 

30.47 

269 

8200 

37.50 

5.45 

37.89 

262 

9200 

41.32 

5.53 

41.69 

262 

7225 

38.89 

-1.27 

38.91 

272 

8225 

37.56 

5.46 

37.95 

262 

9225 

41.47 

5.63 

41.85 

262 

7250 

39.16 

-1.58 

39.20 

272 

8250 

37.31 

5.93 

37.78 

261 

9250 

41.65 

5.00 

41.95 

263 

ALT 

» ALTITUDE, MX 

* Z0NAL 

C0HP0NENT, 

WZ * MERIDI0NAL 

C0MP0NENT 

, MS * 

MINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTI0N 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2576 

04/29/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

wz 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

ws 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9275 

42.28 

5.35 

A 2 . 62 

263 

10275 

42.65 

6.14 

43.08 

262 

11275 

45.66 

2.09 

45.71 

267 

9300 

42.62 

4.66 

42.87 

264 

10300 

42.54 

6.54 

43.04 

261 

11300 

46.00 

2.43 

46.06 

267 

9325 

42.79 

4.69 

43.04 

264 

10325 

42.77 

7.12 

43.35 

260 

11325 

46.25 

1 .08 

46.26 

268 

9350 

43.08 

4.93 

43.36 

263 

10350 

42.88 

6.19 

43.32 

262 

11350 

46.05 

1.57 

46.08 

268 

9375 

43.22 

3.91 

43.40 

265 

10375 

42.73 

6.34 

43.20 

261 

11375 

46.31 

1.63 

46.34 

268 


9400 

43.07 

2.95 

43.18 

266 

1 0400 

42.40 

6.57 

42.90 

261 

1 1400 

46.65 

0.68 

46.66 

269 

9425 

43.03 

3.37 

A3. 17 

265 

10425 

41.91 

6.78 

42.46 

261 

11425 

46.30 

0.43 

46.30 

269 

9450 

42.89 

3.54 

A3. 03 

265 

10450 

41.74 

7.04 

42.33 

260 

11450 

46.16 

1.71 

46.19 

268 

9475 

42.68 

3.52 

A2.82 

265 

10475 

41.71 

7.31 

42.35 

260 

11475 

46.33 

1.51 

46.36 

268 

9500 

42.97 

2.98 

43.07 

266 

10500 

41.42 

0.11 

42.21 

259 

11500 

46.24 

1.15 

46.2 5 

268 


9525 

42.98 

2.82 

43.07 

266 

10525 

41.38 

7.71 

42.09 

259 

11525 

46.23 

1.67 

46.26 

268 

9550 

42.60 

3.17 

A2.92 

266 

10550 

41.51 

7.27 

42.14 

260 

11550 

46.05 

1.53 

46.07 

268 

9575 

42.93 

2.31 

42.99 

267 

10575 

41.36 

7.65 

42.06 

259 

11575 

45.95 

1.44 

45.98 

268 

9600 

42.95 

2.74 

43.04 

266 

10600 

41.21 

0.45 

42.07 

258 

1 1600 

46.38 

2.27 

46.43 

267 

9625 

43.11 

2.90 

43.21 

266 

10625 

40. 92 

7.86 

41.67 

259 

11625 

46.79 

2.86 

46.68 

266 


9650 

43.34 

2.16 

43.40 

267 

10650 

41.13 

8.49 

42.00 

258 

1 1650 

46.80 

2.47 

46.86 

267 

9675 

43.34 

2.89 

43.44 

266 

10675 

41.61 

8.41 

42.46 

258 

11675 

47.09 

1.98 

47.13 

267 

9700 

43.54 

3.10 

43.66 

266 

10700 

41.96 

7.69 

42.66 

259 

117C0 

47.32 

1.76 

47.35 

268 

9725 

43.66 

2.91 

43.76 

266 

10725 

42.31 

7.46 

42.96 

260 

11725 

46.90 

3.05 

47.00 

266 

9750 

43.88 

3.00 

43.98 

266 

10750 

42.79 

7.10 

43.38 

260 

11750 

4 7.09 

3.91 

47.26 

265 


9775 

43.95 

2.69 

44.03 

266 

10775 

43.04 

6.84 

43.58 

261 

11775 

47.54 

2.54 

47.61 

267 

9800 

43.74 

2.35 

43.81 

267 

10800 

43.16 

6.84 

43.70 

261 

11800 

47.67 

3.32 

47.78 

266 

9825 

43.67 

2.67 

43.76 

266 

10825 

43.24 

7.18 

43.03 

260 

11825 

48.14 

3.62 

48.27 

266 

9850 

43.72 

3.46 

A3. 85 

265 

10850 

43.10 

5.92 

43.51 

262 

11850 

48.45 

2.90 

48.53 

266 

9875 

44.09 

3.17 

A A . 2 1 

266 

10875 

42.79 

7.37 

43.42 

260 

11875 

48.75 

2.36 

48.81 

267 


9900 

44.09 

3.85 

A4.26 

265 

10900 

43.25 

6.97 

43.81 

261 

11900 

48.84 

2.02 

48.88 

267 

9925 

44.25 

4.55 

44.48 

264 

10925 

43.39 

4.92 

43.67 

263 

11925 

4 8.64 

3.51 

48. *7 

266 

9950 

44.34 

3.79 

44.50 

265 

10950 

44.04 

7.05 

44.60 

261 

11950 

48.68 

2.41 

48.74 

267 

9975 

44.18 

3.53 

A4.32 

265 

10975 

44.43 

6.66 

44.93 

261 

11975 

48.82 

1.61 

48.85 

268 

10000 

44.32 

4.58 

44.55 

264 

1 1000 

44.59 

5.28 

44.90 

263 

12 000 

48.80 

1.72 

48.83 

268 


10025 

44.30 

4.51 

44.52 

264 

11025 

44.89 

4.41 

45.10 

264 

12025 

48.92 

1.23 

48.94 

268 

10050 

43.04 

5.21 

44.15 

263 

11050 

45.44 

3.98 

45.62 

265 

12050 

49.20 

2.06 

49.25 

267 

10075 

43.36 

5.73 

43.74 

262 

11075 

45.55 

A. 43 

45.77 

264 

12075 

49. 53 

0.77 

49.54 

269 

10100 

43.39 

5.01 

43.68 

263 

11100 

46.07 

3.29 

46.19 

266 

12100 

49.46 

-0.59 

49.47 

270 

10125 

43.42 

5.31 

43.74 

263 

11125 

46.30 

3.16 

46.41 

266 

12125 

49.84 

0,73 

49.84 

269 


10150 

43.41 

5. CO 

A3. 70 

263 

11150 

45.90 

2.82 

45.99 

266 

12150 

49.90 

1.36 

49.92 

268 

10175 

43.21 

3.79 

A3. 38 

265 

11175 

45.56 

1.50 

45.59 

268 

12175 

49.50 

0.36 

49.50 

269 

10200 

42.01 

4.19 

43.01 

264 ■ 

11200 

45.27 

2.29 

45.32 

267 

12200 

49.97 

0.69 

49.98 

269 

10225 

42.91 

5.18 

43.22 

263 

1 1225 

45.15 

4.23 

45.34 

2 64 

12225 

49.98 

0.63 

49.98 

269 

10250 

42.76 

6. 06 

43.18 

262 

11250 

44.93 

2.45 

45.00 

267 

12250 

49.79 

1.11 

49.80 

269 
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TABLE 11-102 (con't) 

FPS-16 RADAR/JlMSPHERE WIND VEL0CITY PRZFILE 






TEST NUMBER 

2576 i 

04/29/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

12275 

50.01 

1.46 

50.03 

268 

13275 

54.55 

-4.49 

54.73 

275 




50. SC 

269 

I330O 

54-7? 

-3 -AS 


?7 3 

12325 

5K21 

0*55 

51 1 21 

269 

13325 

54.98 

-5.39 

55.24 

275 

12350 

51.64 

0.91 

51.65 

269 

13350 

54.90 

-6.10 

55.24 

276 

12375 

51.92 

1.87 

51.95 

268 

13375 

54.94 

-5.39 

55.20 

275 

12400 

52.06 

1.95 

52.10 

268 

13400 

55.48 

-5.61 

55.76 

276 

12425 

52.24 

0.60 

52.25 

269 

13425 

55.22 

-7.26 

55.69 

277 

12450 

51.94 

-0.77 

51.94 

271 

13450 

54.16 

-6.51 

54.55 

277 

12475 

52.55 

0.86 

52.56 

269 

13475 

52.71 

-3.62 

52.84 

274 

12500 

52.62 

1.47 

52.64 

268 

13500 

52.25 

-3.30 

52.35 

273 

12525 

52.57 

0.17 

52.57 

270 

1 3525 

51.07 

-1.37 

51.09 

271 

12550 

52.73 

0.54 

52.73 

269 

13550 

49.92 

-0.69 

49.92 

271 

12575 

52.42 

0.64 

52.43 

269 

1 3575 

48.86 

-2.69 

48.93 

273 

12600 

52.83 

-0.51 

52.83 

270 

1 3600 

48.64 

-1.48 

48.66 

272 

12625 

52.82 

0.72 

52.82 

269 

13625 

49.41 

U.09 

49.41 

270 

12650 

52.80 

1.82 

52.83 

268 

13650 

49.79 

0.62 

49.79 

269 

12675 

53.49 

-0.34 

53.50 

270 

13675 

49.88 

2.02 

49.92 

267 

12700 

53.65 

-0.97 

53.66 

271 

13700 

49.70 

1.71 

49.73 

2 68 

12725 

53.61 

-1.14 

53.62 

271 

13725 

49.78 

1.82 

49.82 

268 

12750 

53.35 

-1.49 

53.37 

271 

1 3750 

49.06 

1.99 

49.90 

268 

12775 

53.12 

-1.21 

53.14 

271 

13775 

49.49 

1.26 

49.50 

268 

12800 

53.38 

-1.98 

53.41 

272 

13800 

49.56 

1.38 

49.58 

268 

12825 

53.19 

-2.38 

53.24 

272 

13825 

49.34 

1.75 

49.37 

268 

12850 

52.39 

-1.59 

52.41 

272 

1 3850 

48.91 

2.98 

49.00 

2 66 

12875 

52.01 

-2.10 

52.05 

272 

13875 

49.03 

3.54 

49. 16 

266 

12900 

51.48 

-2.40 

51.54 

272 

13900 

48.87 

2.89 

48.96 

266 

12925 

51.61 

-2.27 

51.66 

272 

13925 

47.92 

2.41 

47.98 

267 

12950 

52.08 

-3.C6 

52.17 

273 

13950 

47.43 

2.95 

47.52 

266 

12975 

51.77 

-1.35 

51.79 

271 

13975 

46.61 

3.53 

46.75 

265 

13000 

52.14 

-1.22 

52.15 

271 

14C00 

46.48 

1.67 

46.51 

268 

13025 

52.52 

-3.29 

52.63 

273 

14C25 

46.40 

1.31 

46.42 

268 

13050 

52.53 

-2.38 

52.58 

272 

14C50 

45.51 

2.56 

45.58 

267 

13075 

52.62 

-1.12 

52.63 

271 

14075 

45.20 

1.90 

45.24 

267 

13100 

52.54 

-2.53 

52.61 

273 

14100 

45. 10 

0.78 

45.11 

269 

13125 

52.92 

-2.92 

53.00 

273 

14125 

45.12 

i • 6 5 

45. 15 

268 

13150 

53.33 

-3.C9 

53.42 

273 

14150 

44.99 

1.17 

45.00 

268 

13175 

53.50 

-2.68 

53.56 

273 

14175 

44.41 

0.96 

44.42 

269 

13200 

53.65 

-2.43 

53.71 

272 

14200 

44.79 

2.04 

4 <i . 84 

267 

13225 

54.04 

-4.11 

54.19 

274 

14225 

44.47 

2.40 

44.53 

267 

13250 

54.23 

-5.11 

54.47 

275 

14250 

43.51 

0.02 

43.51 

270 


ALT * ALTITUDE, WX - Z0NAL C0MP0NE NT , WZ =■ MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS * 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

14275 

A A . 04 

2.17 

44.09 

2 67 

1 A 300 

4 A . 36 

3.80 

44.53 

265 

1 A 325 

A A . 07 

2.52 

44.14 

267 

1 A 350 

A3.A9 

1.84 

43.53 

267 

1 A 3 75 

42.46 

0.41 

42.46 

269 

1 AAOO 

41.74 

0.79 

41.74 

269 

1 A A 2 5 

39.81 

-0.07 

39.81 

270 

1AA50 

38.70 

0.45 

38.79 

269 

1AA75 

37.87 

0.36 

37.87 

2 69 

1A500 

37.87 

-1.03 

37.92 

273 

1A525 

38.38 

-1.55 

38.41 

272 

IA550 

38.89 

-1.49 

38.92 

272 

1A575 

39.06 

-1.43 

39.10 

272 

1 A 600 

39.57 

-1.44 

39.60 

272 

1A625 

39.97 

-1.36 

39.99 

272 

1 A 650 

40.02 

-1.82 

40.06 

272 

1A675 

40. 15 

-1.69 

40.18 

272 

1 A 700 

40.24 

-2.25 

40.31 

273 

1A725 

40. 53 

-1.97 

40.58 

273 

1 A 7 5 0 

40.48 

-0.77 

AO. 49 

271 

1A775 

40.07 

-2.43 

AO. 15 

273 

1 A 800 

39.48 

-3.84 

39.67 

275 

1A825 

39.43 

-2.84 

39.53 

2 7A 

l A 850 

38.91 

-2.51 

38.99 

273 

1A875 

38.72 

-2.44 

38.79 

273 

1A900 

38.52 

-2.72 

38.62 

2 7 A 

l A 92 5 

37.91 

-3.42 

38.07 

275 

l A950 

37.66 

-1.81 

37.71 

273 

1 A 97 5 

36.89 

-0.37 

36.89 

270 

15000 

36.26 

-0.11 

36.26 

270 
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FP $-16 RADAR/J1MSPHERE WINO VEL0CITY PReFILE 
TEST NUMBER 2804 05/04/65, 13002, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


ALT 

MX 

W2 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

M2 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

375 

-5.70 

1.62 

5.92 

106 

1375 

-6.80 

2 .46 

7.23 

110 

2375 

-7.51 

1.04 

7.58 

98 

400 

-5.73 

1.65 

5.96 

106 

1400 

-6.86 

2.36 

7.26 

109 

24C0 

-7.59 

0.89 

7.64 

96 

425 

-5.48 

1.68 

5.73 

107 

1425 

-6.91 

2.31 

7.29 

1C8 

2425 

-7. 58 

0.80 

7.62 

96 

450 

-5.16 

1.73 

5.45 

108 

1450 

-6.83 

2.23 

7.18 

108 

2450 

-7.57 

0.92 

7.63 

97 

475 

-5.02 

1.77 

5.32 

109 

1475 

-6.82 

2.20 

7.17 

108 

2475 

-7.43 

0.86 

7.48 

96 

500 

-4.00 

1.81 

5.13 

110 

1500 

-6.82 

2.17 

7.15 

107 

25C0 

-7.31 

0.66 

7.34 

95 

525 

-4.67 

1.76 

4.99 

110 

1525 

-6.81 

2.14 

7.14 

107 

2525 

-7.12 

0.61 

7.14 

95 

550 

-4.60 

1.70 

4.90 

110 

1550 

-6.81 

2.11 

7.13 

107 

2550 

-6.92 

0.43 

6.94 

93 

575 

-4.51 

1.56 

4.77 

109 

1575 

-6.81 

2.08 

7.12 

107 

2575 

-7.07 

0.31 

7.00 

92 

600 

-4.46 

1.52 

4.71 

109 

1600 

-6.80 

2.05 

7.10 

107 

2600 

-7.13 

0.25 

7.14 

92 


625 

-4.53 

1.57 

4.80 

109 

1625 

-6.80 

2.02 

7.09 

106 

2625 

-6.91 

0.10 

6.91 

91 

650 

-4.63 

1.52 

4.87 

108 

1650 

-6.79 

i . 99 

7.08 

106 

2650 

-6.78 

0.07 

6.78 

90 

675 

-4.70 

1.46 

4.93 

107 

1675 

-6.79 

l .96 

7.07 

1C6 

2675 

-fc .94 

0.27 

6.94 

92 

700 

-4.73 

1.45 

4.95 

107 

1700 

-6.79 

1.93 

7.05 

1C6 

2700 

-7.10 

0.58 

7.13 

94 

725 

-4.64 

1.44 

4.86 

107 

1725 

-6.78 

1.90 

7.04 

1C5 

2725 

-7.08 

0.73 

7.12 

96 

750 

-4.64 

1.40 

4.85 

107 

1750 

-6.78 

1.87 

7.03 

105 

2750 

-6.89 

0.93 

6.95 

97 

775 

-4.69 

1.45 

4.91 

107 

1775 

-6.77 

1.84 

7.02 

105 

2775 

-6.55 

1.22 

6.66 

100 

800 

-4.77 

1.51 

5.00 

107 

1800 

-6.77 

1.81 

7.01 

1C5 

2 SCO 

-6.28 

1.44 

6.44 

103 

825 

-4.80 

1.59 

5.06 

108 

1825 

-6.77 

1.78 

7.00 

1C5 

2825 

-6.25 

1.47 

6.42 

103 

850 

-4.79 

1.62 

5.05 

109 

1850 

-6.76 

1.75 

6.99 

104 

2850 

-6.26 

1.16 

6.37 

100 

375 

-4.89 

1.76 

5.20 

no 

1875 

-6.76 

1.72 

6.97 

104 

2875 

-6.17 

0.86 

6.23 

98 

900 

-4.81 

2.12 

5.26 

114 

1900 

-6.75 

1.69 

6.96. 

1C4 

2900 

-6.23 

0.74 

6.27 

97 

925 

-4.66 

2.45 

5.27 

117 

1925 

-6.75 

1.66 

6.95 

104 

2925 

-6.28 

0.69 

6.32 

96 

950 

-4.84 

2.79 

5.58 

120 

1950 

-6.75 

1.63 

6.94 

103 

2950 

-6.27 

0.86 

6.33 

98 

975 

-5.06 

3.14 

5.95 

122 

1975 

-6.74 

1.60 

6.93 

1C3 

2975 

-6.34 

1.05 

6.43 

99 

1000 

-4.82 

3.20 

5.78 

123 

2000 

-6.74 

1.57 

6.92 

103 

3000 

-6.46 

1.29 

6.59 

101 

1025 

-4.58 

3.57 

5.81 

128 

2025 

-6.74 

1.54 

6.91 

103 

3025 

-6.53 

1.56 

6.71 

103 

1050 

-4.60 

4.22 

6.24 

132 

2050 

-6.73 

1.51 

6.90 

1C2 

3050 

-6.67 

1.70 

6.88 

104 

1075 

-4.49 

4.45 

6.32 

135 

2075 

-6.73 

1.48 

6.89 

102 

3075 

-6.92 

1.94 

7.19 

105 

1100 

-4.45 

4.41 

6.26 

134 

2100 

-6.72 

1.45 

6.88 

102 

3100 

-6.78 

1.95 

7.06 

106 

1125 

-4.71 

4.40 

6.44 

133 

2125 

-6.72 

1.42 

6.87 

1C2 

3125 

-6.34 

1.77 

6.58 

105 

1150 

-5.24 

4.21 

6.73 

129 

2150 

-6.72 

i . 39 

6.86 

102 

3150 

-6.13 

1.61 

6.34 

105 

1175 

-5.63 

3.70 

6.73 

123 

2175 

-6.88 

1.49 

7.04 

102 

3175 

-6.11 

1.75 

6.36 

106 

i ?nn 

— 5.67 

3.73 

6.52 

119 

2200 

-7.03 

1.77 

7.25 

^1C4 

3200 

-6.14 

2.08 

6.49 

108 

1225 

-5.76 

3.13 

6.55 

118 

2225 

-6.93 

1.97 

7.20 

106 


-«>.*♦ ! 

C.SJV 

o.ou 

j.uo 

1250 

-5.81 

3.29 

6.68 

119 

2250 

-6. 84 

1.92 

7.11 

106 

3250 

-7.04 

1.97 

7.31 

105 

1275 

-5.88 

3.24 

6.71 

119 

2275 

-6.02 

1.96 

7.10 

106 

3275 

-7.31 

1.72 

7.51 

103 

1300 

-6.09 

3.08 

6.82 

117 

2300 

-6.69 

2.07 

7.00 

107 

3300 

-7.29 

1.24 

7.39 

99 

1325 

-6.28 

2.95 

6.94 

115 

2325 

-6.72 

1.66 

6.92 

1C4 

3325 

-7.29 

1.01 

7.36 

98 

1350 

-6.60 

2.68 

7.13 

112 

2350 

-7.11 

1.16 

7.21 

99 

3350 

-7.11 

1.27 

7.23 

100 

ALT 

= ALTITUDE, wx 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

MZ = MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, 

WS * 

MINE SPEED, 

THETA * 

WIND DIRECT J 0N 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WINO 

VEL0CITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

2804 

05/04/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/ SEC 

DEG 

3375 

-6.93 

1.53 

7.10 

102 

4375 

-5.83 

-2.52 

6.35 

66 

5375 

-6.71 

-1.77 

6 . 94 

75 

3400 

-6 .81 

1.57 

6.99 

103 

4400 

-6.04 

-2.41 

6.50 

68 

54C0 

-6.52 

-2.02 

6.03 

73 

3425 

-6.73 

1.57 

6.91 

103 

4425 

-6.30 

-2.14 

6.65 

71 

5425 

-6.54 

-2.01 

6.05 

73 

3450 

-6.73 

1.49 

6.89 

102 

4450 

-6.31 

-1.91 

6.60 

73 

5450 

-6.56 

-1.76 

6.79 

75 

3475 

-6.76 

1.16 

6.86 

100 

4475 

-6.41 

-1.82 

6.67 

74 

5475 

-6.33 

-1.43 

6.49 

77 


3500 

-6.09 

0.79 

6.94 

96 

4500 

-6.65 

-1.67 

6.86 

76 

5500 

-5.97 

-1.05 

6.06 

80 

3525 

-7.04 

0.64 

7.07 

95 

4525 

-6.36 

-1.56 

6.55 

76 

5525 

-5.57 

-0.94 

5.65 

80 

3550 

-7.14 

0.47 

7.15 

94 

4550 

-5.75 

-1.50 

5.94 

75 

5550 

-5. 38 

-1.19 

5.51 

77 

3575 

-7.19 

0.26 

7. 19 

92 

4575 

-5.37 

-1.41 

5.55 

75 

5575 

-5.34 

-1.52 

5.55 

74 

3600 

-7.18 

0.29 

7.18 

92 

4600 

-5.18 

-1.36 

5.36 

75 

5600 

-5.21 

-1.79 

5.51 

71 


3625 

-7.00 

0.39 

7.01 

93 

4625 

-5.00 

— i .44 

5.20 

74 

5625 

-5.07 

-2.06 

5.48 

68 

3650 

-6.59 

0.31 

6.60 

93 

4650 

-4.80 

-1.77 

5.12 

70 

5650 

-4.06 

-2.17 

5.32 

66 

3675 

-6.52 

0.26 

6.52 

92 

4675 

-4.73 

-2.28 

5.25 

64 

5675 

-4.69 

-2.23 

5.19 

64 

3700 

-6.66 

0.36 

6.67 

93 

4700 

-4.79 

-2.65 

5.47 

61 

57CO 

-4.49 

-2.43 

5.10 

61 

3725 

-6.59 

0.56 

6.61 

95 

4725 

-5.27 

-2.69 

5.92 

63 

5725 

-4.07 

-2.59 

4.82 

57 


3750 

-6.55 

0.72 

6.59 

96 

4750 

-5.66 

-2.78 

6.30 

64 

5750 

-3.43 

-2.72 

4.38 

51 

3775 

-6.46 

1.04 

6.55 

99 

4775 

-5.55 

-3.02 

6.32 

61 

5775 

-2.88 

-2.85 

4.06 

45 

3800 

-6.27 

1.24 

6.39 

101 

4800 

-5.74 

-3.08 

6.52 

62 

5800 

-2.62 

-2.73 

3.78 

44 

3825 

-6.12 

1.12 

6.22 

100 

4825 

-6.07 

-3.16 

6.84 

£2 

5825 

-2.25 

-2.49 

3 . 36 

42 

3850 

-6.16 

0.92 

6.23 

98 

4850 

-6.00 

-3.20 

6.90 

62 

5850 

-1.67 

-2.51 

3.02 

33 


3875 

-6.19 

0.77 

£.24 

97 

4875 

-5.71 

-3.06 

6.48 

62 

5875 

-1.18 

-2.68 

2.93 

24 

3900 

-6.00 

0.68 

£.04 

96 

4900 

-5.83 

-3.00 

6.56 

63 

59C0 

-0.91 

-2.65 

2 . 80 

19 

3925 

-5.79 

0.43 

5.81 

94 

4925 

-5.96 

-2.91 

6.63 

64 

5925 

-0.57 

-2.57 

2 .64 

12 

3950 

-5.67 

0.C8 

5.67 

91 

4950 

-5.95 

-2.08 

6.61 

64 

5950 

-0. 16 

-2.67 

2.68 

3 

3975 

-5.37 

-0.C2 

5.37 

90 

4975 

-5.99 

-3 .07 

6.73 

63 

5975 

0.10 

-2.66 

2.66 

358 

4000 

-4.94 

-0.16 

4.94 

88 

5000 

-6.20 

-3.13 

6.94 

63 

6000 

0.22 

-2.69 

2.70 

355 

4025 

-4.78 

-0.66 

4.82 

82 

5025 

-6.39 

-2.9 7 

7.01 

66 

6025 

0.29 

-2.96 

2.97 

354 

4050 

-4.81 

-1.05 

4.92 

78 

5050 

-6.49 

-2.70 

7.03 

67 

6050 

0.40 

-3.44 

3.46 

353 

4075 

-4.75 

-1.23 

4.91 

75 

5075 

-6.57 

-2.76 

7.13 

£7 

6075 

0.45 

-4.17 

4.19 

354 

4100 

-4.70 

-1.46 

4.92 

73 

5100 

-6.74 

-2.74 

7.27 

66 

61C0 

0.39 

-5.03 

5.05 

355 

4125 

-4.78 

-1.71 

5.08 

70 

5125 

-6.94 

-2.60 

7.41 

£9 

£125 

0.47 

-6.01 

6.03 

355 

4150 

-4.73 

-1.83 

5.08 

69 

5150 

-7.03 

-2.55 

7.48 

7C 

6150 

0.61 

-6.82 

6.84 

355 

4175 

-4.52 

-1.92 

4.91 

67 

5175 

-7.19 

-2.55 

7.63 

70 

6175 

0.80 

-6.98 

7.02 

353 

4200 

-4.45 

-2.11 

4. 92 

64 

5200 

-7.42 

-2.47 

7.82 

71 

6200 

1.20 

-6.70 

6.81 

350 

4225 

-4.59 

-2.37 

5.17 

62 

5225 

-7.44 

-2.33 

7.80 

72 

6225 

1.60 

-6.39 

6.59 

346 

4250 

-4.72 

-2.60 

5.39 

61 

5250 

-7.21 

-2.20 

7.53 

73 

6250 

1.89 

-6.16 

6.44 

343 

4275 

-4.76 

-2.79 

5.52 

59 

5275 

-6.88 

-1.98 

7.16 

74 

6275 

2.04 

-6.04 

6.37 

341 

4300 

-5.01 

-2.90 

5.79 

60 

5300 

-6.75 

-1.77 

6.98 

75 

6300 

2.21 

-5.80 

6.21 

339 

4325 

-5.50 

-2.77 

6.15 

63 

5325 

-6.86 

-1.74 

7.07 

76 

6325 

2.55 

-5.39 

5.96 

334 

4350 

-5.76 

-2.59 

6.32 

66 

5350 

-6.38 

-1.71 

7.09 

76 

6350 

2.73 

-5.32 

5.98 

333 

ALT 

= ALT 

ITUOE, WX 

= ZONAL 

C0MP0N6 NT , 

WZ a HER 10 1 0NAL 

C0MP0NENT, 

WS * 

WINC SPEED, 

THETA a 

WIND DIRECT10N 





PAGE 428 TABLE 11-103 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WINO VELOCITY PR2FILE 






TEST NUMBER 

2604 

05/04/65, 

1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

NX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 


i -»n 


6.23 


7375 

3.11 

-4.55 

5.51 

325 

S375 

4 . 47 

— 7.74 

8.53 

328 

6400 

2.66 

-5.80 

6.38 

335 

7400 

3.09 

-4I58 

5*53 

326 

8400 

4.32 

-7^12 

8.33 

329 

6425 

2.54 

-5.89 

6.41 

336 

7425 

3.19 

-4.51 

5.53 

324 

8425 

4.43 

-7.27 

8.51 

328 

6450 

2.40 

-5.98 

6.45 

338 

7450 

3.29 

-4.42 

5.51 

323 

e450 

4.54 

-7.53 

8.79 

329 

6475 

2.31 

-5.58 

6.41 

339 

7475 

3.38 

-4.34 

5.50 

322 

8475 

4.45 

-7.34 

8.58 

329 

6500 

2.31 

-5.85 

6.29 

330 

7500 

3.43 

-4.25 

5.46 

321 

e 5co 

4.31 

-6.98 

8.20 

328 

6525 

2.47 

-5.62 

6.14 

336 

7525 

3.17 

-4.13 

5.21 

322 

8525 

4.18 

-6.82 

8.00 

328 

6550 

2.54 

-5.45 

6.01 

335 

7550 

2.82 

-4.21 

5.07 

326 

8550 

4.16 

-6.81 

7.98 

328 

6575 

2.54 

.-5.3 8 

5.95 

335 

7575 

2.76 

-4.03 

5.57 

330 

8575 

4.09 

-6.82 

7.95 

329 

6600 

2.53 

-5.31 

5.88 

334 

7600 

2.85 

-5.48 

6.18 

3 32 

8600 

4.07 

-6.63 

7.78 

328 

6625 

2.45 

-5.28 

5.83 

335 

7625 

2.99 

-5.94 

6.65 

333 

8625 

4.07 

-6.51 

7.68 

328 

6650 

2.44 

-5.26 

5.80 

335 

7650 

3.07 

-6.28 

6.99 

334 

8650 

4.10 

-6.45 

7.65 

327 

6675 

2.47 

-5.21 

5.76 

334 

7675 

3.12 

-6.22 

6.96 

333 

8675 

4.15 

-6.33 

7.57 

327 

6700 

2.42 

-5.12 

5.66 

335 

7700 

3.34 

-5.87 

6.76 

33C 

8700 

4.15 

-6.31 

7.55 

326 

6725 

2.37 

-5.C8 

5.61 

335 

7725 

3.43 

-5.49 

6.47 

328 

8725 

4.23 

-6.14 

7.45 

325 

6750 

2.51 

-5.C8 

5.66 

334 

7750 

3.46 

-5.30 

6.33 

327 

8750 

4.01 

-6.04 

7.25 

326 

6775 

2.48 

-5.C4 

5.61 

334 

7775 

3.45 

-5.18 

6.22 

326 

e775 

3.85 

-6.00 

7.13 

327 

6800 

2 .49 

-4.88 

5.48 

333 

7800 

3.31 

-5.19 

6.15 

3 27 

8800 

3.87 

-5.94 

7.09 

327 

6825 

2.71 

-4.64 

5.37 

330 

7825 

3.20 

-5.34 

6.23 

329 

8825 

3.66 

-6.38 

7.35 

330 

6850 

2.90 

-4.3 6 

5.24 

326 

7850 

3.09 

-5.45 

6.27 

330 

8850 

3.68 

-7.81 

8.64 

335 


6B75 

3.09 

-4.14 

5.17 

323 

7875 

3.26 

-5.30 

6.22 

328 

8075 

4.49 

-10.70 

11 .60 

337 

6900 

3 .09 

-4.07 

5.11 

323 

7900 

3.57 

-5.10 

6.23 

325 

8900 

4.55 

-11.79 

12.64 

339 

6925 

3.07 

-4.09 

5.11 

323 

7925 

3.81 

-5.07 

6.35 

323 

e925 

3.80 

-10.14 

10.83 

339 

6950 

3.00 

-4.16 

5.12 

324 

7950 

4.35 

-5.09 

6.70 

319 

8950 

3.85 

-9.83 

10.56 

338 

6975 

2.80 

-4.29 

5.12 

327 

7975 

4.83 

-5*. 16 

7.07 

317 

8975 

4.35 

-10.12 

11 .02 

337 

7000 

2.66 

-4.54 

5.26 

329 

8000 

5.02 

-5.26 

7.27 

316 

9000 

4.72 

-10.27 

11.30 

335 

7025 

2.59 

-4.82 

5.47 

332 

8C25 

5. 16 

-5.65 

7.65 

317 

S025 

4.72 

-10.25 

11.28 

335 

7050 

2.46 

-5.27 

5.81 

335 

8050 

5.28 

-5.97 

7.97 

218 

5050 

4.78 

-10.12 

11.20 

335 

7075 

2.39 

-5.55 

6.04 

336 

8075 

5.31 

-6.05 

8.04 

319 

9075 

5.13 

-10.00 

11.24 

333 

7100 

2.48 

-5.38 

5.93 

335 

8100 

5.42 

-6.03 

8. 11 

318 

9100 

5.57 

-9.90 

11 .36 

330 

7125 

2.62 

-5.10 

5.73 

333 

8125 

5.5B 

-6.02 

8.20 

317 

5125 

5.92 

-9.75 

11.41 

329 

7150 

2.71 

-4.82 

5.53 

330 

8150 

5.73 

-6.05 

8.33 

316 

9150 

6.12 

-9.57 

11.36 

327 

7175 

2.77 

-4.59 

5.36 

329 

8175 

5.85 

-6.18 

8.51 

316 

9175 

6.34 

-9.48 

11.41 

326 

7200 

2.85 

-4.41 

5.25 

327 

8200 

5.82 

-6.43 

8.67 

318 

5200 

6.99 

-9.68 

11.94 

324 

7225 

2.93 

-4.20 

5.12 

325 

8225 

5.05 

-6.70 

8.89 

319 

5225 

7.86 

-10.29 

12.95 

322 

7250 

3.07 

-4. CO 

5.04 

322 

8250 

5.83 

-7.05 

9.15 

3 20 

5250 

8.60 

-10.98 

13.95 

322 

7275 

3.22 

-3.81 

4.99 

320 

8275 

5.44 

-7.24 

9.06 

323 

9275 

9.14 

-11.58 

14.75 

322 

7300 

3.31 

-3.89 

5.11 

319 

8300 

4.84 

-7.32 

8.77 

226 

5300 

9.57 

-12.32 

15.60 

322 

7325 

3.26 

-4.15 

5.27 

322 

8325 

4.59 

-7.23 

8.57 

327 

5325 

10.27 

-13.23 

16.74 

322 

7350 

3.19 

-4.41 

5.44 

324 

8350 

4.55 

-7.22 

8.54 

320 

5350 

11.80 

-15.45 

19.44 

322 

ALT 

« ALTITUOE, WX 

» ZONAL 

C0MP0NE NT • 

WZ ■ MERIDieNAL 

COMPONENT , 

WS * 

WINC SPEEO, 

THETA * 

WIND DIRECTION 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2804 

ALT 

05/04/65. 

WX 

, 1 300 Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9375 

13.42 

-18.27 

22.67 

324 

10375 

15.77 

-20.82 

26.11 

323 

11375 

18.93 

-19.71 

27.33 

316 

9400 

12.36 

-17.12 

21.11 

324 

10400 

15.72 

-21.05 

26.27 

323 

114C0 

10.88 

-19.89 

27.43 

316 

9425 

11.23 

-15.54 

19.18 

324 

10425 

15.67 

-21.37 

26.49 

324 

11425 

18.92 

-20.01 

27.53 

316 

9450 

11.33 

-15.57 

19.26 

324 

10450 

15.70 

-21.54 

26.66 

3 24 

11450 

10.95 

-20.07 

27.60 

316 

9475 

11.54 

-15.70 

19.48 

32 3 

10475 

15.82 

-21.40 

26.61 

323 

11475 

18. 81 

-20.02 

27.47 

317 

9500 

11.80 

-15.97 

19.05 

323 

10500 

15.94 

-21.10 

26.45 

323 

11500 

18.67 

-20.00 

27.36 

317 

9525 

12.22 

-16.22 

2C.31 

323 

10525 

16.03 

-20.97 

26.40 

322 

11525 

18.65 

-20.11 

27.43 

317 

9550 

12.76 

-16.33 

20.72 

322 

10550 

16.00 

-21.07 

26.45 

323 

11550 

18.76 

-20.43 

27.73 

317 

9575 

12.91 

-16.38 

2C.86 

322 

10575 

15.09 

-21.28 

26.55 

323 

11575 

18.62 

-20.54 

27.73 

318 

9600 

12.79 

-16.36 

2C.77 

322 

10600 

15.97 

-21.36 

26.67 

323 

1 1600 

18.38 

-20.46 

27.51 

310 

9625 

12.68 

-16.40 

2C.73 

32? 

10625 

16.26 

-21.33 

26. B2 

322 

1 1625 

18.31 

-20.58 

27.54 

318 

9650 

12.50 

-16.31 

20.55 

32 2 

10650 

16.69 

-21.40 

27.14 

322 

1 1650 

18.16 

-20.48 

27.37 

318 

9675 

12.50 

-16.20 

20.46 

322 

10675 

16.90 

-2 i • 50 

27.35 

322 

1 1675 

18.19 

-20.52 

27.42 

318 

9700 

12.39 

-16.25 

20.44 

322 

10700 

16.69 

-21.13 

26.92 

321 

1 1700 

18.52 

-20.68 

27.76 

310 

9725 

12.07 

-16.28 

2C.35 

323 

10725 

16.55 

-20.75 

26.54 

321 

11725 

18.77 

-20.97 

28.14 

318 

9750 

11.88 

-16.66 

2C.46 

324 

10750 

16.61 

-20.81 

26.62 

321 

11750 

10.91 

-21.31 

28.49 

318 

9775 

12.04 

-16.90 

20.75 

324 

10775 

16.61 

-20.73 

26.57 

321 

11775 

18.75 

-21.36 

28.42 

319 

9800 

12.34 

-17.11 

21.10 

324 

10800 

16.73 

-20.64 

26.57 

321 

11800 

18.41 

-21.59 

28.38 

319 

9825 

12.61 

-17.43 

21.51 

324 

10825 

16.99 

-20. 57 

26.67 

3 20 

11825 

10.07 

-21.85 

28.35 

320 

9850 

12.79 

-17.93 

22.02 

324 

10850 

17.13 

-20.39 

26.63 

320 

11850 

17.02 

-22.01 

i8. 32 

321 

9875 

12.90 

-10.35 

22 . 43 

32 5 

10875 

17.11 

-20.21 

26.48 

320 

11875 

18.02 

-22.10 

28.52 

321 

9900 

13.12 

-10.49 

22.68 

324 

10900 

17.20 

-20.1 1 

26.47 

319 

11900 

18.76 

-22.21 

29.08 

320 

9925 

13.37 

-10.51 

22 . 04 

324 

10925 

17.52 

-20.10 

26.67 

319 

11925 

19.55 

-22.28 

29.65 

319 

9950 

13.70 

-18.55 

23.06 

323 

10950 

17.03 

-20.06 

26.04 

310 

11950 

20.08 

-22.30 

30.01 

318 

9975 

13.95 

-18.60 

23.25 

323 

10975 

10.01 

-19.92 

26.06 

310 

11975 

20.81 

-22.34 

30.53 

317 

10000 

14.24 

-18.69 

23.50 

323 

11C00 

18.02 

-19.69 

26.69 

317 

12000 

21.47 

-22.60 

31.17 

316 

10025 

15.66 

-18.78 

23.83 

322 

11025 

18.06 

-19.48 

26.56 

317 

12025 

21.80 

-22.93 

31.64 

316 

10050 

14.92 

-19. C3 

24.19 

322 

11050 

18.91 

-20.16 

27.65 

317 

12050 

21.90 

-23.04 

31.78 

316 

10075 

14.98 

-19.11 

2 4.28 

322 

11075 

19.06 

-20.34 

27.87 

317 

12075 

21.94 

-23.47 

32.13 

317 

10100 

15.01 

-18.82 

24.07 

321 

11100 

10.35 

-19.06 

27.04 

317 

12100 

22.03 

-24.06 

32.62 

317 

10125 

15.09 

-10.66 

24.00 

321 

11125 

18.31 

-19.70 

26.90 

317 

12125 

22.27 

-24.17 

32.86 

317 

10150 

15.11 

-18.65 

24.00 

321 

11150 

18.60 

-19.49 

26.94 

316 

12150 

22.19 

-24.01 

32.70 

317 

10175 

15.28 

-18.83 

24.25 

321 

11175 

18.82 

-19.43 

27.05 

316 

12175 

22.06 

-23.95 

32.56 

317 

10200 

15.69 

-19.30 

24.08 

321 

11200 

18.86 

-19.28 

26.97 

315 

12200 

22.33 

-24.13 

32.88 

317 

10225 

15.90 

-19.37 

25.11 

320 

11225 

18.98 

-19.30 

27.07 

315 

1 2225 

22.38 

-24.16 

32.93 

317 

10250 

15.90 

-19.23 

24.95 

32 C 

11250 

18.97 

-19.25 

27.02 

315 

12250 

22.18 

-23.99 

32.68 

317 

10275 

15.88 

-19.49 

25.14 

321 

11275 

19.01 

-19.24 

27.04 

315 

12275 

22.11 

-23.93 

32.58 

317 

10300 

15.89 

- 19.68 

25.29 

321 

11300 

19.11 

-19.20 

27.15 

215 

1 2 300 

22.29 

-23.93 

32.71 

317 

10325 

15.79 

-19.95 

25.44 

321 

11325 

19.09 

-19.32 

27.16 

315 

12325 

22.06 

-23.94 

33.03 

316 

10350 

15.78 

-20.47 

25.85 

322 

11350 

19.01 

-19.51 

27.24 

316 

12350 

23.38 

-23.61 

33.23 

315 
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TABLE 11-103 (con't) 

FPS-16 RADAR/ J1HSPHERE WIND VELOCITY PR0F ILE 






TEST NUMBER 

280* 

05/04/65, 

, 1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12375 

23.52 

-23. *6 

33.22 

315 

13375 

20.30 

-26.98 

33.77 

323 

1*375 

26.89 

-17.09 

31.86 

302 

12*00 

23.50 

-23.38 

33.15 

315 

13*00 

19.91 

-26.57 

33.20 

323 

1**00 

26.36 

-18.15 

32.01 

3 0* 

12*25 

23.55 

-23.39 

33.19 

315 

13*25 

19.68 

-26. *6 

32.98 

323 

1**25 

25.65 

-19.23 

32.06 

307 

12*50 

23.62 

-23.66 

33.** 

315 

13*50 

19.63 

-26.12 

32.67 

323 

1**50 

2*. 36 

-19.68 

31 .32 

309 

12*75 

23. *8 

-23.85 

33. *7 

315 

13*75 

19. *7 

-25.89 

32.39 

323 

1**75 

23.31 

-19.0* 

30.09 

309 

12500 

23.19 

-23.25 

32.83 

315 

13500 

19. *9 

-25.50 

32.09 

322 

1*500 

23. *1 

-17.83 

29. *3 

307 

12525 

23.07 

-22.35 

32.12 

31* 

1 3525 

19.53 

-25.08 

31.79 

322 

1*525 

23.58 

-17.37 

29.29 

306 

12 550 

22.7* 

-22.15 

31.7* 

31* 

13550 

19.67 

-2*. *5 

31.38 

321 

1*550 

23.66 

-16.91 

29.08 

305 

12575 

22.17 

-22. *9 

31.58 

315 

13575 

19.6* 

-23.76 

30.83 

320 

1*575 

23.99 

-15.81 

28.73 

303 

12600 

21.93 

-22.83 

31.66 

316 

13600 

19.0* 

-23.38 

30.16 

321 

1*600 

23. *0 

-15.5* 

2B.09 

303 


12625 

21.79 

-23.21 

31.83 

317 

13625 

18.81 

-23.1* 

29.83 

321 

1*625 

22.28 

-15.79 

27.30 

305 

12650 

21.76 

-23.92 

32.3* 

317 

13650 

18.7* 

-22.87 

29.57 

3 20 

1*650 

21.39 

-15.99 

26.70 

307 

12675 

21.77 

-2*. 59 

32. B* 

318 

13675 

18.53 

-22. *8 

29. 1* 

320 

1*675 

20.60 

-16.25 

26.2* 

308 

12700 

21.62 

-2*. 87 

32.95 

319 

13700 

18.50 

-21.71 

28.52 

319 

1*700 

19.8* 

-16. *0 

25.75 

3 09 

12725 

21.51 

-25.12 

33.07 

319 

13725 

18.90 

-21.27 

28. *5 

318 

1*725 

19.02 

-16.77 

25.36 

311 


12750 

21.52 

-25.53 

33.39 

320 

1 3750 

19.12 

-21.27 

28.60 

318 

1*750 

18.28 

-16.92 

2*. 91 

313 

12775 

21.61 

-26. C* 

33.8* 

320 

13775 

19.27 

-20.67 

28.25 

317 

1*775 

17.8* 

-16.60 

2*. 37 

313 

12800 

21.62 

-26.56 

3*. 2* 

321 

13800 

19.59 

-19.85 

27.88 

315 

1*800 

17.36 

-16. *5 

23.92 

313 

12825 

21.99 

-27.0* 

3*. 85 

321 

13825 

19.53 

-19.37 

27.50 

315 

1*825 

17.06 

-16.26 

23.57 

313 

12850 

22.27 

-27.68 

35.52 

321 

1 3850 

19.65 

-18.81 

27.20 

31* 

1*850 

16.71 

-16.31 

23.35 

31* 


12875 

22.35 

-28.18 

35.97 

321 

13875 

20, 13 

-18.3* 

27.23 

312 

1*875 

15.96 

-16.66 

23.07 

316 

12900 

22. *6 

-28. *1 

36.21 

321 

13900 

20.65 

-18.33 

27.62 

311 

1*900 

15. *9 

-16.6* 

22.73 

317 

12925 

22.0* 

-28.8* 

36.30 

322 

1 3925 

21.16 

-18.15 

27.88 

3 10 

1*925 

15.52 

-16.52 

22.66 

317 

12950 

21. *8 

-29.28 

36.32 

32* 

13950 

21.7* 

-17. *5 

27.88 

3C9 

1*950 

15.72 

-16.62 

22.88 

316 

12975 

21.2* 

-29.50 

36.35 

32* 

13975 

22.50 

-16.33 

27.80 

306 

1*975 

15.36 

-17.18 

23.0* 

318 

13000 

21.33 

-29.62 

36.50 

32* 

1*000 

23.05 

-16.11 

28.13 

305 

15000 

16.9* 

-17.58 

23.07 

319 

13025 

21.63 

-30.0* 

37.02 

32* 

1*025 

23. *8 

-16.66 

28.80 

305 

15025 

1* . 63 

-17.78 

23.02 

320 

13050 

22.01 

-30.56 

37.66 

32* 

1*050 

23.93 

-17.00 

29.36 

305 

15050 

1 * . 38 

-17.92 

22.98 

321 

13075 

22. *2 

-30.68 

38.00 

32* 

1*075 

2*. *3 

-16.87 

29.69 

30* 

15075 

1* . 3* 

-18.01 

23.02 

321 

13100 

22.63 

-30.78 

38.21 

323 

1*100 

2*. 70 

-16.35 

29.62 

3C3 

15100 

13.71 

-18.50 

23.03 

323 

13125 

22.66 

-31. C3 

38. *3 

32* 

1*125 

2*. 9* 

-16.25 

29.77 

3C3 

15125 

12.95 

-18.85 

22.87 

325 

13150 

22.6* 

-31.23 

38.58 

32* 

1*150 

25.61 

-16. *2 

30. *2 

302 

15150 

12.57 

-18.90 

22.70 

326 

13175 

22.73 

-31.1* 

38.55 

32* 

1*175 

26.03 

-16.63 

30.89 

302 

15175 

12. *0 

-18.72 

22. *6 

326 

13200 

22.3* 

-30.73 

38.00 

32* 

1*200 

26. *2 

-17.07 

31. *5 

303 

15200 

12.25 

-18.22 

21.95 

326 

1 

>1 

-in . ?? 

17 . 1A 

574 

- A --" 

2i.i a 


21.«7 

2C2 


ll.ZZ 

17.77 


327 

13250 

21.85 

-29.98 

37.10 

32* 

1*250 

26.27 

-17.85 

31.76 

30* 

15250 

11.15 

-17.39 

20.65 

327 

13275 

21.35 

-29.89 

36.73 

32* 

1*275 

25.92 

-17.63 

31.3* 

30* 

15275 

11.10 

-17. *3 

20.67 

327 

13300 

21.20 

-29.56 

36.38 

32* 

1*300 

26.0* 

-17.03 

31.11 

303 

15300 

10.65 

-17.35 

20.36 

328 

13325 

21.09 

-29. C8 

35.92 

32* 

1*325 

26.35 

-16.68 

31.18 

302 

15325 

10.35 

-16.61 

19.57 

328 

13350 

20.70 

-28.15 

3*. 9* 

323 

1*350 

26.85 

-16.7* 

31.6* 

302 

15350 

10.05 

-16.15 

19.02 

328 

ALT 

- ALT1TU0E, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ - MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS * 

WINC SPEED. 

THETA * 

WIND DIRECT I 0N 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VEL0C IT Y 

PROFILE 










TEST NUMBER 

280* 

05/04/65, 

, 1300 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIOA 





ALT 

WX 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15375 

9.66 

-16.19 

18.85 

329 

16375 

17.69 

-15.68 

23.6* 

311 






15*00 

9.50 

-15.56 

18.23 

328 

16*00 

17.26 

-15.89 

23. *6 

312 






15*25 

9. *7 

- 1* • 8 1 

17.59 

327 

16*25 

16.29 

-16.59 

23.25 

315 






15*50 

9.88 

- 1* . 85 

17.8* 

326 

16*50 

15.77 

-16.72 

22.98 

316 






15*75 

10. *8 

-1*.91 

18.22 

325 

16*75 

15.27 

-16. *6 

22. *6 

317 







15500 

10.80 

-14.7* 

16.27 

32* 

16500 

14.35 

-16.87 

22.15 

319 

15525 

11.15 

-14.5* 

18.32 

322 

16525 

13.50 

-17.03 

21.73 

321 

15550 

11.8* 

-14.55 

18.75 

321 

16550 

12.5* 

-16.8* 

21.00 

323 

15575 

12.69 

- 1* . *6 

19.2* 

319 

16575 

12.03 

-16.69 

20.57 

32* 

15600 

13.20 

-14.C2 

19.26 

317 

16600 

11.2* 

-16.61 

20.06 

326 

15625 

13.88 

-13.19 

19.15 

313 

16625 

10.30 

-16.57 

19.51 

328 

15650 

1* . 5 1 

-12.63 

19.2* 

311 

16650 

9.58 

-16.15 

18.78 

329 

15675 

15.17 

-12. Cl 

19.35 

300 

16675 

9.19 

-15.55 

18.06 

329 

15700 

15.60 

-11.36 

19.30 

306 

16700 

8.70 

-15.30 

17.60 

3 30 

15725 

16.33 

-11.16 

19.78 

30* 

16725 

8.5* 

-14.76 

17.06 

330 

15750 

17.20 

-11.12 

20.48 

303 

16750 

8.30 

-14.17 

16.43 

329 

15775 

17.61 

-10.93 

2C.73 

302 

16775 

7.91 

-13.79 

15.90 

330 

15800 

IB. 05 

-10.72 

2C.99 

300 

16800 

8.03 

-12.77 

15.08 

328 

15825 

18.62 

-10.50 

21.38 

299 

16825 

7.72 

-12.12 

14.37 

327 

15850 

19. *8 

-10.21 

22.00 

297 

16850 

7.41 

-12.26 

14.33 

329 

15875 

20.44 

-9.90 

22.71 

296 

16875 

7.61 

-11.91 

14.1* 

327 

15900 

21.35 

-9.58 

23.40 

29* 

16900 

7.31 

-11.22 

13.39 

327 

15925 

21.7* 

-9.49 

23.72 

293 

16925 

7.08 

-10.80 

12.91 

327 

15950 

22.37 

-9.50 

24.30 

293 

16950 

7.40 

-10.17 

12.57 

32* 

15975 

22.95 

-9.75 

24.9* 

293 

16975 

7.33 

-9.85 

12.28 

323 

16000 

23.5* 

-9.78 

25.49 

292 

17000 

7.32 

-9.53 

12.01 

322 

16025 

23.98 

-9.95 

25.96 

2 92 

17025 

7.70 

-8.35 

11.35 

317 

16050 

24.20 

-10.02 

26.19 

292 

17050 

8.31 

-7.53 

11.21 

312 

16075 

24.57 

-9.71 

26.42 

291 

17075 

8.61 

-6.89 

11.03 

308 

16100 

24.86 

-10.35 

26.93 

292 

17100 

9.11 

-6.23 

11.0* 

30* 

16125 

24.58 

-11.22 

27.02 

29* 

17125 

9.95 

-5.59 

11.41 

299 

16150 

24.19 

-11.51 

26.78 

295 

17150 

10.71 

-5.13 

11.87 

295 

16175 

24.20 

-11. B5 

26.95 

296 






16200 

23.80 

-12.20 

26.75 

297 






16225 

22.79 

-12.9* 

26.21 

299 







16250 

22.11 

-13.29 

2 5.80 

301 

16275 

21.0* 

-13.76 

25.1* 

303 

16300 

19.62 

-14.86 

24.61 

307 

16325 

19.18 

-15.25 

24.50 

308 

16350 

16.61 

-15.42 

24.16 

309 
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TABLE 11-104 


FPS-16 RAOAR/JIMSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 2805 05/05/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


ALT 

W X 

M Z 

WS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

2 SC 

4.22 

-0.17 

4.22 

88 

1 ?4f> 

-2.98 

3.92 

4.9? 

143 

2250 

-6.25 

-1.87 

6.53 

73 

275 

-4.45 

-ol 12 

4.45 

88 

1275 

-2.96 

4.34 

5.25 

146 

2275 

-6.26 

-2.00 

6.5 T 

U 

300 

-4.63 

0.C2 

4.63 

90 

1300 

-3.03 

4.79 

5.67 

147 

23C0 

-6.26 

-2.14 

6.62 

71 

325 

-4.68 

0.21 

4.69 

92 

1325 

-2.94 

5.12 

5.90 

150 

2325 

-6.26 

-2.28 

6.67 

70 

350 

-4.83 

0.35 

4.84 

94 

1350 

-2.93 

5.42 

6.16 

151 

2350 

-6.27 

-2.41 

6.72 

69 

375 

-4.95 

0.35 

4.96 

94 

1375 

-3.03 

5.44 

6.22 

151 

2375 

-6.27 

-2.36 

6.70 

69 

400 

-5.06 

0.42 

5.07 

95 

1400 

-3.10 

5.01 

5.89 

148 

2400 

-6.34 

-2.16 

6.70 

71 

425 

-5.16 

0.48 

5.18 

95 

1425 

-3.01 

4.62 

5.51 

147 

2425 

-6.54 

-1.91 

6.81 

73 

450 

-5.18 

0.47 

5.20 

95 

1450 

-3.04 

4.22 

5.20 

144 

2450 

-6.80 

-1.68 

7.01 

76 

475 

-5.05 

0.42 

5.07 

95 

1475 

-3.35 

3.65 

4.95 

137 

2475 

-7.09 

-1.42 

7.23 

78 

500 

-5.13 

0.48 

5.15 

95 

1500 

-3.81 

2.90 

4.79 

127 

2 5C0 

-7.33 

-1.21 

7.43 

80 

525 

-5.44 

0.55 

5.46 

96 

1525 

-4.28 

2.21 

4.81 

117 

2525 

-7.40 

-0.95 

7.46 

83 

550 

-4.54 

-o.co 

4.54 

90 

1550 

-4.86 

1.71 

5. 16 

109 

2550 

-7.30 

-0.67 

7.33 

85 

575 

-3.91 

-0.37 

3.92 

84 

1575 

-5.47 

1.56 

5.69 

1C6 

2575 

-7.10 

-0.74 

7.14 

84 

600 

-4.87 

0.18 

4.87 

92 

1600 

-5.74 

1.42 

5.92 

104 

2600 

-6.96 

-0.97 

7.03 

82 

625 

-5.13 

0.52 

5.15 

96 

1625 

-5.88 

1.38 

6.04 

103 

2625 

-7.00 

-0.75 

7.04 

84 

650 

-5.02 

0.69 

5.07 

98 

1650 

-5.98 

1.44 

6.15 

103 

2650 

-7.26 

-0.23 

7.27 

86 

675 

-4 .96 

0.84 

5.03 

99 

1675 

-6.11 

1.25 

6.24 

101 

2675 

-7.32 

o.oa 

7.32 

90 

700 

-4.85 

0.08 

4.93 

100 

1700 

-6. 19 

1 . 14 

6.29 

100 

2 700 

-7.46 

0.44 

7.48 

93 

725 

-4.71 

0.76 

4.77 

99 

1725 

-6.19 

1.00 

6.27 

99 

2725 

-7.88 

0.66 

7.91 

95 

750 

-4.64 

0.71 

4.69 

99 

1750 

-6.20 

0.87 

6.26 

98 

2750 

-7.74 

0.91 

7.80 

97 

775 

-4 .68 

0.74 

4.74 

99 

1775 

-6.20 

0.73 

6.24 

97 

2775 

-7.20 

1.16 

7.29 

99 

800 

-4.73 

0.70 

4.79 

98 

1800 

-6.20 

0.59 

6.23 

95 

2000 

-6.54 

1.06 

6.63 

99 

825 

-4.83 

0.74 

4.89 

99 

1825 

-6.20 

0.46 

6.22 

94 

2825 

-5,90 

0.93 

5.98 

99 

850 

-4.88 

0.77 

4.94 

99 

1850 

-6.21 

0.32 

6.22 

93 

2850 

-5.40 

0.87 

5.47 

99 

875 

-4.72 

0.85 

4.80 

100 

1875 

-6.21 

0.18 

6.21 

91 

2875 

-4.81 

0.70 

4.86 

98 

900 

-4.48 

0.97 

4.59 

102 

1900 

-6.21 

0.05 

6.21 

90 

29C0 

-4.61 

0.27 

4.62 

93 

925 

-4.14 

0.99 

4.26 

103 

1925 

-6.22 

-0.09 

6.22 

89 

2925 

-4.73 

-0.26 

4.74 

07 

950 

-3.74 

l.CO 

3.87 

105 

1950 

-6.22 

-0.23 

6.22 

88 

2950 

-4.88 

-0.26 

4.89 

87 

975 

-3.40 

1.05 

3.56 

107 

1975 

-6.22 

-0.36 

6.23 

06 

2975 

-5.41 

-0.15 

5.41 

88 

1000 

-3.16 

1.19 

3.38 

110 

2000 

-6.23 

-0.50 

6.25 

85 

3000 

-5.89 

-0.22 

5.90 

88 

1025 

-2.95 

1.35 

3.25 

114 

2025 

-6.23 

-0.64 

6.26 

84 

3025 

-6.10 

-0.32 

6.11 

87 

1050 

-2.77 

1.51 

3.15 

118 

2050 

-6.23 

-0.77 

6.20 

83 

3050 

-6.16 

-0.36 

6.17 

86 

1075 

-2.63 

1.87 

3.23 

125 

2075 

•*-6.23 

-0.91 

6.30 

81 

3075 

-6.13 

-0.11 

6.13 

89 

1100 

-2.46 

2.41 

3.44 

134 

2100 

-6.24 

-1.05 

6.32 

80 

3100 

-6.13 

0.32 

6.14 

93 

1125 

-2.33 

2.84 

3.67 

140 

2125 

-6.24 

-1.18 

6.35 

79 

3125 

-6.19 

0.59 

6.22 

95 

1150 

-2.57 

3.C8 

4.01 

140 

2150 

-6.24 

-1.32 

6.38 

78 

3150 

-6.31 

0.87 

6.37 

98 

1175 

-2.90 

3.13 

4.26 

137 

2175 

-6.25 

-1.46 

6.41 

77 

3175 

-6.16 

0.95 

6.24 

99 

1200 

-2.98 

3.20 

4.37 

137 

2200 

-6.25 

-1.59 

6.45 

75 

2200 

-5.80 

0.85 

5.86 

98 

1225 

-3.05 

3.52 

4.65 

139 

2225 

-6.25 

-1.73 

6.49 

74 

2225 

-5.49 

0.80 

5.55 

90 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

. WS = 

WtNC SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTION 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2805 05/05/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ . 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CFG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3250 

-5 .40 

0.63 

5.44 

96 

4250 

-1.40 

-5.29 

5.47 

15 

5250 

-2.21 

-3.44 

4.09 

33 

3275 

-5.47 

0.26 

5.47 

93 

4275 

-1.25 

-4.85 

5.00 

14 

5275 

-2.12 

-3.19 

3 .83 

33 

3300 

-5.43 

-0.18 

5.43 

88 

4300 

-1.25 

-4.44 

4.61 

16 

5300 

-2.12 

-3.08 

3.74 

34 

3325 

-5.22 

-0.54 

5.25 

84 

4325 

-1.51 

-3.99 

4.26 

21 

5325 

-2.08 

-3.06 

3.70 

34 

3350 

—4 .94 

-0.9 3 

5.03 

79 

4350 

-1.97 

-3.62 

4. 12 

28 

5350 

-1.74 

-3.19 

3.64 

28 

3375 

-4.77 

-1.25 

4. 93 

75 

4375 

-2.17 

-3.36 

4.00 

33 

5375 

-1.39 

-3.37 

3.65 

22 

3400 

-4.64 

-1.46 

4.87 

72 

4400 

-2.06 

-3.38 

3.96 

31 

5400 

-1.13 

-3.58 

3.76 

17 

3425 

-4.39 

-1.54 

4.65 

70 

4425 

-1.94 

-3.64 

4.13 

28 

5425 

-0.99 

-3.99 

4.11 

14 

3450 

-4.09 

-1.52 

4.36 

69 

4450 

-1.88 

-3.97 

4.40 

25 

5450 

-0.92 

-4.26 

4.35 

12 

3475 

-3.89 

-1.48 

4.16 

69 

4475 

-1.86 

-4.09 

4.49 

24 

5475 

-0.82 

-4.40 

4.48 

10 

3500 

-3.79 

-1.49 

4.07 

68 

4500 

-2.08 

-3.90 

4.42 

28 

5 5C0 

-o.ei 

-4.61 

4.69 

10 

3525 

-3.61 

-1.49 

3.91 

67 

4525 

-2.54 

-3.78 

4.55 

1 4 

5525 

-0.87 

-4.54 

4.62 

11 

3550 

-3.36 

*- 1 • 4 0 

3.64 

67 

4550 

-2.09 

-3.85 

4.81 

37 

5550 

-0.93 

-4.30 

4.40 

12 

3575 

-3.13 

-1.38 

3.42 

66 

4575 

-2.98 

-3.95 

4.95 

37 

5575 

-0.98 

-4.13 

4.25 

13 

3600 

-2.95 

-1.55 

3.33 

62 

4600 

-2.91 

-3.91 

4.88 

36 

56C0 

-0.99 

-4.02 

4.14 

14 


3625 

-2.69 

-1.68 

3.17 

58 

4625 

-2.84 

-3.86 

4.80 

36 

5625 

-1.07 

-4.01 

4.15 

15 

3650 

-2.43 

-1.70 

2.97 

55 

4650 

-2.82 

-3.94 

4.04 

35 

5650 

-1.02 

-4.02 

4.15 

14 

3675 

-2.15 

-1.52 

2.63 

54 

4675 

-2.85 

-4.12 

5.01 

34 

5675 

-0.72 

-3.98 

4.05 

10 

3700 

-1.82 

-1.51 

2.36 

50 

4700 

-2.98 

-4.33 

5.25 

34 

5700 

-0.47 

-3.94 

3.97 

7 

3725 

-1.73 

-2. Cl 

2.66 

41 

4725 

-3.12 

-4.41 

5.40 

35 

5725 

-0.39 

-3.91 

3.93 

6 


3750 

-1.89 

-2.59 

3.20 

36 

4750 

-3.23 

-4.49 

5.53 

36 

5750 

-0.41 

-3.87 

3.89 

6 

3775 

-2.17 

-3.06 

3.75 

35 

4775 

-3.26 

-4.61 

5.65 

35 

5775 

-0.31 

-3.68 

3.70 

5 

3800 

-2.25 

-3.42 

4.10 

33 

4800 

-3.24 

-4.69 

5.70 

34 

58C0 

-0.02 

-3.64 

3.64 

0 

3825 

-2.07 

-3.73 

4.26 

29 

4025 

-3.26 

-4.71 

5.73 

34 

5825 

0.40 

-3.89 

3.91 

354 

3050 

-2.10 

-3.97 

4.50 

28 

4850 

-3.23 

-4.05 

5.83 

33 

5850 

0.79 

-4.11 

4.18 

349 

3875 

-2.19 

-4.10 

4.65 

28 

4875 

-3.08 

-5.02 

5.89 

31 

5875 

1.20 

-4.34 

4.51 

344 

3900 

-2.24 

-4.28 

4.83 

27 

4900 

-2.76 

-5.14 

6.83 

28 

5900 

1.48 

-4.57 

4.80 

342 

3925 

-2.41 

-4.46 

5.07 

28 

492 5 

-2.44 

-5.40 

5.93 

24 

5925 

1.53 

-4.57 

4.82 

341 

3950 

-2.67 

-4.72 

5.43 

29 

4950 

-2.28 

-5.64 

6.08 

22 

5950 

1.40 

-4.53 

4. 74 

343 

3975 

-2.86 

-4.94 

5.71 

30 

4975 

-2.37 

-5.77 

6.24 

22 

5975 

1.23 

-4.56 

4.72 

345 

4000 

-2.96 

-5.C6 

5.86 

30 

5000 

-2.72 

-5.80 

6.40 

25 

60C0 

1.19 

-4.58 

4.73 

345 

4025 

-2.79 

-5.28 

5.97 

28 

5025 

-2.91 

-5.73 

6.43 

27 

6025 

1.25 

-4.68 

4.84 

345 

4050 

-2.34 

-5.41 

5.89 

23 

5050 

-2.89 

-5.48 

6.20 

28 

6050 

1.24 

-4.73 

4.09 

345 

4075 

-1.89 

-5.58 

5.89 

18 

5075 

-3.00 

-5.21 

6.01 

30 

6075 

1.23 

-4.77 

4.93 

345 

4100 

-1.69 

-5.71 

5.96 

16 

5100 

-3.09 

-4.99 

5.80 

32 

6100 

1.27 

-4.92 

5.08 

345 

4125 

-1.55 

-5.83 

6.03 

15 

5125 

-3.14 

-4.84 

5.77 

33 

6125 

1.26 

-5.06 

5.21 

346 

4150 

-1.38 

-5.99 

6.15 

1 3 

5150 

-3.24 

-4.71 

5.71 

34 

6150 

1.19 

-5.06 

5.20 

347 

4175 

-1.28 

-6.06 

6.19 

12 

5175 

-2.99 

-4.34 

5.27 

34 

6175 

1.01 

-4.99 

5.09 

348 

4200 

-1.11 

-6. Cl 

6.11 

10 

5200 

-2.61 

-3.88 

4.68 

34 

6200 

0.90 

-4.07 

4.95 

349 

4225 

-1.28 

-5.76 

5.90 

12 

5225 

-2.37 

-3.64 

4.35 

33 

6225 

1.07 

-4.63 

4.75 

347 

ALT 

* AL T 1 

TUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MERIDIONAL 

C0MP0NENT, 

WS * Ml 

INC SPEED, 

THETA a 

WIND DIRECTION 





TABLE 11-104 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WlNO VEL0CITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2805 

ALT 

05/05/65 

WX 

, 1300Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 
Al T 

WX 

WZ 

M/SEC 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

6250 

1.32 

-4.53 

4.72 

344 

7250 

3.90 

-10.50 

11.20 

339 

e250 

6.53 

“17.18 

6275 

1.29 

-4.42 

4.60 

344 

7275 

3.85 

-10.46 

11.15 

340 

8275 

6.85 

-17.22 

6300 

1.25 

-4.22 

4.40 

343 

7300 

3.72 

-10.31 

10.96 

340 

83CO 

7.07 

-17.27 

6325 

1.32 

-4.10 

4.31 

342 

7325 

3.53 

-10.32 

10.90 

341 

e325 

7.23 

-17.27 

6350 

1.25 

-4.12 

4.31 

34 3 

7350 

3.27 

-10.40 

10.90 

342 

8350 

7.43 

-17.37 

6375 

1.2 2 

-4.03 

4.21 

343 

7375 

3.09 

-10.32 

10.77 

343 

8375 

7.48 

-17.63 

6400 

1.31 

-3.79 

4.01 

341 

7400 

2.02 

-10.35 

10.72 

345 

8400 

7.61 

-17.95 

6425 

1.33 

-3.88 

4.10 

341 

7425 

2.70 

-10.63 

10.97 

346 

8425 

7.65 

-10.34 

6450 

1.29 

-4.22 

4.41 

343 

7450 

2.84 

-10.88 

11.25 

345 

8450 

7.65 

-18.94 

6475 

1.50 

-4.61 

4.85 

342 

7475 

2.87 

-11.08 

11.44 

345 

8475 

7.73 

-19.26 

6500 

1.98 

-4.90 

5.29 

338 

7500 

2.95 

-11.31 

11.69 

345 

8500 

7.66 

-19.21 

6525 

2.42 

-4.9 8 

5.53 

334 

7525 

3.14 

-11.61 

12.02 

345 

6525 

7.62 

-19.26 

6550 

2.67 

-4.96 

5.63 

331 

7550 

3.40 

-11.70 

12.19 

344 

8550 

7.90 

- 19.63 

657 5 

2.84 

-5.18 

5.91 

331 

7575 

3.62 

-11.87 

12.41 

343 

8575 

8.19 

-20.09 

6600 

3.00 

-5.61 

6.36 

332 

7600 

3.89 

-12 .03 

12.64 

342 

8600 

8.27 

-20.38 

6625 

2.96 

-6. CO 

6.69 

333 

7625 

4.24 

-12.14 

12.86 

341 

8625 

8.48 

-20.44 

6650 

2.81 

-5.89 

6.53 

334 

7650 

4.79 

-12.39 

13.29 

339 

8650 

8.70 

-20.49 

6675 

2.55 

-5.45 

6.02 

335 

7675 

5.12 

-12.45 

13.46 

337 

e675 

8.91 

-20.54 

6700 

2.46 

-5.C6 

5.63 

334 

7700 

4.87 

-12.57 

13.48 

339 

8700 

9.12 

-20.60 

6725 

2.51 

-5.02 

5.62 

333 

7725 

4.89 

-12.59 

13.51 

3 39 

8725 

9.34 

-20.65 

6750 

2.39 

-5.42 

5.92 

336 

7750 

5.49 

-12.57 

13.71 

336 

e750 

9.55 

-20.71 

6775 

2.33 

-6.18 

6.61 

339 

7775 

6.00 

-12.84 

14.17 

335 

8775 

9.76 

-20.76 

6800 

2.59 

-7.10 

7.56 

340 

7800 

6.05 

-13.15 

14.47 

335 

8800 

9.98 

-20.82 

6825 

3.02 

-7.82 

8.38 

339 

7825 

5.93 

-13.33 

14.59 

336 

8825 

10.19 

-20.87 

6850 

3.41 

-8.48 

9.14 

338 

7850 

5.79 

-13.45 

14.64 

337 

8850 

10.41 

-20.92 

6875 

3.86 

-9.04 

9.83 

337 

7875 

5.58 

-13.65 

14.75 

336 

8875 

10.62 

-20.98 

6900 

4.22 

-9.4 2 

1C. 33 

336 

7900 

5.56 

-13. '99 

15.05 

338 

e9oo 

10.83 

-21.03 

6925 

4.27 

-9.72 

IC.61 

336 

7925 

5.78 

-14.43 

15.54 

330 

e925 

11.05 

-21 . 09 

6950 

4.09 

-9.82 

10.64 

337 

7950 

6.20 

-14.66 

15.92 

3 37 

8950 

11.26 

-21.14 

6975 

3.90 

-9.74 

10.49 

338 

7975 

6.60 

-14.85 

16.25 

336 

e975 

11.47 

-21.19 

7000 

3.08 

-9.77 

10.51 

338 

8000 

6.62 

-15.39 

16.75 

337 

9000 

11.69 

-21.25 

7025 

3.74 

-9.74 

10.44 

339 

8025 

6.27 

-15.79 

16.99 

338 

9025 

11.90 

-21.30 

7050 

3.57 

-9.74 

10.38 

340 

8050 

6.08 

-16.13 

17.24 

339 

9050 

12.11 

-21.36 


3.0 / 

-?.oo 

1U. 33 

as't 

ai> * 3 

o.uv 

-lO .*»3 

11.51 

335 

5Uf3 

1 1 . ao 


7100 

4.06 

-9.73 

10.54 

337 

8100 

6.17 

-16.54 

17.65 

339 

9100 

11.43 

-22*03 

7125 

4.38 

-10. C7 

1C. 98 

336 

8125 

6.16 

-16.73 

17.83 

340 

9125 

11.56 

-21.97 

7150 

4.22 

-10.20 

11.04 

337 

8150 

6.07 

-16.81 

17.87 

340 

9150 

11.97 

-21.92 

7175 

■4.01 

-10.30 

11.05 

339 

8175 

6.19 

-16.91 

18.00 

34C 

9175 

12.51 

-22.14 

7200 

3.98 

-10.45 

11.19 

339 

8200 

6.35 

-17.04 

18.19 

339 

9200 

12.86 

-22.41 

7225 

3.96 

-10.51 

11.23 

339 

8225 

6.41 

-17.12 

18.27 

339 

9225 

13.40 

-22.53 


ALT * ALTITUDE, WX * Z0NAL C0MP0NENT , WZ * HER I DI 0NAL C0MP0NE NT , W$ * WINC SPEEO, THETA « WIND DIRECT! 0N 


WS 

H/SEC 

ia.38 

18.54 

18.66 

18.72 

18.89 


19.16 

19.49 

19.87 

20.42 

20.75 


20.68 

20.71 

21.16 

21.69 

21.99 


22.13 

22.26 

22.39 

22.53 

22.67 


22.80 

22.94 

23.08 

23.23 

23.37 


23.51 

23.66 

23.80 

23.95 

24.10 


24.25 

24.40 

24.55 

£+ . fV 

24.81 


24.83 
24.97 
25.43 

25.84 
26.22 


FPS-16 RAOAR/JIMSPHERE WINO VEL0CITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2005 

ALT 

05/05/65 

WX 

, 1300Z, 

wz 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0R1OA 

ALT 

WX 

wz 

w s 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

9250 

13.97 

-22.82 

26.76 

32 9 

10250 

14.42 

-26.69 

30.34 

331 

11250 

20.95 

-28.33 

35.2 3 

9275 

13.80 

-23.13 

26.93 

32 9 

10275 

14.61 

-26.75 

30.48 

331 

11275 

21.20 

-28.25 

35.31 

9300 

14.05 

-23.13 

27.07 

329 

10300 

14. 79 

-26.86 

30.66 

331 

11300 

21.49 

-28.14 

35.41 

9325 

14.55 

-22.96 

27.18 

32 7 

10325 

14.58 

-26.77 

30.48 

331 

11325 

21.59 

-28.05 

35.39 

9350 

1A.82 

-22.92 

27.30 

327 

10350 

14.64 

-26.71 

30.46 

331 

11350 

21.67 

-27.93 

35.35 

9375 

15.33 

-22.75 

27.44 

326 

10375 

15.04 

-26.45 

30.43 

330 

11375 

21.63 

-27.92 

35.31 

9400 

15.80 

-22.23 

27.27 

324 

10400 

15.53 

-26.20 

30.46 

329 

11400 

21.40 

-28.04 

35 . 27 

9425 

16.21 

-21. A8 

26.91 

323 

10425 

15.80 

-26.51 

30.86 

329 

1 1425 

21.60 

-27.99 

35.40 

9450 

16.45 

-21.13 

26.77 

322 

10450 

15.80 

-26.56 

30.91 

329 

11450 

22.15 

-27.96 

35.67 

9475 

16.4 3 

-21.13 

26.77 

322 

10475 

15.97 

-26.13 

30.62 

328 

1 1475 

22.51 

-28.17 

36.06 

9500 

16.52 

-20.91 

26.65 

321 

10500 

16.11 

-25.72 

30.35 

328 

11500 

23.05 

-28.55 

36 . 70 

9525 

16.66 

-20.64 

26.52 

321 

10525 

16.35 

-25.65 

30.42 

327 

11525 

23.50 

-29. 09 

37.40 

9550 

16.77 

-20.31 

26.34 

320 

10550 

16.57 

-25.60 

30.50 

327 

11550 

23.91 

-29.61 

38 . 06 

9575 

16.95 

-20.22 

26.38 

320 

10575 

16.78 

-25.58 

30.59 

327 

11575 

24.50 

-30.14 

38 .84 

9600 

16.95 

-20.30 

26.45 

320 

10600 

17.03 

-25.62 

30.77 

326 

11600 

24.71 

-30.30 

39.09 

9625 

16.93 

-20.19 

26.35 

320 

10625 

17.28 

-25.44 

30.75 

326 

1 1625 

25.02 

-30.35 

39.33 

9650 

16.81 

-20.02 

26.14 

320 

10650 

17.66 

-25.38 

30.92 

325 

11650 

25.55 

-30.57 

39.84 

9675 

16.61 

-20.30 

26.23 

321 

10675 

17.85 

-25.41 

31.05 

325 

11675 

25.25 

-30.65 

39. 71 

9700 

'16.48 

-20.68 

26.44 

321 

10700 

17.86 

-25.61 

31.22 

325 

11700 

25.00 

-30.43 

39.38 

9725 

16.40 

-21.08 

26.71 

322 

10725 

17.85 

-25.96 

31.50 

325 

11725 

25.42 

-30.10 

39.39 

9750 

16.26 

-21.78 

27.18 

323 

10750 

17.65 

-26.16 

31.56 

326 

11750 

25.58 

-30.15 

39 . 54 

9775 

16.17 

-22.15 

27.42 

324 

10775 

17.51 

-26.55 

31.80 

326 

11775 

25.67 

-30.16 

39 . 60 

9800 

16.17 

-22.56 

27.76 

324 

10800 

17.55 

-26.94 

32.16 

327 

1 1800 

25.63 

-29.90 

39.38 

9825 

16 .04 

-22.95 

26.00 

325 

10825 

17.66 

-27.25 

32.47 

327 

11825 

25.61 

-29.66 

39.19 

9850 

•15.94 

-23.21 

28.16 

325 

10850 

17.75 

-27.34 

32.59 

327 

11850 

25.82 

-29.32 

39.07 

9875 

15.80 

-23.48 

28.30 

326 

10875 

17.94 

-27.19 

32.58 

326 

11875 

25.73 

-28.86 

36.66 

9900 

15.56 

-23.76 

28.40 

327 

10900 

18.31 

-27.18 

32.78 

326 

11900 

25.70 

-28.54 

38.41 

9925 

15.49 

-24.25 

26.78 

327 

10925 

18.64 

-27.04 

32.84 

325 

11925 

25.75 

-28.32 

38.20 

9950 

15.52 

-25. Cl 

29.44 

32 8 

10950 

18.82 

-27.19 

33.07 

325 

11950 

25.84 

-28.25 

38.29 

9975 

15.32 

-25.52 

29.77 

329 

10975 

18.99 

-27.65 

33.54 

325 

11975 

25.96 

-28.29 

38.39 

10000 

15.16 

-25.78 

29.91 

329 

1 1000 

19.26 

-27.80 

33.82 

325 

12000 

25.98 

-28.25 

38.38 

10025 

15.05 

-25.90 

29.96 

330 

11025 

19.75 

-27.84 

34.13 

324 

12025 

25.88 

-28.11 

38.21 

10050 

14.79 

-25.84 

2 9.77 

330 

11050 

19.90 

-27.70 

34. 10 

324 

12050 

25.80 

-27.96 

38.05 

10075 

14.49 

-26.04 

29.80 

331 

11075 

20.04 

-27.68 

34.18 

324 

12075 

26.13 

-27.83 

38.18 

10100 

1 A .22 

-26.19 

29.80 

331 

11100 

20.42 

-27.95 

34.61 

324 

12100 

26.43 

-27.94 

38.46 

10125 

14.22 

-26.25 

29.05 

331 

11125 

20.23 

-27.81 

34.39 

324 

12125 

26.41 

-27.74 

38 . 30 

10150 

1 A . 3 1 

-26.28 

29.93 

331 

11150 

20.22 

-27.74 

34.33 

324 

12150 

26.88 

-28.22 

38 . 97 

10175 

1 A . 32 

-26.35 

29.99 

331 

11175 

20.63 

-27.95 

34.74 

323 

12175 

27.63 

-28.97 

40 . 03 

10200 

1A.AA 

-26.44 

30.12 

331 

11200 

20.80 

-28.08 

34.94 

323 

12200 

27.15 

-27.95 

38 . 97 

10225 

1A.45 

-26.58 

30.25 

331 

11225 

20.86 

-28.24 

35.11 

323 

12225 

26.54 

-27.18 

37.99 
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theta 

DEG 

339 

338 

338 

337 

337 


337 

337 

337 

338 
338 


338 

338 

338 

338 

338 


337 

337 

336 

336 

335 


335 

335 

334 

334 

333 


333 

333 

332 

332 

331 


331 

331 
330 

332 


332 

331 

330 

330 

329 


THETA 

DEG 

323 

323 

322 

322 

322 


322 

322 

322 

321 

321 


321 

321 

321 

321 

321 


320 

320 

320 

320 

320 


319 

319 

319 

319 

318 


318 

318 

318 

317 

317 


317 

317 

317 

317 

316 


316 

316 

316 

316 

315 
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TABLE 11-104 (con't) 


ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

EPS- 16 RADAR/JIMS PH ERE HIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2805 05/05/65, 1300Z, EASTERN TEST RANGE. 

MS THETA ALT HX HZ WS THETA 

M/SEC OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

HS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

1 “>**0 
12275 
12300 
12325 
12350 

26:51 

26.14 

25.81 

25.42 

25.05 

-57.75 

-27.23 

-27.20 

-26.95 

-26.79 

3R.02 

37.75 

37.50 

37.05 

36.68 

316 

316 

316 

316 

317 

13250 

13275 

13300 

13325 

13350 

29.77 

30.04 

30.10 

29.52 

29.55 

-21.77 

-21.45 

-21.50 

-21.51 

-21.05 

36.88 

36.91 

36.99 

36.52 

36.28 

306 

305 

305 

306 
305 

14250 

14275 

14300 

14325 

14350 

28.06 

27.28 

27.19 

26.74 

25.97 

-23.09 

-24.12 

-24.94 

-25.74 

-26.35 

36.35 

36.41 

36.90 

37.11 

37.00 

309 

311 

312 

314 

315 

12375 

12400 

12425 

12450 

12475 

25.20 

25.40 

24.94 

24.90 

25.20 

-26.78 

-26.78 

-26.96 

-26.82 

-26.56 

36.77 

36.91 

36.72 

36.60 

36.61 

317 

316 

317 
317 
316 

13375 

13400 

13425 

13450 

13475 

29.73 

29.44 

29.23 

29.14 

29.41 

-20.63 

-20.59 

-20.49 

-20.20 

-19.95 

36.18 

35.93 

35.69 

35.46 

35.54 

305 

305 

305 

305 

304 

14375 

1*400 

14425 

14450 

14475 

25.61 

24.91 

24.19 

23.75 

22.95 

-26.45 

-26.55 

-26.86 

-26.90 

-27.03 

36.82 

36.40 

36.15 

35.88 

35.46 

316 

317 

318 

318 

319 

12500 

12525 

12550 

12575 

12600 

25.34 

25.47 

25.54 

25.78 

25.84 

-26.44 
-26.21 
-26. C2 
-26.01 
-25.78 

36.62 

36.55 

36.46 

36.62 

36.51 

316 

316 

315 

315 

315 

13500 • 

13525 

13550 

13575 

13600 

29.10 

28.87 

29.35 

29.70 

30.20 

-19.94 

-19.61 

-19.25 

-19.03 

-19.11 

35.28 

34.90 

35.10 

35.27 

35.74 

304 

304 

303 

302 

302 

14500 

14525 

14550 

14575 

14600 

21.80 

21.31 

21.28 

20.95 

20.27 

-27.07 

-26.91 

-26.79 

-26.50 

-27.03 

34.75 

34.32 

34.21 

33.78 

33.79 

321 

321 

321 

321 

323 

12625 

12650 

12675 

12700 

12725 

25.90 

25.92 

25.87 

25.87 

26.16 

-25.74 

-25.82 

-25.74 

-25.80 

-25.62 

36.52 

36.58 

36.50 

36.54 

36.62 

315 

315 

315 

315 

314 

13625 

13650 

13675 

13700 

13725 

29.93 

29.29 

29.70 

30.54 

31.16 

-19.53 

-20.01 

-20.41 

-20.52 

-20.82 

35.74 

35.47 
36.04 
36.79 

37.47 

303 

304 
304 
304 
304 

14625 

14650 

14675 

14700 

14725 

19.20 

18.58 

18.58 

17.82 

15.96 

-27.79 

-27.35 

-26.87 

-26.73 

-27.07 

33.78 

33.07 

32.66 

32.12 

31.42 

325 

326 

325 

326 
329 

12750 

12775 

12800 

12825 

12850 

26.46 

26.40 

26.98 

27.51 

27.28 

-25.32 

-25.03 

-24.51 

-24.08 

-23.85 

36.62 

36.38 

36.45 

36.56 

36.23 

314 

313 

312 

311 

311 

13750 

13775 

13800 

13825 

13850 

31.98 

32.98 
33.77 
34.13 
34.51 

-21.17 

-20.95 

-20.46 

-20.31 

-20.41 

38.35 

39.07 

39.49 

39.71 

40.09 

303 

302 

301 

301 

300 

14750 

14775 

14800 

14825 

14850 

15.20 

14.90 
14.71 
14.32 

13.90 

-26.80 

-25.97 

-25.81 

-25.63 

-25.01 

30.81 

29.95 

29.71 

29.36 

28.62 

330 

330 

330 

331 
331 

12875 

12900 

12925 

12950 

12975 

27.26 

27.26 

27.64 

27.14 

26.98 

-23.55 

-23.61 

-23.57 

-23.62 

-23.84 

36.02 

36.06 

36.33 

35.98 

36.00 

311 

311 

310 

311 
311 

13875 

13900 

13925 

13950 

13975 

34.81 

34.87 

34.97 

35.16 

35.32 

-20.96 

-21.05 

-20.14 

-19.83 

-19.58 

40.63 

40.73 

40.36 

40.37 
40.39 

301 

301 

300 

299 

299 

14875 

14900 

14925 

14950 

14975 

13.35 

12.67 

11.89 

11.31 

10.82 

-24.15 

-23.11 

-21.91 

-20.83 

-19.89 

27.60 

26.36 

24.93 

23.70 

22.64 

331 

331 

331 

331 

331 

13000 

13025 

13050 

13075 

13100 

27.59 

27.43 

27.57 

27.67 

27.54 

-23.71 

-23.51 

-23.30 

-23.27 

-23.00 

36.38 

36.12 

36.10 

36.15 

35.68 

310 

310 

310 

310 

310 

14000 

14025 

14050 

14075 

14100 

35.23 

34.77 

33.84 

32.79 

31.93 

-19.21 

-19.04 

-18.77 

-18.77 

-19.20 

40.13 

39.64 

38.70 

37.78 

37.26 

298 

299 

299 

300 

301 

15000 

15025 

15050 

15075 

15100 

9.95 

9.53 

9.19 

8.77 

9.09 

-19.70 

-18.89 

-17.77 

-17.20 

-16.61 

22.08 

21.16 

20.01 

19.30 

10.94 

333 

333 

332 

333 
331 

13125 

13150 

13175 

13200 

13225 

27.84 

28.62 

28.96 

29.22 

29.57 

-22.61 

-22.41 

-22.40 

-22.39 

-22.15 

35.87 

36.35 

36.61 

36.81 

36.95 

309 

308 

308 

307 

307 

14125 

14150 

14175 

14200 

14225 

30.75 

29.62 

29.56 

29.21 

28.59 

-20.01 

-20.57 

-20.94 

-21.68 

-22.37 

36.68 

36.06 

36.22 

36.38 

36.30 

303 

305 

305 

306 
308 

15125 

15150 

15175 

15200 

15225 

10.03 

10.24 

10.26 

10.74 

11.02 

-16.06 

-16.10 

-16.01 

-15.39 

-15.16 

18.93 

19.08 

19.01 

18.76 

18.74 

328 

327 

327 

325 

324 

ALT • ALTITUOE. HX 

« Z0NAL 

C0MP0NENT. 

HZ - MERIOIBNAL 

C0MP0NENT * MS » 

HINC SPEED* 

THETA - 1 

HIND DIRECTI 8N 



ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

FPS-16 RA0AR/J1MSPHERE WINO 
TEST NUMBER 2805 05/05/65* 1300Z, 

THETA ALT HX HZ 

OEG METERS M/SEC M/SEC 

VELOCITY PROFILE 
EASTERN TEST RANGE 
HS THETA 

M/SEC CEG 

* FL0RIDA 
ALT 

METERS 

HX 

M/SEC 

HZ 

M/SEC 

HS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

15250 

15275 

15300 

15325 

15350 

11.62 

12.30 

12.42 

12.61 

13.20 

-14.81 
-14.39 
-14.38 
-14.71 
-15. CO 

18.62 

18.93 

19.00 

19.38 

19.98 

322 

319 

319 

319 

318 

16250 

16275 

16300 

16325 

16350 

13.59 

13.95 

13.77 

14.46 

15.69 

-13.04 

-11.81 

-11.08 

-10.25 

-10.40 

18.83 

18.28 

17.67 

17.73 

18.82 

314 

310 

309 

305 

303 

17250 

15.94 

-10.90 

19.31 

304 

15375 

15400 

15425 

15450 

15475 

13.61 

13.80 

14.22 

14.53 

15.86 

-15.26 
-15.15 
-14.76 
-14.48 
-13. e2 

20.45 

20.49 

2C.49 

2C.51 

21.05 

31 B 
317 
316 
315 
311 

16375 

16400 

16425 

16450 

16475 

15.99 

16.20 

17.03 

18.14 

18.60 

-11.45 

-12.07 

-11.75 

-11.86 

-12.60 

19.67 
20.20 
20.69 

21.67 
22.47 

305 

306 
304 

303 

304 






15500 

15525 

15550 

15575 

15600 

16.68 

16.84 

18.52 

19.43 

19.41 

-13.71 

-13.91 

-13.38 

-12.84 

-12.33 

21.59 

21.84 

22.64 

23.29 

22.99 

309 

309 

306 

303 

302 

16500 

16525 

16550 

16575 

16600 

18.98 

19.42 

19.41 

19.73 

20.27 

-13.39 

-14.05 

-14.62 

-15.58 

-15.81 

23.23 

23.97 

24.30 

25.14 

25.70 

305 

306 

307 

308 
308 






15625 

15650 

15675 

15700 

15725 

19.84 

19.57 

18.48 

18.19 

17.54 

-12. C9 
*12.59 
-13.01 
-13.22 
-13.50 

23.23 

23.27 

22.60 

22.49 

22.13 

301 

303 

305 

306 

307 

16625 

16650 

16675 

16700 

16725 

19.77 

19.00 

17.73 

16.46 

15.50 

-16.22 

-16.98 

-16.04 

-18.80 

-16.70 

25.57 

25.49 

25.29 

24.99 

24.28 

309 

312 

315 

319 

320 







15750 

17.73 

-12.77 

21.85 

306 

16750 

14.00 

-19.10 

23.69 

324 

15775 

17.83 

-12.68 

21.89 

305 

16775 

12.55 

-19.71 

23.37 

327 

15800 

16.75 

-13.55 

21.54 

309 

16800 

11.84 

-19.56 

22.87 

329 

15825 

16.49 

-14.26 

21.80 

311 

16825 

11.20 

-19.10 

22.14 

329 

15850 

16.39 

-14.65 

21.98 

312 

16850 

9.87 

-18.56 

21.02 

332 

15875 

15.66 

-15.20 

21.82 

314 

16875 

9.05 

-17.86 

20.02 

333 

15900 

15.56 

-15.46 

21.93 

315 

16900 

8.56 

-17.50 

19.48 

334 

15925 

15.92 

-15.64 

22.32 

314 

16925 

8.84 

-17.02 

19.18 

332 

15950 

16.05 

-16.01 

22.67 

315 

16950 

9.71 

-16.66 

19.28 

330 

15975 

15.93 

-16.25 

22.76 

315 

16975 

9.71 

-16.50 

19.15 

3 29 

16000 

16.44 

-16.26 

23.12 

314 

17000 

8.99 

-15.72 

18.11 

330 

16025 

16.29 

-16.90 

23.47 

316 

17025 

9.54 

-15.00 

17.78 

327 

16050 

15.30 

-17.67 

23.37 

319 

1 7050 

10.71 

-14.77 

18.24 

324 

16075 

15.64 

-17.90 

23.77 

319 

17075 

11.05 

-14.16 

17.96 

322 

16100 

15.06 

-18.54 

23.09 

321 

17100 

11.48 

-13.38 

17.63 

319 

16125 

14.05 

-18.49 

23.23 

323 

17125 

11.56 

-13.19 

17.54 

319 

16150 

14.01 

-17.30 

22.26 

321 

17150 

12.19 

-12.61 

17.54 

316 

16175 

13.79 

-16.48 

21.49 

320 

17175 

12.83 

-12.06 

17.61 

313 

16200 

13.52 

-15.56 

20.62 

319 

17200 

13.80 

-11.64 

18.06 

310 

16225 

13.31 

-14.50 

19.69 

317 

17225 

15.20 

-11.09 

18.82 

306 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE HINO VEL0CITY PReFILE 
TEST NUMBER 2806 05/07/65, 1602Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 

ALT HX WZ US THETA ALT MX Ul US THETA ALT WX HZ WS THETA 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 


325 

-6.16 

1.79 

6.51 

113 

350 

-6.17 

1.82 

6.55 

113 

375 

-3.87 

1.76 

6.26 

116 

600 

-3.95 

1.82 

6.35 

115 

625 

-6.69 

2.C2 

6.92 

116 

650 

-6.59 

2.10 

5.05 

116 

675 

-6.61 

2.12 

5.07 

115 

500 

-6.65 

2.21 

5.15 

115 

525 

-6.59 

2.26 

5.12 

116 

550 

-6.37 

2.22 

6.90 

117 

575 

-6.00 

2.17 

6.56 

118 

600 

-3.69 

2.11 

6.25 

120 

625 

-3.57 

2.20 

6.19 

121 

650 

-3.51 

2.36 

6.22 

126 

675 

-3.60 

2.67 

6.21 

126 

700 

-3.39 

2.66 

6.30 

128 

725 

-3.36 

2.90 

6.66 

131 

750 

-3.31 

3.15 

6.57 

133 

775 

-3.36 

3.39 

6.76 

135 

800 

-3.29 

3.61 

6.89 

137 


825 

-3.17 

3.65 . 

6.86 

139 

050 

-3.19 

3.59 

6.80 

138 

875 

-2.91 

3.38 

6.67 

139 

900 

-2.67 

3.10 

3.96 

161 

925 

-2.28 

3. CO 

3.77 

162 


1325 

-2.09 

1.63 

2.53 

126 

1350 

-2.37 

1.28 

2.69 

118 

1375 

-2.61 

1.17 

• 2.86 

116 

1600 

-2.81 

0.90 

2.95 

108 

1625 

-3.25 

0.66 

3.28 

98 


1650 

-3.70 

0.17 

3.70 

92 

1675 

-6.13 

-0.02 

6.13 

90 

1500 

-6.51 

-0.32 

6.52 

06 

1525 

-6.81 

-0.66 

6.85 

82 

1550 

-5.23 

-0.90 

5.31 

80 


1575 

-5.63 

-1.08 

5.73 

79 

1600 

-5.85 

-1.13 

5.96 

79 

1625 

-5.87 

-1.01 

5.95 

90 

1650 

-5.96 

-0.83 

6.01 

02 

1675 

-6.08 

-0.76 

6.13 

83 


1700 

-6.13 

-0.68 

6.16 

03 

1725 

-6.26 

-0.72 

6.28 

83 

1750 

-6.01 

-0.88 

6.07 

62 

1775 

-5.37 

-0.98 

5.66 

79 

1800 

-6.72 

-1.20 

6.87 

75 


1025 

-6.36 

-1.26 

6.56 

76 

1050 

-6.32 

-0.97 

6.63 

77 

1875 

-6.35 

-I. 00 

6.66 

77 

1900 

-6.36 

-1.22 

6.51 

76 

1925 

-6.68 

-1.28 

6.66 

76 


2325 -3.19 -1.86 3.70 60 
2350 -2.99 -1.87 3.52 58 
2375 -2.76 -2.03 3.63 53 
2600 -2.79 -2.16 3.53 52 
2625 -2.98 -2.26 3.72 53 


2650 -3.10 -2.27 3.86 56 
2675 -3.22 -2.30 3.96 56 
2500 -3.36 -2.36 6.08 55 
2525 -3.66 -2.37 6.20 55 
2550 -3.59 -2.60 6.32 56 


2575 -3.71 -2.66 6.66 56 
2600 -3.83 -2.67 6.56 57 
2625 -3.95 -2.50 6.68 57 
2650 -6.07 -2.56 6.80 58 
2675 -6.19 -2.57 6.92 58 


2700 -6.32 -2.60 5.06 59 
2725 -6.66 -2.66 5.16 59 
2750 -6.56 -2.67 5.29 59 
2775 -6.68 -2.71 5.61 60 
2800 -6.80 -2.76 5.53 60 


2825 -6.93 -2.77 5.65 60 
2850 -5.-05 -2.81 5.78 61 
2875 -5.25 -3.02 6.05 60 
2900 -5.69 -3.27 6.39 59 
2925 -5.61 -3.37 6.56 59 


950 -1.91 2.75 3.35 165 

975 -1.38 2.38 2.75 150 

1000 -1.06 2.10 2.36 153 

1025 -0.80 1.95 2.11 158 

1050 -0.38 1.73 1.77 167 


1950 -6.72 -1.56 6.97 72 
1975 -6.88 -2.00 5.27 67 
2000 -6.96 -2.27 5.66 65 
2025 -5.00 -2.06 5.60 68 
2050 -5.06 -1.59 5.29 72 


2950 -5.75 -3.30 6.63 60 
2975 -5.90 -3.15 6.69 62 
3000 -5.90 -2.95 6.59 63 
3025 -5.73 -2.80 6.38 66 
3050 -5.58 -2.82 6.25 63 


1075 -0.19 1.63 

1100 - 0.21 1.66 

1125 -0.36 1.59 

inn -n.As 

1175 -0.95 1.56 


1.65 173 2075 
1.67 173 2100 
1.63 167 2125 
1-A9 157 2150 
1.80 168 2175 


-5.01 -1.28 5.17 
-6.72 -1.28 6.89 
-6.60 -1.12 6.56 
-6.17 -0.89 6.26 
-3.97 -1.12 6.12 


75 3075 -5.61 

75 3100 -5.25 

76 3125 -5.28 

78 3150 -5.27 

76 3175 -5.26 


-2.88 6.13 62 
-2.81 5.96 62 
-2.58 5.88 66 
-2.16 5.69 68 
-1.87 5.56 70 


1200 -1.22 1.56 1.97 161 
1225 -1.63 1.56 2.12 137 
1250 -1.59 1.58 2.26 135 
1275 -1.70 1.59 2.32 133 
1300 -1.92 1.55 2.67 129 


2200 -3.79 -1.25 3.99 71 
2225 -3.69 -1.27 3.72 70 
2250 -3.26 -1.38 3.52 67 
2275 -3.22 -1.66 3.53 65 
2300 -3.25 -1.67 3.65 63 


3200 -5.21 -1.97 5.57 69 
3225 -5.05 -2.16 5.68 67 
3250 -6.97 -2.36 5.69 65 
3275 -6.87 -2.69 5.56 61 
3300 -6.80 -3.20 5.77 56 


ALT « ALTITUDE , HX * 20NAL C0HP0NE Nf , WZ * MERIDI 0NAL C0MP0NENT , WS * WINC SPEED, THETA » WIND DIRECTI0N 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR8FILE 
TEST NUMBER 2806 05/07/65, 1602Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIOA 

ALT WX WZ WS THETA ALT WX WZ WS THETA ALT WX WZ WS THETA 

METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC DEG 

3325 -6.92 -3.56 6.07 56 6325 -1.97 -1.52 2.69 52 5325 -0.09 -2.99 2.99 2 

3350 -5.16 -3.76 6.37 56 6350 -1.98 -2.06 2.86 66 5350 0.03 -3.25 3.25 359 

3375 -5,68 -3.80 6.67 55 6375 -1.80 -2.65 3.21 36 5375* 0.28 -3.60 3.61 355 

3600 -5.68 -3.83 6.85 56 6600 -1.72 -3.15 3.59 28 5600 0.56 -3.96 6.00 352 

3625 -5.58 -3.73 6.71 56 6625 -1.75 -3.61 3.93 27 5625 0.88 -6.37 6.66 368 


3650 -5.37 -3.66 6.38 57 6650 -1.79 -3.61 3.85 27 5650 1.16 -6.71 6.85 366 
3675 -5.25 -3.28 6.18 58 6675 -1.78 -3.60 3.86 27 5675 1.36 -6.96 5.12 365 
3500 -5.26 -3.06 6.07 60 6500 -1.66 -3.31 3.70 27 5500 1.51 -5.23 5.66 366 
3525 -5.31 -2.79 6.00 62 6525 -1.66 -3.12 3.53 28 5525 1.76 -5.61 5.60 362 
3550 -5.62 -2.83 6.11 62 6550 -1.73 -3.01 3.67 30 5550 2.23 -5.61 6.06 338 


3575 -5.51 -3.05 6.30 61 6575 -1.63 -2.76 3.21 30 5575 2.61 -6.05 6.59 336 
3600 -5.69 -3.33 6.62 59 .6600 -1.26 -2.60 2.89 26 5600 2.52 -6.36 6.82 338 
3625 -5.50 -3.39 6.66 58 6625 -0.90 -2.71 2.86 18 5625 2.26 -6.15 6.56 360 
3650 -5.56 -3.32 6.66 59 6650 -0.80 -2.90 3.01 15 5650 1.96 -5.78 6.09 361 
3675 -5.62 -3.63 6.59 58 6675 -0.86 -3.26 3.35 15 5675 1.65 -5.61 5.85 363 


3700 -5.66 -3.62 6.59 59 6700 -0.96 -3.56 3.66 15 5700 1.59 -5.37 5.60 363 
3725 -5.56 -3.31 6.66 59 6725 -1.01 -3.62 3.75 15 5725 1.96 -5.06 5.60 339 
3750 -5.59 -3.28 6.68 59 6750 -0.88 -3.61 3.53 16 5750 2.59 -6.81 5.66 332 
3775 -5.58 -3.13 6.60 61 6775 -0.68 -3.28 3.35 11 5775 2.88 -6.96 5.76 330 
3800 -5.53 -2.93 6.26 62 6800 -0.35 -3.16 3.18 6 5800 2.95 -5.28 6.05 331 


3825 

-5.52 

-2.78 

6.18 

63 

6825 

0.01 

-3.06 

3.06 

360 

5825 

3.20 

-5.16 

6.07 

328 

3850 

-5.62 

-2.51 

5.97 

65 

6850 

0.07 

-3.01 

3.01 

358 

5850 

3.27 

-6.87 

5.87 

326 

3875 

-5.36 

-2.19 

5.78 

68 

6075 

0.02 

-3.01 

3.01 

359 

5875 

3.06 

-6.50 

5.50 

326 

3900 

-5.26 

-1.98 

5.62 

69 

6900 

-0.07 

-3.06 

3.06 

1 

5900 

2.90 

-6.31 

5.20 

326 

3925 

-5.11 

-1.72 

5.39 

71 

6925 

-0.22 

-2.98 

2.99 

6 

5925 

2.92 

-6.16 

5.06 

325 

3950 

-5.06 

-1.61 

5.31 

72 

6950 

-0.30 

-2.91 

2.93 

6 

5950 

3.06 

-3.96 

6.99 

322 

3975 

-5.10 

-1.66 

5.36 

72 

6975 

-0.35 

-2.89 

2.91 

7 

5975 

3.19 

-3.81 

6.97 

320 

6000 

-6.91 

-1.51 

5.13 

73 

5000 

-0.66 

-2.60 

2.68 

16 

6000 

3.29 

-3.91 

5.11 

320 

6025 

-6.53 

-1.60 

6.76 

73 

5025 

-0.61 

-2.17 

2.25 

16 

6025 

3.26 

-3.93 

5.11 

320 

6050 

-6.60 

-1.38 

6.61 

72 

5050 

-0.07 

-1.91 

1.92 

2 

6050 

3.16 

-3.79 

6.93 

320 


6075 -6.28 -1.63 6.51 71 5075 0.52 -1.82 1.89 366 6075 3.09 -3.75 6.85 320 
6100 -6.16 -1.69 6.62 70 5100 0.87 -1.86 2.05 335 6100 3.06 -3.85 6.91 322 
6125 -6.36 -1.69 6.60 71 5125 0.82 -1.98 2.16 337 6125 2.95 -3.92 6.90 323 
6150 -6.17 -1.62 6.61 71 5150 0.63 -2.02 2.12 363 6150 2.82 -3.97 6.07 326 
6175 -3.73 -1.36 3.96 70 5175 0.36 -2.11 2.16 351 6175 2.72 -6.13 6.96 326 


6200 -3.59 -1.23 3.80 71 5200 -0.07 -2.26 2.26 2 6200 2.75 -6.18 5.00 326 
6225 -3.23 -1.10 3.62 71 5225 -0.26 -2.66 2.68 6 6225 2.80 -6.20 5.05 326 
6250 -2.61 -1.09 2.83 67 5250 -0.35 -2.76 2.78 7 6250 2.88 -6.20 5.09 325 
6275 -2.23 -1.08 2.68 66 ' 5275 -0.26 -2.02 2.83 5 6275 3.00 -6.08 5.06 323 
6300 -2.03 -1.17 2.36 60 5300 -0.10 -2.85 2.85 2 6300 3.01 -6.02 5.02 323 


ALT - ALTITUDE, WX - Z0NAL C 0MP0NE Nf , HZ - MERIOI0NAL C0MP0NE NT , MS « WINC SPEED, THETA « WIND DIRECTION 
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TABLE 11-105 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 





TEST NUMBER 

2806 

05/07/65, 

1402Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 



ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

6325 

3.11 

-3.98 

5.05 

322 

7325 

4.93 

-6.61 

8.24 

323 

8325 

2.76 

-9.68 



-3.98 

5.11 

321 

7350 

5.07 

-6.94 

6.o0 

324 

6350 

3.13 

-9.5i 

6375 

3.20 

-4.10 

5.20 

322 

7375 

5.06 

-7.15 

8.76 

324 

8375 

3.88 

-9.79 

6400 

3.19 

-4.21 

5.28 

323 

7400 

5.08 

-7.24 

8.85 

325 

8400 

4.55 

-10.41 

6425 

3.23 

-4.28 

5.36 

323 

7425 

5.09 

-7.22 

8.84 

325 

8425 

4.94 

-10.64 

6450 

3.25 

-4.34 

5.42 

323 

7450 

5.04 

-7.11 

8.72 

324 

8450 

5.41 

-11.15 

6475 

3.28 

-4.38 

5.47 

323 

7475 

5.07 

-6.95 

8.60 

324 

8475 

5.92 

-11.93 

6500 

3.19 

-4.41 

5.44 

324 

7500 

5.14 

-6.85 

8.56 

323 

8500 

6.25 

-12.28 

6525 

3.19 

-4.38 

5.42 

324 

7525 

5.13 

-6.72 

b . 45 

322 

8525 

6.45 

-12.23 

6550 

3.25 

-4.41 

5.48 

323 

7550 

5.04 

-6.62 

8.32 

323 

8550 

6.63 

-11.92 

6575 

3.18 

-4.56 

5.56 

325 

7575 

4.88 

-6.61 

8.22 

323 

8575 

6.72 

-12.09 

6600 

3.20 

-4.78 

5.75 

326 

7600 

4.73 

-6.57 

8.09 

324 

8600 

6.63 

-12.48 

6625 

3.30 

-5.02 

6.01 

327 

7625 

4.72 

-6.52 

8.05 

324 

8625 

6.56 

—12.67 

6650 

3.46 

-5.29 

6.32 

327 

7650 

4.65 

-6.48 

7.97 

324 

8650 

6.41 

-12.84 

6675 

3.67 

-5.54 

6.64 

326 

7675 

4.54 

-6.39 

7.84 

324 

8675 

6.20 

-12.97 

6700 

3.89 

-5.75 

6.94 

326 

7700 

4.57 

-6.36 

7.83 

324 

8700 

6.13 

-13.05 

6725 

4.09 

-5.99 

7.25 

325 

7725 

4.63 

-6.30 

7.82 

324 

e725 

6.10 

-12.96 

6750 

4.40 

-6.33 

7.71 

325 

7750 

4.60 

-6.26 

7.76 

324 

8750 

5.92 

-12.63 

6775 

4.60 

-6.61 

8.06 

325 

7775 

4.57 

-6.2 3 

7.73 

324 

8775 

5.76 

-12.29 

6800 

4.61 

-6.99 

8.37 

326 

7800 

4.58 

-6.11 

7.64 

323 

8800 

5.70 

-11.91 

6825 

4.49 

-7.54 

8.77 

329 

7825 

4.41 

-6.01 

7.46 

324 

8825 

5.50 

-11.40 

6850 

4.54 

-7.88 

9.09 

3 30 

7050 

4.19 

-6.16 

7.45 

326 

8850 

5.32 

-11.06 

6875 

4.87 

-7.05 

9.24 

328 

7875 

4.15 

-6.28 

7.53 

326 

8875 

5.18 

-10.96 

6900 

5.17 

-7.47 

9.08 

325 

7900 

4.16 

-6.28 

7.54 

326 

8900 

5.11 

-10.75 

6925 

5.45 

-6.89 

8.79 

321 

7925 

4.20 

-6.40 

7.66 

327 

8925 

5.23 

-10.49 

6950 

5.58 

-6.26 

8.39 

318 

7950 

4.14 

-6.41 

7.64 

327 

8950 

5.53 

-10.57 

6975 

5.43 

-5.72 

7.89 

316 

7975 

3.97 

-6.43 

7.56 

328 

8975 

6.32 

-11.00 

7000 

5.28 

-5.53 

7.64 

316 

8000 

4.02 

-6.53 

7.67 

328 

9000 

7.07 

-11.17 

7025 

5.16 

-5.54 

7.57 

317 

8025 

4.15 

-6.74 

7.92 

328 

9025 

7.54 

-11.33 

7050 

4.97 

-5.63 

7.51 

318 

8050 

4.17 

-7.08 

8.22 

3 29 

9050 

8.20 

-11.61 

7075 

4.88 

-5.71 

7.51 

319 

8075 

4. 18 

-7.54 

8.62 

331 

9075 

Q . 64 

-11.63 

7100 

4.86 

-5.93 

7.67 

320 

8100 

4.06 

-a. 06 

9.02 

333 

9100 

8.82 

-11.78 

7125 

4.98 

-6.10 

7.87 

321 

8125 

4.13 

-8.60 

9.53 

334 

9125 

8.98 

-11.85 

7150 

5.16 

-6.04 

7.94 

319 

8150 

4.15 

-9.14 

10.04 

335 

9150 

9.24 

-11.97 

7175 

5.26 

-6.10 

8.05 

319 

8175 

3.97 

-9.56 

10.35 

337 

9175 

9.63 

-12.07 

7200 

5.27 

-6.30 

8.21 

320 

8200 

3.77 

-9.76 

10.47 

339 

9200 

9.95 

-12.11 

7225 

5.19 

-6.28 

0.15 

320 

0225 

3.58 

-9.68 

10.32 

340 

9225 

10.15 

-12.26 

7250 

5.14 

-6.30 

8.13 

321 

8250 

3.26 

-9.56 

10.10 

341 

9250 

10.30 

-12.11 

7275 

5.12 

-6.49 

8.26 

322 

8275 

2.90 

-9.65 

10.08 

343 

9275 

11.00 

-11.41 

7 300 

4.96 

-6.45 

8.14 

322 

8300 

2.74 

-9.76 

10.14 

344 

9300 

11.49 

-11.22 


ALT - ALTITUDE, WX - Z 0NAL C0MP0NENI, WZ » MERIOI0NAL C0MP0NENT , W$ » WINC SPEED, THETA = WINO DIRECT 1 0N 


WS THETA 
M/SEC DEG 

10.07 344 
1U.UZ 34Z 
10.54 336 
11.36 336 
11.73 335 


12.39 334 
13.32 333 
13.78 333 
13.82 332 
13.64 331 


13.83 331 
14.13 332 
14.27 332 
14.35 333 
14.37 334 


14.41 335 
14.32 335 
13.95 335 
13.57 335 
13.20 334 


12.66 334 
12.27 334 
12.12 334 
11.90 334 
11.72 333 


11.94 332 
12.69 330 
13.22 327 
13.61 326 
14.21 325 


14.49 323 
14.71 323 
14.87 323 
15.12 322 
15.44 321 


15.68 320 
15.92 320 
15.90 319 
15.84 316 
16.06 314 


FPS-16 RAO AR/ JIMS PH ERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2806 05/07/65, 1402Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9325 

11.69 

-11.37 

16.31 

314 

10325 

11.63 

-7.59 

1 3.89 

303 

11325 

12.31 

-9.84 

15.76 

308 

9350 

12.16 

-11.19 

16.52 

312 

10350 

11.57 

-7.68 

13.80 

3C3 

11350 

12.49 

-9.90 

15.93 

308 

9375 

12.71 

-10.93 

16.76 

310 

10375 

11.62 

-7.89 

14.05 

304 

11375 

12.37 

-9.80 

15.83 

308 

9400 

13.25 

- 10.69 

17.03 

309 

10400 

11.72 

-8.00 

14.19 

304 

11400 

12.21 

-9.95 

15.75 

309 

9425 

13.42 

-10.32 

16.93 

307 

10425 

LI. 79 

-8.04 

14.27 

304 

11425 

12.13 

-9.90 

15.66 

309 

9450 

13.38 

-9.64 

16.49 

306 

10450 

11.85 

-B. 08 

14.34 

304 

11450 

11.89 

-9.73 

15.37 

309 

9475 

13.42 

-9.36 

16.36 

305 

10475 

12.09 

-8.03 

14.52 

303 

11475 

11.68 

-9.68 

15 .17 

309 

9500 

13.58 

-9.68 

16.68 

305 

10500 

12.54 

-7.92 

14.83 

302 

1 1500 

11.47 

-9.58 

14. 94 

310 

9525 

13.84 

-9.97 

17.05 

306 

10525 

12.72 

-7.88 

14.96 

302 

11525 

11.24 

-9.20 

14.58 

309 

9550 

13.99 

-10. C9 

17.25 

306 

10550 

12.63 

-7.93 

14.91 

302 

11550 

11.12 

-9.07 

14.35 

309 

9575 

14.13 

-10.24 • 

17.45 

306 

10575 

12.52 

-8.07 

14.89 

303 

11575 

11.14 

-8.99 

14.32 

309 

9600 

14.46 

-10.49 

17.86 

306 

10600 

12.47 

-6.12 

14.88 

303 

11600 

11.18 

-9.05 

14.38 

309 

9625 

14.83 

-10.56 

18.20 

305 

10625 

12.56 

-8.14 

14.97 

303 

11625 

11.03 

-9.08 

14.29 

309 

9650 

14.96 

r*10.60 

18.33 

305 

10650 

12.57 

-8.26 

15.04 

303 

11650 

11.04 

-9.15 

14.33 

309 

9675 

14.76 

-10.58 

18.17 

305 

10675 

12.49 

-8.22 

14.95 

3C3 

11675 

10.97 

-9.45 

14.48 

311 

9700 

14.36 

-10.48 

17.78 

306 

10700 

12.49 

-8.21 

14.95 

303 

11700 

10.73 

-9.76 

14.51 

312 

9725 

14.17 

-10.39 

17.57 

306 

10725 

12.48 

-8.38 

15.04 

304 

11725 

10.53 

-10.00 

14.52 

313 

9750 

14.03 

-10.28 

17.39 

306 

10750 

12.56 

-8.43 

15.13 

304 

11750 

10.55 

-10.39 

14.81 

314 

9775 

13.81 

-10.26 

17.20 

306 

10775 

12.53 

-8.44 

15.11 

304 

11775 

10.52 

-10.79 

15.07 

316 

9800 

13.70 

-10.28 

17.12 

307 

10800 

12.45 

-0.57 

15.11 

304 

11800 

10.36 

-11.02 

15.12 

317 

9825 

13.78 

-10.45 

17.29 

307 

10825 

12.51 

-0.77 

15.28 

305 

11825 

10.25 

-11.09 

15.10 

317 

9850 

14.01 

-10.40 

17.45 

306 

10850 

12.63 

-0.93 

15.47 

305 

11850 

10.17 

-11.19 

15.12 

318 

9875 

14.32 

-10.20 

17.58 

305 

10875 

12.53 

-0.88 

15.36 

305 

11875 

10.04 

-11.29 

15.10 

318 

9900 

14.74 

-10.18 

17.92 

304 

10900 

12.46 

-8.84 

15.28 

305 

11900 

9.92 

-11.51 

15.20 

319 

9925 

14.74 

-10.13 

17.89 

304 

10925 

12.48 

-9.09 

15.44 

306 

11925 

9.87 

-11.81 

15.39 

320 

9950 

14.44 

-10.22 

17.69 

305 

10950 

12.51 

-9.46 

15.69 

307 

11950 

9.81 

-11.93 

15.44 

320 

9975 

14.16 

-10.21 

17.46 

306 

10975 

12.68 

-9.57 

15.88 

307 

11975 

9.59 

-11.94 

15.32 

321 

10000 

13.81 

-10.13 

17.13 

306 

1 1000 

12.65 

-9.60 

15.87 

307 

12000 

9.37 

-12.29 

15.46 

322 

10025 

13.44 

-10.04 

16.77 

307 

11025 

12.42 

-9.70 

15.76 

308 

12025 

9.47 

-12.78 

15.91 

323 

10050 

13.09 

-9.82 

16.37 

307 

11050 

12.27 

-9.68 

15.63 

306 

12050 

9.71 

-13.14 

16.34 

323 

10075 

12.94 

-9.70 

16.18 

307 

11075 

12.41 

-9.66 

15.73 

300 

L 2075 

10.05 

-13.60 

16.91 

323 

10100 

12.83 

-9.52 

15.97 

306 

11100 

12.27 

-9.56 

15.56 

308 

12100 

10.24 

-14.04 

17.38 

324 

10125 

12.55 

-9.18 

15.55 

306 

11125 

11.93 

-9.49 

15.24 

308 

12125 

10.34 

-14.65 

17.93 

325 

10150 

12.29 

-9.C8 

15.27 

306 

11150 

11.72 

-9.43 

15.04 

3C9 

12150 

10.51 

-15.47 

18.71 

326 

10175 

12.19 

-9.11 

15.21 

307 

11175 

11.63 

-9.27 

14.07 

308 

12175 

10.24 

-16.07 

19.05 

327 

10200 

12.00 

-8.89 

14.94 

306 

11200 

11.61 

-9.11 

14.76 

308 

12200 

9.83 

-16.49 

19.20 

329 

10225 

11.83 

-8.46 

14.54 

305 

11225 

11.63 

-9.08 

14.76 

3C8 

12225 

9.58 

-16.78 

19.32 

330 

10250 

11.83 

-8.18 

14.38 

304 

11250 

11.79 

-9.21 

14.96 

308 

12250 

9. 13 

-16.79 

19.11 

331 

10275 

11.78 

-8.03 

14.26 

304 

1 1275 

11.97 

-9.51 

15.29 

308 

1 2275 

8.66 

-16.71 

18.83 

332 

10300 

11.68 

-7.78 

14.04 

303 

11300 

12.09 

-9.72 

16.52 

3C9 

1 2300 

0.09 

-16.50 

18.38 

334 


ALT * ALTITUDE, WX =» 1 0NAL C0MP0NENT, WZ * MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS * WINE SPEED, THETA * WIND D I RECTI 0N 


TABLE 11-105 (con’t) PAGE 435 

FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2806 

ALT 

05/07/65 

WX 

, 1402Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

r FL0RIDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

CEC 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

1 Z 32 5 

7.42 

-15.90 

17.55 

335 

1 3325 

17.64 

-14.86 

23.06 

310 

14325 

12.95 

-8.23 

15.34 

302 

12350 

7.47 

-14.73 

16.52 

333 

1 3350 

17.53 

-14.44 

22.71 

3C9 

14350 

14.11 

-8.72 

16.59 

302 

12375 

7.78 

-13.43 

15.52 

330 

13375 

17.44 

-14.17 

22.48 

209 

14375 

15.26 

-9.14 

17.78 

301 

12400 

7.86 

-12.20 

14.51 

327 

13400 

17.29 

-13.79 

22.12 

308 

14400 

15.96 

-9.22 

18.43 

300 

12425 

7.89 

-ll.CO 

13.54 

324 

13425 

17.38 

-13.53 

22.03 

300 

14425 

16.23 

-8.72 

18.43 

298 

12450 

8.17 

-10. C5 

12.95 

321 

1 3450 

17.58 

-13.32 

22.06 

307 

14450 

16.93 

-8.44 

18.91 

296 

12475 

0.96 

-9.32 

12.93 

316 

13475 

17.05 

-12.78 

21.31 

307 

14475 

17.21 

-8.86 

19.36 

297 

12500 

10.22 

-9.C6 

13.66 

311 

13500 

16.30 

-13.01 

20.05 

308 

14500 

17.53 

-9.12 

19.76 

297 

12525 

11.42 

-9.37 

14.77 

309 

13525 

15.91 

-13.71 

21.00 

311 

14525 

17.91 

-9.33 

20.19 

297 

12550 

12.12 

-9.8 7 

15.63 

309 

1 3550 

15.59 

-13.80 

20.82 

311 

14550 

18.20 

-9.62 

20.59 

298 

12575 

12.54 

-10.10 

16.10 

309 

13575 

14.95 

-13.10 

19.88 

311 

14575 

18.03 

-10.01 

20.62 

299 

12600 

12.90 

-10. C9 

16.38 

308 

13600 

14.21 

-11.61 

18.35 

309 

14600 

18.19 

-10.41 

20.96 

300 

12625 

13.41 

-10. 10 

16.78 

307 

13625 

13.64 

-10.71 

17.35 

208 

14625 

18.85 

-10.45 

21.55 

299 

12650 

13.77 

-10.55 

17.35 

307 

13650 

13.02 

-10.22 

16.56 

308 

14650 

18.79 

-10.14 

21.35 

298 

12675 

14.05 

-10.85 

17.75 

307 

13675 

12.82 

-9.82 

16.15 

207 

14675 

18.96 

-10.19 

21.53 

298 

12700 

14.41 

-10.71 

17.95 

306 

13700 

12.51 

-9.24 

15.55 

3C6 

14700 

19.25 

-10.74 

22.05 

2 99 

12725 

15.39 

-11. Cl 

18.92 

305 

1 3725 

12.12 

-8.66 

14.90 

2C5 

14725 

19.62 

-11.01 

22.50 

299 

12750 

16.60 

-11.50 

20.20 

304 

13750 

11.86 

-6.13 

14.38 

304 

14750 

20.02 

-11.03 

22 .85 

299 

12775 

17.51 

-11.64 

21.03 

303 

13775 

11.65 

-7.39 

13.80 

302 

14775 

20.26 

-11.33 

23.21 

299 

12800 

18.27 

-11.69 

21.69 

302 

13800 

11.52 

-6.67 

13.31 

300 

14800 

20.93 

-11.85 

24.06 

299 

12825 

18.63 

-11.87 

22.09 

302 

13825 

11.30 

-5.87 

12.80 

297 

14825 

21.00 

-12.08 

24.22 

300 

12850 

18.22 

-12. C3 

21.84 

303 

1 3850 

10.86 

-5.05 

11.98 

295 

14850 

20.71 

-,12.42 

24.15 

301 

12875 

17.52 

-12.15 

21.32 

305 

1 3875 

10.06 

-4.42 

10.99 

294 

14875 

20.45 

-12.92 

24.19 

302 

12900 

16.71 

-12.18 

2C.67 

306 

13900 

9.60 

-3.73 

10.30 

291 

14900 

20.57 

-13.11 

24.39 

302 

12925 

16.18 

-12. C7 

20.19 

307 

13925 

9.64 

-3.33 

10.20 

289 

14925 

21.29 

-.13.15 

25.02 

301 

12950 

15.82 

-11.73 

19.69 

306 

13950 

9.72 

-3.18 

10.22 

208 

14950 

21.64 

-13.21 

25.36 

301 

12975 

15.78 

-11.82 

19.71 

307 

13975 

9.59 

-2.98 

10.04 

287 

14975 

21.29 

-13.30 

25.10 

302 

13000 

15.97 

-12.35 

20.19 

308 

14000 

9.66 

-3.14 

10.16 

288 

15000 

20.70 

-13.82 

24.89 

304 

13025 

16.11 

-12.53 

20.41 

308 

14025 

9,48 

-3.39 

10.06 

289 

15025 

19.96 

-14.56 

24.71 

306 

13050 

16.08 

-12.99 

20.68 

309 

14050 

9.23 

-3.75 

9.96 

292 

15050 

19.24 

-15.20 

24.51 

308 

13075 

16.40 

-13.49 

21.23 

309 

14075 

9.47 

-4.16 

10.35 

294 

15075 

18.55 

-15.71 

24.31 

310 

13100 

17.25 

-13.59 

21.95 

308 

14100 

9.70 

-4.47 

10.68 

295 

15100 

17.41 

-15.69 

23.44 

312 

13125 

17.90 

-13.99 

22.72 

308 

14125 

9.82 

-5.02 

11.03 

297 

15125 

16.86 

-15.37 

22.81 

312 

i. 3 i jv 

io. jt 

-It. iu 

23.2 t 


14130 

3. ZZ 

0.07 

11.27 

277 

1217C 

IC.C3 

l m "Z- 

ZZ - 27 


13175 

18.61 

-14.75 

23.75 

300 

14175 

9.79 

-to .06 

11.51 

302 

15175 

15.82 

-14.81 

2U67 

313 

13200 

18.74 

-14.88 

23.93 

308 

14200 

9.58 

-6.46 

11.55 

304 

15200 

14.48 

-15.26 

21 .04 

316 

13225 

18.63 

-15.10 

23.98 

309 

14225 

9.72 

-6.82 

11.87 

305 

15225 

13.67 

-15.35 

20.55 

318 

13250 

18.45 

-15.57 

24.14 

310 

14250 

10.81 

-7.25 

13.01 

3C4 

15250 

12.85 

-15.25 

19.94 

320 

13275 

18.27 

-15.60 

24.03 

310 

14275 

11.74 

-7.60 

13.98 

3C3 

15275 

11.95 

-15.24 

19.37 

322 

13300 

17.91 

-15.32 

23.57 

310 

14300 

12.07 

-7.87 

14.41 

303 

15300 

11.63 

-15.10 

19.05 

322 

ALT 

= altitude, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ = MER1OI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS = WINC SPEED, 

THETA = WIND DIRECTI0N 








FPS 

-16 RADA R/ J1MSPHERE WIND 

VEL0CIT Y 

P«0F ILE 










TEST NUMBER 

2806 

05/07/65, 

1402Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

ME TERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15325 

11.60 

-14.40 

18.49 

321 

16325 

9.89 

-2.67 

10.24 

285 






15350 

12.23 

-13.66 

18.33 

318 

16350 

9.53 

-2.16 

9.77 

283 






15375 

12.45 

-13.71 

18.52 

318 

16375 

9.55 

-2.14 

9.79 

282 






15400 

12.24 

-13.90 

18.52. 

318 

16400 

9.86 

-2.50 

10.17 

284 






15425 

11.32 

-13.91 

17.94 

321 

16425 

10.06 

-2.77 

10.43 

285 







15450 

10.82 

-14.03 

17.71 

322 

16450 

10.50 

-2.80 

10.87 

285 

15475 

10.48 

-13.71 

17.25 

322 

16475 

10.97 

-4C.95 

11.36 

285 

15500 

10.14 

-13.11 

16.57 

322 

16500 

1L.41 

-2.92 

11.78 

284 

15525 

9.88 

-12.60 

16.01 

322 

16525 

11.78 

-2.60 

12.06 

202 

15550 

9.66 

-11.52 

15.04 

320 

16550 

12.25 

-2.55 

12.51 

2e2 

15575 

10.32 

-10.54 

14.75 

315 

16575 

12.59 

-2.47 

12.83 

201 

15600 

10.95 

-10.20 

14.97 

313 

16600 

12. 13 

-2.63 

12.41 

282 

15625 

11.42 

-9.53 

14.87 

310 

16625 

11.65 

-2.83 

11.99 

283 

15650 

11.65 

-8.86 

14.64 

307 

16650 

11.40 

-2 • 66 

11.71 

283 

15675 

11.64 

-8.40 

14.35 

306 

16675 

11.37 

-2.90 

11.73 

2e4 


15700 

11.84 

. -7.83 

14.19 

303 

16700 

11.55 

-3.51 

12.07 

287 

15725 

11.87 

-7.41 

13.99 

302 

16725 

10.97 

-4.02 

11.69 

290 

15750 

11.74 

-7.28 

13.81 

302 

16750 

10.25 

-4.62 

11.25 

294 

15775 

11.71 

-7.39 

13.85 

302 

16775 

9.77 

-5.22 

11.08 

298 

15800 

11.42 

-7.C2 

13.41 

301 

16800 

9.39 

-5.58 

10.92 

301 


15825 

11.47 

-6.47 

13.17 

299 

16825 

9.32 

-5.76 

10.96 

302 

15850 

11.38 

-6.13 

12.92 

298 

16850 

9.31 

-6.33 

11.26 

304 

15875 

11.04 

-5.72 

12.43 

297 

16875 

9. 38 

-6.93 

1 1.66 

3C6 

15900 

11.01 

-5.43 

12.27 

296 

16900 

9.47 

-7.15 

11.86 

307 

15925 

11.07 

-5.C7 

12.18 

294 

16925 

9.19 

-7.79 

12.04 

310 


15950 

11.50 

-4.17 

12.23 

290 

16950 

8.68 

-8.25 

11.97 

313 

15975 

11.96 

-3.32 

12.41 

285 

16975 

8.35 

-8.64 

12.01 

316 

16000 

12.40 

-3.C4 

12.76 

284 

17COO 

8.62 

-9.20 

12.61 

317 

16025 

12.89 

-2.94 

13.22 

283 

17C25 

8.38 

-9.67 

12.80 

319 

16050 

13.18 

-3.34 

13.60 

284 

17C50 

7.74 

-10.11 

12.73 

322 


16075 

13.60 

-3.77 

14.11 

285 

17075 

7.71 

-10.13 

12.73 

323 

16100 

14.37 

—4 .08 

14.94 

286 

17100 

7.30 

-10.50 

12.79 

325 

16125 

14.42 

-4.04 

15.21 

288 

17125 

6.98 

-10.82 

12.87 

327 

16150 

13.48 

-4.79 

14.30 

289 

17150 

6.61 

-10.33 

12.26 

327 

16175 

12.43 

-4.41 

13.19 

289 

17175 

5.89 

-9.93 

11.55 

329 


16200 

11.48 

-4.19 

12.22 

290 

17200 

5.66 

-9.74 

11.27 

330 

16225 

10.88 

-4.C4 

11.61 

290 






16250 

10.82 

-3.68 

11.43 

289 






16275 

10.35 

-3.C5 

1C. 79 

286 






16300 

9.91 

-2.92 

1C. 33 

286 







ALT « ALTITUDE, WX = Z0NAL C0MP0NENT, WZ =* MERIDI0NAL C0MP0NENT, WS = 


WINC SPEED, THETA * WINO DIRECTI 0N 
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TABLE 11-106 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FIIE 





TEST NUMBER 

2666 

05/08/65 

, 0219Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 


WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

CEG 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

175 

-5.38 

3.C4 

6.18 

119 

1175 

-3.84 

-1.44 

4.10 

69 

2175 

1.91 

-3.29 

3.81 

330 

200 

-5.57 

3.10 

6.37 

119 

1200 

-3.62 

-i.93 

4.10 

62 

2200 

1.60 

-3.76 

4.08 

337 

225 

-5.96 

3.20 

6.76 

118 

1225 

-3.58 

-*.47 

4.35 

55 

2225 

1.38 

-3.89 

4.13 

340 

250 

-6.24 

3.29 

7.06 

118 

1250 

-3.46 

-2.74 

4.41 

52 

2250 

1.32 

-3.83 

4.05 

341 

275 

-6.46 

3.31 

7.26 

117 

1275 

-3.28 

-2.96 

4.42 

40 

2275 

1.23 

-3.79 

3.99 

342 

300 

-6.45 

3.33 

7.25 

117 

1300 

-2.93 

-3.42 

4.51 

40 

.2300 

1.23 

-3.63 

3.84 

341 

325 

-6.19 

3.25 

6.99 

118 

1325 

-2.31 

-3.92 

4.55 

30 

2 325 

1.24 

-3.25 

3.48 

339 

350 

375 

-6.00 

3.14 

6.77 

117 

1350 

-1.65 

-4.46 

4.76 

20 

2350 

1.00 

-2.81 

2.99 

340 

-5.67 

3.04 

6.43 

118 

1375 

-0.92 

-5.05 

5.13 

10 

2375 

0.63 

-2.55 

2.62 

346 

400 

-5.27 

2.99 

6.06 

119 

1400 

0.04 

-5.69 

5.69 

359 

2400 

0.36 

-2.54 

2 . 57 

352 

425 

-5.01 

2.91 

5.79 

120 

1425 

1.00 

-6.37 

6.44 

351 

2425 

0.14 

-2.57 

2.58 

357 

450 

-4.89 

2.81 

5.64 

120 

1450 

1.67 

-6.68 

6.89 

346 

2450 

-0.07 

-2 . 56 

2.56 

1 

475 

-4.81 

2.84 

5.58 

120 

1475 

2.26 

-6.85 

7.21 

342 

2475 

-0.15 

-2.73 

2.74 

3 

500 

-4.86 

2.91 

5.66 

121 

1500 

2.61 

-6. -85 

7.33 

339 

2500 

-0.15 

-2.81 

2.81 

3 

525 

-5.02 

2.89 

5.79 

120 

1525 

2.84 

-6.70 

7.28 

337 

2525 

-0.08 

-2.70 

2.70 

1 

550 

-5.19 

2.94 

5.96 

119 

1550 

3.14 

-6.58 

7.29 

334 

2550 

0.01 

-2.71 

2.71 

360 

575 

-5 .36 

3. CO 

6.14 

119 

1575 

3.27 

-6.39 

7.16 

333 

2575 

0.01 

-2.98 

2 . 9B 

360 

600 

-5.40 

2.69 

6.13 

118 

1600 

3.22 

-6.32 

7.09 

333 

2600 

-0.03 

-3.35 

3 . 35 

0 

1 

625 

-5.53 

2.84 

6.22 

117 

1625 

3.10 

-6.30 

7.02 

334 

2625 

-0.10 

-3.76 

3.76 

650 

-5.80 

2.8 8 

6.47 

116 

1650 

3.09 

-6.19 

6.92 

333 

2650 

-0.16 

-4.22 

4 .22 

2 

675 

-6.17 

2.94 

6.84 

115 

1675 

3.22 

-6.33 

7.10 

333 

2675 

-0.13 

-4.62 

4.62 

1 

700 

-6.54 

2 .94 

7.17 

114 

1700 

3.04 

-6.50 

7.17 

335 

2700 

-0.04 

-4.83 

4 . 83 

0 

725 

-6.77 

2.84 

7.34 

113 

1725 

2.73 

-6.40 

6.96 

337 

2725 

o'.oi 

-4.67 

4.67 

360 

750 

-6.78 

2.66 

7.28 

111 

1750 

2.39 

-6.09 

6.55 

338 

2750 

0.12 

-4.09 

4.10 

358 

775 

-6.67 

2.40 

7.09 

110 

1775 

2.05 

-5.45 

5.03 

339 

2775 

0.30 

-3.61 

3.62 

355 

800 

-6.70 

2.17 

7.04 

108 

1800 

2.00 

-4.58 

5.00 

336 

2800 

0.35 

-3.40 

3.42 

354 

825 

-6.72 

2. Cl 

7.01 

106 

1825 

2.04 

-3.71 

4.23 

331 

2 825 

0.41 

-3.40 

3.42 

353 

850 

-6.52 

1.98 

6.81 

107 

1850 

2.25 

-3.34 

4.03 

3 26 

2850 

0.60 

-3.54 

3.60 

350 

075 

-6.34 

1.91 

6.62 

107 

1075 

2.65 

-3.35 

4.27 

321 

2875 

0.68 

-3.61 

3 .67 

349 

900 

-6.19 

1.67 

6.41 

105 

1900 

2.93 

-3.26 

4.38 

310 

2900 

0.73 

-3.57 

3.65 

348 

925 

-5.94 

1.47 

6.12 

104 

1925 

3.04 

-3.05 

4.31 

315 

2925 

0.66 

-3.30 

3.45 

349 

950 

-5.74 

1.14 

5.86 

101 

1950 

2.89 

-2.90 

4.10 

315 

2950 

0.29 

-3.26 

3.27 

355 

975 

-5.42 

0.80 

5.48 

98 

1975 

2.68 

-2.68 

3.79 

315 

2975 

-0.05 

-3.30 

3.30 

l 

1000 

-5.36 

0.47 

5.38 

95 

2000 

2.53 

-2.46 

3.53 

314 

3000 

-0.30 

-3.59 

3.60 

5 

1025 

>*5.53 

0.07 

5.53 

91 

2025 

2.43 

-2.35 

3.38 

314 

3025 

-0.56 

-4.12 

4.15 

8 

1050 

-5.46 

-0.13 

5.46 

88 

2C50 

2.47 

-2.11 

3.25 

3 1C 

3050 

-0.63 

-4.61 

4.66 

8 

1075 

-5.15 

-0.12 

5.15 

89 

2075 

2.59 

-1.99 

3.27 

307 

3075 

-0.56 

-5.12 

5.15 

6 

1100 

-4.77 

-0.21 

4.77 

87 

2100 

2.48 

-2.23 

3.33 

312 

3100 

-0.56 

-5.49 

5.51 

6 

1125 

-4.59 

-0.53 

4.62 

83 

2125 

2.24 

-2.62 

3.45 

319 

3125 

-0.52 

-5.46 

5.48 

5 

1150 

-4.29 

-0.97 

4.40 

77 

2150 

2.08 

-2.91 

3.58 

324 

3150 

-0.44 

-5.23 

5.24 

5 

ALT 

• ALTITUOE, WX 

« Z0NAL 

C0MP0NE NT i 

, WZ « ME R I Dl 0NAL 

C0MP0N6NT • WS ■ 

WINC SPEED, 

THETA ■ 

WIND OIRECT10N 




ALT 

NET ERS 

3175 

3200 

3225 

3250 

3275 


3300 

3325 

3350 

3375 

3400 


3425 

3450 

3475 

3500 

3525 


3550 

3575 

3600 

3625 

3650 


3675 

3700 

3725 

3750 

3775 


3800 

3825 

3850 

3875 

3900 


3925 

3950 

3975 

4000 

4025 


4050 

4075 

4100 

4125 

4150 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 
TEST NUMBER 2666 05/08/65, 0219Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

MZ 

WS 

THETA 

ALT 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

-0.38 

-5.30 

5.31 

4 

4175 

-2.25 

-5.41 

5.86 

22 

5175 

-0.34 

-5.56 

5.57 

3 

4200 

-2.00 

-5.17 

5.55 

21 

5200 

-0.29 

-5.64 

5.65 

3 

4225 

-1.05 

-4.88 

5.22 

21 

5225 

-0.29 

-5.63 

5.64 

3 

4250 

-1.68 

-4.56 

4.86 

20 

5250 

-0.30 

-5.65 

5.66 

3 

4275 

-1.46 

-4.39 

4.63 

18 

5275 

-0.27 

-5.64 

5.65 

3 

4300 

-1.30 

-4.40 

4.59 

16 

5300 

-0.28 

-5.62 

5.63 

3 

4325 

-1.22 

-4.33 

4.50 

16 

5325 

-0.25 

-5.67 

5.68 

2 

4350 

-1.28 

-4.20 

4.39 

17 

5350 

-0.19 

-5.68 

5.60 

2 

4375 

-1.35 

-4.24 

4.45 

17 

5375 

-0.14 

-5.58 

5.58 

1 

4400 

-1.38 

-4.14 

4.36 

18 

5400 

-0.18 

-5.40 

5.48 

2 

4425 

-1.37 

-4.03 

4.26 

19 

5425 

-0.40 

-5.47 

5.49 

4 

4450 

-1.28 

-4.0 2 

4.22 

17 

5450 

-0.54 

-5.58 

5.61 

5 

4475 

-1.27 

-3.93 

4.13 

18 

5475 

-0.57 

-5.70 

5.73 

5 

4500 

-1.30 

-3.95 

4.15 

18 

5500 

-0.57 

-5.87 

5.90 

5 

4525 

-1.31 

-3.97 

4.18 

18 

5525 

-0.61 

-6.C7 

6.10 

6 

4550 

-1.30 

-4.04 

4.27 

19 

5550 

-0.83 

-5.97 

6.03 

8 

4575 

-1.46 

-4.06 

4.31 

20 

5575 

-1.14 

-5.93 

6.04 

11 

4600 

-1.35 

-3.96 

4.19 

19 

5600 

-1.22 

-6.09 

6.21 

11 

4625 

-1.11 

-3.86 

4.02 

16 

5625 

-1.07 

-6.08 

6.17 

10 

4650 

-0.99 

-3.74 

3.86 

15 

5650 

-0.94 

-5.82 

5.89 

9 

4675 

-0.98 

-3.64 

3.76 

15 

5675 

-0.83 

-5.37 

5.43 

9 

4700 

-1.06 

-3.55 

3.70 

16 

5700 

-0.73 

-4.95 

5.01 

8 

4725 

-1.08 

-3.63 

3.79 

16 

5725 

-0.59 

-4.62 

4*66 

7 

4750 

-1.05 

-3.73 

3.07 

15 

5750 

-0.37 

-4.44 

4.45 

5 

4775 

-1.14 

-3.66 

3.83 

17 

5775 

-0.11 

-4.36 

4.36 

1 

4800 

-1.13 

-3.62 

3.79 

17 

5800 

0.02 

-4.40 

4.48 

360 

4825 

-1.02 

-j.56 

3.70 

16 

5825 

-C.12 

-4.75 

4.75 

1 

4050 

-0.91 

-3.53 

3.64 

14 

5050 

-0.36 

-4.95 

4.97 

4 

4875 

-0.72 

-3.54 

3.61 

11 

5875 

-0.77 

-5.22 

5.27 

8 

4900 

-0.31 

-3.63 

3.65 

5 

5900 

-1.02 

-5.54 

5.63 

10 

4925 

0.11 

-3.69 

3.70 

358 

5925 

-1.10 

-5.68 

5.78 

11 

4950 

0.29 

-3.62 

3.63 

355 

5950 

-1.41 

-5.69 

5.87 

14 

4975 

0.49 

-3.56 

3.59 

352 

5975 

-1.69 

-5.63 

5.88 

16 

5000 

0.62 

-3.45 

3.51 

35C 

6000 

-1.94 

-5.50 

5.83 

19 

5025 

0.74 

-3.33 

3.41 

347 

6025 

-2.24 

-5.56 

6.00 

22 

5050 

0.89 

-3 .44 

3.56 

345 

6050 

-2.35 

-5.77 

6.23 

22 

5075 

1.27 

-3.79 

4.00 

341 

6075 

-2.42 

-5.95 

6.42 

22 

5100 

1.98 

-4.16 

4.61 

334 

6 100 

-2.52 

-5.99 

6.50 

23 

5125 

2.40 

-4.53 

5.13 

332 

6125 

-2.45 

-5.73 

6.23 

23 

5150 

2.51 

-4.88 

5.49 

333 

6150 


WX WZ 

M/SEC M/SEC 

2.40 -5.07 

2.00 -5.17 

1.79 -5.01 

2.25 -4.84 

2.80 -5.20 


3.25 -5.82 
3.82 -6.24 
4.06 -6.45 
4.14 -6.80 
4.30 -7.03 


4.45 -6.99 
4.40 -7.00 
4.17 -7.11 
4.13 -7.23 
4.23 -7.21 


4.21 -7.19 
4.08 -7.30 
3.93 -7.25 
3.78 -6.99 
3.70 -6.75 


3.66 -6.72 
3.66 -6.81 
3.71 -6.85 
3.81 -6.89 
3.87 -6.86 


3.84 -6.90 
3.87 -6.90 
3.83 -6.84 
3.71 -6.84 
3.37 -6.85 


3.04 - 6.89 
2.97 -7.00 
2.82 -7.12 
2.52 - 6.99 
2.32 - 6.69 


2.37 -6.52 
2.47 -6.29 
2.58 -6.30 
2.93 -6.48 
3.35 -6.44 


WS THETA 

M/SEC OEG 


5.61 

335 

5.55 

339 

5.32 

340 

5.34 

335 

5.91 

332 

6.66 

331 

7.31 

328 

7.62 

328 

7.96 

328 

8.24 

328 

8.28 

327 

8.27 

328 

8.24 

329 

8.32 

330 

0.36 

329 

8.33 

329 

8.36 

331 

8.25 

331 

'7.95 

331 

7.70 

331 

7.65 

331 

7.73 

332 

7.79 

331 

7.87 

331 

7.88 

330 

7.90 

331 

7.91 

331 

7.85 

331 

7.78 

331 

7.63 

334 

7.53 

336 

7.61 

337 

7.66 

338 

7.43 

340 

7.08 

341 

6.94 

340 

6.76 

338 

6.61 

338 

7.11 

336 

7.26 

332 


ALT 


WZ - MERIDIONAL C0MP0NENT, 


ALTITUDE, WX 


ZONAL COMPONENT 


WS * W IN C SPEED, THETA ■ WIND DIRECTION 
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TABLE 1 1 -106 teon't) 

FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VEL 0 CITY PReFILE 
TEST NUMBER 2666 05/00/65* 0219Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

METERS 

6175 

6200 

6225 

6250 

6275 

6300 

6325 

6350 

6375 

6400 


6425 

6450 

6475 

6500 

6525 


6550 

6575 

6600 

6625 

6650 


6675 

6700 

6725 

6750 

6775 


6800 

6025 

6050 

6075 

6900 


6925 

6950 

0»I5 

7000 

7025 


7050 

7075 

7100 

7125 

7150 


wx 

M/SEC 

3.47 

3.22 

2.09 

2.66 

2.40 


2.45 

2.54 

2.63 

2.65 

2.65 


2.62 

2.49 

2.46 

2.66 

3.13 


3.55 

3.04 

3.92 

3.60 

3.46 


3.42 

3.59 

3.69 

3.63 

3.64 


3.79 

3.79 

3.59 

3.38 

3.24 


3.25 

3.24 


3.44 

3.51 


3.62 

3.64 

3.61 

3.62 
3.70 


WZ 

WS 

M/SEC 

M/SEC 

-6.20 

7.11 

-6.29 

7.06 

-6.55 

7.16 

-6.27 

6.81 

-5.93 

6.43 

-5.85 

6.34 

-5.61 

6.16 

-5.32 

5.93 

-5.26 

5.89 

-5.33 

5.96 

-5.43 

6.03 

-5.54 

6.08 

-s.ei 

6.30 

-6.C9 

6.65 

-6.46 

7.18 

-6.83 

7.69 

-7.16 

8.12 

-7.46 

8.43 

-7.79 

8.62 

-8.23 

8.93 

-8.27 

8.95 

-7.98 

8.75 

-7.83 

8.65 

-7.44 

8.20 

-7.13 

8.01 

-7.17 

8.12 

-7.19 

8.13 

-7.15 

0.00 

-7.18 

7.93 

-7.30 

7.98 

-7.38 

0.07 

-7.36 

8.04 

-7 ! 53 

8^27 

-7.58 

8.36 

-7.80 

8.60 

-8.01 

8.80 

-7.93 

8.71 

-7.99 

8.77 

-8.07 

8.88 


THETA 

OEG 

331 

333 

336 

337 
337 


337 

335 

334 

333 

333 


334 

336 

337 
336 
334 


332 

332 

332 

335 

337 


337 

336 

335 

334 

333 


332 

332 

333 

335 

336 


336 

336 

335 

335 


335 

335 

335 

335 

335 


ALT 

METERS 

7175 

7200 

7225 

7250 

7275 


7300 

7325 

7350 

7375 

7400 


7425 

7450 

7475 

7500 

7525 


7550 

7575 

7600 

7625 

7650 


7675 

7700 

7725 

7750 

7775 


7600 

7625 

7850 

7675 

7900 


7925 

7950 

7974 

8000 

8025 


8050 

8075 

8100 

8125 

8150 


WZ 

M/SEC 


WS 

M/SEC 


THETA 

CEG 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


3.70 

3.71 
3.92 
4.14 
4.35 


4.55 

4.82 

4.96 

5.07 

5.44 


5.90 

6.22 

6.46 

6.60 

6.39 


6.25 

6.27 

6.02 

5.88 

5.99 


6.03 

5.97 

5.93 

5.57 

5.20 


5.04 

4.82 

4.71 

4.65 

4.61 


4.45 

4.29 

4.20 

4.16 

4.20 


4.11 

3.99 

3.93 

3.92 

3.72 


-8.18 

8.96 

336 

8175 

-8.46 

9.24 

336 

82CO 

-8.45 

. 9.31 

335 

8225 

-8.24 

9.22 

333 

8250 

-8.19 

9.28 

332 

0275 

-8.29 

9.45 

331 

e300 

-8.42 

9.70 

330 

8325 

-8.50 

9.84 

330 

8350 

-8.59 

9.98 

329 

8375 

-8.67 

10.24 

328 

8400 

-8.74 

10.54 

326 

e425 

-8.86 

10.82 

325 

8450 

-8.93 

11.02 

324 

8475 

-9.11 

11.25 

324 

8500 

-9.35 

11.32 

325 

8525 

-9.42 

11.31 

326 

8550 

-9.48 

11.37 

326 

8575 

-9.30 

11.07 

327 

8600 

-8.92 

10.69 

326 

8625 

-8.46 

10.37 

325 

8650 

-8.25 

10.21 

324 

8675 

-8.55 

10.43 

325 

8700 

-8.81 

10.62 

326 

8725 

-9.03 

10.61 

328 

8750 

-9.08 

10.47 

330 

8775 

-9.09 

10.40 

331 

8800 

-9.05 

10.25 

3 32 

e825 

-8.79 

9.97 

332 

8850 

-8.78 

9.94 

332 

8875 

-8.95 

10.06 

333 

8900 

-8.98 

10.02 

333 

e925 

-8.93 

9.91 

334 

8950 

-8.91 

9.85 

335 

8975 

-6.95 

9.87 

335 

■iOGG 

-9.00 

9.93 

335 

9025 


-9.21 

-9.27 

-9.21 

-9.25 

-9.28 


10.09 

10.09 

10.02 

10.05 

9.99 


336 

337 
337 

337 

338 


WX 

M/SEC 

3.40 

3.39 

3.23 

3.09 

3.18 


3.31 

3.30 

3.39 

3.45 

3.44 

3.61 

3.76 

3.83 

3.86 

3.83 


WZ 

M/SEC 

-9.24 

-9.21 

-9.31 

-9.37 

-9.55 


-9.80 

-10.06 

-10.30 

-10.56 

-10.79 


- 11.01 

-11.25 

-11.34 

-11.52 

-11.87 


3.78 

3.63 

3.54 

3.39 

3.12 


3.13 

3.34 

3.43 

3.51 

3.78 


4.02 

4.19 

4.33 

4.49 

4.76 


4.86 

4.77 

4.62 


-12.27 

-12.60 

-12.87 

-13.05 

-13.21 


-13.42 

-13.64 

-14.00 

-14.16 

-14.17 


-14.31 

-14.28 

-14.15 

-14.22 

-14.41 


-14.35 

-14.24 

-14.50 


WS 

M/SEC 

9.87 

9.82 

9.85 

9.87 

10.07 


10.35 

10.59 

10.85 

11.11 

11.32 


11.59 

11.86 

11.97 

12.15 

12.47 


12.84 

13.11 

13.35 

13.48 

13.58 


13.78 

14.04 

14.42 

14.59 

14.66 


14.87 

14.88 
14.80 
14.91 
15.18 


15.16 

15.01 

15.28 


4.99 -14.62 15.45 


9050 

9075 

9100 

9125 

9150 


5.02 

5.09 

5.09 

5.15 

5.09 


-14.71 

-14.63 

-14.46 

-14.48 

-14.56 


15.54 

15.49 

15.33 

15.37 

15.43 


ALT * ALTITUDE, WX * 


Z0NAL C0MP0NENT, WZ - MERIOI0NAL C0HP0NENT, WS « W1NC SPEED, THETA - WIND OIRECTI0N 


THETA 

DEG 

339 

340 

341 

342 
341 


341 

342 
342 
342 
342 


342 

341 

341 

341 

342 


343 

344 

344 

345 
347 


347 

346 

346 

346 

345 


344 

343 

343 

342 

342 


341 

341 

341 

141 

341 


341 

341 

340 

340 

341 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC DEG 

-16 RADAR/JIM SPHERE WIND 
2666 05/08/65, 0219Z, 

ALT WX WZ 

METERS M/SEC M/ SEC 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

PR0FILE 
TEST RANGE, 
THETA 
CEG 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 

9175 

9200 

9225 

9250 

9275 

5.04 

5.05 
5.16 
5.46 
5.61 

-14.56 

-14.44 

-14.46 

-14.69 

-14.72 

15.41 

15.29 

15.35 

15.67 

15.75 

341 

341 

340 

339 

339 

10175 

10200 

10225 

10250 

10275 

8.42 

8.85 

9.35 

9.69 

9.97 

-14.82 

-15.21 

-15.67 

-15.84 

-15.91 

17.05 

17.60 

18.24 

18.57 

18.78 

330 

330 

329 

328 

328 

11175 

11200 

11225 

11250 

11275 

9300 

9325 

9350 

9375 

9400 

5.62 

5.60 

5.60 

5.80 

6.12 

-14.86 
-15.14 
-15. C8 
-14.70 
-14.43 

15.89 

16.14 

16.09 

15.81 

15.67 

339 

340 
339 
338 
337 

10300 

10325 

10350 

10375 

10400 

10.45 

10.91 

11.15 

11.30 

11.35 

-15.97 

-15.90 

-15.83 

-15.84 

-15.74 

19.09 

19.28 

19.36 

19.46 

19.41 

327 

325 

325 

324 

324 

11300 

11325 

11350 

11375 

11400 

9425 

9450 

9475 

9500 

9525 

6.47 

6.62 

6.97 

7.03 

7.24 

-14.18 

-13.86 

-13.63 

-13.46 

-13.41 

15.59 

15.45 

15.31 

15.19 

15.24 

335 

334 

333 

332 

331 

1042 5 
10450 
10475 
10500 
10525 

11.41 
11.46 
11.90 

12.41 
12.40 

-15.80 

-15.85 

-15.64 

-15.36 

-14.93 

19.49 

19.55 

19.65 

19.75 

19.41 

324 

324 

323 

321 

320 

11425 

11450 

11475 

11500 

11525 

9550 

9575 

9600 

9625 

9650 

7.50 
7.47 
7.42 
7.47 

7.51 

-13.24 
-13.14 
-13.19 
-13.19 
-13. C6 

15.22 

15.11 

15.14 

15.16 

15.07 

330 

330 

330 

330 

330 

10550 

10575 

10600 

10625 

10650 

12.50 

12.61 

12.71 

13.04 

13.27 

-14.68 

-14.63 

-14.67 

-14.63 

-14.50 

19.28 

19.31 

19.41 

19.60 

19.65 

319 

319 

319 

318 

317 

11550 

11575 

11600 

11625 

11650 

9675 

9700 

9725 

9750 

9775 

7.77 

7.61 

7.22 

7.01 

6.74 

-13.31 

-13.61 

-13.56 

-13.59 

-13.58 

15.41 

15.60 

15.36 

15.30 

15.16 

330 

331 

332 

333 
333 

10675 

10700 

10725 

10750 

10775 

13.30 

13.48 

13.58 

14.08 

14.50 

-14.56 

-14.43 

-14.35 

-14.59 

-14.52 

19.72 

19.74 

19.76 

20.26 

20.52 

317 

317 

316 

316 

315 

11675 

11700 

11725 

11750 

11775 

9800 

9825 

9850 

9875 

9900 

6.43 

6.23 

6.26 

6.46 

6.77 

-13.56 

-13.68 

-13.78 

-13.76 

-13.84 

15.01 

15.03 

15.13 

15.21 

15.41 

334 

335 
335 
335 
334 

10800 

10825 

10850 

10875 

10900 

14.83 

15.45 

15.92 

16.12 

16.31 

-14.45 

-14.75 

-15.07 

-15.30 

-15.46 

20.70 

21.36 

21.92 

22.23 

22.48 

314 

313 

313 

313 

313 

11800 

11825 

11850 

11875 

11900 

9925 

9950 

9975 

10000 

10025 

7.02 

7.26 

7.57 

7.84 

7.80 

-14.05 

-14.34 

-14.66 

-14.79 

-14.82 

15.70 

16.07 

16.50 

16.74 

16.75 

333 

333 

333 

332 

332 

10925 

10950 

10975 

11000 

11025 

16.58 

16.67 

16.68 
16.75 
16.82 

-15.31 

-15.11 

-15.13 

-14.78 

-14.51 

22.56 

22.50 

22.52 

22.34 

22.21 

313 

312 

312 

311 

311 

11925 

11950 

11975 

12000 

12025 

10050 

10075 

10100 

10125 

10150 

7.58 

7.56 

7.55 

7.62 

7.97 

-14.69 

-14.77 

-14.91 

-14.64 

-14.59 

16.53 

16.59 

16.72 

16.50 

16.62 

333 

333 

332 

332 

331 

11050 

11075 

11100 

11125 

11150 

16.98 

17.18 

17.51 

17.79 

17.70 

-14.74 

-14.78 

-14.61 

-14.35 

-14.14 

22.48 

22.67 

22.81 

22.86 

22.65 

311 

311 

310 

309 

308 

12050 

12075 

12100 

12125 

12150 


WX WZ 
M/SEC M/SEC 

17.62 -14.12 
17.43 -13.88 
17.35 -13.63 
17.33 -13.47 
17.14 -13.19 


17.19 -12.93 
17.36 -12.76 
17.43 -12.60 
17.43 -12.39 
17.59 -12.22 


17.62 -12.09 
17.45 -11.84 
17.27 -11.56 
17.23 -11.35 
17.31 -11.22 


17.29 -11.09 
17.27 -11.13 
17.20 -11.07 
17.11 -10.79 
17.18 -10.63 


17.15 -10.54 
17.26 -10.55 
17.47 -10.61 
17.53 -10.73 
17.64 -10.85 


17.68 -10.67 
17.53 -10.54 
17.60 -10.80 
17.49 -10.91 
17.32 -10.96 


17.20 -10.85 
17.12 -10.77 
16.97 -11.06 
16.97 -11.53 
17.17 -11.86 


16.92 -11.64 

16.48 -11.46 

16.34 -11.34 

16.09 -11.24 

15.09 -11.41 


WS THETA 
M/SEC DEG 

22.58 309 
22.28 308 
22.06 308 
21.95 308 
21.63 307 


21.51 307 
21.54 306 
21.51 306 
21.39 305 
21.42 305 


21.37 304 
21.09 304 
20.78 304 
20.63 303 
20.63 303 


20.54 302 

20.55 303 
20.45 303 
20.23 302 
20.21 302 


20.13 301 
20.23 301 
20.44 301 
20.56 301 
20.71 301 


20.65 301 
20.46 301 
20.65 301 
20.61 302 
20.50 302 


20.41 302 
20.22 302 
20.26 303 
20.52 304 
20.86 304 


20.53 304 
20.08 305 
19.89 305 
19.63 305 
19.56 306 


ALT * ALTITUDE, WX * Z0NAL C0MP0NENT, WZ - MERIDI0NAL C0MP0NENT, WS * WINC SPEED 


THETA * WIND DIRECTI0N 
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TABLE 11-106 (con't) 


PS-16 RAOAR/J1HSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

TEST NUMBER 
WS THETA 

2666 

ALT 

05/08/65 

WX 

, 0219Z * 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12175 

15.82 

-11.47 

15.54 

306 

13175 

14.84 

-10.73 

18.31 

306 

14175 

20.38 

-14.26 

24.87 

305 


15.76 

- 11 ; 62 

19:5? 


1 0?OO 

15. 50 

- 10.47 

19.73 

?04 

1 4?00 

70.59 

- \ 4 . ? 1 

95 . 0? 

? pi 

12225 

15.70 

-U.70 

19.58 

307 

13225 

16.32 

-10.02 

19^15 

301 

14225 

20.80 

-14.31 

25.25 

304 

12250 

15.33 

-11.62 

15.24 

307 

13250 

17.17 

-9.82 

19.78 

300 

14250 

20.74 

-14.40 

25.25 

305 

12275 

15.05 

-11.46 

18.92 

307 

13275 

17.09 

-10.42 

20.01 

3C1 

14275 

19.82 

-14.38 

24.49 

3 06 

12300 

14.96 

-11.01 

18.57 

306 

13300 

16.53 

-11.68 

20.25 

305 

14 300 

18.42 

-14.15 

23.23 

307 

12325 

14.61 

-10.67 

18.09 

306 

13325 

16.08 

-12.59 

20.42 

308 

14325 

17.69 

-13.75 

22.41 

308 

12350 

14.25 

-10.39 

17.64 

306 

13350 

15.42 

-12.89 

20.10 

310 

14350 

17.71 

-13.19 

22.09 

3 07 

12375 

14.58 

-10.10 

17.73 

305 

13375 

15.00 

-13.27 

20.03 

311 

14375 

17.97 

-12.31 

21 .78 

304 

12400 

15.28 

-10.15 

18.34 

303 

13400 

14.98 

-13.50 

20.17 

312 

14400 

18.13 

-11.27 

21.35 

3 02 

12425 

15.52 

-10.37 

18.66 

304 

13425 

15.68 

-13.67 

20.80 

311 

14425 

18.57 

-10.01 

21-.10 

298 

12450 

15.39 

-10.13 

18.42 

303 

13450 

16.32 

-14.03 

21.52 

311 

14450 

18.92 

-9.74 

21.28 

297 

12475 

15.23 

-9.78 

18.10 

303 

13475 

16.34 

-14.37 

21.76 

311 

14475 

18.53 

-10.89 

21.50 

300 

12500 

15.21 

-9.64 

18.01 

302 

13500 

16.15 

-14.78 

21.89 

312 

14500 

17.98 

-11.86 

21.54 

303 

12525 

15.61 

-10.05 

18.56 

303 

13525 

16.05 

-15.39 

22.24 

314 

14525 

17.13 

-12.64 

21.29 

306 

12550 

16.01 

-10.95 

19.39 

304 

13550 

15.78 

-15.94 

22.43 

315 

14550 

16.29 

-13.19 

20.96 

309 

12575 

15.95 

-11.79 

19.84 

306 

13575 

15.58 

-16.36 

22.59 

316 

14575 

16.09 

-12.74 

20.52 

308 

12600 

15.57 

-12.32 

15.85 

308 

13600 

15.88 

-16.45 

22.87 

316 

14600 

15.61 

-12.26 

19.85 

308 

12625 

15.27 

-12.38 

19.66 

309 

13625 

16.13 

-16.11 

22.80 

315 

14625 

15.61 

-12.62 

20.07 

309 

12650 

14.86 

-12.49 

19.41 

310 

13650 

16.11 

-15.34 

22.25 

313 

14650 

16.07 

-12.65 

20.45 

308 

12675 

14.58 

-12.66 

15.31 

311 

13675 

16.29 

-14.86 

22.05 

312 

14675 

16.39 

-12.32 

20.50 

307 

12700 

14.65 

-12.80 

19.46 

311 

13700 

16.89 

-14.59 

22.32 

311 

14700 

16.89 

-12.15 

20.80 

306 

12725 

14.62 

-12.69 

19.36 

311 

13725 

17.23 

-13.83 

22.09 

3C9 

14725 

17.36 

-11.83 

21.01 

304 

12750 

14.70 

-12.57 

19.34 

310 

13750 

17.57 

-13.50 

22.16 

307 

14750 

18.05 

-11.39 

21.35 

302 

12775 

14.70 

-12.98 

19.61 

311 

13775 

18.36 

-13.50 

22.78 

306 

14775 

17.98 

-11.21 

21.19 

302 

12B00 

14.29 

-13.31 

19.53 

313 

13800 

18.95 

-13.10 

23.04 

304 

14800 

17.20 

-11.54 

20.71 

304 

12325 

13.98 

-13.54 

19.46 

314 

13825 

19.49 

-12.91 

23.37 

303 

14825 

16.44 

-11.94 

20.32 

306 

12350 

13.94 

-13.65 

19.51 

314 

13850 

19.35 

-12.59 

23.08 

303 

14850 

15.71 

-12.08 

19.82 

307 

12875 

13.75 

-13.52 

19.28 

314 

13875 

18.74 

-11.82 

22.15 

302 

14875 

15.21 

-11.96 

19.34 

308 

12900 

13.28 

-13.77 

19.13 

316 

13900 

18.36 

-11.43 

21.63 

302 

14900 

14.69 

-11.75 

18.81 

308 

12925 

12.82 

-13.77 

18.82 

317 

13925 

18.21 

-11.55 

21.57 

302 

14925 

13.70 

-11.55 

17.92 

310 

12950 

12.81 

-13.53 

18.64 

316 

13950 

17.73 

-12.25 

21.55 

304 

14950 

13.28 

-10.90 

17.18 

309 

12975 

12.95 

-13.43 

18.65 

316 

13975 

17.84 

-12.76 

21.94 

305 

14975 

13.48 

-10.43 

17.04 

308 

13000 

12.93 

-13.08 

18.40 

315 

14000 

18.72 

-12.81 

22.68 

304 

15000 

13.44 

-10.48 

17.04 

308 

13025 

13.21 

-12.79 

18.39 

314 

14025 

19.01 

-12.91 

22.98 

304 

15025 

13.49 

-10.41 

17.03 

307 

13050 

13.42 

-12.58 

18.40 

313 

14050 

19.10 

-13.22 

23.23 

305 

1 5050 

13.70 

-10.17 

17.06 

306 

13075 

13.57 

-12.21 

18.26 

312 

14075 

19. 16 

-13.57 

23.48 

305 

15075 

14.14 

-9.76 

17.18 

304 

13100 

13.52 

-11.85 

17.97 

311 

14100 

19.34 

-13.75 

23.73 

305 

15100 

14.19 

-9.57 

17.12 

304 

13125 

13.30 

-11.46 

17.56 

311 

14125 

19.73 

-14.00 

24.19 

305 

15125 

14.57 

-9.47 

17.37 

303 

13150 

13.92 

-11.04 

17.77 

308 

14150 

20.12 

-14.22 

24.64 

305 

15150 

15.28 

-8.90 

17.68 

300 

ALT 

- ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

component, 

WZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NE 

NT, WS * 

WINC SPEEO, 

THETA = 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WINO 

VEL0CITY 

PR2FILE 







TEST NUMBER 

2666 

05/08/65, 

, 02 19 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLKRIDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX WZ WS THETl 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC M/SEC M/SEC DEG 

15175 

15.25 

-8.55 

17.48 

299 

16175 

9.88 

-13.06 

16.38 

323 



15200 

15.04 

-8.62 

17.33 

300 

16200 

9.65 

-13.19 

16.34 

324 



15225 

14.95 

-8.28 

17.09 

299 

16225 

9.15 

-13.22 

16.08 

325 



15250 

14.93 

-8.15 

17.01 

298 

16250 

8.44 

-13.14 

15.62 

327 



15275 

14.87 

-7.87 

16.82 

298 

16275 

7.74 

-13.36 

15.44 

330 



15300 

14.22 

-7.19 

15.93 

297 

16300 

6.95 

-13.27 

14.98 

332 



15325 

13.94 

-6.44 

15.36 

295 

16325 

6.65 

-13.13 

14.72 

333 



15350 

13.96 

-5.78 

15.11 

292 

16350 

6.36 

-13.47 

14.90 

335 



15375 

14.01 

-5.40 

15.02 

291 








15400 

14.12 

-5. CO 

14.98 

289 








15425 

13.59 

-4.39 

14.28 

288 








15450 

13.18 

-3.96 

13.76 

287 








15475 

13.40 

,-3.73 

13.91 

285 








15500 

13.89 

-3.69 

14.38 

285 








15525 

13.99 

-3.64 

14.46 

284 








15550 

14.03 

-3.36 

14.43 

283 








15575 

13.86 

-3.59 

14.32 

284 








15600 

13.68 

-4.43 

14.38 

288 








15625 

14.00 

-4.68 

14.76 

288 








15650 

14.50 

-4.54 

15.19 

287 









15675 

15.32 

-4.33 

15.92 

286 

15700 

15.59 

-5.C4 

16.39 

288 

15725 

16.06 

-6.39 

17.29 

292 

15750 

16.43 

-6.76 

17.77 

292 

15775 

16.64 

-7.C4 

18.07 

293 


15800 

17.02 

-7.46 

10.58 

293 

15025 

17.30 

-7.57 

18.88 

293 

15050 

17.73 

-7.50 

19.25 

293 

15875 

17.83 

-7.63 

19.40 

293 

15900 

17.74 

-8.29 

19.58 

295 


15925 

17.18 

-9.C7 

19.43 

298 

15950 

16.63 

-9.89 

19.35 

301 

15975 

16.16 

-10.72 

19.39 

303 

16000 

15.31 

-11.11 

18,92 

306 

16025 

14.40 

-11.24 

18.27 

308 


16050 

13.77 

-11.53 

17.96 

310 

16075 

12.06 

-12.14 

17.69 

313 

16100 

11.89 

-12.32 

17.12 

316 

16125 

11.34 

-12.55 

16.91 

316 

16150 

10.48 

-13. C5 

16.74 

321 


ALT * ALTITUDE* WX 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2936 

05/10/65, 

1 3 00 Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

wZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CFG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

325 

-4.36 

-0.53 

4.46 

78 

1325 

-3.10 

-2.34 

3.88 

53 

2325 

-7.15 

-2.U 

7.46 

73 

350 

-4.43 

-0.60 

4.47 

82 

1350 

-3.76 

-2.60 

4.57 

55 

2350 

-6.63 

-2.29 

7.02 

71 

375 

-4.63 

-0.38 

4.65 

85 

1375 

-4.29 

-2.72 

5.08 

57 

2375 

-6.07 

-2.59 

6.60 

67 

400 

-4.73 

-0.37 

4.75 

85 

1400 

-4.63 

-2.58 

' 5.30 

61 

2400 

-5.61 

-2.77 

6.26 

64 

425 

-4.81 

-0.37 

4.83 

35 

1425 

-4.92 

-2.40 

5.47 

64 

2425 

-5.36 

-2.93 

6.11 

61 

450 

-4.83 

-0.36 

4.85 

86 

1450 

-5.23 

-2.22 

5.68 

67 

2450 

-5.31 

-3.15 

6.18 

59 

475 

-4.70 

-0.35 

4.71 

86 

1475 

-5.60 

-2.U 

5.98 

69 

2475 

-5.30 

-3.42 

6.31 

57 

500 

-4.70 

-0.21 

4.71 

87 

1500 

-5.98 

-c.17 

6.36 

7C 

2500 

-5.38 

-3.66 

6.50 

56 

525 

-4.71 

-0.24 

4.72 

87 

1525 

-6.33 

”2.43 

6.78 

69 

2525 

-5.59 

-3.81 

6.77 

56 

550 

-4.6 3 

-0.27 

4.63 

87 

1550 

-6.73 

-2.56 

7.20 

69 

2550 

-5.83 

-3.77 

6.94 

57 


575 

-4.45 

-0.15 

4.45 

88 

1575 

-6.95 

-2.47 

7.38 

70 

2575 

-5.94 

-3.53 

6.91 

59 

600 

-4.31 

-0. 13 

4.31 

88 

1600 

-7.04 

-2.34 

7.42 

71 

2600 

-5.77 

-3.34 

6.67 

60 

625 

-4.31 

-0. 12 

4.31 

88 

1625 

-7. 15 

-2.26 

7.50 

72 

2625 

-5.52 

-3.33 

6.44 

59 

650 

-4.15 

-0.28 

4.16 

86 

1650 

-7. 18 

-2.10 

7.48 

73 

2650 

-5.22 

-3.38 

6.22 

57 

675 

-4.08 

-0.33 

4.09 

85 

1675 

-7.13 

-2.01 

7.41 

74 

2675 

-5.00 

-3.59 

6.15 

54 


700 

-4.09 

-0. 18 

4. 10 

87 

1700 

-7.05 

-1.79 

7.27 

76 

2700 

-4.87 

-3.91 

6.24 

51 

725 

-3.92 

-0. 18 

3.93 

87 

1725 

-7.04 

-1.53 

7.21 

78 

2725 

-4.84 

-4.07 

6.33 

50 

750 

-3.62 

-0.39 

3.64 

84 

1750 

-6.97 

-i .62 

7.15 

77 

2750 

-4.80 

-4.26 

6.42 

48 

775 

-3.35 

-0.59 

3.40 

80 

1775 

-6.80 

-1.98 

7.08 

74 

2775 

-4.60 

-4.36 

6.34 

46 

800 

-3.15 

-0.64 

3.22 

78 

1800 

-6.77 

-2.34 

7.16 

71 

28C0 

-4.51 

-4.29 

6.22 

46 

825 

-3.03 

-0.56 

3.08 

79 

1825 

-6.78 

-2.52 

7.24 

69 

2825 

-4.44 

-3.93 

5.93 

48 

850 

-2.93 

-0.59 

2.99 

78 

1850 

-6.66 

-2.72 

7.20 

68 

2850 

-4.42 

-3.43 

5.60 

52 

875 

-2.74 

-0.77 

2.84 

74 

1875 

-6.66 

-3.00 

7. '31 

66 

2875 

-4.41 

-3.38 

5.56 

52 

900 

-2.65 

-0.83 

2.77 

72 

1900 

-6.89 

-3.23 

7.61 

65 

2900 

-4.33 

-3.53 

5.59 

51 

925 

-2.55 

-0.94 

2.71 

69 

1925 

-7. 14 

-3.27 

7.85 

65 

2925 

-4.42 

-3.60 

5.69 

51 


950 

-2.28 

-1.C9 

2.53 

64 

1950 

-7.40 

-3.21 

8.06 

66 

2950 

-4.45 

-3.59 

5.72 

51 

975 

-1.95 

-1.C8 

2.23 

61 

1975 

-7.62 

-3.13 

8.24 

67 

2975 

-4.38 

-3.57 

5.65 

51 

1000 

-1.73 

-0.99 

1.99 

60 

2 COO 

-7.53 

-3.14 

8.16 

67 

3000 

-4.35 

-3.65 

5.68 

50 

1025 

-1.56 

-1.11 

1.92 

54 

2025 

-7.30 

-3.12 

8.01 

67 

3025 

-4.31 

-3.60 

5.61 

50 

1050 

-1.49 

-1.27 

1.96 

49 

2050 

-7.28 

-3.12 

7.92 

67 

3050 

-4.20 

-3.54 

5.50 

50 

1075 

-1.57 

-1.31 

2.05 

50 

2C75 

-7.20 

-3.28 

7.91 

65 

3075 

-3.95 

-3.48 

5.26 

48 

1100 

-1.52 

-1.28 

1.99 

50 

2100 

-7.22 

-3.39 

7.97 

65 

3100 

-3.69 

-3.26 

4.93 

48 

1125 

-1.36 

-1.16 

1.79 

49 


- I 

-J.31 


tn 

21ZZ 

z.zc 

2,02 

.i? 

':*? 

1150 

-1.18 

-1.26 

1.73 

43 

2150 

-7.29 

-3.68 

8.17 

63 

3150 

-3.39 

-2.80 

4.40 

50 

1175 

-0.99 

-1.68 

1.95 

30 

2175 

-7.27 

-3.77 

8.19 

62 

3175 

-3.41 

-2.76 

4.39 

51 

1200 

-0.84 

-2.17 

2.33 

21 

2200 

-7.15 

-3.60 

8.00 

63 

3200 

-3.40 

-2.70 

4.35 

51 

1225 

-0.94 

-2.47 

2.65 

21 

2225 

-7.19 

-3.22 

7.88 

66 

3225 

-3.35 

-2.69 

4.30 

51 

1250 

-1.31 

-2.56 

2.88 

27 

2250 

-7.34 

-2.79 

7.85 

69 

3250 

-3.45 

-2.82 

4.46 

51 

1275 

-1.78 

-2.54 

3.10 

35 

2275 

-7.38 

-2.47 

7.78 

71 

3275 

-3.44 

-2.83 

4.45 

50 

1300 

-2.41 

-2.37 

3.38 

45 

2300 

-7.36 

-2.25 

7.70 

73 

3300 

-3.42 

-2.80 

4.42 

50 

ALT 

= ALTITUOE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MERIDieNAL 

COMPONENT, 

WS * 

WINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECT! 0N 








FPS 

-16 RAOAR/JIMSPHERE WIND 

VEL0CITY 

PR0FILE 






ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2936 

ALT 

05/10/65, 

WX 

1300Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

3325 

-3.63 

-2.78 

4.57 

52 

4325 

-2.98 

-3.94 

4.94 

37 

5325 

0.06 

-7.68 

7.68 

359 

3350 

-3.75 

-2.85 

4.71 

53 

4350 

-3.02 

-4.03 

5.04 

37 

5350 

-0.03 

-7.52 

7.52 

0 

3375 

-3.74 

-2.88 

4.^2 

52 

4375 

-2.96 

-4.40 

5.30 

34 

5375 

-0.22 

-7.50 

7.50 

1 

3400 

-3.80 

-2.83 

4.74 

53 

4400 

-2.79 

-4.79 

5.55 

30 

5400 

-0.66 

-7.72 

7.75 

5 

3425 

-3.84 

-2.75 

4.72 

54 

4425 

-2.64 

-5.11 

5.75 

2Z 

5425 

-0.98 

-8.11 

0.17 

7 


3450 

-3.67 

-2.68 

4.55 

54 

4450 

-2.34 

-5.25 

5.75 

24 

5450 

-1.10 

-8.46 

8.53 

7 

3475 

-3.72 

-2.54 

4.50 

55 

4475 

-1.97 

-5.18 

5.54 

21 

5475 

-1.23 

-8.80 

8.88 

8 

3500 

-3.81 

-2.15 

4.38 

60 

4500 

-1.88 

-5.24 

5.56 

20 

5500 

-1.42 

-9.24 

9.35 

9 

3525 

-3.65 

-1.65 

4.01 

66 

4525 

-2.04 

-5.41 

5.78 

20 

5525 

-1.53 

-9.52 

9.65 

9 

3550 

-3.70 

-1.36 

3.94 

70 

4550 

-2.15 

-5.34 

5.76 

22 

5550 

-1.45 

-9.76 

9.86 

8 


3575 

-3.83 

-1.23 

4.02 

72 

4575 

-2.32 

-5.29 

5.78 

24 

5575 

-1.12 

-10.01 

10.08 

6 

3600 

-3.94 

-1.12 

4.10 

74 

4600 

-2.64 

-5.26 

5.88 

26 

5600 

-0.33 

-9.74 

9.75 

2 

3625 

-4.01 

-1.17 

4.18 

74 

4625 

-2.91 

-5.19 

5.95 

29 

5625 

0.14 

-9.95 

9.95 

359 

3650 

-3.89 

-1.26 

4.09 

72 

4650 

-3.03 

-5.39 

6. 18 

29 

5650 

0.51 

-10.45 

10.47 

357 

3675 

-3.84 

-1.26 

4.04 

72 

4675 

-2.89 

-5.65 

6.35 

27 

5675 

0.97 

-10.31 

10.36 

3 54 

3700 

-3.81 

-1.18 

3.98 

73 

4700 

-2.81 

-5.74 

6.39 

26 

5700 

1.14 

-10.21 

10.27 

353 

3725 

-3.64 

-1.18 

3.83 

72 

4725 

-2.69 

-5.52 

6.14 

26 

5725 

1.20 

-10.34 

10.41 

353 

3750 

-3.37 

-1.11 

3.55 

72 

4750 

-2.53 

-5.21 

5.79 

26 

5750 

1.25 

-10.85 

10.92 

353 

3775 

-3.21 

-0.97 

3.36 

73 

4775 

-2.41 

-5.30 

5.82 

24 

5775 

1.42 

-11.37 

11.46 

353 

3800 

-3.09 

-0.69 

3.21 

74 

4800 

-2.05 

-5.61 

5.97 

20 

5800 

1.70 

-11.67 

11.79 

351 

3825 

-2.79 

-0.90 

2.94 

72 

4825 

-1.87 

-5.86 

6.15 

18 

5825 

2.07 

-11.87 

12.05 

350 

3850 

-2.34 

-1.19 

2.63 

63 

4850 

-2.28 

-6.09 

6.50 

20 

5850 

2.52 

-12.18 

12.43 

348 

3875 

-2.06 

-1.53 

2.57 

53 

4875 

-2.74 

-6.22 

6.80 

24 

5875 

2.84 

-12.39 

12.71 

347 

3900 

-2.04 

-1.75 

2.69 

49 

4900 

-2.82 

-6.32 

6.92 

24 

5900 

3.17 

-12.37 

12.77 

345 

3925 

-1.99 

-2.C5 

2.86 

44 

4925 

-2.46 

-6.53 

6.98 

20 

5925 

3.40 

-12.45 

12.90 

345 

3950 

-1.96 

-2.33 

3.05 

40 

4950 

-1.95 

-6.79 

7.06 

16 

5950 

3.59 

-12.49 

13.00 

344 

3975 

-2.01 

-2.36 

3.10 

40 

4975 

-1.52 

-7.00 

7.16 

12 

5975 

3.88 

-12.54 

13.12 

343 

4000 

-2.03 

-2.45 

3.18 

39 

5000 

-1.07 

-7.24 

7.32 

8 

toco 

3.93 

-12.75 

13.34 

343 

4025 

-2.07 

-2.64 

3.35 

38 

5025 

-0.69 

-7.59 

7.62 

5 

6025 

3.78 

-13.06 

13.60 

344 

4050 

-2.16 

-2.70 

3.45 

38 

5050 

-0.32 

-7.85 

7.86 

2 

6050 

3.57 

-13.37 

13.84 

345 

4075 

-2.14 

-2.78 

3.51 

37 

5075 

-0.05 

-7.97 

7.97 

0 

6075 

3.51 

-13.52 

13.97 

345 

4100 

-2.15 

-2.93 

3.63 

36 

5100 

-0.01 

-8.22 

8.22 

0 

6100 

3.65 

-13.57 

14.05 

345 

4125 

-2.37 

-3. Cl 

3.83 

38 

5125 

-0.14 

-8.50 

8.50 

1 

6125 

3.70 

-13.73 

14.22 

345 

4150 

-2.59 

-3.19 

4.11 

39 

5150 

-0.24 

-8.54 

8.54 

1 

6150 

3.75 

-13.98 

14.48 

345 

4175 

-2.65 

-3.45 

4.35 

37 

5175 

-0.34 

-8.49 

8.49 

2 

6175 

3.94 

-13.95 

14.50 

344 

4200 

-2.70 

-3.55 

4.46 

37 

5200 

-0.44 

-8.39 

8.40 

3 

6200 

4.06 

-13.97 

14.55 

344 

4225 

-2.76 

-3.45 

4.42 

38 

5225 

-0.20 

-8.21 

8.21 

1 

6225 

4.10 

-14.08 

14.67 

344 

4250 

-2.69 

-3.50 

4.41 

37 

5250 

0.25 

-8.07 

8.07 

358 

6250 

4.10 

-14.10 

14.68 

344 

4275 

-2.64 

-3.71 

4.55 

35 

5275 

0.45 

-7.85 

7.86 

3 57 

6275 

3.93 

-14.14 

14.68 

344 

4300 

-2.82 

-3.89 

4.81 

36 

5300 

0.26 

-7.74 

7.75 

350 

6300 

3.72 

-14.27 

14.75 

345 
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TABLE 11-107 (con't) 


alt 

METERS 

MX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

EPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC DEG 

-16 RADAR/J1MSPHERE WINO 
2936 05/10/65, 1300Z, 

ALT WX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 

VEL0CITY 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

CEG 

FL0RIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

632 j 
6350 
6375 
6400 
6425 

3.65 

3.60 

3.74 

4.09 

4.44 

-14.90 
-15. C5 
-15.10 
-15.22 

15.51 

15.65 

15.05 

346 

346 

345 

344 

7325 

7350 

7375 

7400 

7425 

7.77 

7.27 

7.28 
7.20 
7.13 

— 1 fc . 73 
-16.60 
-16.64 
-16.92 
-17.40 

1 a . 
18.12 
18.16 
18.39 
18.80 

336 

336 

336 

337 

338 

8325 

8350 

8375 

8400 

8425 

4.00 

3.83 

3.60 

3.42 

3.44 

-18.78 

-18.77 

-18.78 

-19.15 

-19.49 

19.21 

19.16 

19.13 

19.45 

19.80 

348 

348 

349 

350 
350 

6450 

6475 

6500 

6525 

6550 

4.81 

5.13 

5.20 

5.15 

5.25 

-15.13 

-14.97 

-14.98 

-15.05 

-15.00 

15.68 

15.83 

15.86 

15.90 

15.90 

342 

341 

341 

341 

341 

7450 

7475 

7500 

7525 

7550 

7.10 

7.16 

7.31 

7.35 

7.43 

-17.72 

-17.63 

-17.52 

-17.51 

-17.38 

19.09 

19.03 

18.98 

18.98 

18.91 

338 

338 

337 

337 

337 

. e450 
8475 
8500 
8525 
8550 

3.54 

3.58 

3.84 

4.27 

4.57 

-19.52 

-19.26 

-18.95 

-18.51 

-17.96 

19.84 

19.59 

19.34 

19.00 

10.54 

350 

349 

348 

347 

346 

6575 

6600 

6625 

6650 

6675 

5.38 

5.47 

5.55 

5.63 

5.81 

-14.95 

-14.90 

-14.86 

-14.82 

-14.70 

15.89 

15.87 

15.87 

15.85 

15.81 

340 

340 

339 

339 

338 

7575 

7600 

7625 

7650 

7675 

7.51 

7.41 

7.19 

7.03 

6.85 

-17.14 

-17.36 

-17.62 

-17*64 

-17.68 

18.72 

18.87 

19.03 

18.99 

18.96 

336 

337 

338 

338 

339 

8575 

8600 

8625 

6650 

8675 

4.73 

4.80 

4.91 

4.96 

5.10 

-17.64 

-17.46 

-17.40 

-17.45 

-17.69 

18.27 

10.11 

18.00 

18.14 

18.41 

345 

344 

344 

344 

344 

6700 

6725 

6750 

6775 

6900 

6.06 

6.18 

6.15 

5.97 

5.76 

-14.52 

-14.36 

-14.34 

-14.31 

-14.29 

15.73 

15.64 

15.61 

15.51 

15.40 

337 

337 

337 

337 

338 

7700 

7725 

7750 

7775 

7800 

6.56 

6.21 

5.82 

5.61 

5.74 

-17.63 

-17.92 

-18.13 

-18.02 

-ltt.05 

18.81 

18.96 

19.04 

18.88 

18.94 

339 

341 

342 

343 
342 

8 700 
8725 
8750 
8775 
6800 

5.14 

5.14 

5.35 

5.71 

6.33 

-17. B8 
-17.90 
-18.09 
-18.12 
-17.95 

10.60 

18.62 

10.86 

19.00 

19.03 

344 

344 

343 

342 

340 

6825 

6850 

6875 

6900 

6925 

5.37 

5.17 

5.32 

5.40 

5.37 

-14.23 

-14.21 

-14.33 

-14.49 

-14.74 

15.21 

15.12 

15.28 

15.46 

15.69 

339 

340 
339 

339 

340 

7825 

7850 

7875 

7900 

7925 

6.11 

6.58 

6.93 

7.02 

7.13 

-18.30 

-18.43 

-18.27 

-18.25 

-18.10 

19.30 

19.57 

19.54 

19.56 

19.46 

341 

340 

339 

339 

338 

8825 

8850 

8875 

8900 

8925 

7.01 

7.37 

7.79 

8.28 

8.72 

-17.67 

-17.36 

-17.13 

-16.93 

-16.86 

19.01 

18.86 

10.82 

18.85 

18.98 

338 

337 

335 

334 

332 

6950 

6975 

7000 

7025 

7050 

5.48 

5.45 

5.19 

4.97 

4.98 

-15.28 

-15.98 

-16.45 

-16.66 

-16.66 

16.24 
16.88 

17.25 
17.39 
17.36 

340 

341 

342 

343 
343 

7950 

7975 

8000 

8025 

8050 

7.31 

7.36 

7.43 

7.47 

7.36 

-17.83 

-17.66 

-17.27 

-17.11 

-17.28 

19.27 

19.13 

18.80 

18.67 

18.78 

337 

337 

337 

336 

337 

8950 

e975 

9000 

9025 

9050 

8.98 

9.23 

9.46 

9.58 

9.62 

-16.71 

-16.67 

-16.94 

-16.94 

-17.06 

18.96 

19.06 

19.40 

19.46 

19.58 

332 

331 

331 

330 

330 

7075 

7100 

7125 

7150 

7175 

4.87 

4.91 

5.21 

5.48 

5.69 

-16.58 

-16.74 

-16.94 

-17.08 

-17.28 

17.28 

17.45 

17.72 

17.93 

18.19 

343 

343 

343 

342 

342 

8075 

8100 

8125 

8150 

8175 

7.30 

7.04 

6.64 

6.14 

5.70 

-17.42 

-17.57 

-17.78 

-17.91 

-18.05 

18.89 
18.93 
18.98 
IB. 94 
18.93 

337 

338 

339 

341 

342 

9075 

9100 

9125 

9150 

9175 

9.51 

9.49 

9.38 

9.35 

9.36 

-17.30 

-17.10 

-16.98 

-16.96 

-16.82 

19.74 

19.56 

19.40 

19.36 

19.25 

331 

331 

331 

331 

331 

7200 

7225 

7250 

7275 

7300 

5.78 

5.82 

5.95 

6.20 

6.77 

-17.25 
-17.02 
-16.97 
-17. 08 
-16.95 

18.20 

17.99 

17.98 

10.17 

18.25 

341 

341 

340 

340 

338 

8200 

8225 

8250 

8275 

8300 

5.39 

5.03 

4.78 

4.55 

4.26 

-18.13 

-18.03 

-18.41 

-18.70 

-18.63 

18.91 

18.72 

19.02 

19.24 

19.11 

343 

344 

345 

346 

347 

9200 

9225 

9250 

9275 

9300 

9.47 

9.61 

9.55 

9.56 
9.67 

-16.78 

-16.50 

-16.21 

-16.29 

-16.24 

19.27 

19.09 

18.82 

18.89 

18.90 

330 

330 

329 

329 

329 


ALT • ALTITUOE, WX - Z0NAL C0MP0NENT, WZ - MERIOI0NAL C0MP0NENT, WS » WINC SPEEO, THETA - WINO DIRECTI 0N 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC OEG 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
2936 05/10/65, 1300Z, 

ALT WX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 

velocity 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

PR0F ILE 
TEST RANGE 
THETA 
CEG 

, FL0RIOA 
ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

WZ 

m/sec 

WS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

9325 

9350 

9375 

9400 

9425 

9.68 

9.69 
9.76 
9.64 
9.39 

-16.27 

-16.68 

-16.94 

-16.97 

-16.96 

18.94 

19.29 

19.55 

19.52 

19.39 

329 

330 
330 

330 

331 

10325 

10350 

10375 

10400 

10425 

6.00 

6.07 

6.19 

6.37 

6.28 

-20.32 

-20.66 

-20.68 

-20.68 

-20.76 

21.19 

21.53 

21.59 

21.64 

21.69 

343 

343 

343 

343 

343 

11325 

11350 

11375 

11400 

11425 

10.66 

10.62 

10.50 

10.73 

10.99 

-19.43 

-19.30 

-19.22 

-19.41 

-19.56 

22.16 

22.03 

21.90 

22.18 

22.43 

331 

331 

331 

331 

330 

9450 

9475 

9500 

9525 

9550 

9.22 

9.11 

8.90 

8.61 

0.35 

-17. C6 
-17.05 
-16.99 
-17.12 
-17.20 

19.39 

19.33 

19.17 

19.17 

19.19 

331 

332 

332 

333 

334 

10450 

10475 

10500 

10525 

10550 

6.13 

5.84 

5.24 

4.94 

4.89 

-20.68 

-2U.87 

-21.27 

-21.41 

-21.44 

21.57 

21.67 

21.91 

21.97 

21.99 

343 

344 

346 

347 
347 

11450 
11475 
1 1500 
11525 
1 1550 

10.95 

10.92 

11.13 

10.91 

10.76 

-19.65 

-19.63 

-19.68 

-19.67 

-19.57 

22.50 

22.46 

22.61 

22.49 

22.33 

331 

331 

330 

331 
331 

9575 

9600 

9625 

9650 

9675 

7.98 

7.79 

7.85 

7.79 

7.61 

-17.38 

-17.37 

-17.49 

-17.70 

-17.89 

19.12 

19.04 

19.17 

19.34 

19.44 

335 

336 
336 

336 

337 

10575 

10600 

10625 

10650 

10675 

4.77 

4.76 

4.66 

4.62 

4.41. 

-21.51 

-21.23 

-21.01 

-21.08 

-21.12 

22.03 

21.76 

21.52 

21.57 

21.57 

347 

347 

347 

347 

348 

11575 

11600 

11625 

11650 

11675 

10.68 

10.33 

10.14 

10.08 

10.06 

-19.53 

-19.53 

-19.67 

-19.64 

-19.49 

22.26 

22.10 

22.13 

22.07 

21.93 

331 

332 

333 
333 
332 

9700 

9725 

9750 

9775 

9800 

7.43 

7.19 

7.04 

6.95 

6.38 

-18.17 

-18.11 

-18.06 

-18.42 

-18.75 

19.63 

19.48 

19.38 

19.69 

19.81 

338 

338 

339 
339 
341 

10700 

10725 

10750 

10775 

10800 

.4.45 
4.87 
5. 18 
5.46 
5.58 

-21.14 

-20.95 

-20.96 

-21.06 

-21.05 

21.61 

21.51 

21.59 

21.76 

21.78 

348 

347 

346 

345 

345 

11700 
11725 
11750 
11775 
1 1800 

10.23 

10.45 

10.60 

10.79 

10.92 

-19.49 

-19.52 

-19.47 

-19.03 

-18.58 

22.01 
22.14 
22.17 
• 21.87 
21.55 

332 

332 

331 

330 

329 

9825 

9850 

9875 

9900 

9925 

6.11 

6.35 

6.37 

6.49 

6.78 

-19.17 

-19.42 

-19.26 

-19.15 

-19.27 

20.12 

2C.43 

20.28 

20.22 

2C.43 

342 

342 

341 

341 

340 

10825 

10050 

10875 

10900 

10925 

6.03 

6.53 

6.95 

7.42 

7.89 

-20.95 

-20.97 

-21.11 

-21.09 

-21.02 

21.80 

21.96 

22.23 

22.36 

22.45 

344 

343 

342 

340 

339 

1 1825 
11850 
11875 
1 1900 
11925 

11.04 

11.29 

11.34 

11.36 

11.63 

-18.58 

-18.42 

-18.40 

-18.35 

-18.16 

21.61 

21.61 

21.61 

21.58 

21.56 

329 

328 

328 

328 

327 

9950 

9975 

10000 

10025 

10050 

6.89 

6.57 

6.42 

6.31 

6.26 

-19.49 

-19,62 

-19.64 

-19.74 

-20.14 

2C.68 

20.69 

20.66 

20.72 

21.09 

340 

341 

342 

342 

343 

10950 
10975 
uooo 
11025 
1 1050 

8.68 
9.14 
9. 38 
9.71 
9.83 

-21.02 

-21.08 

-21.10 

-20.82 

-20.42 

22.74 

22.98 

23.09 

22.98 

22.66 

337 

336 

336 

335 

334 

11950 
11975 
12000 
1 2025 
12050 

11.81 

11.93 

11.95 

12.13 

12.37 

-17.97 

-17.88 

-17.87 

-17.76 

-17.65 

21.51 

21.49 

21.49 

21.50 
21.55 

326 

326 

326 

325 

325 

10075 

10100 

10125 

10150 

10175 

6. 15 
5.74 
5.60 
5.56 
5.52 

-20.44 
-20.56 
-20.83 
-21. CO 
-20.89 

21.34 

21.35 
21.57 
21.73 
21.61 

343 

344 

345 
345 
345 

11075 

11100 

11125 

11150 

11175 

9.80 

10.05 

10.38 

10.50 

10.66 

-20.32 

-20.26 

-20.13 

-19.99 

-19.91 

22.56 
22.62 
22.65 
22.50 
2 2.59 

334 

333 

333 

332 

332 

12075 

12100 

12125 

12150 

12175 

12.48 

12.58 

12.73 

12.83 

12.99 

-17.61 

-17.53 

-17.51 

-17.49 

-17.36 

21.58 
21.58 
21.64 
21 .69 
21.68 

324 

324 

324 

324 

323 

10200 

10225 

10250 

10275 

10300 

5.59 

5.79 

5.78 

5.71 

5.82 

-20.72 

-20.57 

-20.27 

-20.32 

-20.33 

21.46 

21.37 

21.07 

21.10 

21.15 

345 

344 

344 

344 

344 

11200 

11225 

11250 

11275 

11300 

11.12 

11.54 

11.38 

11.21 

10.78 

-20.01 

-19.84 

-19.60 

-19.51 

-19.44 

22.89 

22.95 

22.67 

22.51 

22.22 

331 

330 

330 

330 

331 

12200 

12225 

12250 

12275 

12300 

12.80 

12.46 

12.15 

11.89 

11.81 

-17.20 

-17.15 

-17.19 

-17.04 

-17.04 

21 .44 
21.20 
21.05 
20.78 
20.73 

323 

324 

325 
325 
325 


ALT * ALTITUDE, WX 


I0NAL C0MP0NE NT , WZ - MERIDIONAL COMPONENT , WS 
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TABLE 11-107 (con't) PAGE 441 

F PS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0F ILE 






TEST NUMBER 

2936 

05/10/65 

• 1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

WX 

WZ 

NS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

NS 

THETA 

ALT 

NX 

HZ 

NS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

12325 

11.60 

-16.91 

20.50 

325 

13325 

4.90 

-26.56 

27.01 

249 

14325 

6.48 

-17.03 

18.22 

339 

12350 

11.54 

-16.44 

20.08 

325 

13350 

4.57 

-26.79 

27.17 

350 

14350 

7.63 

-16.98 

18.62 

336 

12375 

11.66 

-16.46 

2C.06 

325 

13375 

4.61 

-27.02 

27.41 

350 

14375 

7.20 

-17.01 

18.50 

337 

12600 

11.56 

-16.33 

20.01 

324 

13400 

4.50 

-26.96 

27.33 

350 

144C0 

6.95 

-16.97 

18.34 

338 

12425 

11.03 

-16.08 

19.96 

323 

13425 

4.26 

-26.22 

26.56 

351 

14425 

7.47 

-16.76 

18.36 

336 

12450 

11.87 

-16.12 

2C.02 

323 

13450 

4.72 

-24.84 

25.28 

349 

14450 

7.97 

-16.48 

18.30 

334 

12475 

12.02 

-15.95 

19.97 

323 

13475 

5.42 

-23.76 

24.36 

347 

14475 

8.30 

-16.44 

18.42 

333 

12500 

12.17 

-15.85 

19.99 

322 

13500 

6.28 

-23.02 

23.86 

245 

14500 

8.71 

-16.40 

18.57 

332 

12525 

12.61 

-15.54 

20.02 

321 

13525 

7.47 

-22.09 

23.32 

341 

14525 

0.76 

-16.40 

18.59 

332 

12550 

13.23 

-15.18 

20.14 

319 

13550 

9.48 

-20.92 

22.97 

335 

14550 

8.66 

-16.35 

18.51 

332 


12575 

13.91 

-15.34 

20.70 

318 

13575 

10.91 

-19.89 

22.69 

331 

14575 

0.70 

-16.14 

18.34 

331 

12600 

14.32 

-15.52 

21.12 

317 

13600 

11.58 

-18.85 

22.12 

328 

14600 

9.06 

-15.89 

18.29 

330 

12625 

14.29 

-15.77 

21.28 

318 

13625 

12.61 

-18.17 

22.12 

325 

14625 

9.74 

-15.66 

18.44 

328 

12650 

14.29 

-15.96 

21.43 

318 

13650 

13.67 

-17.46 

22.18 

322 

14650 

10.37 

-15.78 

18.88 

327 

12675 

14.06 

-16.30 

21.53 

319 

13675 

15.21 

-16.46 

22.41 

317 

14675 

10.65 

-16.03 

19.25 

326 


12700 

13.88 

-16.90 

21.87 

320 

13700 

15.85 

-15.92 

22.47 

315 

14700 

11.25 

-16.16 

19.69 

325 

12725 

13.74 

-16.95 

21.82 

321 

13725 

15.18 

-16.17 

22.18 

317 

14725 

11.25 

-16.19 

19.72 

325 

12750 

13.61 

-17.16 

21.90 

321 

13750 

14. 38 

-16.60 

21.97 

319 

14750 

11.61 

-16.55 

20.22 

325 

12775 

13.40 

-17.45 

22.00 

322 

13775 

13.66 

-16.98 

21.79 

321 

14775 

12.75 

-16.96 

21.22 

323 

12800 

12.79 

-17.63 

21.78 

324 

13800 

13.21 

-16.96 

21.50 

322 

14800 

13.20 

-16.76 

21.35 

322 


12825 

12.40 

-18.01 

21.86 

325 

13825 

12.65 

-16.95 

21.15 

323 

14825 

12.83 

-16.52 

20.91 

322 

12850 

12.50 

-18.57 

22.39 

326 

13850 

11.63 

-17.34 

20.88 

326 

14850 

12.57 

-16.26 

20.55 

322 

12875 

12.34 

-19.68 

23.23 

328 

13875 

11.09 

-18.07 

21.20 

328 

14875 

12.82 

-15.89 

20.42 

321 

12900 

11.78 

-20.60 

23.73 

330 

13900 

11.21 

-18.13 

21.32 

328 

14900 

12.94 

-15.97 

20.56 

321 

12925 

11.38 

-21.44 

24.27 

332 

13925 

11.23 

-17.72 

20.99 

327 

14925 

12.65 

-15.84 

20.27 

321 


12950 

10.69 

-22.63 

25.03 

335 

13950 

10.95 

-17.75 

20.86 

328 

14950 

12.69 

-15.35 

19.91 

320 

12975 

10.43 

-23.56 

25.77 

336 

13975 

9.70 

-17.77 

20.24 

331 

14975 

12.65 

-15.24 

19.81 

320 

13000 

10.40 

-23.90 

26.07 

336 

14000 

9.05 

-17.89 

20.05 

333 

15000 

12.62 

-15.29 

19.82 

320 

13025 

10.03 

-23.82 

25.84 

337 

14025 

8.50 

-16.46 

20.32 

335 

15025 

12.77 

-14.89 

19.61 

319 

13050 

9.88 

-23.95 

25.91 

337 

14050 

7.30 

-19.55 

20.87 

339 

15050 

12.69 

-14.72 

19.43 

319 


13075 

9.31 

-24.57 

26.28 

339 

14075 

6.71 

-20.01 

21.10 

341 

15075 

12.85 

-14.66 

19.49 

319 

13100 

8.98 

-24.94 

26.51 

340 

14100 

6.69 

-19.87 

20.97 

341 

15100 

13.00 

-14.54 

19.50 

318 

13143 

D #07 

-is.ci 



1 12 Z 

:.ii 



141 

1 

11.3*. 

-u.sn 

19.65 

517 

13150 

8.20 

-24.90 

26.21 

342 

14150 

5.83 

-19.75 

20.59 

343 

15150 

13.63 

-14.36 

19.00 

316 

13175 

7.73 

-24.99 

26.16 

343 

14175 

5.66 

-19.81 

20.60 

344 

15175 

13.74 

-14.33 

19.86 

316 


13200 

7.10 

-25.28 

26.26 

344 

14200 

5.31 

-19.72 

20.43 

345 

15200 

14.24 

-14.13 

20.06 

315 

13225 

6.53 

-25.48 

26.30 

345 

14225 

5.21 

-19.29 

19.98 

345 

15225 

14.35 

-13.99 

20.04 

314 

13250 

6.25 

-25.99 

26.73 

346 

14250 

4.67 

-18.69 

19.26 

346 

15250 

14.60 

-14.51 

20.59 

315 

13275 

5.60 

-26.53 

27.12 

348 

14275 

4.90 

-17.91 

18.57 

345 

15275 

14.74 

-15.32 

21.26 

316 

13300 

5.02 

-26.64 

27.11 

349 

14300 

5.42 

-17.45 

18.27 

343 

15300 

14.43 

-15.51 

21.19 

317 

ALT 

- ALTITUDE, NX 

» Z 0NAI 

C0MP0NE NT , 

HZ - MERIDI0NAL 

C0MP0NENT, 

» NS * 

NINC SPEEO, 

THETA * 

NINO DIRECTION 




FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2936 05/10/65, 13002, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

NX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

15325 

14.62 

-14.91 

20.88 

315 

15350 

14.12 

-14.75 

20.41 

316 

15375 

13.64 

-15.25 

20.46 

318 

15400 

13.70 

-16.38 

21.35 

320 

15425 

12.94 

-16.90 

21.28 

322 

15450 

12.21 

-16.33 

20.39 

323 

15475 

11.51 

-15.77 

19.52 

324 

15500 

10.37 

-15.10 

18.32 

325 

15525 

9.83 

-14.80 

17.77 

326 

15550 

8.88 

-14.16 

16.71 

328 

15575 

0.49 

-13.64 

16.06 

328 

15600 

8.32 

-13.52 

15.88 

328 

15625 

7.95 

-12.62 

14.92 

328 

15650 

8.15 

-11.83 

14.37 

325 

15675 

8.25 

-11.36 

14.04 

324 

15700 

8.72 

-10.80 

13.88 

321 

15725 

9.19 

-10.34 

13.83 

318 

15750 

9.29 

-9.80 

13.51 

316 

15775 

9.61 

-9.71 

13.66 

315 

15800 

9.52 

-10.41 

14.11 

317 

15825 

0.87 

-11.49 

14.52 

322 

15850 

8.28 

-12.52 

15.01 

326 

15875 

7.95 

-13.03 

15.26 

328 

15900 

8.10 

-12.94 

15.27 

320 

15925 

8.57 

-12.78 

15.39 

326 

15950 

8.80 

-12.64 

15.40 

325 

15975 

8.64 

-12.74 

15.39 

326 

16000 

8.82 

-12.69 

15.45 

325 

16025 

9.34 

-13. Cl 

16.02 

324 

16050 

9.31 

-13.59 

16.47 

325 

16075 

8.09 

-14.59 

16.68 

331 

16100 

6.79 

-14.93 

16.41 

335 

16125 

5.90 

-14. C5 

15.24 

337 

16150 

4.92 

-13.20 

14.09 

339 

16175 

4.82 

-12.94 

13.81 

339 

16200 

5.16 

-12.76 

13.77 

338 

16225 

5.75 

-12.73 

13.96 

335 

16250 

5.98 

-12.64 

13.98 

334 


ALT 

METERS 


THETA 

CEG 


ALT - ALTITUDE, NX * ZONAL COMPONENT, WZ ■ MERIDIONAL COMPONENT, NS - WINC SPEED, 


FLORIDA 

ALT WX WZ 

METERS M/SEC M/SEC 


THETA - WIND DIRECTION 


NS THETA 

M/SEC DEG 


o 
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TABLE 11-108 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PRBFILE 
TEST NUMBER 2937 05/11/65, OlOOZ, EASTERN TEST RANGE. 


ALT 

METERS 

325 

350 

375 

400 

425 


M/SEC 

-6-96 

-6.48 

-6.15 

-5.91 

-5.92 


WZ 

M/SEC 


1.94 

1.85 

1.79 

1.63 


MS 

M/SEC 


6.76 

6.42 

6.17 

6.14 


THETA 

OEG 


106 

107 

107 

105 


alt 

METERS 


1350 

1375 

1400 

1425 


M/SEC 

-4.52 

-4.30 

-3.86 

-3.55 

-3.31 


WZ 

M/SEC 

-0 i 60 

-0.67 

-0.61 

-0.63 

-0.93 


ws 

M/SEC 


4.35 

3.91 

3.60 

3.44 


TEETA 

CEG 


81 

81 

80 

74 


FLBRIOA 

ALT WX 

METERS m/sec 


2325 

2350 

2375 

2400 

2425 


-n.97 

-0.98 

-1.05 

-1.18 

-1.46 


MZ 

M/SEC 

-0.38 

-0.36 

-0.36 

-0.36 

-0.62 


ws 

M/SEC 

1.04 

1.05 
l.ll 
1.23 
1.59 


THETA 

DEG 

69 

69 

71 

73 

67 


450 
47 5 
500 
525 
550 

-5.99 

-5.98 

-6.10 

-6.29 

-6.32 

1.45 

1.40 

1.44 

1.29 

1.00 

6.16 
6.14 
6. 27 
6.42 
, 6.40 

103 

103 

103 

101 

99 

1450 

1475 

1500 

1525 

1550 

-3.26 

-3.27 

-3.16 

-3.16 

-3.16 

-1.27 

-1.62 

-1.95 

-2.14 

-*.14 

3.50 

3.65 

3.72 

3.82 

3.82 

69 

63 

58 

56 

56 

2450 

2475 

2500 

2525 

2550 

-1.77 

-2.01 

-2.09 

-1.91 

-1.88 

-1.20 

-1.61 

-1.64 

-1.71 

-1.93 

2.14 

2.57 

2.65 

2.56 

2.70 

56 

51 

52 
48 
44 

575 

600 

625 

650 

675 

-6,24 
-6.00 
-5.84 
-5.77 
-5 .66 

0.72 

0.55 

0.42 

0.35 

0.53 

6.28 

6.03 

5.86 

5.78 

5.68 

96 

95 

94 
93 

95 

1575 

1600 

1625 

1650 

1675 

-3.13 

-3.15 

-3.23 

-3.27 

-3.28 

-2.03 

-1.86 

-1.66 

-1.39 

-0.89 

3.73 

3.66 

3.63 

3.55 

3.40 

57 

59 

63 

67 

75 

2575 

2600 

2625 

2650 

2675 

-2.06 

-2.22 

-2.30 

-2.31 

-2.43 

-2.13 

-2.31 

-2.33 

-2.35 

-2.56 

2.97 

3.20 

3.27 

3.29 

3.53 

44 

44 

44 

44 

43 

700 

725 

750 

775 

800 

-5.51 
-5.26 
-4.95 
-4.6 8 
-4.58 

0. 84 

1 . C 3 
1.11 
0.99 
0.84 

5.58 
5.36 
5.07 
4.78- 
4 . 66 

99 

101 

102 

102 

100 

1700 

1725 

1750 

1775 

1800 

-3.25 

-3.08 

-2.94 

-2.91 

-2.72 

-0.45 

-0.30 

-0.32 

-U.47 

-0.81 

3.28 

3.09 

2.95 

2.95 

2.83 

82 

94 

84 

81 

73 

2700 

2725 

2750 

2775 

2800 

-2.64 

-2.67 

-2.56 

-2.53 

-2.50 

-2.84 

-3.15 

-3.51 

-3.68 

-3.75 

3.88 

4.13 

4.35 

4.47 

4.50 

43 

40 

36 

34 

33 

825 

850 

875 

900 

925 

-4.37 

-4.17 

-4.26 

-4.42 

-4.46 

0.65 

0.42 

0.53 

0.67 

0.82 

4.42 

4.19 

4.29 

4.47 

4.53 

98 

96 

97 

98 
100 

1825 

1850 

1875 

1900 

1925 

-2.32 

-2.05 

-1.81 

-1.55 

-1.48 

-1.15 

-1.22 

-1.15 

-1.35 

-1.69 

2.59 

2.38 

2.15 

2.05 

2.25 

63 

59 

57 

49 

41 

2825 

2850 

2875 

2900 

2925 

-2.42 

-2.49 

-2.70 

-2.93 

-2.97 

-3.97 

-3.97 

-3.66 

-3.52 

-3.35 

4.66 

4.68 

4.54 

4.57 

4.48 

31 

32 
36 

40 

41 

950 

975 

1000 

1025 

1050 

-4.45 

-4.54 

-4.56 

-4.63 

-4.85 

1.C8 

1.25 

1.42 

1.41 

1.15 

4.58 

4.71 

4.78 

4.84 

4.98 

103 

105 

107 

107 

103 

1950 

1975 

2000 

2025 

2050 

-1.58 

-2.02 

-2.43 

-2.54 

-2.56 

-1.96 

.09 

-2.04 

-1.95 

-1.80 

2.52 

2.91 

3.18 

3.20 

3.13 

39 

44 

50 

52 

55 

2950 

2975 

3000 

3025 

3050 

-2.82 

-2.45 

-2.01 

-1.66 

-1.34 

-3.02 

-2.96 

-3.07 

-3.19 

-3.34 

4.13 

3.84 

3.67 

3.59 

3.60 

43 

39 

33 

27 

22 

1075 

1100 

1125 

1150 

1175 

-4.81 

-4.62 

-4.56 

-4.48 

-4.47 

0.67 

0.23 

0.C3 

-0.C7 

-0.20 

4.86 

4.63 

4.56 

4.48 

4.47 

98 

93 

90 

89 

87 

2075 

2100 

2125 

2150 

2175 

-2.50 

-2.23 

-1.91 

-1.70 

-1.71 

-1.64 

-1.45 

-1.41 

-1.60 

-1.67 

2.99 

2.66 

2.37 

2.33 

2.39 

57 

57 

53 

46 

45 

3075 

3100 

3125 

3150 

3175 

-1.26 

-1.20 

-1.22 

-1.43 

-1.62 

-3.31 

-3.18 

-3.16 

-3.41 

-3.73 

3.54 

3.39 

3.38 

3.70 

4.07 

21 

20 

21 

23 

23 

1200 

1225 

1250 

1275 

1300 

-4.48 

-4.53 

-4.63 

-4.63 

-4.57 

-0.33 

-0.36 

-0.34 

-0.32 

-0.43 

4.49 

4.55 

4.65 

4.64 

4.59 

86 

85 

86 
86 
84 

2200 

2225 

2250 

2275 

2300 

-1.83 

-1.73 

-1.42 

-1.13 

-1.01 

-1.59 

-1.54 

-1.35 

-0.77 

-0.40 

2.42 

2.31 

1.96 

1.36 

1.09 

49 

48 

46 

56 

66 

3200 

3225 

3250 

3275 

3300 

-1.84 

-2.04 

-2.08 

-1.99 

-2.08 

-3.87 
-3.97 
-4. 18 
-4.37 
-4.35 

4.29 

4.46 

4.67 

4.80 

4.82 

25 
27 

26 

24 

25 


» ALTITUDE, WX » Z0NAL C0MP0NE NT , WZ » MERIDIONAL C0MP0NENT, WS * W!NC SPEED, THETA * WINO DIRECTION 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PRBFILE 


ALT 

METERS 


3325 

3350 


3700 

3725 

3750 

3775 

3800 


M/SEC H/SEC M/SEC 


TEST NUMBER 2937 
THETA 
DEG 


05/11/65, OlOOZ, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

METERS 


- 2.20 

-2.13 


-4.41 

-4.48 


4.92 

4.97 


3375 

-2.12 

-4.47 

4.94 

25 

3400 

-2.14 

-4.60 

5.08 

25 

3425 

-2.12 

-4.73 

5.18 

24 

3450 

-2.15 

-4.75 

5.21 

24 

3475 

-2.15 

-4.80 

5.26 

24 

3500 

-2.09 

-4.81 

5.24 

23 

3525 

-2.20 

-4.77 

5.25 

25 

3550 

-2.31 

-4.68 

5.22 

26 

3575 

-2.47 

-4.54 

5.17 

28 

3600 

-2.53 

-4.59 

5.24 

29 

3625 

-2.61 

-4.87 

5.52 

28 

3650 

-2.96 

-5.06 

5.86 

30 

3675 

-3.24 

-5.26 

6.18 

31 


-3.24 

-3.00 

-2.56 

-2.14 

- 1.88 


-5.53 

-5.42 

-5.19 

-5.13 

-5.C7 


-2.06 -4.84 


3850 

-2.72 

-4.71 

3875 

-3.30 

-4.74 

3900 

-3.56 

-4.68 

3925 

-3.67 

-4.64 

3950 

-3.85 

-4.58 

3975 

-3.99 

-4.42 

4000 

-3.93 

-4.23 

4025 

-3.96 

-4.29 

4050 

-3.97 

-4.31 

4075 

-4.00 

-4 .04 

4100 

-4.14 

-3.94 

4125 

-4.16 

-4.C3 

4150 

-4.13 

-4.04 

4175 

-4.11 

-4.02 

4200 

-4.00 

-4.20 

4225 

-3.75 

-4.42 

4250 

-3,55 

-4.60 

4275 

-3.49 

-4.80 

4300 

-3.50 

-4.0 8 

ALT 

* ALTITUDE, Wi 


6.41 
6.20 
5.79 
5.56 

5.41 


5.26 
5.44 
5.78 
5. 88 
5.92 


5.98 

5.95 

5.77 

5.84 

5.86 


5.68 
5.72 
5. 79 
5.78 
5.75 


5.80 

5.80 

5.81 
5.93 
6.01 


30 

29 

26 

22 

20 


35 

37 . 

30 


4325 

4350 

4375 

4400 

4425 


4450 

4475 

4500 

4525 

4550 


4575 

4600 

4625 

4650 

4675 


4700 

4725 

4750 

4775 

4800 


4825 

4050 

4075 

4900 

4925 


4950 

4975 

5000 

5025 

5050 


5C75 

5100 

5125 

5150 

5175 


5200 

5225 

5250 

5275 

5300 


H/SEC 

-3.56 

-3.65 

-3.77 

-3.79 

-3.59 


-3.46 

-3.23 

-2.89 

-2.76 

-2.72 


-2.72 

-2.64 

-2.55 

-2.70 

-3.10 


-3.65 

-4.03 

-4.16 

-4.24 

-4.20 


-4.17 

-4.30 

-4.53 

-4.83 

-4.92 


WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

-4.83 

6.00 

36 

-4.82 

6.04 

37 

-4.82 

6.12 

38 

-4.71 

6.04 

39 

-4.84 

6.03 

36 

-4.93 

6.02 

35 

-4.83 

5.81 

34 

-4.78 

5.59 

31 

-4.61 

5.37 

31 

-4.49 

5.25 

31 

-4.53 

5.28 

31 

-4.63 

5.33 

30 

-4.75 

5.39 

28 

-4.79 

5.50 

29 

-4.74 

5.66 

33 

-4.59 

5.86 

38 

-4.42 

5.98 

42 

-4.49 

6.13 

43 

-4.72 

6.35 

42 

-4.91 

6.46 

40 

-4.91 

6.44 

40 

-4.89 

6.51 

41 

-5.05 

6.78 

42 

-5.16 

7.07 

43 

-5.24 

7.19 

43 


Z3NAL C 0MP0NE NT , 


-4.90 

-5.32 

7.23 

42 

-4.82 

-5.29 

7. 16 

42 

-4.65 

-5.16 

6.94 

42 

-4.63 

-4.79 

6.66 

44 

-4.84 

-4.33 

6.50 

48 

-5.19 

-4.03 

6.57 

52 

-5.59 

-3.72 

6.71 

56 

-5.87 

-3.44 

6.81 

59 

-5.96 

-3.25 

6.79 

61 

-5.84 

-3.0B 

6.60 

62 

-5.69 

-2.98 

6.43 

62 

-5.64 

-3.04 

6.41 

61 

-5.78 

-3.35 

6.69 

60 

-6.03 

-3.62 

7.03 

59 

-6.23 

-3.71 

7.25 

59 

IDI0NAL 

C 0MP0NE NT i 

wS * 

W INC SI 


FL0R IDA 
ALT 

METERS 

5325 

5350 

5375 

5400 

5425 


5450 

5475 

5500 

5525 

5550 


5575 

5600 

5625 

5650 

5675 


M/SEC 

-6.39 

-6.16 

-5.99 

-5.86 

-5.44 


-5.10 

-5.11 

-5.12 

-5.19 

-5.44 


-5.59 

-5.69 

-5.61 

-5.48 

-5.51 


5700 

5725 

5750 

5775 

5800 


5825 
5850 
5875 
5 900 
5925 


5950 

5975 

6000 

6025 

6050 


6075 

6100 

6125 

6150 

6175 


62C0 

6225 

6250 

6275 

6300 


WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

-3.82 

7.44 

59 

-3.98 

7.33 

57 

-4.21 

7.32 

55 

-4.53 

7.41 

52 

-4.92 

7.34 

48 

-5.23 

7.31 

44 

-5.34 

7.39 

44 

-5.38 

7.43 

43 

-5.50 

7.56 

43 

-5.60 

7.60 

44 

-5.48 

7.83 

45 

-5.52 

7.93 

46 

-5.75 

8.03 

44 

-5.94 

8.08 

42 

-6.22 

8.30 

41 


-5.65 

-5.87 

- 6.10 

-6.24 

-6.25 


- 6.00 

-5.47 

-4.79 

-4.18 

-3.62 


-3.18 

-2.97 

-2.64 

-2.35 

-2.19 


- 2.00 

-1.67 

-1.33 

-1.14 

- 1.22 


-1.25 

- 1.12 

-1.04 

-0.96 

-0.77 


-6.41 

-6.44 

-6.46 

-6.52 

-6.58 


-6.72 

-6.84 

-7.08 

-7.49 

-7.74 


-7.96 

-8.07 

-8.29 

-8.69 

-9.01 


-9. 30 
-9.66 


-10.28 

- 10.60 


-10.92 

-11.40 

-11.35 

-12.18 

-12.17 


9.02 

9.07 


9.01 

8.76 

8.54 

8.58 

8.54 


8.57 

8.60 

8.70 

9.00 

9.27 


10.05 

10.34 

10.67 


10.99 
11 .45 
11.89 
12.22 
12.19 


42 

38 


29 

25 


22 

20 

17 

15 

13 


12 

10 


THETA = WINO D IREC T I 0N 
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TABLE 11-108 tcon't) 

FPS-16 RADAR/ JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2937 

05/11/65, 

, 0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLZRtOA 





ALT 

WX 

wz 

MS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

' WS 

TFET A 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6325 

-0,76 

-11. <32 

11.94 

3 

7325 

-1.77 

-10.52 

10.67 

9 

e325 

-0.78 

-13.63 

13.66 

3 

6350 

-0.67 

-11.56 

11.56 

3 

7350 

-1.30 

-10.58 

10.66 

7 

8350 

-1.32 

-13.72 

13.79 

5 

6375 

-0.21 

-10.90 

10.90 

1 

7375 

-0.90 

-10.56 

10.60 

5 

8375 

-1.89 

-13.70 

13.83 

8 

64-00 

-0.13 

-10.33 

10.33 

1 

7400 

-0.65 

-10.49 

10.51 

3 

8400 

-1.99 

-13.72 

13.86 

8 

6425 

-0.11 

-10.05 

1C. 05 

C 

7425 

-0.10 

-10.58 

10.58 

0 

8425 

-1.65 

-13.80 

13.90 

7 

6450 

0.13 

-9.86 

9.86 

359 

7450 

0.26 

-10.76 

10.77 

258 

8450 

-1.61 

-13.89 

13.98 

6 

6475 

0.23 

-9.73 

9.73 

358 

7475 

0.53 

-10.94 

10.95 

357 

8475 

-1.46 

-13.96 

14.03 

6 

6500 

0.20 

-9.62 

9.63 

359 

7500 

0.73 

-11.02 

11.05 

256 

8500 

-1.27 

-14.23 

14.29 

5 

6525 

0.20 

-9.56 

9.56 

359 

7525 

0.44 

-10.98 

10.99 

358 

8525 

-0.81 

-14.43 

14.46 

3 

6550 

0.06 

-9.61 

9.61 

359 

7550 

0.03 

-11.09 

1 1.09 

360 

8550 

-0.14 

-14.47 

14.47 

0 


6575 

-0.32 

-9.54 

9.54 

2 

7575 

-0.22 

-LI. 56 

11.56 

1 

e575 

0.04 

-14.79 

14.79 

360 

6600 

-0.63 

-9.46 

9.48 

4 

7600 

-0.29 

-11.89 

11.90 

1 

8600 

0.07 

-15.08 

15.08 

360 

6625 

-0.99 

-9.3 3 

9.38 

6 

7625 

-0.41 

-12.04 

12.05 

2 

0625 

0.06 

-15.10 

15.10 

360 

6650 

-1.55 

-9.12 

9.25 

9 

7650 

-0.41 

-12.09 

12.10 

2 

e650 

0.25 

-15.07 

15.08 

3 59 

6675 

-1.81 

— 9 .08 

9.26 

11 

7675 

-0.19 

-12.04 

12.04 

1 

8675 

0.51 

-15.16 

15.17 

358 


6700 

-1.66 

-9.07 

9.22 

10 

7700 

-0.10 

-12.06 

12.06 

0 

8700 

0.58 

-15.35 

15.37 

358 

6725 

-1.44 

-9.02 

5. 14 

9 

7725 

-0.09 

-12.16 

12. 16 

0 

8725 

0.62 

-15.55 

15.56 

358 

6750 

-1.40 

-9.C6 

9.17 

9 

7750 

-0.06 

-12.18 

12.18 

0 

8750 

0.55 

-15.58 

15.59 

358 

6775 

-1.56 

-9.20 

9.33 

9 

7775 

-0.08 

-12.27 

12.27 

0 

8775 

0.55 

-15.68 

15.69 

358 

6800 

-1.66 

-9.32 

9.47 

10 

7000 

-0.12 

-12.30 

12.30 

0 

8800 

0.75 

-15.56 

15.58 

357 

6825 

-1.59 

-9.49 

9.63 

9 

7825 

-0. 10 

-12.22 

12.22 

0 

8825 

0.98 

-15.31 

15.35 

356 

6850 

-1.47 

-9.69 

9.80 

8 

7850 

-0.09 

-12.30 

12.30 

0 

8850 

1.10 

-15.24 

15.28 

356 

6875 

-1.50 

-9.74 

9.85 

9 

7875 

-0.13 

-12.43 

12.43 

0 

8875 

1.21 

-15.26 

15.31 

355 

6900 

-1.52 

-9.84 

9.96 

9 

7900 

-0.24 

-12.48 

12.48 

1 

8900 

1.39 

-15.48 

15.54 

355 

6925 

-1.37 

-9.89 

9.99 

8 

7925 

-0.32 

-12.40 

12.40 

1 

8925 

1.76 

r 15 . 33 

15.43 

353 


6950 

-1.29 

-9.B1 

9.89 

7 

7950 

-0.26 

-12.22 

12.22 

1 

8950 

1.99 

-15.54 

15.67 

352 

6975 

-1.35 

-9.86 

9.95 

8 

7975 

-0.18 

-12.14 

12.14 

1 

8975 

1.87 

-16.05 

16.15 

353 

7000 

-1.38 

-9.93 

10.03 

8 

8000 

-0.17 

-12.34 

12.34 

1 

9000 

1.71 

-16.11 

16.20 

354 

7025 

-1.39 

-10. C2 

10.11 

a 

8025 

-0.24 

-12.36 

12.36 

1 

9025 

1.67 

-16.14 

16.23 

354 

7050 

-1.31 

-10.00 

10.08 

7 

8050 

-0.49 

-12.30 

12.39 

2 

9050 

1.62 

-16.08 

16.16 

354 

7075 

-1.10 

-10.09 

10.15 

6 

8075 

-0.81 

-12.66 

12.69 

3 

9075 

1.61 

-15.92 

16.00 

354 

7100 

-0.97 

-10.27 

10.31 

5 

8100 

-0.75 

-12.89 

12.91 

3 

9100 

1.63 

-15.77 

15.86 

354 

7125 

-1.02 

-10.33 

10.38 

5 

8125 

-0.56 

-12.98 

13.00 

2 

9125 

1.64 

-15.83 

15.92 

354 

7150 

-1.19 

-10.39 

1C. 45 

6 

8150 

-0.38 

-13.03 

13.04 

1 

9150 

1.68 

-15.90 

15.99 

354 

7175 

-1.38 

— 1U • 5 

IV. 3*» 

' 


C.“ 

:;.c; 



cns 

1 74. 

-i . R1 

»9. qi 

3S4 

7200 

-1.56 

-10.41 

10.52 

e 

8200 

0.42 

-12.97 

12.98 

358 

9200 

1.88 

-15.66 

15.77 

3 53 

7225 

-2.06 

-10.45 

1C. 65 

ii 

8225 

0.72 

-13.01 

13.03 

357 

9225 

2.11 

-15.41 

15.55 

352 

7250 

-2.50 

-10.51 

10.81 

13 

8250 

0.65 

-13.13 

13.14 

357 

9250 

2.23 

-15.25 

15.41 

351 

7275 

-2.40 

-10.48 

10.75 

13 

8275 

0.33 

-13.30 

13.31 

358 

9275 

2.23 

-15.38 

15.54 

352 

7300 

-2.05 

-10.49 

10.69 

11 

8300 

-0.18 

-13.44 

13.44 

1 

9300 

2.15 

-15.49 

15.64 

3 52 

ALT 

* ALT1TU0E, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NE NT * 

WZ = MERIOI0NAL 

C0MP0NENT 

, WS * 

WINC SPEED, 

THETA - 

WIND DIRECTI 0N 




F PS-16 RAD4R/J1MSPHERE WlNO VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2937 

05/11/65, 

) 0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL0R IDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9325 

2.11 

-15.54 

15.68 

352 

10325 

6. 18 

-13.64 

14.97 

335 

11325 

7.32 

-16.51 

18.06 

336 

9350 

2.06 

-15.64 

15.77 

352 

10350 

6.31 

-13.44 

14.85 

335 

11350 

7.31 

-16.74 

18.27 

336 

9375 

2.09 

-15.68 

15.82 

352 

10375 

6.50 

-13.55 

15.03 

334 

11375 

6.96 

-17.04 

18.41 

339 

9400 

2.24 

-15.63 

15.79 

352 

10400 

6.62 

-13.59 

15. 12 

334 

1 1400 

6.50 

-17.19 

18.38 

339 

9425 

2.22 

-15.64 

15.79 

352 

10425 

6.65 

-13.43 

14.99 

333 

11425 

6.19 

-17.31 

18.38 

340 


9450 

2.28 

-15.58 

15.75 

351 

10450 

6.96 

-13.46 

15.15 

332 

11450 

6.02 

-17.53 

18.53 

341 

9475 

2.39 

-15.43 

15.61 

351 

10475 

7.24 

-13.70 

15.49 

332 

11475 

5.85 

-17.59 

18.54 

341 

9500 

2.32 

-15.48 

15.66 

351 

10500 

6.88 

-13.81 

15.43 

333 

11500 

5.67 

-17.71 

18.59 

342 

9525 

2.34 

-15.45 

15.63 

351 

10525 

6.32 

-14.11 

15.46 

336 

1 1525 

5.67 

-17.68 

18.57 

342 

9550 

2.59 

-15.21 

15.43 

350 

10550 

5.74 

-14.55 

15.64 

338 

1 1550 

5.74 

-17.74 

16.64 

342 


9575 

2.86 

-15. C4 

15.31 

349 

10575 

5.18 

-14.80 

15.68 

341 

11575 

5.65 

-18.00 

18.87 

342 

9600 

2.99 

-14.81 

15.11 

348 

10600 

4.87 

-14.83 

15.61 

342 

11600 

5.62 

-17.99 

18.85 

342 

9625 

3.14 

-14.58 

14.91 

348 

10625 

4.84 

-14.76 

15.53 

342 

11625 

5.69 

-18.28 

19.15 

343 

9650 

3.27 

-14.35 

14.71 

347 

10650 

5.04 

-14.66 

15.50 

341 

11650 

5.87 

-18.71 

19.61 

342 

9675 

3.47 

-14.35 

14.76 

346 

10675 

4.96 

-14.66 

15.47 

341 

11675 

6.13 

-18.83 

19.80 

342 

9700 

3.63 

-14.44 

14.89 

346 

10700 

4.72 

-14.79 

15.52 

342 

11700 

6.21 

-19.06 

20.04 

342 

9725 

3.86 

-14.48 

14.99 

345 

10725 

5.11 

-14.59 

15.45 

341 

11725 

6.35 

-19.43 

20.44 

342 

9750 

3.94 

-14.64 

15.16 

345 

10750 

5.69 

-14.54 

15.62 

338 

11750 

6.46 

-20.00 

21.02 

342 

9775 

3.93 

-14.56 

15.08 

34 5 

10775 

5.70 

-14.59 

15.66 

338 

11775 

6.59 

-20.34 

21.38 

342 

9800 

4.35 

-14.56 

15.20 

343 

10800 

5.50 

-14.37 

15.39 

339 

11800 

6.64 

-20.50 

21.55 

342 

9825 

4.57 

-14.68 

15.37 

342 

10825 

5.56 

-14.03 

15.09 

338 

11825 

6.60 

-20.75 

21.78 

342 

9850 

4.51 

-14.84 

15.51 

343 

10850 

6.03 

-14.11 

15.35 

337 

11850 

6.72 

-20.98 

22.03 

342 

9875 

4.41 

-14.75 

15.40 

343 

10875 

6.57 

-14.54 

15.95 

335 

11875 

6.85 

-21.23 

22.31 

342 

9900 

4.34 

-14.47 

15.11 

343 

10900 

6.76 

-14.65 

16.14 

335 

11900 

6.89 

-21.68 

22.75 

342 

9925 

4.63 

-14.53 

15.25 

342 

10925 

7.02 

-14.79 

16.37 

334 

11925 

6.81 

-21.95 

22.99 

343 

9950 

4.76 

-14.71 

15.46 

342 

10950 

7.53 

-15.02 

16.80 

333 

11950 

6.79 

-22.26 

23.27 

343 

9975 

4.44 

-14.67 

15.33 

343 

10975 

7.82 

-15.20 

17.09 

333 

11975 

6.71 

-22.35 

23.34 

343 

10000 

4.33 

-14.52 

15.16 

343 

11000 

8.00 

-15.50 

17.44 

333 

12000 

6.56 

-22.23 

23.18 

343 

10025 

4.33 

-14.50 

15.13 

343 

11025 

8.16 

-15.58 

17.58 

332 

12025 

6.33 

-22.49 

23.37 

344 

10050 

4.33 

-14.53 

15.16 

343 

11050 

8.18 

-15.39 

17.43 

332 

12050 

6.13 

-22.75 

23.56 

345 

10075 

4.43 

-14.48 

15.15 

343 

11C75 

8.27 

-15.50 

17.57 

332 

12075 

5.90 

-23.05 

23.79 

345 

10100 

4.60 

-14.44 

15.16 

342 

11100 

8.34 

-15.82 

17.88 

332 

12100 

5.43 

-23.17 

23.80 

347 

10125 

4.71 

-14.37 

15.12 

342 

11125 

8.20 

-16.02 

17.99 

333 

12125 

5.05 

-23.51 

24.05 

348 

10150 

4.88 

-14.39 

15.19 

341 

1 1 150 

7.92 

-16.01 

17.86 

333 

12150 

4.69 

-23.86 

24.32 

349 

10175 

5.09 

-14.34 

15.22 

340 

11175 

7.54 

-15.97 

17.66 

335 

12175 

4.27 

-23.65 

24.03 

350 

10200 

5.11 

-14.31 

15.19 

340 

11200 

7.16 

-15.98 

17.51 

336 

12200 

3.84 

-23.33 

23.64 

350 

10225 

5.25 

-14.25 

15.18 

340 

11225 

7.08 

-16.01 

17.51 

336 

12225 

3.52 

-23.13 

23.40 

351 

10250 

5.58 

-13.95 

15.03 

338 

11250 

7.08 

-16.07 

17.56 

336 

12250 

3.52 

-22.92 

23.19 

351 

10275 

5.79 

-13.81 

14.97 

337 

11275 

7.05 

-16.18 

17.65 

336 

12275 

3.19 

-22.72 

22.94 

352 

10300 

5.99 

-13.81 

15.05 

336 

11300 

7.15 

-16.31 

17.81 

336 

12300 

2.68 

-22.48 

22.64 

353 
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TABLE 11-108 (con't) 






FPS 

-16 RADAR/JIMS PHERE WIND 

VEL0CITY 

PReFILE 

FL0RIOA 

alt 

meters 






ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC OEG 

2937 05/11/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

OiOOZ, 

WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
CEG 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

OEG 


T2375 

12350 

12375 

12400 

12425 

2.00 

1.16 

0.81 

0.69 

1.08 

-22.54 
-22.71 
-22.39 
-22. Cl 
-21.76 

22.62 

22.73 

22.40 

22.02 

21.78 

355 

357 

358 
358 
357 

13325 

13350 

13375 

13400 

13425 

6.04 

5.91 

5.74 

5.61 

5.55 

-13.77 

-14.01 

-14.48 

-13.98 

-13.71 

15.04 

15.21 

15.58 

15.07 

14.79 

336 

337 

338 
338 
338 

14325 

14350 

14375 

144C0 

14425 

15.16 

15.52 

16.01 

16.63 

16.73 

-5.62 

-5.57 

-5.77 

-6.22 

-6.77 

16.17 

16.49 

17.02 

17.75 

18.05 

290 
290 
2 90 
290 
292 


12450 

12475 

12500 

12525 

12550 

1.63 

1.88 

2.34 

2.95 

3.70 

-21.50 
-20.84 
-19.82 
-19. C9 
-18.54 

21.56 

2C.93 

19.96 

19.31 

18.91 

355 

355 

353 

351 

349 

13450 

13475 

13500 

13525 

13550 

5.53 

5.62 

5.36 

4.96 

5.07 

-14.30 

-14.47 

-14.57 

-14.72 

-14.91 

15.34 

15.52 

15.52 

15.53 
15.75 

339 

339 

340 

341 
341 

14450 

14475 

14500 

14525 

14550 

16.95 

17.39 

17.49 

17.49 

17.38 

-7.35 

-7.80 

-8.28 

-8.57 

-8.54 

18.47 
19.06 
19.35 

19.47 
19.37 

293 

294 

295 

296 
2 96 


12575 

12600 

12625 

12650 

12675 

4.24 
4.4 8 
4.45 
4.15 
4.14 

- 10 .03 
-17.71 
-17.65 
-17.57 
-17.29 

18.53 

18.27 

18.21 

18.05 

17.78 

347 

346 

346 

347 
346 

1 3575 
13600 
13625 
13650 
13675 

5.14 

5.28 

5.51 

5.35 

5.04 

-14.36 

-14.19 

-13.16 

-12.46 

-12.43 

15.72 

15.14 

14.27 

13.56 

13.41 

341 

339 

337 

337 

338 

14575 

14600 

14625 

14650 

14675 

17.35 

17.39 

17.46 

17.20 

16.73 

-8.21 

-8.64 

-9.74 

-10.69 

-11.56 

19.19 

19.41 

19.99 

20.25 

20.34 

295 

296 
299 
302 
304 

- 

12700 

12725 

12750 

12775 

12800 

4 .04 
3.61 
3.06 
2.68 
2.58 

-16.92 
- 16.63 
-16.52 
-16.09 
-15.57 

17.39 

17.01 

16.80 

16.31 

15.78 

346 

348 

349 

350 
350 

13700 
13725 
1 3750 
13775 
13800 

4.70 

4.89 

5.67 

6.41 

7.24 

-12.51 

-12.15 

-11.69 

-11-53 

-11.73 

13.36 

13.09 

12.99 

13.20 

13.79 

339 

338 

334 

331 

328 

14700 

14725 

14750 

14775 

14800 

16.40 

15.68 

14.97 

14.15 

13.61 

-12.09 
-12. 14 
-12.44 
-12.70 
-12.04 

20.37 

19.83 

19.47 

19.01 

18.18 

306 

308 

310 
312 

311 


12825 

12850 

12875 

12900 

12925 

2.38 
2.24 
2.47 
2 .99 
3.52 

-15.75 

-15.95 

-15.74 

-15.61 

-15.40 

15.93 

16.11 

15.93 

15.90 

15.79 

351 

352 
351 
349 
347 

13825 
1 3050 
13875 
13900 
13925 

7.72 
7.61 
7.65 

7.73 
7.98 

-11.78 

-11.55 

-11.60 

-11.84 

-11.73 

14.08 

13.83 

13.90 

14.14 

14.18 

327 

326 

326 

327 
326 

1 4 825 
14850 
14875 
14900 
14925 

13.44 

12.83 

12.49 

12.14 

11.33 

-11.23 

-11.07 

-11.38 

-11.78 

-12.07 

17.51 

16.94 

16.90 

16.92 

16.56 

310 

311 

312 
314 
317 


12950 

12975 

13000 

13025 

13050 

4.33 

5.12 

5.53 

5.72 

6.00 

-14.71 

-14.47 

-14.61 

-14.30 

-13.84 

15.34 

15.35 
15.62 
15.41 
15.08 

343 

340 

339 

338 

336 

13950 

13975 

14000 

14025 

14050 

8.19 

8.16 

8.17 

8.42 

9.02 

-11.27 

-10.83 

-10.22 

-9.90 

-9.58 

13.93 

13.56 

13.09 

13.00 

13.16 

324 

323 

321 

319 

317 

14950 

14975 

15000 

15025 

15050 

10.61 

10.01 

9.94 

10.57 

10.98 

-12.75 

-13.59 

-13.84 

-13.50 

-13.19 

16.59 

16.88 

17.04 

17.14 

17.17 

320 

323 

324 
322 
320 


13075 

13100 

13125 

13150 

13175 

6.42 

6.61 

6.61 

6.71 

6.79 

-13.68 

-13.57 

-13.29 

-13.30 

-13.41 

15.11 

15.10 

14.84 

14.90 

15.03 

335 

334 

333 

333 

333 

1 4075 
14100 
14125 
14150 
14175 

9.80 

10.21 

11.17 

12.06 

12.24 

-8.67 

-8.44 

-7.85 

-7.22 

-6.98 

13.09 
13.25 
13.65 
14.06 

14.09 

311 

309 

305 

301 

299 

15075 

15100 

15125 

15150 

15175 

11.68 

12.86 

14.05 

15.11 

15.80 

-13.04 

-12.76 

-12.65 

-12.21 

-11.85 

17.50 
IB. 11 
18.91 
19.43 
19.75 

318 

315 

312 

309 

307 


13200 
13225 
1 3250 
13275 
13300 

6.44 

6.39 

6.50 

6.34 

6.16 

-13.50 

-13.69 

-13.58 

-13.52 

-13.78 

14.96 

15.10 

15.05 

14.93 

15.09 

334 

335 

334 

335 

336 

14200 
14225 
14250 
14275 
14 300 

12.61 

13.05 

13.66 

14.24 

14.68 

-6.66 

-6.66 

-6.57 

-6.26 

-5.88 

14.26 

14.65 

15.16 

15.55 

15.82 

298 

297 

295 

294 

292 

15200 
15225 
15250 
15275 
15 300 

16.43 

16.74 

16.75 
16.78 
16.86 

-12.21 

-12.44 

-12.72 

-12.95 

-13.26 

20.47 

20.85 

21.03 

21.20 

21.45 

306 

306 
3 07 

307 

308 
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FPS-16 RADAR/J1HSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

WZ 

MS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

15325 

17.17 

-13.71 

21.98 

L 5 350 

17.41 

-13.72 

22.17 

15375 

16.94 

-14.37 

22.21 

15400 

15.87 

-15.59 

22.25 

15425 

14.52 

-16.00 

21.61 

15450 

13.19 

-16.26 

20.94 

15475 

12.05 

- 16.45 

2C.39 

15500 

11.23 

-16. C5 

19.59 

15525 

10.78 

- 15.76 

19.09 

15550 

10.06 

-15.22 

10.25 


TEST NUMBER 2937 05/11/65 


THETA 

ALT 

WX 

OEG 

METERS 

M/SEC 

30 8 

16325 

0.77 

308 

1 6350 

0.27 

310 

16375 

-0.16 

314 

16400 

-0.57 

318 

16425 

-0.12 

321 

16450 

0.40 

324 

16475 

0.85 

325 

16500 

1.71 

325 

16525 

1.73 

326 

16550 

1.94 


0100Z, EASTERN TEST RANGE, 
WZ WS THETA 

M/SEC M/SEC CEG 

-15.26 15.28 357 

-15.00 15.00 359 

-14.57 14.57 0 

-14.19 14.19 2 

-13.88 13.88 0 


-13.58 13.59 358 
-13.70 13.73 356 
-13.90 14.01 253 
-13.61 13.72 383 
-13.08 13.22 351 


FLORIDA 

ALT 

METERS 


WX 

M/SEC 


WZ WS THETA 

M/SEC M/SEC DEG 


4 * 


15575 

9.78 

15600 

8.95 

15625 

8.15 

15650 

7.93 

15675 

7.71 

15700 

7.72 

15725 

8.21 

15750 

8.25 

15775 

8.24 

15800 

8.49 

15025 

8.74 

15850 

9.35 

15875 

10.09 

15900 

10.74 

15925 

11.30 


15950 

11.76 

15975 

11.32 

16000 

10.76 

16025 

10.07 

16050 

9.56 


16075 

9.21 

16100 

9.17 

16125 

8.93 

16150 

7.64 

16175 

6 .66 


16200 

4.76 

16225 

2.76 

16250 

1.52 

16275 

1.05 

16300 

1 .09 


-14.64 17.60 
-14.69 17.20 
-14.78 16.88 
-14.60 16.62 
-14.17 16.13 


-13.72 15.74 
-13.51 15.01 
-13.33 15.67 
-12.33 14.83 
-11.39 14.21 


-11.82 14.70 
-11.66 14.94 
-11.19 15.07 
-10.93 15.33 
-10.85 15.72 


-10.67 15.88 
-10.78 15.63 
-11.83 15.99 
-12.30 15.90 
-12.72 15.91 


-13.28 16.16 
-13.72 16.51 
-14.19 16.77 
-14.62 16.50 
-14.89 16.31 


-14.84 15.59 
-14.67 14.93 
-14.81 14.89 
-14.89 14.92 
-15. C5 15.09 


326 

16575 

328 

16600 

331 

16625 

331 

16650 

331 

16675 

330 

16700 

329 

16725 

320 

16750 

326 

16775 

323 

16800 

323 

16825 

321 

16850 

31 a 

16875 

315 

16900 

313 

16925 

312 

16950 

313 


316 


320 


323 



325 

326 
32 8 
332 
336 


342 

349 

354 

356 

356 


2. 

.20 

-12. 

.60 

2. 

,25 

-12. 

.03 

2. 

,51 

-11, 

.36 

3. 

,09 

-10, 

.70 

3, 

.21 

-10, 

.46 


2. 

,99 

-lu. 

.44 

2. 

,60 

-10, 

.59 

1. 

.80 

-10. 

.63 

1. 

.50 

-10. 

.75 

1. 

► 63 

-10, 

.98 


1. 

,96 

-11. 

.07 

1. 

.80 

-11. 

.36 

1. 

.06 

-11. 

.84 

0. 

.63 

-11. 

.75 

0. 

.63 

-11. 

.11 

0, 

.56 

-10, 

.77 


12.79 350 
12.24 249 
11.63 347 
11.14 344 
10.94 343 


10.86 344 
10.90 246 
10.78 350 
10.85 252 
11.10 351 


11.24 350 
11.50 251 
11.89 355 
11.76 357 
11.13 357 


10,78 257 


ALT 


ALTITUDE, WX 


ZfINAL C0MP0NENI* WZ 


MERIDIONAL C0MP0NENT, WS * WINE SPEED, ThETA » WIND DIRECT10N 
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TABLE 11-109 

FPS-16 RADAR/ JIM SPHERE WIND VELOCITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2933 

05/11/65, 

1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

325 

-0.74 

-0.74 

1.05 

45 

1325 

-3.11 

-0.13 

3.11 

87 

2325 

-3.34 

-1.91 

3.84 

60 

350 

-0.78 

-0.3 8 

C. 87 

64 

1350 

-2.76 

0.18 

2.77 

94 

2350 

-3.24 

-1.61 

3.61 

63 

375 

-0.95 

-0.C3 

0.95 

88 

1375 

-2.22 

0.69 

2.32 

107 

2375 

-3.12 

-1.40 

3.42 

66 

400 

-0.94 

0.01 

C • 94 

90 

1400 

-1.67 

1.04 

1.97 

122 

2400 

-3.02 

-1.22 

3.25 

60 

425 

-1.01 

-0.C6 

1.02 

07 

1425 

-1.47 

1.01 

1.78 

124 

2425 

-3.03 

-1.09 

3.22 

70 


450 

-0.93 

0.C4 

0.93 

92 

1450 

-1.55 

0.76 

1.73 

116 

2450 

-3.24 

-1.13 

3.43 

71 

475 

-0.83 

0.22 

0.86 

104 

1475 

-1.65 

0.37 

1.69 

1C2 

2475 

-3.50 

-1.11 

3.67 

72 

500 

-0.89 

0.27 

0.93 

107 

1500 

-1.91 

-0.11 

1.92 

87 

25CO 

-3.70 

-1.06 

3.B5 

74 

525 

-1.10 

0.37 

1.16 

108 

1525 

-2.35 

-0.57 

2.41 

76 

2 525 

-4.01 

-1.16 

4.17 

74 

550 

-1.27 

0.57 

1.39 

114 

1550 

-2.50 

-0.82 

2.63 

72 

2550 

-4.26 

-1.30 

4.46 

73 


575 

-1.33 

0.82 

1.56 

122 

1575 

-2.57 

-1.04 

2.78 

68 

2575 

-4.18 

-1.41 

4.41 

71 

600 

-1.35 

0.99 

1.67 

126 

1600 

-2.68 

-1.26 

2.96 

65 

2600 

-3.97 

-1.49 

4.24 

69 

625 

-1.24 

0.98 

1.58 

128 

1625 

-2.65 

-X.19 

2.91 

66 

2625 

-3.74 

-1.51 

4.04 

68 

650 

-1.31 

0.86 

1.56 

123 

1650 

-2.60 

-0.93 

2.76 

70 

2650 

-3.53 

-1.51 

3.84 

67 

675 

-1.32 

0.73 

1.51 

119 

1675 

-2.60 

-0.72 

2.70 

74 

2675 

-3.30 

-1.51 

3.63 

65 


700 

-1.26 

0.62 

1.40 

116 

1700 

-2.58 

-0.60 

2.65 

77 

2700 

-3.00 

-1.55 

3.38 

63 

725 

-1.27 

0.47 

1.36 

110 

1725 

-2.59 

-0.57 

2.65 

77 

2725 

-2.79 

-1.49 

3.16 

62 

750 

-1.41 

0.47 

1.48 

108 

1750 

-2.77 

-0.59 

2.83 

78 

2750 

-2.73 

-1.31 

3.03 

64 

775 

-1.69 

0.82 

1.88 

116 

1775 

-2.86 

-0.70 

2.95 

76 

2775 

-2.85 

-1.16 

3.08 

68 

800 

-1.78 

1.29 

2.20 

126 

1800 

-2.94 

-0.85 

3.06 

74 

2 900 

-2.99 

-1.22 

3.23 

68 


825 

-1.66 

1.72 . 

2.39 

136 

1825 

-2.97 

-1.04 

3.15 

70 

2825 

-3.16 

. -1.26 

3.40 

68 

850 

-1.54 

2.02 

2.54 

142 

1850 

-2.69 

-1.40 

3.03 

62 

2850 

-3.49 

-1.25 

3.71 

70 

875 

-1.63 

2.22 

2.75 

143 

1075 

-2.41 

-1.73 

2.97 

54 

2875 

-3.63 

-1.24 

3.84 

71 

900 

-1.87 

2.34 

2.99 

141 

1900 

-2.32 

-1.89 

3.00 

51 

2900 

-3.41 

-1.21 

3.62 

70 

925 

-2.08 

2.46 

3.22 

140 

1925 

-2.51 

-1.87 

3.13 

53 

2925 

-3.21 

-1.31 

3.47 

68 


950 

-2.07 

2.57 

3.30 

141 

1950 

-2.74 

-1.90 

3.33 

55 

2950 

-3.25 

-1.54 

3.59 

64 

975 

-2.32 

2.60 

3.48 

130 

1975 

-2.91 

-2.01 

3.54 

55 

2975 

-3.32 

-1.59 

3.68 

64 

1000 

-2.74 

2.53 

3.73 

133 

2000 

-2.94 

-2.16 

3.64 

53 

3000 

-3.38 

-1.25 

3.60 

69 

1025 

-2.72 

2.47 

3.66 

132 

2025 

-3.05 

-2.33 

3.84 

52 

3025 

-3.58 

-1.01 

3.72 

74 

1050 

-2.66 

2.29 

3.50 

131 

2050 

-3.28 

-2.36 

4.04 

54 

3050 

-3.76 

-1.01 

3.89 

75 


1075 

-2.80 

1.91 

3.39 

124 

2075 

-3.46 

-2.38 

4.20 

55 

3075 

-3.90 

-0.98 

4.02 

76 

1100 

-2.82 

1.66 

3.27 

120 

2100 

-3.74 

-2.45 

4.47 

57 

3100 

-4.11 

-1.00 

4.23 

76 

1125 

-2.64 

1.59 

3.08 

121 

2125 

-3.98 

-2.56 

4.73 

57 

3125 

-4.40 

-1.05 

4.52 

76 

1150 

-2.54 

1.46 

2.93 

120 

2150 

-4.10 

-2.69 

4.90 

57 

3150 

-4.73 

-1.24 

4.89 

75 

1175 

-2.80 

1.16 

3.03 

112 

2175 

-4.03 

-2.73 

4.87 

56 

3175 

-5.12 

-1.47 

5.33 

74 


1200 

-3.49 

0.79 

3.57 

103 

2200 

-3.08 

-2.82 

4.80 

54 

3200 

-5.36 

-1.49 

5.56 

74 

1225 

-3.96 

0.31 

3.97 

94 

2225 

-3.85 

-2.85 

4.79 

53 

3225 

-5.29 

-1.56 

5.51 

73 

1250 

-3.91 

-0.13 

3.91 

88 

2250 

-3.73 

-2.75 

4.64 

53 

3250 

-5.10 

-1.83 

5.42 

70 

1275 

-3.61 

-0.31 

3.63 

85 

2275 

-3.45 

-2.51 

4.27 

54 

3275 

-4.76 

-1.84 

5.11 

69 

1300 

-3.39 

-0.30 

3.40 

85 

2300 

-3.34 

-2.20 

4.00 

56 

3300 

-4.40 

-1.67 

4.70 

69 

ALT 

• ALT1TU0E, MX 

= Z0NAL 

COMP0NE Nf , 

MZ * MERIOI0NAL 

COMPONENT , 

MS - 

MINE SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTION 








FPS 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 

VELOCITY 

PROFILE 










TEST NUMBER 

2933 

05/11/65, 

1300Z , 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

theta 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3325 

-4.30 

-1.72 

4.63 

68 

4325 

-4.39 

-4.34 

6.17 

45 

5325 

-1.75 

-11.69 

11.82 

8 

3350 

-4.31 

-2.C2 

4.76 

65 

4350 

-4.47 

-4.80 

6.56 

43 

5350 

-1.49 

-11.57 

11.66 

7 

3375 

-4.28 

-2.41 

4.91 

60 

4375 

-4.41 

-5.07 

6.72 

41 

5375 

-1.25 

-11.27 

11.34 

6 

3400 

-4.28 

-2.66 

5.04 

58 

4400 

-4.65 

-5.30 

7.05 

41 

5400 

-1.18 

-10.98 

11.05 

6 

3425 

-4.22 

-2.92 

5.13 

55 

4425 

-4.86 

-5.45 

7.30 

41 

5425 

-1.12 

-10.76 

10.82 

6 


3450 

-4.10 

-3.17 

5.24 

53 

4450 

-4.73 

-5.39 

7.17 

41 

5450 

-0.82 

-10.76 

10.79 

4 

3475 

-4.18 

-3.05 

5.18 

54 

4475 

-4.61 

-5.32 

7.04 

41 

5475 

-0.52 

-10.97 

10.98 

3 

3500 

-4.16 

-2.79 

5.01 

56 

4500 

-4.51 

-5.38 

7.02 

40 

5500 

-0.38 

-11.05 

11 .05 

2 

3525 

-4.11 

-2.67 

4.90 

57 

4525 

-4.45 

-5.48 

7.06 

39 

5525 

-0.29 

-10.97 

10.98 

1 

3550 

-4.01 

-2.54 

4.75 

57 

4550 

-4.46 

-5.67 

7.22 

38 

5550 

-0.21 

-10.96 

10.96 

1 


3575 

-4.02 

-2.56 

4.76 

57 

4575 

-4.57 

-5.85 

7.42 

38 

5575 

-0.03 

-11.04 

11.04 

0 

3600 

-3.97 

-2.74 

4.83 

55 

4600 

-4.66 

-5.81 

7.45 

39 

5600 

0.15 

-11.02 

11.02 

359 

3625 

-3.73 

-2.87 

4.71 

52 

4625 

-4.64 

-5.57 

7.24 

40 

5625 

0.36 

-10.96 

10.97 

358 

3650 

-3.47 

-2.99 

4.58 

49 

4650 

-4.67 

-5.38 

7.13 

41 

5650 

0.63 

-10.99 

11.01 

357 

3675 

-3.14 

-3.00 

4.34 

46 

4675 

-4.77 

-5.38 

7.19 

41 

5675 

0.73 

-11.04 

11.06 

356 


3700 

-2.00 

-3.04 

4.14 

42 

4700 

-4.77 

-5.48 

7.27 

41 

5700 

0.64 

-11.16 

11.17 

357 

3725 

-2.68 

-3.12 

4.11 

40 

4725 

-4.74 

-5.69 

7.41 

40 

5725 

0.40 

-11.36 

11.37 

358 

3750 

-2.77 

-3.05 

4.12 

42 

4750 

-4.81 

-5.74 

7.49 

40 

5750 

0.28 

-11.58 

11.58 

358 

3775 

-2.80 

-3.07 

4.15 

42 

4775 

-4.73 

-5.86 

7.53 

39 

5775 

0.17 

-11.81 

11.81 

359 

3800 

-2.85 

-3.16 

4.25 

42 

4800 

-4.63 

-6.09 

7.65 

37 

5800 

0.06 

-12.15 

12.15 

360 


3825 

-2.97 

-3.22 

4.38 

42 

4825 

-4.80 

-6.19 

7.83 

38 

5825 

-0.07 

-12.42 

12.42 

0 

3850 

-3.10 

-3.26 

4.50 

43 

4850 

-5.00 

-6.23 

7.99 

39 

5850 

-0.20 

-12.72 

12.72 

1 

3875 

-3.38 

-3.16 

4.62 

47 

4875 

-5.17 

-6.34 

8.18 

39 

5075 

-0.17 

-13.05 

13.05 

l 

3900 

-3.33 

-2.92 

4.43 

48 

4900 

-5.33 

-6.48 

8.39 

39 

5900 

-0.13 

-13.40 

13.40 

0 

3925 

-3.03 

-2.76 

4.10 

40 

4925 

-5.53 

-6.54 

8.56 

40 

5925 

-0.15 

-13.79 

13.79 

0 


3950 

-3.17 

-2.80 

4.23 

48 

4950 

-5.58 

-6.83 

8.82 

39 

5950 

-0.02 

-14.11 

14.11 

0 

3975 

-3.66 

-3.02 

4.75 

50 

4975 

-5.38 

-7.14 

8.94 

37 

5975 

0.07 

-14.35 

14.35 

3 60 

4000 

-3.94 

-3.14 

5.04 

51 

5000 

-4.91 

-7.34 

8.83 

34 

eooo 

0.02 

-14.36 

14.36 

360 

4025 

-3.97 

-3.27 

5.14 

50 

5025 

-4.43 

-7.45 

8.66 

31 

6025 

0.12 

-14.15 

14.15 

359 

4050 

-4.14 

-3.55 

5.46 

49 

5050 

-4.17 

-7.45 

8.54 

29 

6050 

0.06 

-14.11 

14.11 

360 


4075 

-4.46 

-3.59 

5.73 

51 

5075 

-3.94 

-7.69 

8.64 

27 

6075 

-0.18 

-14.25 

14.25 

1 

4100 

-4.75 

-3.32 

5.80 

55 

5100 

-3.68 

-7.99 

8.80 

25 

6 ICO 

-0.49 

-14.37 

14.38 

2 

4125 

-5.03 

-3.04 

5.80 

59 

5125 

-3.46 

-6.46 

9.14 

22 

6125 

-0.84 

-14.45 

14.47 

3 

4150 

-5.05 

-3. CO 

5.87 

59 

5150 

-3.54 

-9.12 

9.78 

21 

6150 

-1.33 

-14.34 

14.40 

5 

4175 

-4.81 

-3.00 

5.71 

57 

5175 

-3.50 

-9.44 

10.07 

20 

6175 

-1.75 

-14.16 

14.27 

7 


4200 

-4.52 

-3.34 

5.62 

53 

5200 

-3.01 

-9.69 

10.14 

17 

6200 -1.97 

-14.00 

14.14 

8 

4225 

-4.43 

-3.59 

5.71 

51 

5225 

-2.63 

-10.42 

10.74 

14 

6225 -2.46 

-13.94 

14.16 

10 

4250 

-4.44 

-3.40 

5.64 

52 

5250 

-2.54 

-11.17 

11.45 

13 

6250 -2.99 

-13.84 

14.16 

12 

4275 

-4.33 

-3.45 

5.54 

51 

5275 

-2.40 

-11.53 

11.77 

12 

6275 -3.31 

-13.82 

14.21 

13 

4300 

-4.29 

-3.82 

5.74 

48 

5300 

-2.09 

-11.66 

11.85 

10 

6300 -3.50 

-13.79 

14.22 

14 

ALT 

» ALT 

ITUDE, MX 

* ZONAL 

COMPONENT, 

WZ * MERIDIONAL 

COMPONENT, 

, MS = 

WINC SPEED, 

THETA - HIND DIRECTION 




TABLE 11-109 (con't) 

FPS-16 RAOAR/J1MSPHERE WlNO VEL0CITY PReFILE 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

wz 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC DEG 

2933 05/11/65, 

ALT WX 

METERS m/sec 

1300Z, 

WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
TFETA 
CEG 

FLORIDA 

ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

H/SEC 

theta 

DEG 

63Z5 

6350 

6375 

6400 

6425 

-3.71 

-3.96 

-4.11 

-3.92 

-i3.ee 

-13.64 

-13.55 

-13.41 

-13.27 

14.14 

14.14 
14.12 
14.03 
13.83 

14 

15 

16 
17 
16 

7350 

7375 

7400 

7425 

-0.86 

-1.11 

-1.07 

-1.14 

-15.22 

-15.14 

-15.40 

is! 15 
15.26 
15.18 
15.44 

3 

4 
4 
4 

8 350 
8375 
8400 
8425 

-3.03 

-2.88 

-3.00 

-3.07 

-16^07 

-15.96 

-15.88 

-15.71 

-15.97 

16 = 3* 

16.25 
16.14 
15.99 

16.26 

in 

h 

10 

11 
11 

6450 

6475 

6500 

6525 

6550 

-3.39 

-2.51 

-1.68 

-1.32 

-1.65 

-13.28 

-13.14 

-12.53 

-11.88 

-11.66 

13.70 

13.38 

12.64 

11.95 

11.77 

14 

11 

7 
6 

8 

7450 
7475 
7 500 
7525 
7550 

-1.21 

-1.37 

-1.45 

-1.45 

-1.78 

-15.64 

-15.55 

-15.45 

-15.42 

-15.38 

15.69 

15.61 

15.52 

15.48 

15.48 

4 

5 
5 

5 

6 

8450 

8475 

8500 

8525 

esso 

-3.il 

-3.31 

-3.52 

-3.92 

-4.07 

-16.14 

-16.04 

-15.95 

-15.77 

-15.62 

16.44 

16.38 

16.33 

16.25 

16.14 

11 

11 

12 

14 

14 

6575 

6600 

6625 

6650 

6675 

-2.25 

-2.79 

-3.04 

-2.81 

-2.61 

-11.58 

-11.57 

-11.95 

-11.82 

-12.05 

11.80 

11.90 

12.33 

12.15 

12.33 

11 

13 

14 
13 
12 

7575 

7600 

7625 

7650 

7675 

-2.09 

-2.16 

-2.22 

-2.12 

-1.98 

-15.55 

-15.70 

-15.75 

-15.66 

-15.66 

15.69 

15.05 

15.90 

15.81 

15.78 

7 

8 
8 
0 
7 

8575 

8600 

8625 

8650 

8675 

-4.04 

-4.46 

-4.61 

-4.32 

-4.31 

-15.53 

-15.71 

-16.00 

-16.37 

-16.57 

16.05 

li.33 

16.65 

16.93 

17.22 

14 
16 
16 

15 
14 

6700 
6725 
6750 
6775 
6 800 

-2.60 

-2.48 

-2.34 

-2.08 

-1.64 

-12.79 

-12.98 

-13.29 

-13.45 

-13.52 

13.06 

13.21 

13.50 

13.61 

13.62 

11 

11 

10 

9 

7 

7700 

7725 

7750 

7775 

7800 

-1.80 

-1.60 

-1.48 

-1.20 

-1.05 

-15.72 

-15.63 

-15.53 

-15.40 

-15.42 

15.82 

15.71 

15.60 

15.44 

15.46 

6 

6 

5 

4 

4 

e7Q0 

8725 

8750 

8775 

8800 

-4.14 

-3.79 

-3.57 

-3.57 

-3.96 

-16.82 

-17.03 

-16.89 

-16.55 

-16.29 

17.33 

17.44 

17.27 

16.93 

16.76 

14 

12 

12 

12 

13 

6825 

6850 

6875 

6900 

6925 

-1.25 

-0.86 

-0.61 

-0.73 

-0.97 

-13.71 

-13.76 

-13.72 

-13.78 

-13.81 

13.77 

13.79 
13.74 

13.80 
13.84 

5 

3 

2 

3 

4 

7025 

7850 

7075 

7900 

7925 

-1.21 

-1.11 

-1.08 

-1.21 

-1.13 

-15.44 

-15.65 

-15.95 

-16.00 

-16.27 

15.49 

15.69 

15.99 

16.05 

16.31 

4 

4 

4 

4 

4 

e825 

8850 

8875 

8900 

8925 

-3.97 

-3.84 

-4.04 

-4.05 

-3.70 

-16.26 

-16.35 

-16.38 

-16.78 

-17.39 

16.74 

16.80 

16.87 

17.26 

17.78 

14 

13 

14 
13 
12 

6950 

6975 

7000 

7025 

7050 

-1.01 

-1.12 

-1.39 

-1.70 

-1.90 

-13.79 

-13.72 

-13.73 

-13.83 

-13.58 

13.82 

13.76 

13.80 

13.93 

13.71 

4 

4 

6 

7 

8 

7950 

7975 

8000 

8025 

8050 

-1.21 

-1.39 

-1.61 

-1.79 

-1.83 

-16.81 

-17.00 

-16.86 

-16.84 

-16.95 

16.85 
17.06 
lb. 94 
16.94 
17.05 

4 

4 

5 

6 
6 

8950 

8975 

90C0 

5025 

9050 

-3.82 

-3.96 

-3.16 

-2.93 

-3.00 

-17.72 

-18.10 

-18.13 

-17.92 

-18.30 

18.13 

18.53 

18.40 

18.16 

18.55 

12 

12 

10 

9 

9 

7075 

7100 

7125 

7150 

7175 

-1.95 

-2.10 

-2.05 

-2.12 

-2.30 

-13.42 

-13.41 

-13.43 

-13.44 

-13.32 

13.56 

13.57 

13.59 

13.60 
13.52 

8 

9 

8 

9 

10 

8075 

8100 

8125 

8150 

8175 

-2.15 

-2.65 

-2.93 

-2.96 

-2.99 

-17.06 

-16.97 

-16.86 

-16.91 

-17.04 

17.20 

17.18 

17.12 

17.17 

17.30 

7 

9 

10 

10 

10 

5075 

5100 

9125 

5150 

5175 

-2.95 

-3.11 

-2.76 

-2.65 

-2.80 

-18.57 

-18.19 

-17.98 

-17.99 

-18.04 

IB. 80 
18.45 
18.19 
18.18 
18.26 

9 

9 

9 

8 

9 

7200 

7225 

7250 

7275 

7300 

-1.85 

-1.37 

-1.11 

-0.68 

-0.33 

-13.24 

-13.21 

-13.33 

-13.66 

-14.00 

13.37 

13.28 

13.37 

13.68 

14.01 

6 

6 

5 

3 

1 

8200 

8225 

8250 

8275 

8300 

-3.06 

-2.97 

-2.92 

-2.87 

-2.76 

-17.11 

-17.11 

-16.86 

-16.56 

-16.39 

17.39 

17.36 

17.11 

16.80 

16.62 

10 

10 

10 

10 

9 

5200 

5225 

5250 

9275 

9300 

-2.72 

-2.61 

-2.33 

-2.33 

-2.29 

-18.10 

-18.13 

-18.04 

-17.73 

-17.53 

18.30 

16.32 

18.19 

17.88 

17.68 

8 

8 

7 

7 

7 

ALT * ALTITUDE. WX 
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* 


Al T 

WX 

wz 

FPS 

TEST NUMBER 
WS THETA 

-16 RADAR /J1MSPHE RE WIND 
2933 05/11/65, 1300Z , 

ALT WX WZ 

VELOCITY 

EASTERN 

WS 

PROFILE 
TEST RANGE, 
THETA 

FLORIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9325 

-1.90 

- 17.49 

17.59 

6 

10325 

-1.18 

-17.75 

17.79 

4 

1 1325 

1.61 

-14.54 

14.63 

353 

9350 

-1.95 

-17.51 

17.61 

6 

10350 

-0.92 

-17.56 

17.59 

3 

11350 

1.45 

-13.86 

13.93 

3 54 

9375 

-2 .09 

- 17.53 

17.66 

7 

10375 

-0.42 

-17.47 

17.47 

1 

11375 

1.71 

-13.28 

13.39 

3 52 

9400 

-2.10 

- 17.54 

17.66 

7 

10400 

0.45 

-17.57 

1 7.58 

358 

11400 

2.15 

-13.12 

13.30 

351 

9425 

-2.12 

- 17.64 

17.77 

7 

10425 

1.12 

-17.58 

17.62 

356 

11425 

2.38 

-13.29 

13.50 

350 

9450 

-1.77 

- 17.63 

17.72 

6 

10450 

1.22 

-17.60 

17.64 

356 

11450 

2.55 

-13.39 

13.63 

349 

9475 

-1.56 

-17.45 

17.52 

5 

10475 

1.30 

-17.71 

17.76 

356 

11475 

3.00 

-13.04 

13.38 

347 

9500 

-1.60 

-17.23 

17.32 

5 

10500 

1.56 

-17.70 

17.77 

355 

11500 

3.18 

-12.56 

12.95 

346 

9525 

-1,17 

- 17. C7 

17.11 

4 

10525 

1.53 

-17.57 

17.64 

355 

11525 

2.97 

-12.18 

12.54 

346 

9550 

-0.86 

-17.22 

17.24 

3 

10550 

1.24 

-17.76 

17.80 

356 

1 1550 

3.18 

-11.92 

12 . 34 

345 

9575 

-1.03 

-17.41 

17.44 

3 

10575 

1.28 

-17.70 

17.74 

356 

11575 

3.26 

-11.92 

12.36 

345 

9600 

-0.83 

- 17.46 

17.46 

3 

10600 

1.26 

-17.74 

17.78 

3 56 

11600 

3.19 

-11.93 

12 .35 

345 

9625 

-0.93 

-17.49 

17.51 

3 

10625 

1.16 

-17.93 

17.97 

356 

11625 

2.96 

-11.57 

11 .95 

345 

9650 

-1.43 

*-17. 50 

17.56 

4 

10650 

1.23 

-17.96 

18.00 

356 

11650 

2.30 

-11.23 

11 .48 

348 

9675 

-1.28 

-17.73 

17.77 

4 

10675 

0.57 

-17.66 

17.67 

3 58 

11675 

2.35 

-11.16 

11.41 

348 

9700 

-1.13 

-17.75 

17.79 

3 

10700 

0.09 

-17.55 

17.56 

359 

11700 

2.21 

-11.06 

11 .28 

348 

9725 

-1 .40 

- 17.67 

17.73 

4 

10725 

0.05 

-17.67 

17.67 

360 

1 1725 

2.10 

-10.89 

11.09 

349 

9750 

-1.48 

-17.87 

17.93 

5 

10750 

-0.47 

-17.71 

17.72 

1 

11750 

2.30 

-11.09 

11.32 

348 

9775 

-1.34 

-18. C2 

18.07 

4 

10775 

-1.27 

-17.68 

17.73 

4 

11775 

2.70 

-11.32 

11.64 

346 

9800 

-1.27 

-10.09 

18.14 

4 

10800 

-1.67 

-17.14 

17.22 

5 

11800 

3.28 

-11.27 

11.73 

344 

9825 

-1.06 

-18.20 

18.23 

3 

10025 

-1.59 

-17.38 

17.46 

5 

11025 

3.54 

-11.08 

11.63 

342 

9850 

-0.72 

-10.40 

IB. 41 

2 

10050 

-1.97 

-17.77 

17.88 

6 

1 1850 

3.39 

-10.89 

11.41 

342 

9875 

-0.88 

-18.45 

18.47 

3 

10875 

-2.18 

-17.94 

18.07 

7 

11875 

3.45 

-10.83 

11.36 

342 

9900 

-1.34 

-18.37 

18.42 

4 

10900 

-1.92 

-18.02 

18.12 

6 

11900 

3.72 

-11.24 

11.84 

341 

9925 

-1.37 

-18.29 

18.34 

4 

10925 

-1.66 

-17.74 

17.82 

5 

11925 

3.89 

-12.04 

12.65 

342 

9950 

-1.37 

-18.20 

18.25 

4 

10950 

-1.50 

-17.31 

17.38 

5 

1 1950 

4.26 

-12.59 

13.29 

341 

9975 

-1.66 

-18.25 

18.32 

5 

10975 

-1.48 

-16.92 

16.98 

5 

11975 

4.69 

-12.98 

13.00 

340 

10000 

-1.66 

-18. C9 

18.17 

5 

1 1000 

-1.53 

-16.63 

16.71 

5 

12000 

5.13 

-13.07 

14.04 

3 38 

10025 

-1.45 

-17.85 

17.91 

4 

11025 

-1.27 

-16.38 

16.43 

4 

12025 

5.52 

-13.10 

14.21 

337 

10050 

-1.27 

-17.92 

17.96 

4 

11050 

-0.60 

-lb. 31 

16.32 

2 

12050 

5.59 

-13.23 

14 . 36 

337 

10075 

-1.21 

-17.86 

17.91 

4 

11075 

-0.25 

-lb. 10 

16.10 

! 

12075 

5.80 

-13.50 

14.70 

337 

10100 

-1.41 

-17.68 

17.74 

4 

11100 

- 0.00 

-15.65 

15.65 

0 

12100 

6.01 

-13.69 

14.95 

3 36 

10125 

-1.63 

-17.77 

17.84 

5 

11125 

0.54 

-15.14 

15.14 

350 

12125 

5.86 

-13.80 

15.00 

337 

10150 

-1.55 

-17.93 

17.99 

5 

11150 

1.32 

-14.83 

14.89 

355 

12150 

5.74 

-13.79 

14.94 

337 

10175 

-1.46 

-17.75 

17.81 

4 

11175 

1.41 

-14.66 

14.72 

354 

12175 

5.72 

-13.58 

14.73 

337 

10200 

-1.37 

-17.76 

17.81 

4 

11200 

1.60 

-14.80 

14.89 

354 

12200 

5.64 

-13.29 

14.44 

337 

10225 

-1.56 

-17.95 

18.01 

5 

11225 

2.06 

-15.25 

15.39 

352 

1 2225 

5.59 

-12.98 

14.15 

337 

10250 

-1.72 

- 17.86 

17.94 

5 

11250 

2.06 

-15.55 

15.69 

352 

12250 

5.53 

-12.89 

14.02 

3 37 

10275 

-1.50 

-17.93 

18.00 

5 

11275 

1.96 

-15.56 

15.68 

353 

12275 

5.32 

-12.96 

14.02 

3 37 

10300 

-1.31 

-17.88 

17.93 

4 

11300 

1.84 

-15.12 

15.24 

353 

12300 

5.14 

-12.83 

13.82 

338 
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WIND DIRECTION 





TABLE 1 1-109 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


ALT 

WX 

HZ 

MS 

TEST NUMBER 
THETA 

2933 

ALT 

05/11/65 

WX 

, 1300Z, 
MZ 

EASTERN 

MS 

TEST RANGE 
THETA 

, FLORIDA 
ALT 

NX 

MZ 

MS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

12325 

5.06 

-12.83 

13.79 

338 

13325 

5.88 

-13.11 

14.37 

336 

14325 

7.59 

-11.72 

13.96 

12350 

5.06 

-13.31 

14.24 

339 

13350 

6.61 

-12.72 

14.33 

332 

14350 

8.71 

-11.60 

14.51 

12375 

5.00 

-13.41 

14.31 

339 

13375 

6.97 

-12.33 

14.16 

3 30 

14375 

9.75 

-11.92 

15 .40 

12400 

4.90 

-13.30 

14.17 

340 

13400 

7.40 

-12.10 

14.18 

328 

14400 

9.39 

-12.53 

15.66 

12425 

4.87 

-13.48 

14.34 

340 

13425 

7.73 

-12.36 

14.58 

328 

14425 

10.20 

-12.75 

16.32 

12450 

4.85 

-13.68 

14.51 

340 

13450 

8.18 

-12.32 

14.79 

326 

14450 

11.02 

-12.79 

16.88 

12475 

5.34 

-13.76 

14.76 

339 

13475 

8.64 

-12.07 

14.85 

324 

14475 

10.40 

-12.97 

16.62 

12500 

5.33 

-13.80 

14.80 

339 

13500 

8.13 

-12.16 

14.62 

226 

14500 

9.75 

-13.20 

16.41 

12525 

5.10 

-13.77 

14.69 

339 

13525 

7.47 

-U.26 

14.35 

328 

14525 

9.37 

-13.05 

16.06 

12550 

5.50 

-13.75 

14.81 

338 

13550 

7.35 

-12.12 

14.17 

329 

14550 

8.92 

-13.13 

15.87 

12575 

5.61 

-13.43 

14.56 

337 

13575 

8.12 

-12.12 

14.59 

326 

14575 

7.67 

-14.05 

16 . 00 

12600 

6.11 

-13.30 

14.63 

335 

13600 

8.44 

-12.18 

14.82 

325 

14600 

6.91 

-14.69 

16.23 

1 262 5 

6.30 

-13.45 

14.85 

335 

13625 

9.36 

-12.02 

15.24 

322 

14625 

6.61 

-14.63 

16.05 

12650 

6.03 

-13.73 

14.99 

336 

1 3650 

10.10 

-12.09 

15.75 

320 

14650 

5.47 

“14.31 

15 .32 

12675 

6.48 

-13.89 

15.33 

335 

13675 

9.20 

-12.42 

15.45 

323 

14675 

5.15 

-14.38 

15.27 

12700 

6.88 

-13.77 

15.39 

333 

13700 

9.07 

-12.73 

15.62 

324 

14700 

4.99 

-14.48 

15.32 

12725 

6.86 

-13.88 

15.48 

333 

13725 

9.11 

-13.13 

I 5.98 

325 

14725 

5.09 

-13.92 

14 . 02 

12750 

7.04 

-14.24 

15.88 

333 

1 3750 

8.59 

-13.31 

15.84 

327 

14750 

5.17 

-13.30 

14 . 27 

12775 

6.87 

-14.34 

15.90 

334 

13775 

8.40 

-13.47 

15.87 

328 

14775 

4.11 

-13.23 

13 .85 

12800 

6.79 

-14.50 

16.01 

335 

13800 

8.27 

-14.21 

16.44 

330 

148C0 

3.64 

-13.00 

13.50 

12825 

6.74 

-14.70 

16.17 

335 

13825 

8.44 

-14.85 

17.07 

330 

.14825 

4.65 

-12.42 

13.26 

12850 

6.49 

-14.67 

16.04 

336 

1 3850 

8.22 

-15.14 

17.23 

331 

14850 

5.57 

-11.81 

13.06 

12875 

6.35 

-14.79 

16.10 

337 

1 3875 

7.80 

-15.70 

17.53 

333 

14075 

5.23 

-11.88 

12 .98 

12900 

6.43 

-14.95 

16.27 

337 

13900 

7.13 

-16.17 

17.67 

336 

14900 

5.15 

-12.44 

13 .47 

12925 

6.15 

-14.99 

16.21 

337 

13925 

6.68 

-16.23 

17.55 

337 

14925 

5.28 

-12.75 

13.00 

12950 

6.17 

-15.34 

16.53 

338 

13950 

6.49 

-16.24 

17.49 

338 

14950 

4.70 

-12.56 

13.41 

12975 

6.24 

-15.63 

16.83 

338 

13975 

5.97 

-16.14 

17.20 

339 

14975 

4.74 

-11.37 

12.32 

13000 

5.65 

-15.66 

16.65 

340 

14000 

5.77 

-15.82 

16.83 

340 

15000 

4.85 

-9.88 

11.00 

13025 

5.34 

-15.70 

16.58 

341 

14025 

5.28 

-15.70 

16.57 

341 

15025 

5.16 

-8.92 

10.30 

13050 

4.63 

-15.85 

16.51 

344 

14050 

5.06 

-14.98 

15.81 

341 

15050 

5.78 

-7.36 

9.36 

13075 

4.21 

-15.89 

16.43 

345 

14075 

5.08 

-13.50 

14.42 

339 

15075 

5.07 

-6.08 

7.92 

13100 

4.33 

-15.80 

16.38 

344 

14100 

4.48 

-12.77 

13.54 

340 

15100 

5.13 

-5.69 

7.67 

13125 

4.27 

-15.63 

16.21 

345 

14125 

4.85 

-12.21 

13.14 

338 

15125 

6.62 

-5.87 

8.85 

13150 

3.90 

-15.44 

15.92 

346 

14150 

5.28 

-11.91 

13.03 

*3 36 

15150 

7.59 

-6.08 

9.73 

13175 

4.05 

-15.14 

15.67 

345 

14175 

5.29 

-11 .63 

12.78 

335 

15175 

8.06 

-6.37 

10.27 

13200 

4.58 

-14.50 

15.21 

342 

14200 

5.73 

-11.45 

12.80 

333 

15200 

8.57 

-6.90 

11.01 

13225 

4.54 

-14. C4 

14.75 

342 

14225 

6.02 

-li.ll 

12.63 

331 

15225 

9.02 

-7.56 

11 . 77 

13250 

5.01 

-13.03 

14.71 

340 

14250 

6.91 

-10.95 

12.95 

328 

15250 

9.63 

-7.90 

12.46 

13275 

5.49 

-13.73 

14.78 

338 

14275 

7.98 

-11.12 

13.69 

324 

15275 

10.41 

-8.31 

13.32 

13300 

5.52 

-13.59 

14.66 

338 

14300 

7.94 

-11.50 

13.97 

325 

15300 

9.76 

-8.90 

13.21 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

* Z0NAL 

C0MP0NENT, 

MZ - MERIDI0NAL C0MP0NENT 

, MS = MINE SP6E0, 

THETA * MIND DJRECTI0N 







FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE HIND 

VEL0CITY 

PROFILE 







TEST NUMBER 

2933 

05/11/65 

, 1300Z, 

EASTERN 

TEST RANGE 

, FL0RIDA 


ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

MZ 

MS 

THETA 

ALT MX MZ 

MS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS M/SEC M/ScC 

M/SEC 

15325 

8.80 

-9.60 

13.02 

317 

16325 

4.47 

-5.80 

7.32 

322 



15350 

9.02 

-10. C2 

13.48 

318 

16350 

5. 18 

-5.09 

7.27 

314 



15375 

9.67 

-9.90 

13.84 

315 

16375 

4.76 

-5.45 

7.24 

319 



15400 

9.93 

-9.74 

13.91 ' 

314 

16400 

4.35 

-5.87 

7.31 

323 



15425 

10.09 

-9.52 

13.87 

313 

1 6425 

5.72 

-6.38 

8.56 

318 



15450 

10.55 

-9.24 

14.03 

311 

16450 

2.96 

-2.91 

4.15 

314 



15475 

10,64 

-9.56 

14.30 

312 

16475 

3.62 

-2.90 

4.64 

3C8 



15500 

11.33 

-10.28 

15.30 

312 

16500 

6.53 

-5.37 

8.45 

309 



15525 

12.05 

-10.74 

16.14 

311 

16525 

6.51 

-5.31 

8.40 

309 



15550 

11.84 

-11.19 

16.29 

313 

16550 

7.66 

-6.04 

9.75 

308 



15575 

11.41 

-11.30 

16.06 

315 

16575 

7.06 

-6.47 

9.58 

312 



15600 

10.90 

-11. C7 

15.54 

315 

16600 

7.25 

-6.20 

9.54 

310 



15625 

11.22 

-10.90 

15.65 

314 

16625 

8.57 

-7.58 

11.44 

311 



15650 

11.39 

-11.11 

15.92 

314 

16650 

9.36 

-7.90 

12.25 

310 



15675 

11.62 

-11. C4 

16.03 

313 

16675 

10.53 

-7.56 

12.97 

305 



15700 

11.20 

-10.90 

15.62 

314 

16700 

9.93 

-7.98 

12.74 

309 



15725 

10.75 

-11. C8 

15.44 

316 

16725 

9.81 

-8.32 

12.86 

3 1C 



15750 

10.67 

-12. C8 

16.12 

318 

16750 

10.18 

-8.78 

13.44 

311 



15775 

10.02 

-13.08 

16.48 

322 

16775 

9.64 

-9.03 

13.21 

313 



15800 

9.29 

-13.54 

16.42 

325 

16800 

9.55 

-9.19 

13.25 

314 



15825 

8.54 

-13.85 

16.27 

328 

16825 

9.83 

-9.56 

13.71 

314 



15850 

8.11 

-13.87 

16.06 

329 

16850 

9.15 

-9.92 

13.50 

317 



15875 

7.22 

-13.71 

15.49 

332 

16875 

8.13 

-10.45 

13.24 

322 



15900 

6.06 

-13.76 

15.03 

336 

16900 

7.39 

-10.93 

13.20 

326 



15925 

5.57 

-13.66 

14.75 

338 

16925 

7.14 

-11.08 

13.18 

327 



15950 

4.51 

-12.73 

13.51 

340 

16950 

7.18 

-11.13 

13.24 

327 



15975 

4.03 

-11. 49 

12.18 

340 

16975 

6.93 

-10.85 

12.80 

327 



16000 

3.75 

-11.17 

11.78 

341 

17000 

6.05 

-10.35 

11.99 

329 



16025 

2.95 

-11.04 

11.43 

345 

1 7025 

5.59 

-10.13 

11.57 

331 



16050 

2.94 

-10.66 

n.os 

344 

1 7050 

6.04 

-9.75 

11.47 

228 



16075 

3.05 

-9.65 

1C. 12 

342 

17075 

5.95 

-9.08 

10.86 

327 



16100 

1.38 

-9. CO 

9.11 

351 

17100 

5.54 

-8. 65 

10.27 

327 



16125 

2.14 

-8.84 

9.10 

346 

17125 

5.02 

-7.88 

9.35 

327 



16150 

3.47 

-8.58 

9.25 

330 

17150 

5.21 

-7.94 

9.49 

327 



16175 

3.09 

-8.41 

8.96 

340 

1 7175 

5.79 

-8.42 

10.22 

325 



16200 

3.83 

-7.98 

8.85 

334 








16225 

2.87 

-8. CO 

8.50 

340 








16250 

2.54 

-7.C4 

7.48 

340 








16275 

3.32 

-5.81 

6.69 

33C 








16300 

3 .91 

-5.95 

7.12 

326 








ALT 

* ALTITUDE, MX 

= ZONAL 

C 0HP0NE NT , 

MZ * MER 

IDI0NAL C0MP0NENT 

, MS = MINC SPEED, 

THETA * MIND DIRECTI0N 



PAGE 447 


THETA 

DEG 

327 

323 

321 

323 

321 


319 

321 

323 

324 
326 


3 3 L 
335 
335 

339 

340 


341 

340 

339 

343 

344 


339 

335 

336 

337 
337 


339 

337 

334 

330 

322 


320 

316 

311 

308 

308 


309 

310 
309 
308 
312 


THETA 

DEG 


PAGE 448 


TABLE 11-110 


TEST NUMBER 2938 


ALT 

MX 

WZ 

MS 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

375 

-4.91 

4.73 

6.82 

400 

-4.87 

4.69 

6.76 

425 

-4.64 

4.55 

6.50 

450 

-4.62 

4.42 

6.40 

475 

-4.63 

4.34 

6.35 

500 

-4.64 

4.26 

6.29 

525 

-4.45 

4.C4 

6.01 

550 

-4.06 

3.83 

5.58 

575 

-3.62 

3.53 

5.05 

600 

-3.16 

3.18 

4.48 

625 

-3.04 

3.C2 

4. 28 

650 

-3.03 

2.76 

4.10 

675 

-2.72 

2.63 

3.79 

700 

-2.28 

2.61 

3.47 

725 

-2.13 

2.37 

3.19 

750 

-2.22 

2.02 

3.01 

775 

-2.36 

1.61 

2.86 

800 

-2.45 

l. 11 

2.69 

825 

-2.41 

0.52 

2.46 

850 

-2.34 

0.10 

2.34 

075 

-2.16 

-0.24 

2.18 

900 

-1.93 

-0.61 

2.03 

925 

-1.49 

-1.06 

1.83 

950 

-0.93 

-1.55 

1.81 

975 

-0.58 

-1.91 

1.99 

1000 

-0.20 

-2.14 

2.15 

1025 

0.12 

-2.29 

2.30 

1050 

0.28 

-2.55 

2.56 

1075 

0.54 

-2.64 

2.89 

1100 

0.80 

-3.07 

3.18 

1125 

0.84 

-3.40 

3.50 

1150 

0.85 

-3.71 

3.81 

1175 

0.73 

-3.76 

3.83 

1200 

0.68 

-3.70 

3.76 

1225 

0.62 

-3.74 

3.79 

1250 

0.58 

-3.90 

3.94 

1275 

0.70 

-4.12 

4.17 

1300 

0.76 

-4.20 

4.27 

1325 

0.93 

-4.19 

4.30 

1350 

1.30 

-4.16 

4.36 


THETA 

OEG 

134 

134 

134 

134 

133 


132 

132 

133 

134 

135 


135 

132 

134 


132 

124 

114 

102 


83 

72 

55 

31 

17 


357 

354 

349 

345 


346 

347 
349 

349 

350 


351 

350 

349 

347 

342 


ALT 

METERS 

1375 

1400 

1425 

1450 

1475 


1500 

1525 

1550 

1575 

1600 


1625 - 

1650 

1675 

1700 

1725 


1750 

1775 

1800 

1825 

1850 


1875 

1900 

1925 

1950 

1975 


2000 

2025 

2050 

2075 

2100 


2125 

2150 

2175 

2200 

2225 


2250 

2275 

2300 

2325 

2350 


M/SEC 

1.58 

1.64 

1.88 

2.12 

2.16 


1.98 
1.79 
1.66 
1.69 

1.99 


2.28 

2.26 

2.28 

2.44 

2.46 


2.50 

2.41 

2.16 

1.90 

1.80 


1.84 

2.11 

2.41 

2.51 

2.49 


2.39 

2.34 

2.33 

2.32 

2.32 


2.43 

2.62 

2.74 

2.85 

2.86 


0115Z, 

M2 

M/SEC 

-4.02 

-3.92 

-4.01 

-4.13 

-4.26 


-4.21 

-3.98 

-3.71 

-3.65 

-3.69 


-3.57 

-3.43 

-3.40 

-3.31 

-3.19 


-3.24 

-3.29 

-3.49 

- 3.68 

-3.74 


-3.79 

-3.77 

-3.78 

-3.62 

-9.32 


-3.18 

-3.25 

-3.28 

-3.25 

-3.10 


-3.07 

-3.31 

-3.45 

-3.49 

-3.54 


2.62 

2.36 

2.25 

2.23 

2.13 


-3.75 

-3.63 

-3.53 


MS 

M/SEC 

4.32 

4.25 

4.43 

4.64 

4.77 


4.66 

4.37 

4.07 

4.02 

4.19 


4.23 

4.11 

4.09 

4.11 

4.03 


4.09 
4.08 

4.10 

4.14 

4.15 


4.21 

4.32 


4.40 

4.15 


3.98 

4.01 

4.02 

3.99 
3.07 


3.92 

4.23 

4.41 

4.50 

4.55 


4.51 

4.46 

4.37 

4.26 

4.12 


TEST RANGE, 

FL0RIDA 





THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

CEG 

METERS 

N/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

338 

2375 

2.19 

-3.63 

4.24 

329 

337 

2400 

2.16 

-3.65 

4.24 

329 

335 

2425 

1.87 

-3.65 

4.10 

333 

333 

2450 

1.70 

-3.78 

4.15 

336 

333 

2475 

1.65 

-3.76 

4.11 

336 

335 

25C0 

1.71 

-3.73 

4.10 

335 

336 

*2 525 

1.69 

-3.78 

4.14 

336 

336 

2550 

1.40 

-3.96 

4.20 

340 

335 

2575 

1.31 

-4.13 

4.34 

342 

331 

2600 

1.46 

-4.15 

4.40 

340 


327 

326 

326 

323 

322 


322 

324 

326 

333 

334 


334 

331 

327 

325 

323 


323 

324 
324 
324 
323 


321 

321 

321 

320 

321 


324 

328 

329 

328 

329 


2625 

2650 

2675 

27C0 

2725 


2750 

2775 

2800 

2025 

2850 


1.52 

1.56 

1.48 

1.26 

1.04 


0.97 

1.02 

1.15 

1.29 

1.41 


-4.08 

-4.12 

-4.30 

-4.47 

-4.42 


-4.37 

-4.33 

-4.25 

-4.17 

-4.16 


4.35 

4.41 

4.55 

4.65 

4.54 


4.47 

4.45 

4.40 

4.37 

4.39 


339 

339 

341 

344 

347 


347 

347 

345 

343 

341 


2875 

1.50 

-4.38 

4.62 

341 

2900 

1.47 

-4.58 

4.61 

342 

2925 

1.32 

-4.52 

4.71 

343 

2950 

1.20 

-4.37 

4.53 

344 

2975 

1.11 

-4.11 

4.26 

345 

3000 

0.94 

-3.88 

3.99 

346 

3025 

0.93 

-3.77 

3.88 

346 

3050 

1.09 

-3.75 

3.90 

344 

3075 

1.28 

-3.95 

4.16 

342 

3100 

1.42 

-4.05 

4.29 

341 

2125 

1.41 

-3.86 

4.10 

340 

3150 

1.30 

-3.67 

3.89 

340 

3175 

1.14 

-3.60 

3.78 

342 

3200 

1.11 

-3.54 

3.71 

342 

2225 

1.32 

-3.53 

3.77 

339 

3250 

1.32 

-3.50 

3.74 

339 

3275 

1.03 

-3.55 

3.69 

344 

3300 

0.79 

-3.79 

3.87 

348 

3325 

0.73 

-3.91 

3.90 

349 

3350 

0.85 

-4.00 

4.17 

348 


ALT - ALTITUOE. MX * Z0NAL C 0MP0NE NT 


W Z - MERIDIONAL C0MP0NENT, W$ 




THETA « WIND DIRECTION 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2938 05/12/65, 0115Z, EASTERN TEST RANGE, FLORIDA 


alt 

MX 

wz 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

ALT 

MX 

WZ 

MS 

THETA 

meters 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

3375 

0.79 

-4.36 

4.43 

350 

4375 

-1.42 

-5.89 

6.06 

13 

5375 

-0.13 

-8.60 

8.60 

1 

3400 

0.54 

-4.29 

4.32 

353 

4400 

-1.77 

-5.94 

6.20 

16 

5400 

0.05 

-8.77 

8 . 77 

359 

3425 

0.12 

-4.C4 

4.04 

358 

4425 

-1.98 

-6.01 

6.33 

18 

5425 

0.37 

-9.01 

9 . 02 

357 

3450 

-0.12 

-4.21 

4.21 

1 

4450 

-2.06 

-5.90 

6.25 

19 

*450 

0.44 

-9.14 

9.15 

357 

3475 

-0.16 

-4.47 

4.47 

2 

4475 

-1.98 

-5.74 

6.07 

19 

5475 

0.46 

-9.02 

9 .03 

357 

3500 

-0.26 

-4.29 

4.30 

3 

4500 

-1.92 

-5.77 

6.09 

18 

5500 

0.55 

-8.94 

6.96 

356 

3525 

-0.14 

-3.90 

3.90 

2 

4525 

-1.94 

-5.81 

6.12 

18 

5525 

0.69 

-9.07 

9 .09 

355 

3 550 

-0.04 

-3.83 

3.03 

0 

4550 

-1.79 

-5.70 

5.98 

17 

5550 

0.92 

-9.00 

9.04 

354 

3575 

-0.09 

-4.02 

4.02 

1 

4575 

-1.50 

-5.72 

5.91 

15 

5575 

1.02 

-9.00 

9.06 

3 53 

3600 

-0.25 

-4.06 

4.06 

3 

4600 

-1.32 

-5.74 

5.89 

13 

5600 

1.08 

-9.02 

9.09 

353 

3625 

-0.48 

-4. CO 

4.02 

7 

4625 

-1.28 

-5.74 

5.08 

12 

5625 

1.18 

-8.99 

9.07 

352 

3650 

-0.66 

-4.14 

4.20 

9 

4650 

-1.35 

-5.69 

5.85 

13 

5650 

1.41 

-9.31 

9.41 

351 

3675 

-0 .80 

-4.43 

4.50 

10 

4675 

-1.47 

-5.78 

5.97 

14 

5675 

1.65 

-9.56 

9.70 

350 

3700 

-0.85 

-4.21 

4.29 

11 

4700 

-1.43 

-5.99 

6.15 

13 

5700 

1.89 

-9.63 

9.82 

349 

3725 

-0.82 

-3.94 

4.02 

12 

4725 

-1.40 

-6.13 

6.29 

13 

5725 

2.08 

-9.82 

10.04 

348 

3750 

-0.57 

-3.99 

4.03 

8 

4750 

-1.58 

-6.24 

6.44 

14 

5750 

2.12 

-10.09 

10.31 

340 

3775 

-0.24 

-4.14 

4.14 

3 

4775 

-1.43 

-6.31 

6.47 

13 

5775 

2.19 

-10.40 

10.62 

348 

3800 

-0.13 

-4.39 

4.39 

1 

4800 

-1.20 

-6.20 

6.32 

11 

5 800 

2.33 

-10.57 

10.83 

347 

3825 

-0.04 

-4.56 

4.56 

0 

4825 

-1.36 

-6.11 

6.26 

12 

5825 

2.44 

-10.51 

10.79 

347 

3850 

0.08 

-4.71 

4.71 

359 

4850 

-1.44 

-6.07 

6.24 

13 

5850 

2.36 

-10.45 

10.72 

347 

3875 

0.28 

-4.90 

4.91 

357 

4875 

-1.32 

-5.61 

5.76 

13 

5875 

2.05 

-10.34 

10.54 

349 

3900 

0.55 

-5.19 

5.21 

354 

4900 

-0.98 

-5.80 

5.89 

9 

5 900 

1.87 

-10.24 

10.41 

349 

3925 

0.63 

-5.36 

5.40 

353 

4925 

-0.63 

-6.60 

6.63 

5 

5925 

1.79 

-10.15 

10.31 

3 50 

3950 

0.59 

-5.34 

5.38 

353 

4950 

-0.56 

-6.0 7 

6.90 

4 

5950 

1.47 

-9.97 

10.08 

351 

3975 

0.59 

-5.28 

5.32 

353 

4975 

-0.51 

-6.88 

6.90 

4 

5975 

1.39 

-10.08 

10.18 

352 

4000 

0.56 

-5.18 

5.21 

354 

5000 

-0.44 

-6.89 

6.90 

3 

eooo 

1.60 

-10.45 

10.57 

351 

4025 

0.59 

-5.13 

5.17 

353 

5025 

-0.33 

-7.06 

7.07 

2 

6025 

2.10 

-10.68 

10.89 

349 

4050 

0.77 

-5.26 

5.32 

351 

5050 

-0.33 

-7.10 

7.11 

2 

6050 

2.74 

-10.77 

11.12 

3 46 

4075 

0.89 

-5.45 

5.52 

351 

5075 

-0.45 

-7.20 

7.22 

3 

6075 

3.29 

-10.87 

11.36 

343 

4100 

0.92 

-5.44 

5.52 

350 

5100 

-0.65 

-7.24 

7.27 

5 

6100 

3.03 

-10.73 

11.39 

340 

4125 

0.89 

-5.37 

5.45 

350 

5125 

-0.74 

-7.16 

7.20 

6 

6 125 

3.97 

-10.57 

11.29 

339 

4150 

0.75 

-5.45 

5.50 

352 

5150 

-0.72 

-7.40 

7.43 

5 

6150 

3.87 

-10.48 

11 .17 

340 

4175 

0.61 

-5.44 

5.47 

353 

5175 

-0.77 

-7.78 

7.92 

5 

6175 

3.76 

-10.19 

10.86 

340 

4200 

C .48 

-5.C9 

5.11 

354 

5200 

-0.64 

-8.13 

8.15 

4 

6200 

3.57 

-9.97 

10.59 

340 

4225 

0.37 

-5.01 

5.03 

356 

5225 

-0.33 

-6.39 

b.40 

2 

6225 

3.53 

-9.92 

10.52 

340 

4250 

0.2 1 

-5.11 

5.11 

357 

5250 

-0.32 

-6.53 

8.53 

2 

6250 

3.57 

-9.85 

10.48 

340 

4275 

-0.0 1 

-5 .CO 

5.00 

C 

5275 

-0.25 

-b . 58 

8.58 

1 

6275 

3.50 

-9.79 

10.40 

340 

4300 

-0.3 2 

-5.07 

5.08 

3 

5300 

-0.22 

-H • 62 

8.62 

1 

6300 

3.55 

-9.87 

10.49 

340 

4325 

-0.73 

-5.39 

5.44 

a 

5325 

-0.44 

-8.54 

8.55 

3 

6325 

3.60 

-9.89 

10.52 

340 

4350 

-1.04 

-5.78 

5.88 

10 

5350 

-0.33 

-8.50 

8.51 

2 

6350 

3.69 

-9.92 

10.59 

339 
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FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

TEST NUMBER 
THETA 

2938 

ALT 

05/12/65 

WX 

, 0H5Z, 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE 
THETA 

, FL0RIDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6375 

3.81 

-10.17 

10.86 

339 

7375 

4.96 

-9.70 

10.90 

333 

8375 

3.94 

-10.14 

10.86 

339 

6400 

3.97 

-10.21 

10.95 

339 

7400 

5.36 

-10.05 

11.40 

332 

84C0 

3.75 

-10.07 

10.74 

339 

6425 

4.15 

-10. C5 

10.88 

337 

7425 

5.57 

-10.32 

11.72 

331 

8425 

3.46 

-10.02 

10.60 

341 

6450 

4.34 

-9.96 

10.86 

336 

7450 

5.77 

-10.35 

11.85 

331 

e450 

3.49 

-9.96 

10.55 

341 

6475 

4.46 

-9.97 

1C. 92 

336 

7475 

5.69 

-10.12 

11.61 

330 

8475 

3.68 

-9.95 

10.61 

339 

6500 

4.58 

-10.09 

11.08 

335 

7500 

5.17 

-1C.00 

11.26 

332 

8500 

3.82 

-10.16 

10.85 

339 

6525 

4.68 

-9.97 

11.01 

335 

7525 

4.67 

-9.85 

10.90 

334 

8525 

3.01 

-10.60 

11.26 

340 

6550 

4.42 

-9.86 

10.81 

336 

7550 

4. 50 

-9.56 

10.56 

335 

8550 

3.56 

-10.81 

11.38 

342 

6575 

4.29 

-10.00 

10.89 

337 

7575 

4.43 

-9.63 

10.60 

335 

8575 

3.42 

-10.74 

11.27 

342 

6600 

4.26 

-10.12 

10.98 

337 

7600 

4.54 

-9.80 

10.80 

335 

e 600 

3.28 

-10.93 

11.41 

343 

6625 

4.14 

-10.16 

10.97 

338 

7625 

4.69 

-9.73 

10.80 

334 

8625 

3.06 

-11.13 

11.54 

344 

6650 

4.05 

-10.07 

10.05 

338 

7650 

4. 59 

-9.63 

10.67 

334 

8650 

2.83 

-11.25 

11.60 

346 

6675 

3.68 

-9.92 

10.65 

338 

7675 

4.69 

-9.78 

10.84 

334 

8675 

2.86 

-11.19 

11.55 

345 

6700 

3.89 

-9.06 

10.60 

338 

7700 

4.84 

-9.81 

10.94 

334 

8700 

2.76 

-11.06 

11.40 

346 

6725 

3.83 

-9.78 

1C. 50 

338 

7725 

4.71 

-9.62 

10.72 

334 

8725 

2.44 

-11.24 

11.51 

348 

6750 

3.68 

-9.69 

1C. 36 

339 

7750 

4.83 

-9.64 

10.79 

333 

8750 

2.24 

-n.45 

11.67 

349 

6775 

3.52 

-9.60 

1C. 22 

340 

7775 

4.91 

-9.70 

10.87 

333 

8775 

2.12 

-11.78 

11.97 

350 

6800 

3.37 

-9.55 

10.13 

340 

7800 

4.92 

-9.62 

10.81 

333 

8800 

2.38 

-12.24 

12.47 

349 

6825 

3.06 

-9.59 

10.06 

342 

7825 

5.13 

-9.56 

10.85 

332 

8825 

2.78 

-12.78 

13.08 

348 

6850 

2.60 

-9.45 

9.80 

344 

7850 

5.24 

-9.49 

10.84 

331 

8850 

2.82 

-13.17 

13.46 

348 

6875 

2.51 

-9.29 • 

9.62 

345 

7875 

5.41 

-9.52 

10.95 

330 

8875 

2.67 

-13.25 

13.51 

348 

6900 

2.53 

-9.09 

9.44 

344 

7900 

5.46 

-9.75 

11.18 

331 

6900 

2.47 

-13.68 

13.90 

350 

6925 

2.62 

-8.98 

9.35 

344 

7925 

5.37 

-9.82 

11.19 

331 

8925 

2.13 

-14.24 

14.40 

351 

6950 

2.76 

-8.84 

9.26 

342 

7950 

5.37 

-9.89 

11.26 

331 

8950 

1.81 

-14.47 

14.59 

353 

6975 

2.83 

-8.73 

9.18 

342 

7975 

5.25 

-9.84 

11.15 

332 

8975 

1.58 

-14.75 

14.84 

354 

7000 

3.03 

-8.91 

9.41 

341 

8000 

4.98 

-9.53 

10.75 

332 

9000 

1.30 

-15.20 

15.25 

355 

7025 

3.21 

-9.29 

9.03 

341 

8025 

4.86 

-9.44 

10.62 

333 

9025 

1.03 

-15.31 

15.35 

356 

7050 

3.35 

-9.59 

10.15 

341 

8050 

4.74 

-9.43 

10.55 

333 

9050 

1.02 

-15.33 

15.36 

3 56 

7075 

3.48 

-9.61 

10.22 

340 

8075 

4.65 

-9.41 

10.50 

334 

9075 

1.15 

-15.61 

15.65 

356 

7100 

3.65 

-9.44 

10.12 

339 

8100 

4.78 

-9.48 

10.61 

333 

9100 

1.21 

-15.83 

15.88 

355 

7125 

3.99 

-9.34 

10.16 

337 

8125 

4.94 

-9.66 

10.84 

333 

9125 

1.57 

-15.76 

15.84 

354 

7150 

4.38 

-9.41 

10.38 

335 

8150 

5.05 

-9.87 

11.08 

333 

9150 

1.88 

-16.00 

16.11 

353 

7175 

4.46 

-9.45 

10.44 

335 

8175 

4.85 

-9.91 

11.03 

334 

9175 

2.19 

-16.31 

16.46 

352 

• 4UU 

l.tT 

- 7 . -,C 

1C. 31 

zzc. 

"2CC 

' . Z2 


in £>•> 


ojnn 
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16.74 

35? 

7225 

4.09 

-9.38 

10.23 

336 

8225 

4.51 

-9.97 

10.94 

335 

9225 

2.40 

-16.85 

17.02 

352 

7250 

4.19 

-9.25 

10.16 

335 

8250 

4.52 

-10.09 

11.06 

336 

9250 

2.40 

-17.05 

17.21 

352 

7275 

4.53 

-9.25 

10.30 

334 

8275 

4.41 

-10.09 

11.01 

336 

9275 

2.72 

-17.27 

17.48 

351 

7300 

4.80 

-9.48 

10.62 

333 

8300 

4.30 

-9.93 

10.82 

336 

5300 

3.04 

-17.31 

17.57 

350 

7325 

4.94 

-9.52 

10.73 

332 

8325 

4.24 

-9.96 

10.83 

337 

9325 

2.98 

-17.36 

17.61 

350 

7350 

4.82 

-9.54 

10.69 

333 

8350 

4.10 

-10.11 

10.91 

338 

9350 

3.02 

-17.50 

17.76 

350 

ALT 

* ALTITUDE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0NE NI , 

WZ * MERIOI 0NAL 

C 0MP0NENT 

, WS - 1 

WINC SPEED, 

THETA * WIND DIRECTI0N 




ALT 

WX 

WZ 

WS 

FPS 

TEST NUMBER 

theta 

-16 RADAR/J1MSPHERE WIND 
2938 05/12/65, 0115Z, 

ALT WX WZ 

VEL0C ITY 

eastern 

WS 

PR0F ILE 

test range, 
theta 

FL0R IDA 
ALT 

WX 

WZ 

WS 

theta 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

9375 

3.11 

-I7.ee 

ie.15 

350 

10375 

6.94 

-23.15 

24. 17 

343 

11375 

11.49 

-25.08 

27.59 

335 

9400 

3.09 

-18.18 

18.44 

350 

10400 

7.36 

-22.88 

24.04 

342 

11400 

11.16 

-25.60 

27.93 

336 

9425 

3.10 

-18.37 

18.63 

350 

10425 

7.49 

-22.58 

23.79 

341 

11425 

10.56 

-26.15 

28.20 

338 

9450 

3.02 

-16.78 

19.02 

351 

10450 

7.65 

-22.96 

24.20 

341 

11450 

10.08 

-26.54 

28.39 

339 

9475 

3.01 

-19.14 

19.37 

351 

10475 

8.04 

-23.12 

24.48 

341 

11475 

9.69 

-26.75 

28.46 

340 

9500 

3.34 

-19.58 

19.86 

350 

10500 

8.01 

-22.70 

24.07 

340 

11500 

9.67 

-26.86 

28.55 

340 

9525 

3.55 

-20.06 

20.37 

350 

10525 

8.10 

-22.42 

23.84 

340 

11525 

10.03 

-27.07 

28 . 87 

339 

9550 

3.63 

-20.50 

20.62 

350 

10550 

8.54 

-22.21 

23.80 

339 

11550 

10.00 

-27.72 

29.47 

340 

9575 

3.70 

-20.95 

21.28 

350 

10575 

6.86 

-21.97 

23.69 

338 

11575 

9.36 

-28.13 

29.65 

341 

9600 

3.67 

-21.31 

21.63 

350 

10600 

9.13 

-22.16 

23.97 

337 

11600 

8.53 

-28.13 

29.39 

3*3 

9625 

3.74 

-21.45 

21.77 

350 

10625 

9.25 

-22.21 

24.06 

337 

11625 

8.11 

-28.18 

29.32 

344 

9650 

3.75 

-21.66 

21.98 

350 

10650 

9.74 

-2c 08 

24.13 

336 

11650 

7.83 

-28.21 

29.27 

344 

9675 

3.82 

-22.02 

22.35 

350 

10675 

10.25 

-22.35 

24.59 

335 

11675 

7.25 

-28.19 

29.11 

345 

9700 

4.04 

-22.04 

22.41 

349 

10700 

10.17 

-22.49 

24.68 

335 

11700 

6.82 

-28.14 

28.96 

346 

9725 

4.07 

-22.08 

22.45 

349 

10725 

10.30 

-22.53 

24.77 

335 

11725 

6.95 

-28.37 

29.21 

346 

9750 

4.10 

-22.13 

22.51 

349 

10750 

10.62 

-22.71 

25.07 

335 

11750 

7.08 

-28.64 

29.50 

346 

9775 

4.16 

-22.15 

22.53 

349 

10775 

10.60 

-22.82 

25.16 

335 

11775 

7.24 

-28.45 

29.36 

3 46 

9800 

4.18 

-22.21 

22.60 

349 

10800 

10.46 

-22.92 

25.20 

335 

1 1 BOO 

7.50 

-28.42 

29.39 

345 

9825 

4.42 

-22.17 

22.60 

349 

10825 

10.44 

-23.13 

25.38 

336 

11825 

7.22 

-28.44 

29.34 

346 

9850 

4.57 

-22.09 

22.56 

348 

10850 

10.43 

-23.18 

25.42 

336 

11850 

6.60 

-28.70 

29.45 

347 

9875 

4.40 

-22. C5 

22.48 

349 

10875 

10.75 

-23.15 

25.52 

335 

11875 

6.14 

-28.65 

29.30 

348 

9900 

4.38 

-21.99 

22.43 

349 

10900 

11.04 

-23.01 

25.52 

334 

119C0 

6.20 

-28.26 

28.93 

347 

9925 

4.61 

-22.12 

22.60 

348 

10925 

11.12 

-22.91 

25.47 

334 

11925 

6.45 

-28.38 

29.10 

347 

9950 

4.77 

-22.18 

22.68 

348 

10950 

11.40 

-23.17 

25.82 

334 

11950 

6.92 

-28.69 

29.51 

346 

9975 

4.84 

-22.02 

22.54 

347 

10975 

11.61 

-23.40 

26.13 

333 

11975 

7.31 

-28.79 

29.70 

346 

10000 

5.21 

-22.09 

22.70 

347 

11000 

11.97 

-23.52 

26.40 

333 

12000 

7.47 

-29.06 

30.01 

345 

10025 

5.55 

-22.15 

22.84 

346 

11025 

12.38 

-23.74 

26.77 

332 

12025 

7.87 

-29.15 

30.20 

345 

10050 

5.56 

-22.24 

22.93 

346 

11050 

12.70 

-24.15 

27.28 

332 

12050 

8.29 

-29.07 

30.23 

344 

10075 

5.65 

-22.50 

23.20 

346 

11075 

12.76 

-24.22 

27.37 

332 

12075 

8.59 

-28.99 

30.23 

343 

10100 

5.69 

-22.40 

23.11 

346 

11100 

12.71 

-24.39 

27.51 

332 

12100 

8.70 

-29.02 

30.30 

343 

10125 

5.84 

-22.21 

22.96 

345 

11125 

12.67 

-24.42 

27.51 

332 

12125 

8.92 

-29.27 

30.60 

343 

10150 

5.96 

-22.28 

23.06 

345 

11150 

12.60 

-24.23 

27.31 

332 

12150 

9.41 

-29.40 

30.87 

342 

10175 

6.06 

-22.38 

23.19 

345 

11175 

12.45 

-24.23 

27.25 

333 

12175 

9.74 

-29.55 

31.11 

342 

10200 

6.28 

-22.53 

23.39 

344 

11200 

12.13 

-24.01 

26.90 

333 

12200 

9.95 

-29.92 

31.53 

341 

10225 

6.30 

-22.63 

23.49 

344 

11225 

11.97 

-23.99 

26.81 

333 

12225 

10.32 

-30.37 

32.08 

341 

10250 

6.49 

-22.81 

23.71 

344 

11250 

11.63 

-24.23 

26.88 

334 

12250 

10.70 

-30.45 

32.27 

340 

10275 

6.86 

-22.98 

23.98 

343 

11275 

11.65 

-24.13 

26.80 

334 

12275 

11.00 

-30.32 

32.26 

340 

10300 

7.03 

-23.02 

24.07 

343 , 

11300 

11.70 

-24.03 

26.72 

334 

12300 

11.38 

-30.79 

32.82 

340 

10325 

6.98 

-23.11 

24.14 

343 

11325 

11.48 

-24.17 

26.76 

334 

12325 

11.56 

-31.62 

33.67 

340 

10350 

6.85 

-23.11 

24. 10 

343 

11350 

11.44 

-24.42 

26.96 

335 

12350 

11.72 

-31.89 

33.97 

340 
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ALT 

METERS 

12375 

12400 

12425 

12450 

12475 


12500 

12525 

12550 

12575 

12600 


12625 

12650 

12675 

12700 

12725 


12750 

12775 

12600 

12025 

12650 


12875 

12900 

12925 

12950 

12975 


13000 

13025 

13050 

13075 

13100 


13125 

13150 

13175 

13200 

13225 


13250 

13275 

13300 

13325 

13350 


TABLE 11-110 (con ’t) 


WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

12.11 

-32.34 

34.53 

339 

13375 

12.63 

-32.95 

35.28 

339 

13400 

12.85 

-33.17 

35.57 

339 

13425 

12.92 

-33.22 

35.64 

339 

13450 

13.31 

-33.37 

35.93 

338 

13475 

13.60 

-33.46 

36.12 

338 

13500 

13.81 

-33.52 

36.25 

337 

13525 

13.97 

-33.66 

36.45 

337 

13550 

14.15 

-34.07 

36.90 

337 

13575 

14.47 

-34.18 

37.12 

337 

13600 

14.51 

-34.31 

37.25 

337 

13625 

14.35 

-34.51 

37.38 

337 

13650 

14.34 

-34.53 

37.39 

337 

1 3675 

14.29 

-34.52 

37.36 

337 

13700 

13.76 

-34.10 

36.78 

338 

13725 

13.11 

-33.57 

36.04 

338 

1 3750 

12.40 

-32.89 

35.15 

339 

13775 

11.76 

-31.88 

33.98 

340 

13800 

11.39 

-31.17 

33.19 

340 

13825 

11.34 

-30.75 

32.78 

340 

13850 

11.30 

-30.45 

32.48 

339 

13875 

10.46 

-29.98 

31.76 

341 

13900 

9.93 

-29.61 

31.23 

341 

13925 

9.91 

-29.79 

31.39 

341 

13950 

9.97 

-30.14 

31.75 

342 

13975 

10.18 

-30.86 

32.50 

342 

14000 

10.06 

-31.22 

32.80 

342 

14025 

9.94 

-31.22 

32.76 

342 

14050 

10.06 

-31.16 

32.75 

342 

14075 

9.76 

-30.53 

32.05 

342 

14100 

9.34 

-29.88 

31.31 

342 

14125 

9.46 

-29.62 

31.09 

342 

14150 

9.73 

-29.04 

30.62 

341 

14175 

9.46 

-27.96 

29.52 

341 

14200 

8.86 

-26.71 

28.14 

341 

14225 

8.93 

-25.65 

27.13 

341 

14250 

9.48 

-25.84 

27.52 

340 

14275 

8.75 

-24.20 

25.74 

340 

14300 

7.67 

-21.66 

22.97 

340 

14325 

7.48 

-22.18 

23.40 

341 

14350 

• « ALTITUOE, WX 

- Z0NAL 

C0MP0N6 NT , 

WZ - HER 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE HIND VEL0CITY PReFILE 
TEST NUMBER 2938 05/12/65, 0115Z, EASTERN TEST RANGE, 

HZ WS THETA 

M/SEC M/SEC CEG 


M/SEC 

7.00 

6.53 

6.25 

6.35 

6.39 


6.24 

6.02 

5.82 

5.64 

5.69 


5.54 

5.65 

5.66 

5.55 
5.46 


5.60 

6.03 

6.45 

6.12 

5*94 


6.24 

6.21 

6.73 

6.49 


6.78 

6.73 

6.40 

6.15 

6.43 


6.68 
7.43 
8.16 
9.59 
' 10.46 


10.34 

10.40 

9.08 

6.91 

5.63 


-22.42 

-23.01 

-23.20 

-23.13 

-23.35 


-23.66 

-24.31 

-24.64 

-24.82 

-25.05 


-25.18 

-25.39 

-25.45 

-25.43 

-25.48 


-25.39 

-24.72 

-24.22 

-24.18 

-23.69 


-23.27 

-23.10 

-22.75 

-22.93 

-22.77 


-22.05 

-21.42 

-20.90 

-20.59 

-20.56 


-21.05 

-21.44 

-21.51 

-21.94 

-22.29 


-22.54 

- 22.21 

-21.68 

-21.43 

-21.05 


23.49 

23.92 

24.03 

23.99 

24.21 


24.47 

25.04 

25.32 

25.50 

25.60 


25.78 

26.01 

26.07 

26.03 

26.07 


26.00 

25.45 

25.06 

24.94 

24.43 


24.09 

23.92 

23.72 

23.83 

23.64 


23.07 

22.45 

21.86 

21.49 

21.54 


22.08 

22.69 

23.01 

23.94 

24.62 


24.80 

24.53 

23.50 

22.52 

21.79 


342 

344 

345 
344 
344 


345 

346 

347 
347 
347 


347 

347 

347 


347 

346 

345 

346 
346 


345 

345 

343 

344 
344 


343 

342 

343 
343 
342 


342 

341 

339 

336 

335 


335 

335 

337 

342 

345 


HER IDI0NAL C 0MP0NENT , WS - WINC SPEED, 


FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

14375 

5.00 

-20.00 

20.61 

346 

14400 

4.31 

-18.47 

18.97 

347 

14425 

3.59 

-17.30 

17.67 

348 

14450 

3.04 

-16.21 

16.49 

349 

14475 

2.59 

-15.17 

15.39 

350 

14500 

2.40 

-14.51 

14.70 

350 

14525 

2.02 

-14.87 

15.13 

3 49 

14550 

3.64 

-15.06 

15.69 

346 

14575 

3.70 

-14.70 

15.18 

345 

14600 

3.35 

-14.44 

14.82 

347 

14625 

3.54 

-14.27 

14.71 

346 

14650 

4.12 

-14.25 

14.84 

344 

14675 

3.90 

-13.96 

14.51 

344 

14700 

3.90 

-13.66 

14.21 

344 

14725 

4.25 

-13.39 

14.05 

342 

14750 

4.89 

-12,95 

13.84 

339 

14775 

5.33 

-13.35 

14.37 

336 

14800 

5.19 

-13.96 

14.89 

339 

14025 

5.18 

-14.21 

15.13 

340 

14050 

4.95 

-14.68 

15.49 

341 


14875 

4.14 

-15.10 

15.65 

344 

14900 

4.17 

-15.25 

15.81 

344 

14925 

4.75 

-15.49 

16.20 

343 

14950 

5.45 

-16.40 

17.29 

341 

14975 

5.95 

-17.48 

18.46 

341 

1 5000 

6.05 

-17.26 

18.29 

340 

15025 

5.92 

-17.02 

IB. 02 

341 

15050 

5.70 

-17.41 

18.32 

342 

15075 

5.55 

-16.78 

17.67 

342 

15100 

5.84 

-16.32 

17.33 

340 

15125 

5.61 

-15.82 

16.78 

340 

15150 

4.82 

-15.18 

15.92 

342 

15175 

4.25 

-15.35 

15.93 

344 

15200 

4.05 

-15.17 

15.70 

345 

15225 

4.13 

-14.96 

15.52 

344 

15250 

3.59 

-15.02 

15.44 

346 

15275 

3.53 

-14.72 

15.13 

346 

15300 

4.26 

-14.58 

15.19 

344 

15325 

4.33 

-14.08 

15.50 

344 

15350 

4.45 

-14.55 

15.22 

343 


THETA - WIND DIRECTI0N 


ALT WX 

METERS M/SEC 


wz 

M/SEC 


MS 

M/SEC 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2938 05/12/65, 0115Z, EASTERN TEST RANGE, 

THETA ALT WX WZ MS THETA 

OEG METERS M/SEC M/SEC M/SEC CEG 


FL0R IDA 
ALT 

METERS 


MX 

M/SEC 


MZ 

M/SEC 


WS THETA 

M/SEC DEG 


15375 

5.14 

-14.61 

15400 

5.86 

-14.54 

15425 

6.90 

-14.26 

15450 

7.35 

-14.78 

15475 

7.87 

-14.91 


15500 

8.74 

-14.43 

15525 

9.89 

-13.90 

15550 

10.87 

-13.94 

15575 

11.25 

-14.48 

15600 

11.68 

-15.04 


15625 

11.15 

-14.97 

15650 

10.02 

-15.39 

15675 

9.40 

-15.33 

15700 

7.44 

*14.49 

15725 

6.47 

-14. C6 


15750 

15775 

15800 

15825 

15850 


5.37 

5.29 

5.26 

5.51 

6.12 


-13.92 
-14. C9 
-13.85 
-13.58 
-13.44 


15875 

6.34 

-13.67 

15900 

6.07 

-13.80 

15925 

5.98 

-13.80 

15950 

6.54 

-13.49 

15975 

6.45 

-13.56 


16000 

5.30 

-13.58 

16025 

5.08 

-12.79 

16050 

5.28 

-12.58 

16075 

4.90 

-11.87 

16100 

5.88 

-11. C3 


16125 

6.76 

-10.45 

16150 

7.54 

-9.99 

16175 

7.77 

-9.03 

16200 

7.97 

-10.70 

16225 

8.19 

-11.48 


16250 

8.44 

-11.76 

16275 

8.91 

- 11.06 

16300 

9.36 

-12. C7 

16325 

9.22 

-12. 2B 

16350 

9.31 

-12.54 


AL 


15.48 

340 

16375 

9.56 

-12.88 

16.04 

323 

15.67 

338 

16400 

9.53 

-12.85 

16.00 

323 

15.84 

334 

16425 

10.05 

-12.69 

16.19 

321 

16.51 

333 

16450 

9.93 

-13.16 

16.49 

323 

16.86 

332 

16475 

9.72 

-13.97 

17.02 

325 

16,87 

329 

16500 

9,74 

-13.69 

16.81 

324 

17.06 

324 

16525 

8.95 

-12.98 

15.76 

325 

17.68 

322 

16550 

7.38 

-13.56 

15.44 

331 

18.33 

322 

16575 

5.47 

-13.97 

15.00 

338 

19.04 

322 

16600 

4.41 

-13.53 

14.24 

342 

18.67 

323 

16625 

3.62 

-13.45 

13.92 

345 

18.37 

327 

16650 

2.47 

-13.54 

13.76 

349 

17.98 

328 

16675 

1.32 

-12.93 

13.00 

354 

16.29 

333 

1 6700 

0.69 

-12.32 

12.34 

357 

15.48 

335 

16725 

0.25 

-12.14 

12.14 

359 

14.92 

339 

16750 

-0.25 

-12.24 

12.24 

1 

15.05 

339 

16775 

-1.27 

-12.12 

12.19 

6 

14.82 

339 

16800 

-1.10 

-11.99 

12.04 

5 

14.66 

338 

16825 

-1.59 

-11.61 

11.72 

8 

14.77 

335 

16850 

-2.60 

-11.19 

11.48 

13 

15.07 

335 

16875 

-2.72 

-10.72 

11.06 

14 

15.08 

336 

16900 

-2.32 

-10.70 

10.95 

12 

15.04 

336 

16925 

-2.67 

-10.37 

10.71 

14 

14.99 

334 

16950 

-2.70 

-9.65 

10.02 

15 

15.01 

334 

16975 

-2.32 

-9.37 

9.65 

14 

14.57 

338 

17000 

-2.24 

-9.08 

9.35 

14 

13.76 

338 

17025 

-1.64 

-8.72 

8.87 

10 

13.64 

337 

17050 

-0.63 

-7.88 

7.90 

4 

12.84 

337 






12.50 

332 






12.44 

327 






12.52 

323 






12.53 

321 






13.40 

323 






14.10 

324 






14.47 

324 






14.85 

323 






15.27 

322 






15.35 

32 3 






15.62 

323 






« Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ * ME 

R ID I 0NAL 

C0MP0NENI 

, WS = 

WINC SPEED 


- ALTITUOE, WX 


WIND DIRECTION 


TABLE 11-111 


PAGE 451 


ALT 

METERS 

325 

350 

375 

400 

425 


450 

475 

500 

525 

550 


575 

600 

625 

650 

675 


700 

725 

750 

775 

800 


825 

850 

875 

900 

925 


950 

975 

1000 

1025 

1050 


1075 
1100 
1 1 75 
1150 
1175 


1200 

1225 

1250 

1275 

1300 


WX 

M/SEC 

2.63 

3.12 

3.50 

3.83 

4.24 


4.78 

5.26 

5.69 

5.87 

5.92 


6.16 

6.94 

8.06 

8.72 

8.73 


8.91 

9.03 

8.93 

9.10 

9.49 


10.14 

10.75 

10.96 

10.95 

10.95 


11.16 

11.26 

11.09 

10.70 

10.51 


10.86 

11.35 

11.57 

11.64 

11.51 


11.38 

11.48 
11.44 
11.36 

11.49 


MZ 

M/SEC 

5.72 

5.21 
4.62 

4.21 
3.90 


3.67 

3.71 

4.03 

4.14 

4.06 


3.72 

2.96 

2.12 

1.69 

1.78 


1.60 

1.24 

0.68 

0.12 

- 0.11 


-0.C1 

0.19 

-0.13 

-0.60 

-0.77 


-0.85 

-0.92 

-0.79 

-0.67 

- 0.88 


-1.31 
-1.77 
-2.05 
-2. 07 
-1.95 


-1.95 

-1.99 

-1.95 

-1.85 

-1.76 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2939 05/13/65. OlOOZ, EASTERN TEST RANGE. FL0RIDA 


MS 

THETA 

ALT 

WX 

HZ 

MS 

THET A 

ALT 

MX 

HZ 

MS 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

C6G 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

6.30 

205 

1325 

11.56 

-1.76 

11.70 

278 

2325 

8.71 

-0.86 

8.75 

6.07 

211 

1350 

11.47 

-1.71 

11.60 

278 

2350 

8.84 

-1.11 

8.91 

5.80 

217 

1375 

11.46 

-1.54 

11.56 

277 

2375 

8.90 

-1.15 

8.98 

5.69 

222 

1400 

11.45 

-1.43 

11.54 

277 

2400 

8.98 

-1.03 

9.04 

5.76 

227 

1425 

11.35 

-1.51 

11.45 

277 

2425 

9.07 

-1.02 

9.12 

6.02 

232 

1450 

11.19 

-1.55 

11.29 

278 

2450 

8.97 

-1.03 

9.03 

6.44 

235 

1475 

10.94 

-1.51 

11.04 

278 

2475 

8.78 

-1.24 

8 . 87 

6.97 

234 

1500 

10.75 

-1.45 

10.84 

2 77 

2500 

8.34 

-1.25 

0.44 

7.19 

235 

1525 

10.65 

-1.27 

10.73 

277 

2525 

7.87 

-1.07 

7.95 

7.18 

235 

1550 

10.59 

-1.12 

10.65 

276 

2550 

7.72 

-1.09 

7.80 

7.20 

239 

1575 

10.36 

-1.03 

10.41 

275 

2575 

7.56 

-1.16 

7.65 

7.55 

247 

1600 

10.17 

-1.02 

10.22 

276 

2600 

7.40 

-1.18 

7.49 

8.34 

255 

1625 

10.07 

-1.07 

10.13 

276 

2625 

7.33 

-1.14 

7.42 

8.98 

259 

1650 

10.00 

-1.04 

10.06 

276 

2650 

7.37 

-1.17 

7.46 

8.91 

258 

1675 

10.00 

-U.91 

10.04 

275 

2675 

7.39 

-1.24 

7.49 

9.05 

260 

1700 

9.95 

-0.8 3 

9.98 

275 

2700 

7.39 

-1.21 

7.49 

9. 12 

262 

1725 

9.55 

-0.77 

9.58 

274 

2725 

7.42 

-1.15 

7.50 

8.96 

265 

1750 

9.35 

-0.75 

9.38 

274 

2750 

7.38 

-1.07 

7.46 

9.11 

269 

1775 

9.41 

-0.79 

9.44 

275 

2775 

7.23 

-1.04 

7.30 

9.49 

270 

1800 

9.30 

-0.74 

9.33 

274 

2800 

7.22 

-1.24 

7.33 

10.14 

270 

1825 

9.28 

-0.52 

9.29 

273 

2825 

7.30 

-1.57 

7.46 

10.75 

269 

1850 

9.20 

-0.30 

9*21 

272 

2850 

7.42 

-1.89 

7.66 

10.96 

270 

1875 

9.19 

-0.20 

9.19 

271 

2875 

7.45 

-2.18 

7.76 

1C. 97 

273 

1900 

9.35 

-0.06 

9.35 

270 

2900 

7.35 

-2.55 

7.78 

10.98 

274 

1925 

9.39 

0.12 

9.39 

269 

2925 

7.06 

-2.91 

7.64 

11.19 

274 

1950 

9.27 

0.21 

9.27 

268 

2950 

7.09 

-3.18 

7.77 

11.30 

274 

1975 

9.08 

0.24 

9.08 

268 

2975 

7.53 

-3.40 

8.27 

11.12 

274 

2000 

8.92 

0.25 

8.92 

268 

3000 

7.65 

-3.53 

8.42 

10.72 

273 

2025 

8.96 

0.07 

8.96 

269 

3025 

7.67 

-3.45 

6.42 

1C. 54 

275 

2050 

9.21 

-0.02 

• 9.21 

270 

3050 

7.75 

-3.32 

8.43 

10.94 

277 

2075 

9.47 

-0.07 

9.47 

270 

3075 

7.70 

-3.51 

8.46 

11.48 

279 

2100 

9.53 

-0.15 

9.53 

271 

3100 

7.79 

-3.75 

8.65 

11.75 

280 

2125 

9.37 

-0.22 

9.37 

271 

3125 

7.84 

-3.75 

8.69 

11.83 

11.67 

ZBU 

279 

<:i3v 

2175 

9.19 

-C)l43 

9.20 

272 

■*t so 
3175 

7.52 

7.38 

-3.68 

-3.53 

8.37 

8.18 

11.55 

280 

2200 

9.05 

-0.45 

9.06 

273 

3200 

7.43 

-3.38 

8.17 

11.65 

28C 

2225 

8.82 

-0.52 

8.84 

273 

3225 

7.55 

-3.55 

8.34 

11.60 

279 

2250 

8.64 

-0.60 

8.66 

274 

3250 

7.67 

-3.76 

8.55 

11.53 

279 

2275 

B . 38 

-0.74 

8.41 

275 

3275 

7.27 

-3.96 

8.28 

11.63 

279 

2300 

8.43 

-0.85 

8.48 

276 

3300 

6.57 

-4.19 

7.80 


ALT « ALTITUDE. MX * Z0NAL C0MP0NE NT . W2 * HER ! 0 1 0NAL C0MP0NEN.T . MS = WINC SPEEO. THETA - WIND DIRECTI 0N 


FPS-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND VEL0CITY PR0FILE 
TEST NUMBER 2939 05/13/65. OlOOZ. EASTERN TEST RANGE, FL0RIDA 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

MZ 

H/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

DEG 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

THETA 

CEG 

ALT 

METERS 

MX 

M/SEC 

MZ 

M/SEC 

MS 

M/SEC 

3325 

3350 

3375 

3400 

3425 

6.31 

5.93 

5.43 

5.26 

5.11 

-4.14 

-4.03 

-4.C8 

-4.15 

-4.18 

7.55 

7.17 

6.19 

6.71 

6.60 

303 

304 
307 
300 
309 

432 5 
4350 
4375 
4400 
4425 

6.23 

6.35 

6.40 

6.29 

6.34 

-8.39 

-8.48 

-8.61 

-8.61 

-8.58 

10.46 

10.59 

10.73 

10.66 

10.67 

323 

323 

323 

324 
323 

5325 

5350 

5375 

5400 

5425 

12.99 

13.48 

13.83 

13.91 

14.03 

-12.17 

-12.24 

-12.21 

-12.30 

-12.55 

17.80 

18.21 

18.45 

18.56 

18.83 

3450 

3475 

3500 

3525 

3550 

4.83 

4.91 

5.06 

5.20 

5.75 

-4.22 

-4.39 

-4.72 

-5.C9 

-5.64 

6.41 

6.59 

6.92 

7.27 

8.06 

311 

312 

313 

314 
314 

4450 

4475 

4500 

4525 

4550 

6.49 

6.59 

6.60 
6.52 
6.38 

-8.59 

-8.55 

-8.51 

-8.54 

-8.54 

10.77 

10.79 

10.77 

10.74 

10.66 

323 

322 

322 
32 2 

323 

5450 

5475 

5500 

5525 

5550 

13.96 

13.77 

13.86 

14.15 

14.45 

-12.70 

-12.66 

-12.51 

-12.23 

-11.85 

18.87 

18.70 
18.67 

18.71 
18.69 

3575 

3600 

3625 

3650 

3675 

6.48 

7.22 
7.71 
7.53 

7.23 

-6.C8 

-6.18 

-6.37 

-6.24 

-6.23 

8.88 

9.51 

10.00 

9.85 

9.54 

313 

310 

309 

310 

311 

4575 

4600 

4625 

4650 

4675 

6.31 

6.46 

6.53 
6.48 

6.54 

-8.61 

-8.68 

-8.61 

-6.59 

-tt.69 

10.67 

10.82 

10.80 

10.76 

10.87 

324 

323 

323 

323 

323 

5575 

5600 

5625 

5650 

5675 

14.68 

14.79 

15.02 

15.32 

15.35 

-11.58 

-11.23 

-10.88 

-10.82 

-10.89 

18.70 

18.57 

18.55 

18.76 

18.82 

3700 
3725 
3750 , 
3775 
3800 

7.09 

6.83 

6.47 

6.24 

6.19 

-6.27 

-6.43 

-6.94 

-7.53 

-7.70 

9.46 

9.38 

9.49 

9.78 

9.88 

311 

313 

317 

320 

321 

4700 

4725 

4750 

4775 

4800 

6.63 

6.86 

7.16 

7.53 

7.96 

-8.77 

-8.83 

-8.95 

-9.12 

-9.28 

10.99 

11.18 

11.46 

11.83 

12.23 

323 

322 

321 

320 

319 

5700 

5725 

5750 

5775 

5800 

15.20 

14.90 

14.87 

14.93 

14.86 

-10.89 

-10.81 

-10.78 

-10.48 

-10.09 

18.69 

18.41 

18.37 

18.24 

17.96 

3825 

3850 

3875 

3900 

3925 

5.93 
5.46 
5.01 
A .80 
4.35 

-7.51 

-7.23 

-7.15 

-7.37 

-7.48 

9.57 
9.06 
6.73 
8. BO 
8.65 

321 

323 

325 

327 

330 

4825 

4850 

4075 

4900 

4925 

8.14 

8.35 

8.49 

8.54 

8.67 

-9.31 

-9.21 

-9.37 

-9.61 

-9.69 

12.36 

12.43 

12.64 

12.86 

13.00 

319 

318 

318 

318 

318 

5825 

5850 

5875 

5900 

5925 

14.93 

14.68 

14.41 

14.36 

14.40 

-9.92 

-9.67 

-9.31 

-8.86 

-8.39 

17.93 

17.58 

17.16 

16.87 

16.66 

3950 

3975 

4000 

4025 

4050 

3.88 

3.90 

3.95 

3.83 

3.71 

-7.50 

-7.62 

-7.73 

-7.64 

-7.52 

8.45 

0.56 

8.68 

8.54 

8.38 

332 

333 
333 

333 

334 

4950 

4975 

5000 

5025 

5050 

8.70 

8.74 

8.68 

8.68 

8.95 

-9.85 

-10.00 

-10.10 

-10.18 

-10.23 

13.14 

13.28 

13.31 

13.38 

13.59 

318 

319 
319 
319 
319 

5950 

5975 

6000 

6025 

6050 

14.57 

14.75 

14.94 

15.01 

15.09 

-8.12 

-7.85 

-7.62 

-7.53 

-7.34 

16.68 

16.71 

16.77 
16.79 

16.78 

4075 

4100 

4125 

4150 

4175 

3.77 

3.89 

4.14 

4.69 

5.12 

-7.44 
-7.37 
-7.62 
-8. IB 
-8.52 

0.35 

8.33 

8.67 

9.43 

9.94 

333 

332 

331 

330 

329 

5075 

5100 

5125 

5150 

5175 

9.39 

9.84 

10.25 

10.59 

11.40 

-10.69 

-11.22 

-11.49 

-11.69 

-11.47 

14.23 

14.92 

15.40 

15.77 

16.17 

319 

319 

318 

318 

315 

6075 

6100 

6125 

6150 

6175 

15.15 

15.13 

15.20 

15.04 

15.07 

-7.00 

-6.62 

-6.45 

-6.55 

-6.67 

16.69 

16.51 

16.51 

16.40 

16.48 

4200 

4225 

4250 

4275 

4300 

5.57 

6.03 

6.20 

6.20 

6.20 

-8.57 

-8.59 

-8.55 

-8.44 

-8.40 

10.22 

10.50 

10.56 

10.47 

10.44 

327 

325 

324 

324 

323 

5200 

5225 

5250 

5275 

5300 

12.07 

12.14 

12.53 

12.81 

12.82 

-11.03 

-10.98 

-11.39 

-11.77 

-11.97 

16.35 

16.37 

16.93 

17.40 

17.54 

312 

312 

312 

312 

313 

6200 

6225 

6250 

6275 

6300 

14.89 

14.69 

14.87 

15.16 

15.32 

-6.74 

-6.75 

-6.95 

-7.24 

-7.40 

16.35 

16.16 

16.41 

16.80 

17.01 

ALT = ALTITUDE, WX 

» Z0NAL 

C 0MP0NE NT , 

MZ = MERIDIONAL 

C 0MP 0NE NT . MS = 

WINC SPEED. 

THETA - 

WIND DIRECTI0N 



THETA 

DEG 

275 
277 
277 

276 
276 


276 

278 

278 

278 

278 


279 

279 

279 

279 

279 


279 

279 
278 
278 

280 


282 

284 

286 

289 

292 


294 

294 

295 
2 94 
293 


294 

295 

295 

296 

295 


2 94 

295 

296 
298 
302 


THETA 

DEG 

313 

312 

311 

311 

312 


312 

312 

312 

311 

309 


308 

307 

306 

305 

305 


305 

306 
306 
305 
304 


303 

303 

303 

301 

300 


299 
298 
2 97 
296 
2 96 


295 

293 

293 

293 

294 


2 94 

294 

295 

295 

296 
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FPS-I6 RADAR/J1HSPHERE WlNO VELOCITY PReFILE 


ALT 

METERS 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

TEST NUMBER 
WS THETA 

M/SEC OEG 

2939 05/13/65, 

ALT WX 

METERS M/SEC 

0100Z, 

WZ 

M/SEC 

EASTERN 

WS 

M/SEC 

TEST RANGE, 
THETA 
CEG 

FLORIDA 

ALT 

meters 

WX 

M/SEC 

WZ 

M/SEC 

WS 

M/SEC 

THETA 

OEG 

6325 

6350 

6375 

6400 

6425 

15.13 

15^02 

14.90 

14.64 

-7.54 

-7l53 

-7.66 

-7.77 

16.90 

16.80 

16.75 

16.57 

296 

296 

297 

298 

7325 

7350 

7375 

7400 

7425 

14.98 

16.52 

14.15 

13.84 

13.63 

-9.18 

-9.30 

-9.63 

-10.14 

17.57 

17.30 

16.94 

16.86 

16.98 

301 

303 

305 

306 

8325 

8350 

6375 

8400 

8425 

18.48 

16-78 

18.74 

18.51 

18.51 

-11.54 
_ 1 1 a , 
-11.09 
-10.81 
-10.45 

21.78 
,1 a? 
21.78 
21.44 
21.26 

302 
301 
300 
300 
2 99 

6450 

6475 

6500 

6525 

6550 

14.60 

14.66 

14.44 

14.31 

14.28 

-7.83 

-8.56 

-9.70 

-10.62 

-11.25 

16.57 

16.98 

17.39 

17.82 

18.18 

298 

300 

304 

306 

308 

7450 

7475 

7500 

7525 

7550 

13.57 

13.57 

13.49 

13.52 

13.57 

-10.47 

-10.97 

-11.38 

-11.41 

-11.63 

17.14 

17.45 

17.65 

17.69 

17.87 

307 

309 

310 
310 
310 

8450 

8475 

esoo 

8525 

8550 

18.63 

18.46 

18.18 

18.11 

10.04 

-10.20 

-10.01 

-9.78 

-9.37 

-9.14 

21.24 

21.00 

20.65 

20.39 

20.22 

298 

298 

298 

297 

297 

6575 

6600 

6625 

6650 

6675 

14.34 

14.57 

14.47 

14.26 

14.10 

-11.74 
-12.32 
-12.45 
-12. C4 
- 1 1 . A 9 

18.54 

19.08 

19.09 
18.66 
18.19 

309 

310 

311 
310 
309 

7575 

7600 

7625 

7650 

7675 

13.58 

13.77 

14.01 

14.24 

14.35 

-12.18 

-12.62 

-12.98 

-13*12 

-12.80 

18.24 
18.60 
19.10 
19. 36 
19.23 

312 

312 

313 
312 
312 

8575 

8600 

8625 

8650 

6675 

18.03 

18.15 

18.18 

17.98 

17.72 

-9.16 

-9.03 

-8.70 

-8.22 

-7.85 

20.23 

20.27 

20.16 

19.77 

19.38 

297 
296 
295 
2 94 
2 94 

6700 

6725 

6750 

6775 

6800 

13.90 

13.85 

13.75 

13.45 

12.96 

-11.02 

-10.70 

-10.35 

-9.96 

-9.49 

17.73 
17.50 
17.21 

16.73 
16.07 

308 

308 

307 

306 

306 

7700 

7725 

7750 

7775 

7800 

14.26 

14.36 

14.50 

14.48 

14.41 

-12.46 

-12.28 

-12.00 

-11.80 

-11.58 

18.94 
18.90 
18.82 
IB. 68 
18.49 

311 

310 

3C9 

309 

309 

0700 

8725 

8750 

0775 

8800 

17.54 

17.76 

18.23 

18.68 

18.73 

-7.95 

-8.17 

-8.41 

-8.61 

-8.75 

19.25 

19.55 

20.08 

20.57 

20.67 

2 94 
2 95 
295 
295 
295 

6825 

6850 

6B75 

6900 

6925 

12.64 

12.40 

12.14 

12.50 

13.03 

-9.06 
-8.92 
-8.87 
-8. 84 
-9.08 

15.55 

15.27 

15.04 

15.31 

15.88 

305 

306 
306 
305 
305 

7825 
7 B50 
7875 
7900 
7925 

14.20 

14.05 

14.06 
14.15 
14.06 

-11.33 

-10.99 

-10.68 

-10.41 

-10.04 

18.17 

17.84 

17.66 

17.56 

17.28 

308 

308 

307 

306 

305 

8025 
8850 
8075 
8 900 
0925 

18.76 

18.90 

19.17 

19.59 

19.53 

-8.90 

-8.61 

-8.55 

-8.35 

-8.32 

20.76 

20.86 

20.99 

21.29 

21.23 

295 
295 
2 94 
293 
293 

6950 

6975 

7000 

7025 

7050 

13.29 

13.54 

13.52 

13.29 

13.17 

-9.46 

-9.77 

-9.87 

-9.72 

-9.38 

16.31 

16.70 

16.74 

16.47 

16.17 

305 

306 
306 
306 
305 

7950 

7975 

8000 

8025 

8050 

14.23 

14.58 

14.75 

14.86 

15.08 

-9.86 

-9.70 

-9.76 

-9.90 

-9.93 

17.31 

17.52 

17.69 

17.85 

18.06 

305 

303 

303 

303 

3C3 

8950 

8975 

9000 

9025 

9050 

19.24 

18.95 

18.71 

18.70 

18.61 

-6.20 

-8.18 

-8.03 

-7.85 

-7.69 

20.94 

20.64 

20.36 

20.28 

20.14 

293 

293 

293 

293 

292 

7075 

7100 

7125 

7150 

7175 

13.10 
12.73 
12.57 
12.89 
. 13.36 

-8.96 

-8.77 

-8.62 

-8.45 

-8.23 

15.87 

15.46 

15.24 

15.41 

15.69 

304 

304 

304 

303 

301 

8075 

8100 

8125 

8150 

8175 

15.46 

15.84 

16.34 

16.68 

16.65 

-10.13 

-10.08 

-9.74 

-9.75 

-10.08 

18.48 

18.78 

19.02 

19.32 

19.47 

303 

302 

301 

300 

301 

9075 

9100 

5125 

5150 

9175 

18.65 

18.60 

18.62 

18.78 

19.06 

-7.40 

-7.34 

-7.37 

-7.41 

-7.68 

20.06 

19.99 

20.03 

20.19 

20.55 

291 

291 

291 

291 

292 

7200 

7225 

7250 

7275 

7300 

14.04 

14.58 

14.77 

15.07 

15.27 

-8.13 

-8.48 

-8.74 

-8.60 

-8.68 

16.22 

16.86 

17.16 

17.35 

17.56 

300 

300 

300 

299 

299 

8200 

8225 

8250 

0275 

8300 

16.72 

16.89 

17.28 

17.78 

18.15 

-10.33 

-10.67 

-11.12 

-11.20 

-11.43 

19.66 

19.98 

20.55 

21.06 

21.44 

302 

302 

303 
302 
302 

9200 

9225 

5250 

9275 

9300 

19.55 

19.50 

19.46 

19.38 

19.52 

-7.82 

-7.66 

-0.01 

-8.15 

-8.13 

21.05 
21.02 
21 .05 
21.03 
21.14 

292 

292 

292 

293 
292 


ALTITUDE, WX > ZONAL COMPONENT, M l - MERIDIONAL COMPONENT, WS - WINC SPEED, THETA « WIND DIRECTION 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

9325 

20.02 

-8.27 

21.66 

292 

9350 

20.23 

-8.34 

21.86 

292 

9375 

20.38 

-0.37 

22.03 

292 

9400 

20.39 

-0.44 

22.07 

292 

9425 

20.17 

-8.46 

21.87 

293 

9450 

19.99 

-8.65 

21.78 

293 

9475 

20.15 

-0.91 

22.03 

294 

9500 

19.94 

-9.11 

21.92 

294 

9525 

19.45 

-9.22 

21.53 

295 

9550 

19.27 

-9.42 

21.45 

296 

9575 

19.44 

-9.65 

21.70 

296 

9600 

19.63 

-10.11 

22.08 

297 

9625 

19.48 

-10.52 

22.14 

298 

9650 

19.41 

-10.69 

22.16 

299 

9675 

19.24 

-11.14 

22.23 

300 

9700 

19.24 . 

-11.54 

22.44 

301 

9725 

19.64 

-11.73 

22.88 

301 

9750 

19.70 

-11.71 

22.92 

301 

9775 

19.65 

-11.51 

22.77 

300 

9800 

19.59 

-11.56 

22.75 

300 

9825 

19.74 

-11.71 

22.95 

300 

9850 

20.15 

-11.71 

23.30 

300 

9875 

20.17 

-11.67 

23.31 

300 

9900 

20.29 

-11.57 

23.36 

299 

9925 

20.39 

-11.65 

23.49 

300 

9950 

20.40 

-11.74 

23.54 

300 

9975 

20.84 

-11.70 

23.90 

299 

10000 

21.22 

-11.56 

24.17 

298 

1 0025 

21.20 

-11.42 

24.08 

290 

10050 

20.90 

-11.52 

23.86 

299 

10075 

21.17 

-11.39 

24.03 

298 

10100 

21.85 

-10.97 

24.45 

296 

10125 

22.07 

-10.78 

24.57 

296 

10150 

22.01 

-11.12 

24.66 

297 

10175 

22.17 

-11. CO 

24.75 

296 

10200 

22.24 

-11 .04 

24.82 

296 

10225 

22.26 

-11.39 

25.01 

297 

10250 

22.74 

- 10.95 

25.24 

296 

10275 

23.12 

-10.72 

25.48 

295 

10300 

23.09 

-10.73 

25.46 

295 


FPS-16 RADAR/JlM SPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 2939 05/13/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, 

ALT WX 

METERS H/SEC 


H/SEC M/SEC 


THETA 

CEG 


10325 

10350 

10375 

10400 

10425 


10450 

10475 

10500 

10525 

10550 


10575 

10600 

10625 

10650 

10675 


10700 

10725 

10750 

10775 

10800 


10825 

10850 

10B75 

10900 

10925 


10950 
10975 
11000 
1 1025 
11050 


11075 

11100 

11125 

11150 

11175 


23.35 

23.00 

24.37 

24.70 

24.58 


24.75 

25.14 

25.49 

26.09 

25.86 


25.23 

25.49 

25.47 

25.46 

25.26 


24.84 

24.87 

24.86 

24.67 

24.68 


24.50 

24.04 

23.88 

24.14 

24.47 


24.65 

24.56 

24.68 

25.08 

24.92 


24.63 

24.51 

24.41 

24.63 

24.47 


-10.79 
-10.39 
- lu « 27 
-10.39 
-10.09 


11200 
11225 
11250 
11275 
1 1 300 


24.03 

23.94 

24.14 

24.26 

24.06 


- 10.02 

-9.99 

-10.04 

-9.78 

-9.78 


-9.92 

-9.80 

-9.06 

- 10.00 

-9.82 


-9.64 
-9.58 
-9.22 
-9.11 
-b .86 


-8.63 

-8.70 

-8.63 

-8.05 

-7.66 


-7.63 

-7.64 

-7.87 

-7.68 

-7.33 


-7.17 

-7.22 

-7.35 

- 6.98 

- 6.91 


-7.04 

-7.01 

-6.57 

-6.43 

-6.52 


25.72 
25.97 
2 6.44 
26.79 
26.57 


26.70 

27.05 

27.39 

27.86 

27.65 


27.10 

27.31 

27.31 

27.35 

27.10 


26.64 

26.65 
26.51 
26.30 
26.22 


25.97 

25.57 

25.39 

25.45 

25.64 


25.81 

25.72 

25.91 

26.23 

25.98 


25.65 

25.55 

25.50 

25.60 

25.43 


25.04 
2 4.94 
25.01 
25.09 
24.93 


295 

293 

293 

293 

292 


292 

291 

291 

290 

291 


291 

291 

291 

291 

291 


291 

291 

290 

290 

290 


289 

290 
290 
288 
287 


287 

287 

287 

287 

286 


207 

286 


285 
285 
2 85 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

11325 

23.74 

-6.27 

24.55 

285 

11350 

23.56 

-6.51 

24.44 

285 

11375 

23.68 

-6.85 

24.65 

286 

11400 

23.58 

-6.88 

24.57 

286 

11425 

23.27 

-6.54 

24.17 

285 

1 1450 

2 2.99 

-6.61 

23.92 

286 

11475 

22.60 

-7.09 

23.68 

287 

1 1500 

22.59 

-7.55 

23.82 

288 

11525 

22.65 

-8.12 

24.06 

290 

11550 

22-44 

-8.82 

24.11 

291 

11575 

22.41 

-9.21 

24.23 

292 

11600 

22.29 

-9.63 

24.28 

293 

1 1625 

22.07 

-10.24 

24.33 

295 

1 1650 

22.06 

-10.78 

24.56 

296 

11675 

22.20 

-10.64 

24.62 

295 

11700 

21.76 

-10.92 

24.35 

296 

11725 

21.38 

-11.39 

24.22 

298 

11750 

21.19 

-11.20 

23.97 

298 

1 1775 

20.69 

-11.13 

23.49 

298 

1 1800 

20.78 

-11.43 

23.72 

299 

11825 

21.13 

-11.72 

24.17 

299 

11850 

21.21 

-11.47 

24.11 

298 

11875 

20.71 

-10.95 

23.43 

298 

11900 

20.03 

-10.83 

22.77 

298 

11925 

20.00 

-10.46 

22.57 

297 


11950 

11975 

12000 

12025 

12050 


12075 

12100 

12125 

12150 

12175 


1 2200 
12225 
1 2250 
1 2275 
12300 


20.41 

20.77 

20.32 

19.95 

20.20 


20.13 

20.54 

20.97 

20.86 

20.65 


20.35 

20.11 

20.11 

20.25 

19.95 


-9.57 

-9.07 

-9.28 

-9.40 

-10.06 


-10.71 

-11.28 

-11.69 

- 12.01 

- 12.12 


-12.18 

-12.57 

-12.74 

-13.08 

-13.82 


22.54 

22.67 

22.33 

22.06 

22.57 


22.80 

23.43 

24.00 

24.07 

23.94 


23.72 

23.72 

23.81 

24.11 

24.27 


295 

293 

294 

295 
2 96 


298 

299 

299 

300 
300 


301 

302 

302 

303 
305 


ALT - ALTITUDE, WX * ZONAL COMPONENT, WZ * MERIDIONAL C BMP ONE NT , WS * WIND SPEED, THETA * W1N0 DIRECTION 
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FPS-16 RADAR/J1HSPHERE HIND VELOCITY PRBFILE 
TEST NUMBER 2939 05/13/65, 0100Z, EASTERN TEST RANGE, FL0RIOA 


ALT 

HX 

HZ 

MS 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

UX 

HZ 

US 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

12325 

19.98 

-13.79 

26.28 

306 

13325 

26.52 

-6.63 

26.92 

280 

16325 

27.76 

-10.95 

29.82 

291 

12350 

20.26 

-13.91 

26.58 

306 

13350 

26.66 

-6.77 

■ 27.08 

280 

16350 

27.00 

-11.52 

29.36 

293 

12375 

20.53 

-16.86 

25.36 

306 

13375 

26.66 

-5.00 

26.91 

281 

16375 

27.07 

-10.77 

29.16 

291 

12600 

21.50 

-15. C9 

26.27 

305 

13600 

26.61 

-6.73 

27.03 

280 

16600 

27.23 

-10.36 

29.12 

291 

12625 

22.71 

-16.89 

27.16 

303 

13625 

27.16 

-6.67 

27.56 

280 

16625 

27.26 

-11.10 

29.62 

292 


12650 

23.27 

-16.63 

27.69 

302 

13650 

27.62 

-6.92 

28.05 

280 

16650 

27.35 

-11.69 

29.76 

293 

12675 

23.06 

-16.02 

26.97 

301 

13675 

27.99 

-6.96 

28.62 

280 

16675 

27.82 

-11.26 

30.01 

292 

12500 

22.82 

-13.08 

26.30 

300 

13500 

28.09 

-6.76 

28.69 

279 

16500 

27.90 

-11.52 

30. 19 

292 

12525 

22.76 

-12.66 

26.01 

299 

13525 

28.26 

-6.85 

28.67 

280 

16525 

27.81 

-11.88 

30.26 

293 

12550 

22.59 

-12.66 

25.89 

299 

13550 

28.75 

-5.29 

29.23 

280 

16550 

28.56 

-11.33 

30.70 

291 

12575 

22.73 

-12.28 

25.86 

298 

13575 

29.11 

-5.88 

29.70 

281 

16575 

28.98 

-11.65 

31.26 

292 

12600 

23.27 

-11.67 

26.03 

296 

13600 

29.17 

-6.68 

29.88 

282 

16600 

28.61 

-11.59 

31.06 

292 

12625 

23.57 

-11.09 

26.05 

295 

13625 

29.23 

-7.61 

30.20 

286 

16625 

28.83 

-11.20 

30.93 

291 

12650 

23.82 

-10.30 

25.95 

293 

13650 

29.61 

-8.68 

30.61 

286 

16650 

29.00 

-11.26 

31.10 

291 

12675 

23.96 

-9.87 

25.91 

292 

13675 

29.33 

-8.05 

30.62 

285 

16675 

29.30 

-11.22 

31.37 

291 


12700 

23.39 

-10.05 

25.66 

293 

13700 

29.36 

-7.95 

30.62 

265 

16700 

29.78 

-11.55 

31.96 

291 

12725 

23.16 

-9.71 

25.10 

293 

13725 

29.29 

-8.33 

30.65 

286 

16725 

29.67 

-12.68 

32.00 

293 

12750 

23.59 

-9.C3 

25.26 

291 

13750 

28.79 

-8.96 

30.15 

287 

16750 

29.09 

-13.19 

31.96 

2 96 

12775 

23.68 

-8.18 

25.06 

289 

13775 

28.27 

-9.18 

29.73 

288 

16775 

28.93 

-13.52 

31.93 

295 

12600 

23.26 

-7.66 

26.60 

288 

13800 

27.98 

-8.50 

29.25 

287 

16800 

28.52 

-13.66 

31.63 

295 


12825 

22.76 

-7.16 

23.86 

287 

13825 

27.58 

-8.71 

28.92 

287 

16825 

28.35 

-16.05 

31.66 

296 

12850 

22.25 

-7.56 

23.50 

289 

13850 

27.75 

-9.63 

29.31 

289 

16850 

28.69 

-16.66 

31.95 

297 

12875 

22.07 

-7.98 

23.67 

290 

13875 

27.75 

-9.77 

29.62 

289 

16875 

28.39 

-16.70 

31.98 

297 

12900 

22.19 

-7.66 

23.60 

288 

13900 

27.92 

-9.80 

29.59 

289 

16900 

28.26 

-15.96 

32.66 

299 

12925 

21.86 

-7.39 

23.06 

288 

13925 

28.27 

-9.76 

29.91 

289 

16925 

28.09 

-16.72 

32.69 

301 

12950 

22.06 

-7.69 

23.28 

289 

13950 

28.20 

-9.90 

29.86 

289 

16950 

27.61 

-17.61 

32.66 

302 

12975 

23.01 

-7.11 

26.08 

287 

13975 

28.26 

-9.84 

29.92 

289 

16975 

27.65 

-17.91 

32.77 

303 

13000 

23.66 

-6.88 

26.63 

286 

16000 

28.60 

-9.38 

29.91 

288 

15000 

26.89 

-18.67 

32.62 

306 

13025 

23.66 

-6.96 

26.67 

266 

16025 

28.39 

-8.65 

29.68 

287 

15025 

26.36 

-18.13 

31.97 

306 

13050 

23.86 

-6.55 

26.72 

285 

16050 

28.83 

-8.27 

29.99 

286 

15050 

25.28 

-19.19 

31.16 

306 


13075 

23.91 

-6.19 

24.70 

284 

14075 

28.97 

-8.19 

30.11 

286 

15075 

24.14 

-18.62 

30.49 

307 

13100 

23.77 

-5.79 

24.46 

283 

14100 

29.04 

-7.12 

29.90 

284 

15100 

23.64 

-18.61 

30.08 

308 

13125 

23.71 

-5.37 

24.31 

283 

14125 

28.82 

-6.36 

29.51 

282 

15125 

23.29 

-IB. 39 

29.68 

308 


23.77 


2 7 

271 

uun 

. UK 

-7.m 

2 9.^0 

? 84 

15150 

22.94 

-18.82 

29.68 

309 

13175 

26.69 

-4.79 

24.95 

281 

14175 

28.62 

-7.55 

29.60 

285 

15175 

22.06 

-19.16 

29.22 

311 

13200 

26.98 

-4.80 

25.44 

281 

14200 

28.79 

-8.29 

29.96 

286 

15200 

20.68 

-18.39 

27.67 

311 

13225 

25.47 

-4.64 

25.86 

280 

14225 

28.65 

-8.91 

30.01 

287 

15225 

19.46 

-17.89 

26.43 

312 

13250 

25.46 

-4.43 

25.85 

280 

14250 

28.41 

-9.49 

29.95 

288 

15250 

18.26 

-16.62 

24.69 

312 

13275 

26.03 

-4.43 

26.40 

279 

14275 

28.26 

-9.67 

29.87 

289 

15275 

17.59 

-15.37 

23.36 

311 

13300 

26.37 

-4.45 

26.74 

279 

14300 

28.07 

-10.17 

29.86 

290 

15300 

16.95 

-14.56 

22.34 

310 

ALT 

• ALTITUOE, HX 

=* Z0NAL 

C0MP0NE NV» 

HZ * MERIOI0NAL 

C0MP0NENT, 

, NS * 

HINC SPEED, 

THETA * 

HIND DIRECTION 




FPS-16 RADAR/ JIMS PHE RE HIND VEL0CITY PROFILE 






TEST NUMBER 

2939 

05/13/65, 

, 0100Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





1 - ‘ ALT 

HX 

HZ 

US 

THETA 

ALT 

HX 

HZ 

HS 

THETA 

ALT 

UX 

HZ 

HS 

THETA 

«* METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

15325 

16.49 

-14. C7 

21.68 

310 

16325 

7.98 

-11.11 

13.68 

324 

17325 

2.44 

-12.67 

12.90 

349 

15350 

16.12 

-13.33 

20.92 

309 

16350 

7.68 

-10.42 

12.95 

323 

17350 

2.33 

-12.08 

12.30 

349 

15375 

15.47 

-12.48 

19.87 

309 

16375 

7.83 

-9.28 

12.14 

320 

17375 

1.85 

-11.62 

11.77 

351 

15400 

15.03 

-11.12 

18.69 

306 

16400 

7.29 

-8.90 

11.50 

320 

17400 

1.04 

-11.49 

11.54 

355 

15425 

15.12 

-9.93 

18.09 

303 

16425 

7.06 

-8.37 

10.95 

320 

17425 

0.45 

-10.81 

10.82 

357 

| 15450 

14.75 

-9.22 

17.39 

302 

16450 

7.75 

-7.33 

10.67 

313 

17450 

0.17 

-10.28 

10.28 

359 

15475 

14.57 

-8.24 

16.74 

299 

16475 

7.58 

o 

o 

10.31 

313 

17475 

0.12 

-9.82 

9.82 

359 

15500 

15.38 

-7.85 

17.27 

297 

16500 

7.01 

-7.45 

10.23 

317 

17500 

0.13 

-9.54 

9.55 

359 

15525 

15.96 

-7.17 

17.50 

294 

16525 

7.07 

-6.98 

9.93 

314 

17525 

0.38 

-9.34 

9.35 

357 

15550 

16.03 

-6.52 

17.31 

292 

16550 

6.91 

-6.48 

9.47 

313 

17550 

0.10 

-9.45 

9.45 

359 . 

15575 

16.32 

-5.52 

17.23 

288 

16575 

7.03 

-6.71 

9.71 

313 

17575 

-0.99 

-8.99 

9.04 

6 

15600 

17.24 

-5.71 

18.16 

288 

16600 

7.15 

-6.61 

9.74 

313 

17600 

-1.03 

-8.25 

8.31 

7 

15625 

17.86 

-6.90 

19.15 

291 

16625 

6.70 

-6.65 

9.44 

315 

17625 

-1.37 

-7.70 

7.82 

10 

15650 

18.37 

-8.14 

20.09 

294 

16650 

6.75 

-6.58 

9.43 

314 

17650 

-1.13 

-7.55 

7.63 

8 

15675 

18.47 

-9.50 

20.81 

297 

16675 

6.59 

-6.90 

9.54 

316 

17675 

-0.56 

-7.40 

7.42 

4 

15700 

18.63 

-10.02 

21.15 

298 

16700 

5.85 

-7.42 

9.45 

322 

17700 

-0.29 

-7.00 

7.08 

2 

15725 

18.57 

-9.56 

20.89 

297 

16725 

6.26 

-7.42 

9.71 

320 

17725 

-0.14 

-6.94 

6.94 

1 

15750 

18.73 

-9.68 

21.08 

297 

16750 

6.39 

-8.12 

10.33 

322 

17750 

0.34 

-6.76 

6.77 

357 

15775 

18.82 

-9.49 

21.08 

297 

16775 

6.71 

-6.65 

10.95 

322 

17775 

0.73 

-6.B1 

6.85 

354 

15800 

18.56 

-9.80 

20.99 

298 

16800 

7.05 

-9.02 

11.45 

322 

17800 

1.00 

-6.71 

6.78 

351 

» 15825 

18.09 

-10.20 

20.76 

299 

16825 

6.78 

-9.70 

11.84 

325 

17825 

1.67 

-6.51 

6.72 

345 

15850 

16.57 

-11.53 

20,19 

305 

16850 

6.70 

-9.73 

11.82 

325 

17850 

1.92 

-6.58 

6.85 

344 

15875 

16.20 

-11.76 

20.02 

306 

16875 

6.50 

-9.94 

11.88 

327 

17875 

1.64 

-6.72 

6.92 

346 

15900 

15.23 

-11.45 

19.06 

307 

16900 

6.67 

-10.46 

12.41 

327 

17900 

0.83 

-6.81 

6.86 

353 

15925 

13.84 

-11.93 

18.27 

311 

16925 

7.34 

-10.61 

12.90 

325 

17925 

-0.45 

-6.74 

6.75 

4 

15950 

13.01 

-12.32 

17.91 

313 

16950 

7.58 

-10.81 

13.20 

325 






15975 

13.02 

-11.78 

17.56 

312 

16975 

7.55 

-10.89 

13.25 

325 






16000 

12.88 

-11.78 

17.46 

312 

17000 

7.59 

-11.00 

13.36 

325 






- 16025 

12.67 

-12.38 

17.71 

314 

17025 

7.60 

-11.34 

13.65 

326 






16050 

12.57 

-13.13 

18.18 

316 

17050 

7.53 

-11.26 

13.55 

326 






16075 

12.21 

-13.43 

18.15 

318 

17075 

7.58 

-10.95 

13.32 

325 






16100 

11.11 

-13.42 

17.43 

320 

17100 

7.89 

-11.46 

13.91 

325 






16125 

10.39 

-13.43 

16.97 

322 

17125 

8.05 

-12.09 

14.53 

326 






16150 

9.61 

-13.24 

16.35 

324 

17150 

6.65 

-12.53 

15.22 

325 






16175 

9.65 

-12.96 

16.04 

324 

17175 

8.77 

-12.63 

15.37 

325 






16200 

9.18 

-12.72 

15.69 

324 

17200 

8.18 

-13.14 

15.48 

328 






16225 

9.03 

-11.84 

14.89 

322 

17225 

7.32 

-13.78 

15.61 

332 






16250 

8.90 

-11.47 

14.52 

322 

17250 

5.87 

-13.89 

15.08 

337 






16275 

8.35 

-12.11 

14.71 

325 

17275 

4.91 

-13.15 

14.04 

339 






16300 

8.46 

-11.40 

14.19 

323 

17300 

3.60 

-12.92 

13.41 

344 
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TABLE 11-112 


FPS-16 RADAR/ J1MSPHERE WINO VELOCITY PR0FILE 


ALT 

NX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

*150 

-0.82 

-5.81 

5.87 

8 

*175 

-C.58 

-6.03 

6.05 

5 

*200 

-0.33 

— 6 ! 27 

6.26 

3 

*225 

-0.10 

-6.63 

6.63 

1 

*250 

0.18 

-6.86 

6.87 

358 

*275 

0.*9 

-7.C7 

7.09 

356 

*300 

0.79 

-7.32 

7.36 

35* 

*325 

1.1* 

-7. *8 

7.56 

351 

*350 

1.50 

-7.62 

7.76 

3*9 

*375 

1.89 

-7.66 

7.89 

3*6 

**00 

2.29 

-7.75 

a. 00 

3*3 

**25 

2.70 

-7.79 

8.2* 

3*1 

**50 

3.12 

-7.69 

8.30 

338 

**75 

3.55 

-7.67 

8. *5 

335 

*500 

3.97 

-7.70 

8.73 

333 

*525 

*.*1 

-7.91 

9.06 

331 

*550 

*.85 

-7.82 

9.20 

328 

*575 

5.28 

-7. *5 

9.13 

32* 

*600 

5.70 

-7.1* 

9.13 

321 

*625 

6.13 

-7.06 

9.35 

319 

*650 

6.56 

-6.93 

9.5* 

316 

*675 

6.98 

-6.6* 

9.63 

313 

*700 

7.36 

-6.21 

9.63 

310 

*725 

7.70 

-5.66 

9.56 

306 

*750 

7.9* 

-5.28 

9.53 

303 

*775 

6 .*0 

-5. *3 

8.39 

310 

*800 

*.13 

-5.7* 

7.07 

32* 

*825 

3.58 

-5.60 

6.65 

327 

*650 

3.63 

-5.26 

6.39 

325 

*875 

3.5* 

-*.97 

6.10 

32* 

*900 

3.** 

-*.80 

5.91 

32* 

*925 

3.*1 

-*.67 

5.78 

32* 

*950 

3.** 

-*.63 

5.77 

323 

*975 

3. *3 

-*.69 

5.81 

32* 

5000 

3.36 

-*.73 

5.00 

32* 

5025 

3.38 

-*.66 

5.76 

32* 

5050 

3.56 

-*.50 

5.7* 

321 

5075 

3.71 

-*.51 

5.8* 

320 

5100 

3.91 

-*.52 

5.98 

319 

5125 

3.98 

-*.33 

5. 88 

317 

ALT 

- ALTITUOE, WX 

« ZONAL 

COMPONENT 


26* 

05/25/65, 

075*Z , 

EASTERN 

TEST RA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

5150 

3.77 

-*•17 

5.62 

318 

5175 

3.56 

-*.15 

5. *6 

319 

5200 

3^*8 

-*.11 

5.38 

320 

5225 

3.57 

-3.95 

5.33 

318 

5250 

3.79 

-3.68 

5.29 

31* 

5275 

3.92 

-3. *2 

5.20 

311 

5300 

3.83 

-3.23 

5.01 

310 

5325 

3.65 

-3.22 

*.87 

311 

5350 

3. *7 

-3.33 

*.81 

31* 

5375 

3.39 

-3. *2 

*.82 

315 

5*00 

3.32 

-3. *9 

*.82 

316 

5*25 

3.18 

-3.51 

*.73 

318 

5*50 

3.15 

-3. *6 

*.67 

318 

5*75 

3.13 

-3.39 

* .6 1 

317 

5500 

3.06 

-3.52 

*.67 

319 

5525 

3.06 

-3.71 

4.80 

320 

5550 

3.06 

-3.85 

*.92 

321 

5575 

3.15 

-3.88 

5.00 

321 

5600 

3.2* 

-3.73 

*.9* 

319 

5625 

3.27 

-3.66 

*.91 

318 


5650 

5675 

5700 

5725 

5750 


5775 

5800 

5825 

5850 

5875 


5900 

5925 

5950 

5975 

6000 


6025 

6050 

6075 

6100 

6125 


3 . 3 * 

3.33 

3.18 

3.02 

3.10 


3.20 

3.07 

2.92 

2.77 

2.71 


2.72 

2.85 

3.0* 

3.17 

3.2* 

3.39 

3.50 

3.33 

3.12 

2.99 


-3.69 

-3.79 

-3.99 

-*.17 

-*.23 


-*.25 

-*.*0 

-*.53 

-*.3* 

-3.98 


-3.85 

-3.90 

-3.79 

-3.51 

-3.3* 


-3.39 
-3.*0 
-3.38 
-3. *5 
-3.57 


*.98 

5.05 

5.10 

5.15 

5.2* 


5.32 

5.37 

5.39 

5.15 

*.81 


*.71 

*.83 

*.86 

*.72 

*.65 

*.79 

*.87 

*.75 

*.65 

*.66 


318 

319 
321 
32* 
3 2* 


323 

325 
327 
327 

326 


325 

32* 

321 

318 

316 


215 

31* 

315 

318 

320 


W Z « MERIDIONAL COMPONENT, WS * WINC SPEED, 


FLBR IDA 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

6150 

2.89 

-3.48 

*.53 

320 

6175 

2.65 

-3.31 

4.2* 

321 

6200 

2. *2 

-3.31 

*.10 

32* 

6225 

2.27 

-3.28 

3.99 

325 

6250 

2.2* 

-3.21 

3.92 

325 

6275 

2.29 

-3.02 

3.79 

323 

6300 

2.29 

-2.79 

3.61 

320 

6325 

2.19 

-2.65 

3.** 

320 

6350 

2.01 

-2.61 

3.29 

322 

6375 

1.91 

-2.55 

3.19 

323 

6*00 

1.8* 

-2. *1 

.3.03 

323 

6*25 

1.83 

-2.31 

2.9* 

321 

6*50 

1.77 

-2.22 

2.8* 

321 

6*75 

1.57 

-2.22 

2.72 

32* 

6500 

1.38 

-2.28 

2.66 

329 

6525 

1.18 

-2.15 

2. *5 

331 

6550 

1.03 

-1.85 

2.11 

331 

6575 

0.90 

-1.6* 

1.87 

331 

6600 

0.75 

-1.52 

1.69 

333 

6625 

0.70 

-1.36 

1.53 

332 

6650 

0.69 

-1.17 

1.36 

329 

6675 

0.62 

-1.05 

1.22 

329 

6700 

0.52 

-0.93 

1 .06 

330 

6725 

0.*7 

-0.7* 

0.87 

327 

6750 

0.37 

-0.56 

0.67 

326 

6775 

0.20 

— 0 • *9 

0.53 

336 

6800 

0.07 

-0.*1 

0 . *2 

351 

6825 

-0.06 

-0.21 

0.22 

16 

6850 

-0.16 

-0.02 

0.16 

83 

6875 

-0 . 08 

0.09 

0.12 

138 

6900 

0.01 

0.31 

0.31 

182 

6925 

0.01 

0.69 

0.69 

180 

6950 

-0.11 

1.05 

1.06 

17* 

6975 

-0.38 

1.37 

l.*3 

16* 

7000 

-0.66 

1.50 

1.6* 

156 

7025 

-0.75 

1.60 

1.77 

155 

7050 

-0.78 

1.79 

1.96 

156 

7075 

-0.02 

1.90 

2.07 

157 

7100 

-0.76 

2.10 

2.2* 

160 

7125 

-0.73 

2 .*1 

2.52 

163 


THETA - WINO OIRECTION 


ALT 

METERS 

7150 

7175 

7200 

7225 

7250 


7275 

7300 

7325 

7350 

7375 


7*00 

7*25 

7*50 

7*75 

7500 


7525 

7550 

7575 

7600 

7625 


7650 

7675 

7700 

7725 

7750 


7775 

7000 

7825 

7050 

7075 


7900 

7925 

7950 

7975 

6000 


FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 


WX 

WZ 

US 

TEST NUMBER 
THETA 

326* 

ALT 

05/25/65, 

WX 

07 5*Z , 
WZ 

EASTERN 

WS 

TEST RANGE, 
THETA 

FL0RIDA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

-0.7* 

2.63 

2.7* 

16* 

8150 

0.72 

-1.99 

2.12 

3*0 

9150 

3.17 

-3.12 

*.*5 

31* 

-0.77 

2.78 

2.89 

16* 

8175 

0.95 

-i. .17 

2.37 

336 

9175 

3.45 

-2.85 

*.48 

309 

-0.7 5 

2.99 

3.08 

166 

8200 

1.28 

-2.11 

2.47 

329 

9200 

3.87 

-2.72 

*.73 

3 05 

-0.66 

3.21 

3.27 

168 

8225 

1.50 

-2.01 

2.56 

322 

9225 

*.2* 

-2.69 

5.02 

302 

-0.59 

3.36 

3.41 

170 

8250 

1.73 

-2.05 

2.68 

320 

9250 

*.67 

-2.05 

5.10 

293 

-0.60 

3. *9 

3.55 

170 

8275 

1.82 

-2.23 

2.88 

321 

9275 

5.27 

-1.89 

5.60 

2 90 

-0.56 

3.58 

3.63 

171 

8300 

1.89 

-2.50 

3.13 

323 

9300 

5.81 

-2.1* 

6. 19 

290 

-0.63 

3.70 

3.75 

170 

8325 

1.92 

-2.56 

3.19 

323 

9325 

5.96 

-1.87 

6.25 

287 

-0.88 

3.79 

3.89 

167 

0350 

2.07 

-2.33 

3.12 

310 

9350 

5.97 

-1.50 

6.16 

2 8* 

-1.19 

3.71 

3.89 

162 

0375 

2.29 

-2.12 

3.12 

313 

9375 

6.15 

-1.27 

6.28 

281 

-1.39 

3.62 

3.88 

159 

8*00 

2.60 

-2.08 

3.33 

300 

9*00 

6.37 

-1.09 

6.46 

2 80 

-1.40 

3.66 

3.92 

159 

8*2 5 

2.99 

-2.1$ 

3.71 

306 

9*25 

6.47 

-1.07 

6. 56 

279 

-1.51 

3.60 

3.91 

157 

8*50 

3.26 

-2.31 

4.00 

305 

9*50 

6.87 

- 1 . *3 

7.02 

282 

-1 .79 

3. *5 

3.89 

152 

8*75 

3.37 

-2.19 

4.02 

303 

9*75 

7.22 

-1.73 

7.43 

283 

-2.07 

3.*B 

*.05 

1*9 

8500 

3.38 

-2.29 

*.08 

30* 

9500 

7.35 

-1.77 

7.56 

2 83 

-2.38 

3. 48 

*.22 

1*5 

8525 

3.27 

-2.65 

*.21 

3C9 

9525 

7.35 

-1.69 

7.5* 

283 

-2.31 

3.26 

4.00 

1*5 

8550 

3.12 

-2.72 

*.l* 

311 

9550 

7.30 

-1.8* 

7 .53 

28* 

-1.83 

2.84 

3.38 

1*7 

8575 

2.98 

-2.43 

3.8* 

309 

9575 

7.30 

-2.16 

7.61 

2 86 

-1.59 

2.30 

2.80 

1*5 

8600 

3.08 

-2.29 

3.8* 

306 

9600 

7.66 

-2.13 

7.95 

285 

-1.50 

1.89 

2. *2 

1*1 

8625 

3.20 

-2.47 

4.0* 

308 

9625 

8.30 

-1.76 

8.48 

282 

-1.54 

1.60 

2.22 

136 

0650 

3.0* 

-2.6* 

4.02 

311 

9650 

8.38 

-l.*5 

8.50 

280 

-1.65 

1 .*5 

2.20 

131 

8675 

2.78 

-*.T* 

3.90 

31* 

9675 

8.0* 

-1.28 

8. 1* 

279 

-1.63 

1.28 

2.07 

128 

8700 

2.38 

-2.81 

3.69 

320 

9700 

8.03 

-1.05 

8.10 

277 

-1.68 

1.00 

1.95 

120 

0725 

2.08 

-2.86 

3.5* 

32* 

9725 

8.11 

-0.9* 

B • 1 6 

276 

-1.63 

0.72 

1.78 

11* 

8750 

1.77 

-2.95 

3.** 

329 

9750 

8.28 

-1.0* 

8.35 

277 

-1.45 

0.69 

1.60 

115 

8775 

l.*3 

-3.06 

3.38 

335 

9775 

0.62 

-1.07 

8.69 

2 77 

-1.47 

0.87 

1.71 

121 

8800 

1.27 

-3.00 

3.26 

337 

9800 

8.70 

-0.87 

8.7* 

2 76 

-1.37 

0.79 

1.58 

120 

8025 

1.28 

-2.99 

3.26 

337 

9825 

8.73 

-0.60 

8.76 

27* 

-0.94 

0.48 

1.06 

117 

8850 

1.26 

-3.05 

3.30 

337 

9850 

8.7* 

-0.70 

B . 76 

27* 

275 

-0.47 

0.15 

0.50 

107 

8875 

1.19 

-3.0* 

3.26 

339 

9875 

8.60 

-0.80 

B . 6* 

-0.2* 

0.0* 

0.2* 

100 

8900 

1.10 

-3.06 

3.25 

3*0 

9900 

8.66 

-0.92 

8.71 

276 

-0.10 

0.09 

0.1* 

130 

8925 

1.15 

-3.02 

3.23 

339 

9925 

8.67 

-1.32 

8.77 

279 
200 
2 80 
2 7B 

0.22 

-0.12 

0.25 

298 

8950 

1.51 

-3.11 

3.45 

33* 

9950 

a.** 

-1.53 

8.58 

0.58 

-0.2* 

0.63 

293 

8975 

1.55 

-3.27 

3.62 

33* 

9975 

8.41 

-1.5* 

8.55 

0.69 

-0.3* 

0.77 

296 

9000 

1.53 

-3.39 

3.72 

336 

1C000 

8.49 

-1.27 

8.59 


8025 0.70 -0.67 
8050 0.85 -l.CO 
8075 0.85 -1.26 
8100 0.83 -1.53 
8125 0.78 -1.76 


0.97 313 9025 
1.31 319 9050 
1.53 326 9075 
1.7* 331 9100 
1.92 336 9125 


1.92 -3.61 *.09 
2.29 -3.7* *.39 
2. *9 -3.72 * . *8 
2.79 -3.60 *.56 
3.10 -3.39 *.59 


332 1C025 8.58 
328 1C050 8.87 
326 1C075 9.10 
322 1C100 9.35 
317 1C125 9.77 


-0.90 8.63 276 
-0.88 8.91 275 
-1.01 9.15 276 
-0.95 9 .*0 276 
-0.66 9.79 27* 


ALT * ALTITUOE. WX 


Z0NAL C0MP0NENT, WZ = MERIDIONAL COMPONENT, WS 


WINC SPEED, THETA * WIND 0 1 RECTI 0N 
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TABLE 11-11? (con't) 

FPS-16 RAOAft/JIMSPHERE WIND VEL0CITY PR0FILE 






TEST NUMBER 

3264 

05/25/65, 

07542, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FLORIDA 





ALT 

wx 

wz 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OEG 

METERS 

M/SEC 

M/S6C 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

10150 

10.09 

-0.41 

1C. 09 

272 

11150 

-8.38 

-2.44 

8.73 

206 

12150 

8.26 

-3.97 

9.17 

295 

10175 

10.25 

-0.15 

10.25 

271 

11175 

8.16 

-2.50 

8.54 

287 

12175 

8.10 

-4.33 

9. 19 

298 

10200 

10.34 

-0.02 

10.34 

270 

11200 

8.06 

-2.36 

8.40 

286 

122C0 

7.91 

-4.50 

9.10 

299 

10225 

10*56 

0.C2 

10.56 

270 

11225 

8.06 

-2.08 

8.32 

2 84 

12225 

7.70 

-4.76 

9.05 

302 

10250 

10.87 

-0.05 

10.87 

270 

11250 

8.09 

-1.85 

8.30 

283 

12250 

7.66 

-5.13 

9.21 

304 

10275 

10.98 

-0.C7 

10.98 

27C 

11275 

7.97 

-1.71 

8.16 

282 

12275 

7.57 

-5.50 

9.35 

306 

10300 

10.91 

0.C6 

10.91 . 

269 

11300 

7.92 

-1.60 

8.06 

281 

12300 

7.60 

-5.97 

9.66 

308 

10325 

10.84 

0.C6 

10.84 

270 

11325 

7.84 

-1.26 

7.94 

279 

12325 

7.76 

-6.24 

9.96 

309 

10350 

10.69 

0.08 

1C. 69 

269 

11350 

7.68 

-i.17 

7.77 

278 

12350 

7.58 

-6.26 

9.83 

309 

10375 

10.57 

-0.C4 

10.57 

270 

11375 

7.59 

-1.29 

7.70 

279 

12375 

7.29 

-6.47 

9.75 

311 


10400 

10.71 

-0.29 

1C. 71 

271 

11400 

7.42 

-1.2B 

7.53 

280 

12400 

7.04 

-6.64 

9.68 

313 

10425 

10.93 

-0.48 

1C. 94 

272 

11425 

7.23 

-1.28 

7.34 

280 

12425 

6.74 

-6.80 

9.57 

315 

10450 

11.08 

-0.38 

11.08 

272 

11450 

7.04 

-1.38 

7.17 

281 

12450 

6.56 

-7.16 

9.72 

317 

10475 

11.28 

-0.12 

11.28 

270 

11475 

6.99 

-1.50 

7.15 

282 

12475 

6.50 

-7.60 

10.00 

319 

10500 

11.66 

0.C9 

11.66 

269 

11500 

7.08 

-i.48 

7.24 

2 82 

12500 

6.60 

-7.83 

10.24 

320 


10525 

11.99 

0.40 

12.00 

268 

11525 

7.28 

-1.43 

7.42 

281 

12525 

6.60 

-8.07 

10.43 

321 

10550 

12.26 

0.59 

12.27 

267 

11550 

7.49 

-1.31 

7.60 

280 

12550 

6.56 

-8.42 

10.68 

322 

10575 

12.32 

0.69 

12.34 

267 

11575 

7.66 

-1.07 

7.73 

278 

12575 

6.60 

-8.96 

11.13 

323 

10600 

12.15 

0.79 

12. IB 

266 

11600 

7.95 

-0.96 

8.01 

277 

12600 

6.73 

-9.68 

11.79 

325 

10625 

12.02 

0.69 

12.04 

267 

11625 

7.99 

-1.18 

8.08 

278 

12625 

6.89 

-10.08 

12.21 

325 


10650 

11.99 

0.67 

12.01 

267 

11650 

7.89 

-1.38 

8.01 

280 

12650 

6.87 

-10.22 

12.32 

326 

10675 

11.96 

0.70 

11.98 

266 

11675 

7.84 

— i .40 

7.97 

280 

12675 

6.74 

-10.10 

12.15 

326 

10700 

11.86 

0.57 

11.07 

267 

11700 

7.64 

-1.31 

7.75 

280 

12700 

6.79 

-9.59 

11.75 

324 

10725 

11.75 

0.41 

11.76 

268 

1 172 5, 

7.46 

-1.26 

7.57 

2 79 

12725 

7.15 

-9.12 

11.59 

322 

10750 

11.59 

0.29 

11.59 

266 

11750 

7.33 

-1.26 

7.44 

280 

12750 

7.50 

-8.75 

11.53 

319 


10775 

11.50 

0.10 

11.50 

269 

11775 

7.16 

-1.25 

7.26 

280 

12775 

7.44 

-8.23 

11.09 

318 

10800 

11.34 

-0.17 

11.34 

271 

11800 

7.05 

-1.18 

7.15 

279 

12800 

7.17 

-7.78 

10.58 

317 

10825 

11.07 

-0.44 

11.08 

272 

11825 

6.90 

-1.00 

6.97 

278 

12825 

6.84 

-7.53 

10.17 

318 

10850 

10.87 

-0.66 

10.89 

273 

11850 

6.68 

-0.70 

6.71 

276 

12850 

6.47 

-7.58 

9.96 

319 

10875 

10.69 

-0.84 

10.72 

274 

11875 

6.48 

-0.54 

6.51 

275 

12875 

6.00 

-7.74 

9.79 

322 


10900 

10.26 

-1.C8 

10.31 

276 

11900 

6.54 

-0.54 

6.56 

275 

12900 

5.46 

-7.76 

9.49 

325 

10925 

9.84 

-1.43 

9.95 

278 

11925 

7.07 

-0.75 

7.11 

276 

12925 

4.95 

-7.73 

9.18 

327 



- l , uo 

S.C4 

2C1 

1 1050 

7.70 

_ i , r> 

7 7 a 

?7fl 

i ;qso 

4.56 

-7.54 

8.02 

329 

10975 

9.50 

-2.38 

9.80 

, 284 

11975 

8.25 

— i • 34 

8.36 

279 

12975 

4.21 

-7.20 

8.34 

329 

11000 

9.41 

-2.78 

9.82 

286 

12000 

8.41 

-1.60 

8.56 

281 

13000 

4.15 

-7.13 

8.25 

330 

11025 

9.24 

-2.75 

9.64 

286 

12025 

8.18 

-1.79 

8.37 

282 

13025 

4.39 

-7.14 

8.39 

328 

11050 

9.01 

-2.65 

9.39 

2 86 

12050 

8.19 

-2.20 

8.48 

285 

13050 

4.55 

-6.92 

8.28 

327 

11075 

8.89 

-2.70 

9.30 

287 

12075 

8.46 

-2.81 

8.92 

288 

13075 

4.80 

-6.81 

8.34 

325 

11100 

8.91 

-2.59 

9.28 

286 

12100 

8.49 

-3.34 

9.12 

291 

13100 

5.17 

-6.96 

8.67 

323 

11125 

8.73 

-2.46 

9.07 

286 

12125 

8.40 

-3.67 

9.17 

293 

13125 

5.59 

-7.19 

9.10 

322 

ALT 

= ALTITUOE, WX 

= ZONAL 

C0MP0NE NT , 

WZ * MER10I2NAL 

C0MP0N6NT, 

WS = 

WINC SPEED, 

THETA * 

WIND OIRECTI0N 








FPS 

-16 RADAR/JIMS PH ERE WIND 

VELOCITY 

PR0FILE 










TEST NUMBER 

3264 

05/25/65, 

, 0754Z, 

EASTERN 

TEST RANGE, 

FL8RIDA 





ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

' WX 

WZ 

WS 

THETA 

ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

CEG 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

13150 

5.49 

-7.38 

9.20 

323 

14150 

5.36 

-17.09 

17.91 

342 

15150 

4.67 

-16.38 

17.03 

344 

13175 

4.93 

-7.71 

9.15 

327 

14175 

5.14 

-16.58 

17.36 

343 

15175 

4.21 

-16.51 

17.04 

346 

13200 

4.78 

-8.25 

9. 54 

330 

14200 

5.26 

-15.97 

16.81 

342 

15200 

3.74 

-16.74 

17.16 

347 

13225 

5.13 

-8.63 

1C. 04 

329 

14225 

5.41 

-15.41 

16.33 

340 

15225 

3.03 

-17.33 

17.59 

350 

13250 

5.55 

-9.C5 

1C. 61 

32 8 

14250 

5.49 

-14.75 

15.74 

339 

15250 

2.15 

-18.08 

18.20 

353 


13275 

5.90 

-9.56 

11.23 

328 

14275 

5.45 

-14.08 

15.10 

339 

15275 

1.28 

-10.04 

18.08 

356 

13300 

5.99 

-9.68 

11.38 

329 

14300 

5.32 

-13.53 

14.54 

338 

15300 

1.16 

-17.30 

17.34 

356 

13325 

5.79 

-9.67 

11.28 

329 

14325 

5.23 

-13.14 

14.15 

338 

15325 

1.71 

-16.38 

16.47 

354 

13350 

5.70 

-9.45 

11.04 

329 

14350 

5.06 

-12.84 

13.80 

338 

15350 

2.05 

-15.58 

15.71 

352 

13375 

5.66 

-8.96 

1C. 60 

328 

14375 

4.78 

-12.68 

13.55 

339 

15375 

1.97 

-14.87 

15.00 

352 


13400 

5.63 

-8.45 

10.16 

326 

14400 

4.69 

-12.25 

13.12 

339 

15400 

1.33 

-14.70 

14.76 

355 

13425 

5.39 

-7.90 

9.56 

326 

14425 

4.81 

-11.70 

12.65 

337 

15425 

0.54 

-14.79 

14.80 

358 

13450 

5.01 

-7.12 

8.70 

325 

14450 

5.03 

-11.38 

12.44 

336 

15450 

0.27 

-15.01 

15.01 

359 

13475 

4.85 

-6.60 

8.19 

324 

14475 

5.13 

-11.02 

12.15 

335 

15475 

0.19 

-15.35 

15.35 

359 

13500 

4.99 

-6.60 

8.28 

323 

14500 

5.19 

-10.62 

11.82 

334 

15500 

-0.26 

-15.69 

15.69 

1 


13525 

5.19 

-6.62 

8.57 

323 

14525 

5.51 

-10.31 

11.69 

332 

15525 

-1.00 

-15.95 

15 . 98 

3 

13550 

5.18 

-7.C9 

8.78 

324 

14550 

5.71 

-10.06 

11.57 

330 

15550 

-1.03 

-15.94 

15.98 

3 

1 3575 

5.20 

-7.61 

9.22 

326 

14575 

5.83 

-9.75 

11.36 

329 

15575 

-0.66 

-15.75 

15.76 

2 

13600 

5.20 

-8.41 

9.89 

328 

14600 

5.95 

-9,26 

11.01 

327 

15600 

-0.85 

-15.45 

15.47 

3 

13625 

5.00 

-9.25 

10.52 

331 

14625 

6. 14 

-8.59 

10.56 

324 

15625 

-1.03 

-15.33 

15.37 

4 


13650 

4.98 

-10. C4 

11.21 

333 

14650 

6.50 

-7.84 

10.18 

320 

15650 

-0.90 

-15.12 

15.15 

3 

13675 

5.14 

-10.45 

11.65 

334 

14675 

7.28 

-7.03 

10.12 

314 

1 5675 

-0.50 

-14.67 

14.68 

2 

13700 

5.34 

-10.88 

12.12 

334 

14700 

8.49 

-6.65 

10.79 

308 

15700 

0.02 

-14.18 

14.18 

360 

13725 

5.55 

-11.48 

12.75 

334 

14725 

9. 56 

-6.86 

11.76 

305 

15725 

0.43 

-13.45 

13.46 

358 

13750 

5.60 

-12. CO 

13.24 

335 

14750 

9.95 

-7.76 

12.61 

308 

15750 

0.98 

-12.46 

12.50 

355 


13775 

5.68 

-12.24 

13.49 

335 

14775 

9.85 

-8.95 

13.31 

312 

15775 

1.63 

-12.08 

12.19 

352 

13900 

5.73 

-12.56 

13.81 

335 

14800 

9.67 

-10.01 

13.92 

316 

15800 

2.31 

-12.00 

12.22 

349 

13825 

5.62 

-13.14 

14.29 

337 

14825 

9.62 

-11.20 

14.76 

319 

15825 

2.81 

-11.63 

11 .96 

346 

13850 

5.49 

-13.54 

14.61 

338 

14850 

10.04 

-12.74 

16.22 

322 

1 5 050 

2.84 

-11.37 

11.72 

346 

13875 

5.31 

-13.89 

14.87 

339 

14875 

10.22 

-14.12 

17.43 

324 

15875 

3.30 

-11.21 

11.68 

343 


13900 

5.03 

-14.25 

15.11 

340 

14900 

9.92 

-14.92 

17.92 

326 

15900 

3.94 

-11.10 

11.77 

340 

13925 

4.76 

-14.51 

15.27 

342 

14925 

9.25 

-15.50 

18.05 

329 

15925 

4.82 

-11.24 

12.23 

337 

13950 

4.75 

-14.74 

15.49 

342 

14950 

8.26 

-16.02 

18.03 

333 

15950 

6.04 

-11 .69 

13.16 

333 

13975 

4.92 

-14.86 

15.65 

341 

14975 

7.64 

-15.92 

17.66 

334 

15975 

6.98 

-12.60 

14.41 

331 

14000 

4.90 

-14.82 

15.61 

342 

15000 

7.38 

-15.49 

17.15 

334 

16000 

7.30 

-13.98 

15.78 

332 

14025 

4.95 

-15. CO 

15.80 

342 

15025 

7.08 

-15.30 

16.86 

335 

16025 

6.63 

-15.47 

16.83 

337 

14050 

5.17 

-15.70 

16.54 

342 

15050 

6.51 

-15.20 

16.54 

337 

16050 

5.99 

-16.51 

17.56 

3 40 

14075 

5.30 

-16.43 

17.26 

342 

15075 

5.85 

-15.37 

16.45 

339 

16075 

5.25 

-17.13 

17.92 

343 

14100 

5.32 

-17. €3 

17.04 

342 

15100 

5.22 

-15.81 

16.65 

342 

16100 

4.36 

-17.50 

18.03 

346 

14125 

5.44 

-17.28 

18.12 

342 

15125 

4.95 

-16.20 

16.94 

343 

16125 

3.86 

-17.51 

17.93 

347 

ALT 

= ALTI 

[TUDE, WX 

= Z0NAL 

C0MP0NENT, 

WZ " MERIDI0NAL 

COMPONENT , 

, WS * 

WINC SPEED, 

THETA = 

WIND DIRECTI 0N 
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TABLE 1 1-112 (con't) 

FPS-16 RADAR/J1MSPHERE WIND VELOCITY PROFILE 
TEST NUMBER 3264 05/25/65, 0754Z, EASTERN TEST RANGE, 


ALT 

WX 

WZ 

WS 

THETA 

METERS 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DEG 

16150 

3.39 

-17.52 

17.85 

349 

16175 

2.75 

-17.52 

17.73 

351 

16200 

2.24 

-17.47 

17.61 

353 

16225 

1.94 

-17.68 

17.79 

354 

16250 

1.41 

-17.39 

17.45 

355 

16275 

0.71 

-16.69 

16.71 

357 

16300 

0.48 

-16.15 

16.16 

358 

16325 

0.27 

-15.54 

15.54 

359 

16350 

0.40 

-15.10 

15.10 

358 

16375 

1.08 

-13.77 

13.81 

355 

16400 

1.91 

-13.14 

13.28 

352 

16425 

2.63 

-14.22 

14.47 

349 

16450 

2.28 

-14.19 

14.37 

351 

16475 

1.30 

-13.14 

13.20 

354 

16500 

0.78 

-12.14 

12.17 

356 

16525 

0.73 

-11.31 

11.34 

356 

16550 

0.72 

-10.63 

1C. 66 

356 

16575 

0.64 

-9.eo 

5.82 

356 

16600 

0.34 

-8.97 

8.97 

358 

16625 

0.04 

-8.14 

8.14 

360 

16650 

-0.11 

-7.30 

7.30 

1 

16675 

-0.00 

-7.05 

7.05 

0 

16700 

0.21 

-7.47 

7.47 

358 

16725 

0.03 

-7.85 

7.85 

360 

16750 

0.33 

-8.81 

6.82 

358 

16775 

0.71 

-9.51 

9.54 

356 

16800 

0.70 

-10.25 

10.28 

356 

16825 

0.57 

-10.42 

1C. 44 

357 

16850 

1.05 

-9.75 

9.81 

354 

16875 

1.79 

-8.76 

8.94 

348 

16900 

1.91 

-7.60 

7.84 

346 

16925 

1.86 

-7.11 

7.35 

345 

16950 

1.43 

-6.47 

6.63 

347 

16975 

1.32 

-5.53 

5.68 

346 

17000 

1.54 

-5.17 

5.40 

343 


ALT 

METERS 


WZ 

H/SEC 


WS 

M/SEC 


ThETA 

CEG 


FLORIDA 

ALT 

meters 


WZ 

M/SEC 


ALT * ALTITUDE, MX » Z0NAL COMPONENT, WZ « ME R 10 1 ONAL C 0MP0NENT , WS * WINC SPEED, THETA * WIND DIRECTION 


THETA 

DEG 
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NASA TECHNICAL MEMORANDUM X -53 290 

FPS-16 RADAR/ JIMSPHERE WIND DATA MEASURED AT THE 

EASTERN TEST RANGE 

By James R. Scoggins and Michael Susko 
July 9, 1965 

Page 6, Table I: The following changes should be made: 

Test 0866: Change January 12, 1965, to February 12, 1965. 

Test 516-07: Change February 5, 1965, to January 27, 1965. 

Test 0734; Change February 10, 1965, to February 5, 1965. 

Test 870-07: Change Test No. 870-07, February 10, 1965, to Test No. 
516-05, January 27, 1965. 

Page 8, Table I (Cont'd): The following should be added for clarification: 

Add (Radar 19. 18) to Test No. 1998, and (Radar 1. 16) to Test No. 1997. 

Page 16, Fig. 7: For Test No. 0866 change January 12, 1965, to 
February 12, 1965. 

Page 34, Fig. 25; Change T est No, 870-07, February 10, 1965, 2031Z, 
to Test No. 516-05, January 27, 1965, 2031Z. 

Page 141, Table II - 7: For Test No. 0866, change January 12, 1965, to 

February 12, 1965. 

Page 194, Table 11-25: Change Test No. 870-07, February 10, 1965, 
2031Z, to Test No. 516-05, January 27, 1965, 2031Z. 

Page 457: In Reference 7 an "a" should be inserted in the word "Balloon” 
in the title to read: 


"Details of Wind Structure from High Resolution Balloon Soundings" 
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